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26.6 

5  8 

29 

3 

3 1 

1182 

0 

13 

30 

0 

1*10 

.91 

3 

(  q 

1 

31  + 

2 

1 

0 

WINDSOR 

34.0 

16.0 

2  5.0 

—  5.2 

54 

29 

~  1 

3  1 

1233 

0 

13 

31 

2 

D  1.02 

-  1.54 

•  62 

3 

3.0 

3 

31  + 

2 

1 

0 

n  T  u  i  c  t  nfi 

25.7 

-  5.8 

1*25 

-  1.53 

3.0 

•  * 

SOUTHWEST  08 

ANUa    1  F 

39. 4M 

2  1  .  7M 

3 0  •  6M 

-  4.9 

60 

29  + 

6 

7 

1059 

0 

3  0 

0 

3.94 

-  .16 

1.78 

1 3 

.8 

0 

5 

2 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

38.9 

30  + 

0 

20  + 

1105 

0 

.93 

0 

C  AHOk*  I  A 

36.5 

15^5 

26.0 

66 

30 

1 

26 

1202 

0 

14 

30 

0 

.76 

.42 

4 

2 

0 

0 

CAIRO  WSO  R 

40.7 

26.3 

33.5 

-  3.9 

63 

13 

14 

19+ 

967 

0 

7 

24 

0 

3.22 

-  1.24 

1.90 

13 

_ 

T 

31  + 

3 

2 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

40.  1M 

22.4 

3 1  .  3M 

-  4.2 

60 

14 

6 

1035 

0 

10 

28 

0 

2.37 

-  1.29 

.81 

3 

.5 

1 

31 

6 

2 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

35.0 

17.0 

26.0 

63 

30 

5 

7  + 

1204 

0 

14 

31 

0 

.96 

.65 

4 

1 

30 

2 

1 

0 

COBDEN  2  S 

40.2 

20.0 

30.1 

58 

29* 

2 

20  + 

1072 

0 

12 

30 

0 

3.62 

1  . 66 

13 

T 

26 

6 

2 

2 

OU  QUOIN   1  NNW 

37. 3M 

20. 1M 

28. 7M 

-  6.1 

59 

29 

5 

20  + 

1120 

0 

11 

29 

0 

1.82 

-  1.33 

1.08 

13 

0 

2 

2 

1 

HAKANDA   1  NW 

40.1 

21.3 

30 . 7 

59 

29+ 

5 

7 

1054 

0 

I  0 

29 

0 

3.31 

1.18 

1 3 

0 

5 

3 

1 

MARION  4  NNE 

39.9 

20.9 

30.4 

-  5.0 

60 

14 

4 

20  + 

1064 

0 

1  0 

2  9 

0 

2.52 

-  1.86 

1.15 

4 

T 

31 

4 

2 

2 

NASHVILLE  <>  NE 

37.3 

19.5 

28.4 

60 

29 

6 

31  + 

1127 

0 

12 

30 

0 

.96 

-  1,73 

.49 

4 

T 

31  + 

3 

0 

0 

SPARTA 

39,1 

20.3 

29.7 

-  5*0 

64 

29 

4 

20  + 

1089 

0 

11 

30 

0 

1.14 

-  1,59 

.  76 

n 

•* 

T 

31  + 

2 

1 

0 

WATERLOO  1  WSW 

40.1 

19.9 

30.0 

66 

29 

5 

7  + 

1076 

0 

9 

30 

0 

.59 

-  1.74 

.31 

4 

T 

31  + 

2 

0 

0 

DIVISION 

29.6 

-  5.2 

2.01 

-   1  . 36 

.3 

*       »  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

38  5M 

19.8 

29  2M 

5  4 

29  + 

4 

3  1 

1106 

0 

12 

3j 

0 

2.15 

1.58 

4 

2.0 

2 

31  + 

4 

1 

1 

BR00KR0RT   DAM  52 

4K5 

24.6 

33a 

63 

14 

8 

7 

984 

0 

7 

25 

0 

3.51 

-  1.42 

2.35 

14 

2.0 

1 

31  + 

3 

2 

1 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

40.8 

22.5 

31.7 

63 

1* 

2 

20 

1028 

0 

12 

26 

4.23 

1.82 

13 

T 

T 

31 

6 

2 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

36. 4M 

19.1 

27. 8M 

-  6.5 

55 

29 

2 

31 

1 148 

0 

12 

29 

0 

2.43 

1.25 

4 

2.5 

3 

2 

1 

HARRISBJRG 

40.5 

22.5 

31.5 

-  4.9 

62 

14 

7 

20  + 

1032 

0 

10 

2  6 

3.14 

-  .80 

1.28 

13 

1.5 

1 

31 

5 

3 

1 

MCLEANSBORO  2  E 

38.2 

21.1 

29.7 

-  5.4 

56 

14 

5 

7 

1091 

0 

12 

28 

0 

3.13 

-  .55 

1.26 

13 

T 

T 

31  + 

4 

3 

2 

MT  CARMEL   1  NNW 

37.4 

19. 7M 

28. 6M 

54 

29  + 

3 

31 

1110 

0 

13 

2  9 

0 

2.50 

.95 

13  + 

2.0 

2 

30 

4 

Z 

0 

MOUNT  VERNON 

38.9 

19.5 

29.2 

-  4.2 

58 

29 

5 

20  + 

1103 

0 

11 

30 

0 

1  .82 

-  1.45 

1.08 

4 

T 

T 

31  + 

2 

2 

1 

R3S I C  L ARE 

41.4 

24.1 

32.8 

63 

14 

7 

20  + 

993 

0 

8 

24 

0 

4.06 

1  .98 

13 

.5 

T 

31  + 

6 

2 

2 

DIVISION 

30.4 

-  4.5 

3.00 

-  .79 

1.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1    |   2   |  3 

4  1 

b 

7  fl 

g 

10   |  11 

12 

13  1 

14  | 

)  b 

16  1 

1 

17 

18 

19 

20  21 

22  1 

23  24 

25 

26  1 

1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

1.12 

1.07 

.04 

T 

1.40 

T 

T 

1.28 

.02 

T 

j 

.03 

T 

* 

1.39 

.02 

1.10 

T 

T 

.02 

.08 

.02 

.03 

•  01 

.02 

•  05 

1.20 

T 

.01  .02 

1.07 

.01 

.02 

T 

T 

.01 

.02 

.  J  3 

1 .32 

T 

1.28 

T 

T 

T 

.0£ 

.0? 

T 

2.07 

.24 

72 

.01 

.05 

T 

T 

T 

05 

* 

1 .08 

.13 

*91 

_ 

•  02 

T 

T 

* 

1  .66 

1.60 

j 

.01 

.  t ! 

.70 

.70 

T 

T 

T 

1  .36 

1.17 

.01 

T 

.06 

T 

T 

)  .10 

1.93 

* 

1.88 

7 

T 

T 

.  a  s 

T 

1.87 

01.50 

D 

.  10D 

.05 

)  .08 

1.79 

1.70 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

1.51 

1.30 

.10 

.02 

.01 

.02 

.04 

.02 

.81 

T 

T 

.01 

.01 

1.84 

.26 

1.53 

7 

7 

T 

.04 

.01 

T 

T 

.46 

.02 

.  Q  1 

T 

•  05 

1.18 

T 

1.01 

!o9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

,04 

.51 

T 

.39 

.01 

.09 

.02 

1.11 

T 

.79 

•  02 

T 

02 

15 

1.73 

1 . 10 

.03 

T 

T 

J 

.05 

.05 

.25 

.63 

.83 

I 

.67 

.  65 

T 

T 

- 

.02 

_ 

1.37 

T 

.04 

.86 

T 

T 

.01 

.18 

T 

.05 

.  "t 

T 

.."  : 

1.24 

.01 

.61 

■  02 

.03 

.01 

•  02 

.  Q  9 

.10 

.24 

1 .20 

T 

1 .00 

T 

j 

T 

.03 

T 

T 

T 

.03 

.  .  j 

.93 

.02 

.45 

.04 

T 

T 

.03 

T 

.08 

.08 

T 

T 

T 

T 

.02 

.04 

T 

.17 

T 

T 

1.22 

•  02 

. 

.01 

.02 

T 

.08 

.03 

.01 

T 

T 

T 

.04 

.09 

.01 

1.11 

.04 

!79 

.03 

.03 

T 

1.17 

.65 

.13 

T 

T 

.01 

•  02 

T 

.03 

T 

T 

.08 

1.66 

T 

.02 

1.17 

T 

T 

T 

T 

.09 

.02 

T 

T 

.06 

.30 

.55 

T 

.43 

T 

.02 

T 

T 

.  02 

.  0  1 

.  D  ] 

.35 

T 

.35 

T 

T 

1.43 

D  .05 

.75 

f 

T 

1  •  15 

.80 

.05 

.69 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

!o2 

T 

.62 

T 

.54 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

.03 

T 

1 .03 

- 9fl 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

.05 

.04 

.93 

.75 

•  01 

T 

T 

.  ■  j 

.03 

.09 

.49 

.40 

T 

T 

T 

T 

.  02 

.07 

.83 

.03 

.01 

T 

T 

T 

.02 

T 

.80 

.06 

.60 

T 

.02 

T 

.  02 

T 

T 

.06 

.02 

T 

1 .66 

.06 

.78 

T 

.03 

.23 

.  :  5 

.07 

T 

T 

.34 

1.14 

T 

.73 

,20 

T 

.02 

.05 

j 

,02 

•  12 

1.13 

.26 

.87 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .58 

1 .56 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

T 

T 

.  "  i 

.95 

.95 

T 

T 

x 

1.61 

1.18 

■  01 

y 

.  30 

i  a 

1.53 

.15 

1.38 

T 

T 

T 

T 

T 

1.18 

.88 

T 

.30 

1.64 

1.61 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

1.04 

.35 

,69 

j 

1  .47 

1.40 

T 

.05 

T 

.02 

1  .97 

1.47 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.46 

1 .09 

.75 

96 

a 

1.83 

1.50 

_ 

01 

_ 

'  3  \ 

1.57 

T  1.43 

T 

T 

.03 

T 

I 

.01 

T 

T 

i  io 

2.02 

.90 

•  7. 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.  '3 

1 .96 

.98 

.68 

7 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.26 

1 .50 

1.20 

.  30 

.52 

.31 

18 

03 

.  96 

T 

.83 

•  11 

J 

_ 

J 

"  0? 

.82 

.80 

.76 

.31 

05 

1.10 

.93 

.06 

T 

!o2 

.09 

T 

1.30 

.19 

76 

01 

* 

.01 

02 

29 

* 

.92 

.18 

'  ^ 

*02 

.35 

T 

.28 

■  51 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.70 

.70 

T 

T 

T 

1.09 

.32 

1 .09 

1.02 

7 

T 

.02 

7 

T 

T 

.05 

.81 

.71 

7 

.45 

.40 

7 

1.20 

1.02 

T 

_ 

_ 

01 

J. 

.02 

•  15 

.76 

.32 

.59 

.50 

.03 

T 

T 

.02 

.01 

T 

T 

•  02 

.01 

T 

1 .04 

1.00 

1.15 

1.13 

7 

.97 

.60 

26 

05 

.90 

.05 

'.ti 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.94 

.68 

7 

T  7 

.02 

I 

T 

T 

.04 

T 

.67 

.14 

.60 

.05 

.39 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.12 

1  .32 

.22 

.71 

.14 

1.17 

.29 

85 

T 

T 

j 

*03 

.66 

.70 

.09 

T 

.02 

T 

.05 

.93 

T 

.84 

.03 

T 

T 

.06 

T 

1.03 

.92 

.02 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.0  1 

.03 

T 

.36 

.27 

T 

T 

T 

T 

T 

.09 

T 

.75 

.01 

.03 

.63 

.01 

.06 

T 

T 

.01 

T 

1.72 

1.22 

.22 

T 

T 

T 

.06 

T 

.20 

1.16 

.45 

..5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

1.37 

1.14 

T 

.02 

T 

T 

,01 

• 

.20 

NORTHWEST 


01 


ALE  00 
DU0N 
FREEP3RT 

FREE PORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  0AM  13 

GALENA   1  N 

GtLVA 

GENESEQ 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS   C I  TV   QAM  16 


NH 


02 


KEITHSBURG 
KEHANEE 
MOLlNE  HSO 
MORRISON 
MOUNT  C1RK0LL 

NEW  BOSTON  DAM  17 
PAW  PAH 
ROCHELLE  6  NH 
ROCKFORD  6  ENE 
ROCKFORD  USO 

STOCKTON 
TISKILH* 
WALNUT 


NORTHEAST 

ANTIOCH  2  NM 
AURORA  COLLEGE 
BARR1NGTQN 

C MANN AHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  UNIVERSITY  / 
CHICAGO  HSO  / 
DE  KALB 
ELGIN 

JOLIET   BRANDON  RO  DAM 
JOLIET 

la  Salle  i  s 

HARENCO 

MARSEILLES  LOCK 
MORRIS 

MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  4  WSW 
WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY   1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE   DAM  IB 

GOLDEN  1  NH 
LA  HARP 6 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCT 

QUINCV  F A A  AIRPORT 
QUINCY  DAM  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


D4 


RUSHVlLLE 


CENTRAL 

BLOOMlNGTQN  WATERWORKS 

BLOOMINGTDN  NORMAL 

CHENOh 

CHI LL 1C0THE 

CLINTON   1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY   1  NW 

M I NON<  3  N£ 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  HSO  / 
PR  I NCE V I LLE   1  N 
TOULON 


EAST 


>5 


DANVILLE 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

GIBSON  CITY 

HOOPESTON 

K ANK  A  V  E  E   3  SH 

MONTICEILO  NO  2 
PIPER  CITY  3  $E 
PONT  I  AC 
RANTOUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 
BARRY 

BEARDSTOHN 
BLUFFS 


S*«  f«l«enc*  not**  laUowing  Suiion 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


CARL1NVILLE 
EOWAROSVILLE 
GRAFTON 
GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVILLE 

HARDIN 

HILLSBORO 

JACKSONVILLE 

Jf RSEYVl LLE  2  Sw 

HEOORA 

HORRISONVlLLE  *  SE 
MOUNT  OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  MILL 
ROCKPORT 

SPRINGFIELD  »SO 
SPRINGF 1EL0  *  SE 
TAYLORVlLLE 
VIROEN  I  SSM 
VIRGINIA 

WHITE  HALL   1  E 


.79 
1.11 
1.32 


1.2* 
1.00 
1.01 
1.09 
.92 

1.13 


.39 
.19 

.76 


.21 
.09 
.7* 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  3  NW 
GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

LAWRENCEVI LLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOWEAOUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEv  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAJNTE  MARIE 
SALEM  WSMO 

TUSCOLA 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


1.16 
1.76 


.79 
.66 

.sa 


SOUTHWEST  08 
ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO 

CARRONDALE  SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA  1  NW 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


3.94 
.93 
.76 
3.22 
2.37 

.96 
.89 
1.71 
3.62 
1.82 

2.56 
3.31 
2.52 


1.40 
.56 
.42 


1.08 

.24 
1.1B 
1.01 
.10 
.  10 

.52 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

benton  forest  service 
brook  port  dam  52 

C  ARM  I  6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  31 
HARR I SBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
HCLEANSBORO  2  E 

MT  CARMEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


2.15 
3.05 
3.51 
3.00 
4.23 

2.43 


2.50 
1.82 
4.06 
3.35 


1.19 
1.48 
1.59 


.09  2.35 
1.35 

1.82  .33 


.03   1.98     .34  1 


.  1  ! 
.03 
.03 


Sm  iel«en  ■  notci  lollowma  SllUon  ladwx. 
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DAILY  TEMPERATURES  Illinois 

 JANUARY  1971 

DayolMonlh  g, 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         *  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 

Mm 

35 
24 

42 
27 

36 
25 

36 
7 

e 

-  5 

3 

-12 

9 

-  9 

26 
0 

34 
16 

30 
19 

24 
10 

22 
3 

31 
20 

29 
11 

14 
-  2 

21 
0 

18 
6 

17 
•  3 

8 

-  7 

30 
-  4 

36 
28 

39 

20 

34 
12 

41 
19 

44 
17 

40 
1 

8 

-  7 

10 
-  3 

41 
9 

25 
2 

6 

-  4 

25. 
7. 

DIXON 

MAX 
M1N 

3T 
28 

38 
19 

33 
26 

31 
15 

15 
-  6 

2 

-13 

12 
-13 

26 
-  8 

31 
13 

28 

20 

29 
13 

26 
8 

33 
24 

31 
IB 

20 
-  1 

18 

2 

22 
10 

19 
-  2 

19 
-  4 

21 
-  7 

37 
15 

36 
15 

37 
8 

43 
18 

45 
16 

29 
6 

8 

-  7 

12 
-  8 

38 
7 

31 
-  1 

3 

-  8 

26. 
6. 

FREEPORT 

MAX 
M1N 

36 
28 

33 
19 

33 
18 

38 

10 

11 
-  5 

5 

-11 

9 

-11 

23 
-13 

28 
14 

29 
15 

24 
14 

21 
8 

29 
18 

30 
12 

13 
-  3 

15 

0 

16 
4 

12 
-  6 

14 
-  3 

28 
-10 

35 
27 

36 
13 

33 
12 

37 
15 

40 
10 

37 

1 

5 

-  9 

9 
-  7 

)8 
6 

31 
-  5 

3 

-  9 

24. 
4. 

FULTON  OAM  13 

MAX 
MIN 

39 
27 

36 
21 

36 
23 

35 
15 

15 
-  3 

5 

-10 

10 
-  9 

27 
-  8 

32 
13 

30 
20 

25 
11 

22 
9 

30 
17 

31 
17 

18 

0 

17 

2 

18 
0 

16 
1 

19 
-  1 

23 
-  8 

35 
21 

38 
17 

35 
13 

40 
18 

43 
13 

38 

0 

8 

-  3 

9 

41 
7 

38 

0 

5 

-  5 

26. 
7.< 

GALVA 

MAX 
MIN 

34 
23 

39 

22 

34 
21 

38 
27 

27 
-  5 

4 

-11 

4 

-11 

10 
-  8 

26 
7 

34 
17 

25 
14 

25 
6 

26 
7 

31 
15 

22 
-  2 

13 
-  1 

21 
7 

19 
4 

13 
-  4 

11 
-  5 

34 
0 

35 
20 

38 
11 

33 
13 

40 
21 

44 
4 

11 
-  6 

8 

-  6 

2C 
-  3 

3B 

5 

-  5 

24.1 
5. 

GENESEO 

MAX 
MIN 

40 
29 

34 
21 

36 
27 

38 
2 

6 

-  6 

6 

-11 

10 
-10 

28 
-  7 

32 
15 

28 
17 

26 
10 

25 
8 

22 
21 

22 
4 

16 
-  2 

18 
0 

19 

3 

15 
1 

11 
-  4 

30 
-  6 

36 
22 

38 
14 

33 
10 

41 
22 

44 
17 

18 
-  1 

7 

-  6 

14 
-  5 

41 
14 

14 
0 

5 

-  4 

24.1 
6. 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

41 

29 

37 
22 

34 
21 

34 
12 

12 
0 

6 

-  8 

13 
-11 

30 
-  8 

36 
9 

35 
14 

29 
9 

26 
5 

33 
21 

32 
18 

18 
0 

19 
3 

24 
11 

22 
4 

16 

1 

30 
-  2 

37 
24 

39 
16 

37 
14 

41 
15 

46 

19 

41 
7 

8 

-  4 

11 

-  2 

41 
9 

40 
2 

5 

-  2 

28., 
8.[ 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

39 
24 

37 
23 

39 
23 

34 
7 

17 
-  9 

4 

-  8 

10 
-  8 

20 
-  8 

32 
14 

35 
14 

27 

7 

27 
10 

32 
16 

25 
16 

16 
0 

IB 

4 

20 
3 

14 
•  2 

13 
-  2 

35 
1 

35 
19 

38 
13 

37 
13 

39 
15 

45 
14 

30 
-  6 

7 

-  6 

21 
-  6 

*C 
2 

30 
0 

7 

-  4 

26.. 
5.1 

MDLINE  WSO 

MAX 
MIN 

42 
30 

34 
23 

38 
26 

39 
3 

4 

-  5 

4 

-13 

9 

-19 

26 
-10 

32 
19 

28 
12 

24 
4 

25 
1 

31 
21 

21 
5 

14 
-  1 

17 
1 

18 

7 

13 
-  1 

11 
-12 

32 
-13 

36 

23 

38 
14 

34 

12 

40 
18 

43 
13 

16 
0 

8 

-  5 

13 
-  6 

41 
13 

16 

2 

5 

-  3 

24.: 
5.; 

MORRISON 

MAX 
MIN 

35 
28 

39 

22 

35 
30 

30 
10 

10 
-  4 

3 

-12 

11 
-14 

27 
-11 

31 
10 

31 
20 

26 

12 

24 
11 

33 
21 

31 
19 

25 
-  1 

23 
10 

20 
5 

15 
-  1 

16 
-  3 

28 
-  9 

37 
27 

39 
12 

35 
11 

40 
16 

42 
14 

39 
6 

8 

-  8 

10 
-  5 

40 
8 

38 
-  1 

0 
-  3 

26.) 
7. 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

36 
26 

34 
19 

33 
22 

37 
12 

12 
-  6 

2 

-12 

7 

-12 

24 
-  9 

29 
13 

29 
17 

25 
10 

21 
B 

30 
16 

30 
15 

17 
-  2 

16 
0 

18 
5 

14 
-  6 

16 
-  5 

26 
-  7 

34 
24 

35 
16 

31 
9 

37 
15 

41 
14 

36 

2 

4 

-  8 

9 
-  6 

39 
5 

36 
-  4 

0 

-  9 

24.! 

5.; 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

34 
24 

30 
20 

26 
18 

28 
22 

28 
-  5 

0 

-12 

0 

-12 

6 

-12 

20 

28 
12 

26 
14 

24 
6 

26 
9 

30 
19 

23 
0 

14 
0 

14 
7 

21 
•  2 

15 
-  3 

14 
-  8 

30 
-  3 

33 
13 

35 
10 

32 
14 

35 
15 

35 
9 

13 
-  6 

5 

-  7 

n 

-  5 

39 
0 

2 

-  5 

22.1 
4.. 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

Mm 

36 
27 

35 
18 

32 
22 

37 
14 

16 
-  7 

3 

-13 

8 

-14 

23 
-11 

30 
10 

31 
17 

27 
11 

27 
14 

29 
20 

31 
17 

19 
-  3 

16 
-  1 

21 
10 

15 
-  4 

15 
-  4 

26 
-10 

34 
24 

37 
12 

35 
6 

39 
15 

42 
13 

37 
5 

7 

-  8 

11 
-  8 

37 
5 

37 
-  2 

7 

-  9 

25.1 
5.' 

ROCKFORD  WSO 

MAX 
MIN 

36 
30 

32 
19 

36 
23 

37 
6 

6 

-  5 

4 

-11 

8 

-10 

23 
-  9 

31 
15 

29 
19 

26 
15 

27 
14 

30 
24 

28 
7 

13 
0 

15 

3 

18 
-  1 

13 
-10 

14 
-  1 

30 
-  9 

35 
26 

36 
16 

33 
12 

37 
18 

41 
15 

23 
-  2 

5 

-  8 

10 
■  8 

39 

10 

14 
-  2 

-  1 

-  7 

23.! 
6. 

STOCKTON 

MAX 

Mm 

27 

18 

20 

10 

-'s 

-14 

-12 

-  4 

15 

27 
15 

14 

14 

10 

-l3 

1 2 
-  1 

14 
-  1 

-  3 

-  4 

-N 

25 

20 

10 

37 
18 

17 

35 
-  5 

-11 

-  8 

4 

2 

-10 

22.! 
5.C 

TISKILWA 

MAX 

Mm 

39 
29 

37 

35 

41 

13 

6 

_  g 

14 

29 

36 

31 

16 

28 

29 

32 

33 

19 

20 

24 

19 

15 

38 

37 

40 

38 

43 
1 8 

46 

43 

8 

11 

41 

40 

6 

28.! 
8. 

WALNUT 

*          *  • 

MAX 

Mm 

38 
28 

36 
21 

33 
26 

32 
12 

12 
-  4 

4 

-12 

10 
-10 

25 
-  3 

31 
12 

28 
19 

25 
14 

27 
6 

31 
22 

31 
16 

16 
-  4 

20 
0 

20 
0 

14 
-  4 

14 
-  6 

29 
-  5 

35 
26 

37 
18 

32 
11 

38 
21 

42 
23 

39 
5 

5 

-  7 

9 

-  9 

40 
7 

39 

0 

3 

-  6 

25. ( 
7.C 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 

Mm 

37 
20 

35 
19 

33 
14 

39 
28 

32 
-  1 

8 

-  9 

8 

-10 

11 
-14 

25 
-12 

30 
16 

32 
11 

28 
9 

27 
14 

29 
23 

28 
0 

12 
-  1 

15 
1 

21 
-  8 

13 
-  5 

12 
-  8 

32 
-  8 

37 
14 

35 
11 

33 
11 

39 
8 

41 

4 

12 
-  9 

4 

-  9 

12 
-  8 

34 
2 

3 

-10 

24.  < 
3. 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

39 
30 

35 
26 

34 
25 

40 
12 

12 
-  2 

5 

-  8 

10 
-  8 

26 
-  2 

33 
14 

28 
18 

26 
16 

32 
12 

31 
24 

31 
17 

17 

3 

17 
3 

25 
14 

19 

1 

15 
0 

26 
-  5 

35 
25 

36 
16 

36 
13 

41 
20 

43 
23 

36 

6 

-  7 

8 

■  4 

39 
4 

29 
-  1 

0 

-  8 

26.; 
9.C 

8ARR INGTON 

MAX 

Mm 

CHICAGO  0  HARE  WSQ 

MAX 

Mm 

39 
31 

37 
26 

40 
26 

43 
12 

12 

0 

7 

-  4 

11 
-  3 

26 
-  1 

34 
16 

31 
20 

30 
17 

31 
17 

33 
28 

33 
14 

18 
6 

21 
7 

25 
10 

18 
-  1 

19 

29 
-  2 

37 
27 

39 
19 

36 
16 

41 
26 

44 
20 

32 

2 

8 

-  3 

11 
•  3 

39 
11 

15 
-  1 

1 

-  4 

27.1 
10." 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

39 
28 

37 
26 

41 
30 

43 
9 

10 

2 

8 

-  4 

13 
-  3 

26 
6 

33 
16 

33 
24 

30 
19 

33 
21 

33 
25 

32 
17 

22 
8 

22 
6 

24 
12 

20 
7 

22 
7 

29 

3 

38 
28 

40 
21 

37 
17 

43 
27 

46 
31 

32 

2 

9 

-  4 

14 
-  2 

39 
10 

14 

0 

1 

-  5 

27.! 
12.! 

CHICAGO  WSO 

MAX 

Mm 

40 
29 

38 

25 

38 
28 

43 
11 

11 
1 

8 

-  4 

11 
-  3 

25 
3 

32 
17 

31 
23 

30 
18 

31 
18 

33 
27 

33 
13 

18 
6 

19 
8 

24 
11 

17 

3 

19 
6 

28 

0 

36 
26 

39 
20 

37 
16 

43 
24 

44 
25 

33 

2 

9 

-  4 

11 
•  3 

39 
10 

16 
-  1 

1 

-  4 

27. ( 
11. < 

OE  KALB 

MAX 

Mm 

37 
29 

36 

22 

31 
23 

38 
8 

8 

-  3 

3 

.  9 

7 

-  8 

24 
-  7 

31 
11 

28 
21 

26 
11 

28 
10 

28 
23 

26 
8 

11 
1 

17 
3 

19 

4 

15 
-  1 

16 
-  2 

24 
-  5 

34 
20 

35 
15 

35 

12 

38 
19 

40 
17 

40 
-  2 

5 

-  7 

9 
■  6 

37 
7 

34 
-  3 

0 

-  7 

24.! 
6.< 

JOLIET 

MAX 

Mm 

MARENGO 

MAX 

Mm 

36 
28 

33 
21 

33 
20 

40 
15 

15 
-  5 

6 

-11 

10 
-10 

22 
-12 

29 

7 

30 
20 

27 
14 

28 
10 

28 
17 

29 
18 

18 
-  2 

14 
-  2 

14 
5 

14 
-  5 

14 
-  3 

23 
-10 

36 
23 

35 
17 

34 
10 

39 
19 

41 
10 

37 

5 

6 

-10 

8 

•  8 

36 
5 

36 
-  3 

0 
-10 

24.1 
5.( 

MORRIS  5  N 

MAX 

Mm 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

42 
32 

37 
26 

36 
27 

41 
13 

13 

0 

10 

-  : 

i: 

-  4 

30 
0 

37 
12 

33 
19 

31 
15 

33 
11 

33 

24 

32 
19 

19 

2 

20 
4 

27 
11 

21 
2 

20 
0 

29 
-  1 

40 
27 

39 
19 

39 
15 

45 
21 

47 
25 

39 

6 

10 
-  4 

13 
-  6 

41 
9 

38 

3 

7 

-  3 

29. ( 

io.: 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

38 
24 

35 
22 

39 
27 

38 
6 

8 

-  2 

6 

-  7 

n 

-  6 

25 
-  4 

32 
12 

31 
17 

26 
14 

33 
15 

32 
22 

32 
10 

19 

3 

18 

2 

30 
10 

18 
-  1 

20 
1 

27 
-  3 

35 
21 

39 
17 

37 
12 

42 
24 

47 
28 

31 

0 

9 

-  8 

11 
.  7 

39 
8 

17 
-  5 

2 

.  7 

26." 
7.S 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

Mm 

37 

36 
2  5 

33 
20 

41 

34 

7 

6 

10 

25 

30 
^7 

36 

28 

31 

30 

27 

15 

14 

20 

10 

13 

32 

35 

36 

34 

39 

42 

11 

5 

11 

35 

7 

_  7 

24.  ( 
6.! 

WHEATON  3  SE 

*          »  • 

MAX 

Mm 

36 
27 

35 

22 

32 
21 

41 
23 

23 
-  3 

6 

.  8 

10 
-  8 

26 
-10 

32 
11 

31 
19 

29 
12 

31 
11 

29 
23 

32 
21 

25 
2 

18 

0 

25 
14 

IB 
-  4 

17 

0 

25 
-  8 

35 
24 

38 
12 

37 
11 

41 
20 

43 
15 

41 
11 

12 
-  7 

10 
-  6 

35 
5 

35 
-  4 

2 

-  8 

27. < 
7.7 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

Mm 

42 
29 

34 
24 

40 
27 

36 
3 

7 

-  3 

8 

-  8 

16 
-  6 

30 
5 

36 
16 

27 
15 

27 
12 

27 

a 

32 
19 

23 
5 

14 
-  1 

22 
3 

19 
10 

16 

3 

12 
-  3 

33 
-  3 

37 
23 

39 
15 

35 
12 

41 
21 

47 
19 

19 
1 

14 
-  5 

17 
-  4 

42 
15 

19 
3 

8 

-  2 

26.4 
8.1 

Sr...  fU(or«nc«  NoU*  Following  Station  Ind»x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

45 
2T 

36 
27 

38 

29 

41 

11 

11 

1 

12 
-  1 

20 
2 

30 
1 1 

33 
18 

33 

22 

30 
18 

25 
1 1 

31 
25 

29 
14 

19 

30 

26 
1  3 

20 

17 

37 

- : 

43 

40 
1 5 

48 

52 

42 

16 

21 

48 

18 

45 

10 
„  it 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

44 

26 

35 
24 

37 
26 

40 
8 

9 

-  4 

10 
-  8 

18 
-  6 

38 

6 

34 
. 

26 
15 

27 
10 

26 
6 

32 
19 

33 
6 

17 

27 
3 

29 

19 

19 

35 

40 

41 

37 

46 

51 

34 

16 

14 

45 

42 

13 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

44 

30 

37 
2) 

37 
27 

39 
11 

11 
-  2 

10 
.  8 

15 
-  B 

30 
3 

37 
16 

32 
18 

29 
12 

24 
7 

32 
22 

33 
13 

17 
-  1 

22 
3 

22 
9 

IS 
7 

15 
-  5 

32 
-  3 

40 
27 

42 
21 

37 
16 

43 
20 

48 
29 

43 
5 

10 
-  4 

15 

0 

41 
11 

41 
4 

10 
-  2 

OUINCY 

MAX 
MIN 

«8 

28 

it 

33 

42 
29 

42 
12 

12 

2 

15 
0 

25 
5 

32 
17 

41 
21 

32 
24 

28 
19 

25 
12 

30 
14 

28 
13 

20 
3 

34 
8 

24 
14 

22 
14 

19 
1 

41 
7 

45 
34 

46 
28 

44 
19 

52 
28 

56 
37 

42 
11 

18 

3 

23 
9 

52 
18 

46 
12 

12 
4 

QUINCY  faa  airport 

MAX 

MIN 

43 
28 

35 
28 

38 
29 

31 
6 

10 

2 

11 
-  1 

21 
4 

29 
13 

37 
19 

30 
20 

27 
14 

26 
12 

31 
21 

24 
10 

18 
3 

31 
8 

19 
13 

20 
7 

15 
0 

38 
4 

40 
26 

42 
20 

40 
15 

48 
21 

52 
31 

33 
9 

21 
2 

21 
8 

50 
19 

30 
3 

10 
1 

RUSHVIllE 

•         »  • 

MAX 
MIN 

45 
25 

43 
25 

40 
27 

35 
12 

17 
0 

e 

23 
0 

30 
12 

31 
15 

26 
18 

30 
17 

26 
10 

33 
1 8 

31 
15 

31 

31 

30 
1 4 

22 

16 

26 

3B 

43 

46 

49 
1 8 

54 

37 
7 

19 

23 

50 

45 

11 

CENTRAL 

94 

bloominctqn  normal 

MAX 

MIN 

39 
21 

l< 
2  9 

35 
28 

43 
19 

19 

2 

n 

-  2 

18 
1 

27 

36 
15 

34 
18 

31 

28 

12 

34 

34 
19 

27 

24 

24 
14 

23 

IS 

31 

40 

43 
1 9 

40 

47 

47 

45 

14 

15 

46 

46 

9 

CHENOA 

MAX 
MIN 

41 
25 

35 
27 

34 
29 

41 
1  5 

15 
1 

9 

15 
1 

2B 

35 

31 
20 

32 

30 
10 

33 

33 

23 

21 

24 
1 2 

21 

17 

30 

39 

44 

35 

46 

46 

34 

11 

12 

44 

44 

8 

OECATUR 

MAX 
MIN 

40 
25 

42 
I B 

42 
30 

38 

1  5 

18 

16 
-  1 

25 

2 

31 

1 2 

3B 
14 

41 

20 

35 

29 
17 

36 

34 
18 

22 

29 

29 
1 8 

26 

23 

32 

45 

43 

40 
13 

50 
24 

47 

37 

18 

19 

32 

44 

12 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

42 

22 

37 
2  5 

38 

29 

45 
17 

18 

15 

23 
0 

28 
10 

37 
13 

38 
20 

35 

30 
1 6 

34 

35 
1 B 

24 

26 

26 

25 

22 

30 

42 

44 

41 

50 

42 

37 

17 

15 

49 

43 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

MIN 

«3 
28 

41 
2 g 

39 
29 

43 
15 

16 

12 
0 

20 
1 

30 

40 
16 

36 
19 

31 

29 
1 3 

34 

34 
1 6 

2S 

30 

30 
1  5 

24 

18 

36 

43 

44 
19 

40 

48 
19 

53 

44 

16 

21 

50 

48 

13 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

41 
28 

35 
24 

35 
28 

42 

10 

7 

14 

29 

37 
13 

30 
1  5 

28 

30 

34 

34 
18 

21 

22 

24 

21 

14 

32 

37 

41 
1 8 

39 

45 

20 

47 

44 

9 

13 

43 

41 

7 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

40 
29 

40 
29 

40 
30 

45 
1 5 

16 

14 

22 

29 
1 1 

38 

36 
2 1 

32 

29 
1 5 

34 

34 
17 

23 

28 

29 
1 7 

25 

20 

33 

41 

43 

40 
1 3 

49 
19 

48 

39 

17 

17 

51 

35 

12 

MASON  CITY    1  NW 

MAX 
MIN 

41 
29 

37 
28 

38 
30 

45 
16 

16 
4 

12 
0 

23 
0 

30 
10 

39 
15 

36 

20 

32 
20 

28 

15 

34 
27 

34 
16 

23 
6 

29 
8 

28 
15 

23 
11 

18 

0 

34 
-  1 

42 
28 

43 
20 

39 
11 

49 
18 

50 
27 

40 
10 

IS 

0 

18 

2 

50 
16 

32 
9 

11 

2 

H I NQNK   3  NE 

MAX 
MIN 

40 
25 

34 
26 

33 
27 

39 
15 

15 
0 

6 

.  5 

13 
-  5 

26 
-  1 

34 
9 

30 
16 

30 
14 

30 
8 

32 
24 

33 
18 

22 
3 

20 
3 

23 
10 

22 
5 

14 
0 

29 
-  2 

37 
23 

39 
18 

37 
14 

43 
19 

45 
22 

39 
9 

10 
-  4 

12 
•  4 

43 
8 

41 
3 

7 

-  1 

PEORIA  WSO 

MAX 
MIN 

37 
30 

35 
27 

41 
29 

40 
5 

9 

-  1 

7 

-  5 

14 
-  2 

27 
7 

36 
16 

31 
18 

29 
14 

28 
12 

51 
23 

26 
10 

17 
3 

23 
5 

21 
13 

20 
4 

15 
-  1 

32 
-  3 

38 
26 

41 
18 

38 
12 

45 
21 

50 
26 

31 

2 

12 
-  4 

14 
•  4 

46 
14 

22 

3 

9 

-  1 

PRINCEVILLE  1  N 

•          •  • 

MAX 
MIN 

37 
29 

37 

25 

37 
25 

40 
13 

13 

5 

14 

28 

2 

35 
15 

33 
18 

27 

27 

33 

32 
17 

20 

22 

21 
10 

21 

12 

30 

35 
27 

38 

20 

35 
14 

42 
20 

48 
32 

44 

10 

13 

40 
12 

40 

6 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

42 

- 

40 

39 

24 

16 

21 

28 

34 

40 

36 

33 

36 

37 

25 

23 

25 
1 8 

23 

23 

29 

43 

45 
17 

41 
14 

47 

22 

44 

39 
14 

16 

15 

46 

50 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

41 

2 7 

36 

47 

21 

13 

16 

26 

33 

34 

34 

29 
19 

34 

36 
2 1 

23 

21 

24 
1  2 

21 

20 

28 

40 
25 

45 
18 

38 
15 

46 
24 

39 

27 

37 
10 

12 
-  3 

12 
•  5 

45 

43 
5 

9 

-  1 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 
MIN 

41 

37 
26 

35 
26 

42 

20 

7 

12 

27 

34 
12 

31 
18 

30 
1 8 

33 
14 

32 
2  5 

34 
22 

23 

19 

25 
16 

21 

2 

19 

28 
1 

37 
26 

42 
16 

39 
15 

44 

22 

45 
22 

38 
12 

12 
-  3 

11 
-  3 

40 

40 

2 

6 

-  3 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

41 
22 

37 
27 

35 
18 

43 
15 

18 

11 

11 
-  1 

26 
3 

34 

33 
l9 

33 
1 7 

31 
14 

33 
25 

33 
20 

23 
5 

20 
5 

25 

10 

22 
5 

20 
2 

28 
0 

40 
21 

44 
19 

40 
10 

45 
17 

44 
26 

36 
8 

14 

•  4 

11 
•  7 

45 
8 

42 
4 

10 
-  2 

PONT  I  AC 

MAX 

Mm 

40 
2* 

37 
27 

32 
28 

40 
19 

19 

2 

10 
.  3 

18 
-  1 

28 
4 

35 
13 

31 
20 

31 
IB 

32 
12 

33 
20 

32 
21 

22 
5 

20 
7 

24 
13 

23 
7 

19 
2 

28 

1 

39 
26 

42 
17 

38 
16 

43 

19 

45 
26 

40 
11 

11 
-  3 

12 
■  3 

42 
10 

40 
7 

9 

-  1 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

43 
25 

38 
28 

38 
29 

46 
23 

24 
6 

16 
0 

21 
0 

27 
0 

35 
12 

35 

21 

35 
25 

31 
19 

34 
26 

36 
21 

25 
13 

22 

25 
16 

24 
10 

20 
3 

29 

3 

43 
27 

45 
20 

40 
15 

4  ' 
2" 

45 
26 

40 
15 

17 
-  2 

16 
■  4 

46 
11 

48 
9 

12 
0 

URBANA 

MAX 

Mm 

43 
26 

39 
30 

43 
31 

46 
11 

17 
4 

15 
1 

22 
5 

28 

12 

36 
15 

40 
24 

35 
22 

30 
21 

36 
28 

32 
18 

24 
» 

26 
10 

26 
1 8 

24 
7 

22 
5 

29 
3 

42 
25 

45 
22 

39 
15 

47 
25 

42 
27 

36 
4 

16 
-  1 

15 
1 

49 
14 

28 
4 

12 

2 

WATSEKA  2  Nw 

•           •  • 

MAX 

Mm 

40 
25 

38 
26 

35 
27 

33 
1 8 

18 

11 
-  2 

17 
-  2 

28 
8 

34 
12 

32 
20 

33 
22 

35 
19 

54 
24 

25 
20 

20 
6 

19 
5 

26 
13 

20 
7 

20 
2 

28 
1 

41 
26 

42 
18 

45 

12 

46 
25 

46 
26 

35  12 
8-4 

13 
■  4 

41 
10 

37 
4 

8 

-  2 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

Mm 

34 

47 

45 

48 

25 

21 

IB 

28 

30 
14 

41 
15 

43 

35 
2 1 

32 
2 1 

36 
23 

33 
10 

26 
10 

35 
15 

26 
19 

26 

22 

36 
10 

43 
28 

47 
18 

41 
19 

48 

27 

45 
19 

26 
7 

32 
6 

27 
12 

60 
18 

23 
9 

CARLINVILLE 

MAX 

Mm 

47 
28 

45 

42 

47 

20 

17 

27 

30 

40 
15 

42 
19 

35 

30 
20 

35 
28 

35 
20 

26 

32 

32 
17 

25 
18 

21 
2 

33 

2 

46 
27 

47 
25 

41 
15 

51 
23 

44 

28 

36 
15 

21 
2 

25 
9 

57 
19 

55 
10 

16 

2 

griggsville 

MAX 

Mm 

46 
27 

40 
2  8 

41 

41 

16 

16 

21 

31 

42 
1 5 

36 
1  6 

32 
1 8 

26 
12 

33 
24 

32 
15 

22 

36 

23 

23 

20 

37 

46 
34 

39 
24 

41 
18 

52 
26 

56 
35 

44 
13 

18 

2 

?•> 

9 

55 
19 

45 
9 

13 
3 

HIllSBORO 

MAX 

Mm 

45 

46 

45 

50 

24 

17 

28 

2 

29 
14 

35 
13 

43 
20 

39 
27 

33 
23 

36 
29 

37 
22 

27 
10 

31 
10 

31 
18 

25 
19 

20 

32 
1 

46 

22 

45 
26 

43 
17 

50 
25 

45 
28 

40 
19 

Zi 
4 

26 
10 

59 
20 

56 
12 

15 
3 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

34 
28 

45 

40 
30 

46 

26 

16 

14 

26 

30 

39 
j7 

37 

32 

30 

35 
1 9 

28 

23 

33 
1 3 

22 
1 7 

23 

19 
1 

36 
17 

43 
22 

46 
13 

41 
16 

51 
19 

50 
17 

21 
2 

21 
1 

24 

56 
13 

15 

1 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 

Mm 

49 
26 

44 
it 

49 
3B 

40 
20 

27 
7 

19 
1 

29 
4 

30 
14 

»- 
16 

41 
20 

40 
23 

30 
20 

36 
29 

36 
20 

27 
8 

37 
11 

34 
18 

25 
2  j 

21 
0 

35 

2 

46 

3:: 

47 
26 

45 
14 

53 
20 

51 
27 

44 
4 

21 

5 

29 

5 

60 
22 

57 
13 

14 
5 

MORRISONVILLE  4  SE 

MAX 

Mm 

43 
29 

43 

31 

41 

33 

48 
21 

21 
6 

16 

3 

26 
6 

31 
13 

38 
15 

40 
22 

34 
24 

32 
22 

35 
29 

35 
22 

26 
9 

30 
12 

30 
19 

25 
16 

21 
4 

33 
3 

43 
27 

43 
27 

40 
17 

48 
25 

44 
29 

39 
11 

2  0 
2 

24 
S 

55 
21 

51 
7 

11 
1 

PANA 

MAX 

Mm 

41 
27 

43 
30 

43 

33 

49 
19 

19 
6 

16 
2 

25 
5 

28 

14 

38 
14 

42 
22 

35 
27 

29 

23 

35 
29 

35 
22 

24 
9 

29 
11 

30 
20 

24 
16 

20 
4 

32 
4 

44 
27 

43 
26 

38 
15 

48 

27 

41 
29 

36 
13 

18 

2 

23 

e 

54 
20 

50 
9 

11 

2 

31.4 
13.6 


30.1 
8.9 


29.2 
9.7 


33.4 
15.5 


29.7 
12.7 


32.0 
11.3 


31.1 
12.2 


29.4 
11.1 


33.3 
13.6 


33.3 
13.0 


31.9 
13.3 


28.0 
10.3 


33.4 
13.9 


30.4 
12.5 


29.9 
10. 1 


29.6 
11.8 


31.7 
14.1 


35.5 
15.7 


33.8 
15.8 


36.3 
16.6 


32.3 
13.1 


37.4 
16.1 


33.6 
16.6 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Station 

Day  o(  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD  HSO 

MAX 
MIN 

42 
28 

39 
28 

48 
32 

48 

10 

17 
5 

14 
2 

24 
4 

29 
15 

39 
17 

38 
21 

33 
20 

29 
17 

35 
29 

31 
13 

23 
7 

30 
10 

24 
16 

24 
8 

20 
3 

34 
3 

44 
24 

42 
21 

40 
13 

50 
23 

50 
33 

38 
7 

19 

1 

22 
7 

54 
21 

32 
5 

10 
-  4 

springfielo  »  se 

MAX 

Mm 

30 
20 

32 
25 

37 
29 

48 
26 

27 
5 

17 
1 

21 
1 

24 
7 

24 
16 

27 
19 

39 
22 

34 
17 

31 
19 

35 
20 

27 
7 

16 

7 

23 
12 

30 
14 

24 
4 

20 
4 

34 

11 

34 
16 

36 
18 

49 
25 

45 
14 

42 
1 

2 1 

2 

27 
LI 

13 

16 
-  2 

VIROEN  1  SSW 

MAX 
MIN 

40 
27 

42 
29 

42 
32 

42 
20 

20 
5 

15 
0 

26 
4 

30 
13 

39 
14 

40 
20 

35 
25 

29 
18 

34 
26 

34 
19 

27 
B 

25 
16 

20 
3 

33 
3 

43 
28 

44 
25 

42 
14 

49 
20 

42 
28 

40 
14 

20 
2 

23 
7 

55 

20 

53 
10 

12 
0 

WHITE  HALL  1  E 

•          *  • 

MAX 
MIN 

46 
25 

41 
29 

42 
30 

44 
19 

19 
4 

14 
0 

25 
2 

29 
13 

38 
14 

38 
19 

35 
24 

29 
17 

35 
26 

33 
17 

25 
6 

34 
10 

34 
11 

23 
16 

19 
2 

34 
-  1 

42 
27 

44 
21 

41 
13 

50 
19 

50 
26 

46 
14 

20 

2 

25 
8 

59 
19 

55 

9 

10 

0 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

MIN 

42 
28 

39 
25 

46 
26 

48 
21 

21 
9 

19 
11 

22 
3 

26 
9 

32 
15 

43 
22 

39 
28 

32 
26 

39 
30 

38 

23 

27 
13 

23 
11 

21 
13 

22 
16 

26 
4 

34 
0 

40 
27 

40 
26 

40 
13 

44 
15 

40 
30 

39 
10 

16 

0 

20 
4 

51 
17 

48 

13 

13 
0 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

40 
25 

45 
27 

45 
33 

47 

22 

27 
7 

17 
3 

25 
3 

30 
10 

36 
12 

42 
20 

40 
27 

35 

24 

39 
29 

35 
25 

30 
10 

30 
12 

30 
15 

20 
IB 

5 

30 
2 

45 
26 

45 
27 

46 

13 

45 
27 

50 
28 

28 
12 

27 

2 

25 
3 

55 
18 

52 
10 

18 

0 

FLORA  5  Nw 

MAX 
MIN 

48 
26 

50 
29 

45 
36 

51 
24 

25 
10 

20 
4 

28 
2 

28 
9 

39 
9 

35 
21 

41 
30 

36 
30 

39 

32 

38 
26 

28 
14 

31 
13 

3  0 
13 

28 

zn 

23 
6 

32 
1 

45 
28 

45 
28 

41 
12 

47 
27 

40 
25 

41 
19 

22 
5 

27 
13 

57 
19 

55 
11 

18 
1 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

42 
19 

46 
29 

44 
32 

42 
24 

24 
9 

17 
3 

23 
3 

27 
8 

35 
8 

43 
17 

39 
28 

39 
29 

37 

:>0 

41 
25 

27 
13 

28 
11 

28 
14 

27 
15 

28 
7 

34 
5 

43 
26 

43 
24 

42 
13 

43 
19 

42 
26 

39 
12 

21 
1 

16 
5 

50 
10 

30 
15 

17 
-  1 

MATTOON 

MAX 
MIN 

40 
29 

45 
30 

46 
32 

46 
14 

17 
7 

12 
2 

23 
5 

27 
13 

35 
14 

43 
20 

38 
27 

32 
25 

37 

31 

34 

22 

25 
11 

26 

11 

28 
20 

25 
9 

22 
5 

30 
3 

42 
27 

42 
24 

if 
16 

48 
24 

38 

Z^ 

38 
6 

16 
0 

z  i 

4 

54 
20 

35 
5 

9 

-  2 

HQMEAQUA 

MAX 
MIN 

43 
29 

40 
26 

41 
31 

49 

20 

21 
6 

16 
1 

25 
3 

29 
12 

38 
13 

42 
20 

36 
27 

31 
21 

35 
28 

35 
22 

25 
8 

29 
10 

28 

20 

25 
16 

21 
3 

33 
1 

44 
27 

43 
22 

41 
12 

50 
22 

44 
27 

37 
5 

20 

21 
6 

53 
19 

53 
8 

11 
-  5 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

42 
23 

47 
29 

46 
34 

50 
24 

25 
9 

18 
4 

25 
3 

29 
9 

37 
8 

41 
19 

38 
28 

34 
30 

39 
31 

39 
26 

27 
14 

29 

11 

30 
21 

28 
18 

24 
6 

30 
2 

43 
26 

44 
27 

41 
13 

42 
24 

40 
30 

39 
18 

19 
3 

23 
9 

54 
19 

57 
11 

12 
-  1 

OLNEV  2  s 

MAX 
MIN 

44 
18 

51 
26 

46 
35 

42 
25 

25 
11 

20 
6 

27 
3 

29 
11 

37 
8 

33 
21 

41 
30 

36 
32 

44 
32 

42 
27 

26 

17 

30 
15 

31 
25 

29 
20 

24 
7 

31 
7 

44 
29 

44 
26 

40 
13 

41 
23 

41 
26 

40 
20 

2  1 
6 

26 
13 

54 
18 

se 

13 

15 
-  1 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

43 
21 

48 
31 

48 

34 

53 
22 

23 
11 

23 
5 

27 
11 

36 
11 

41 
21 

40 
21 

35 
32 

42 
33 

41 
26 

33 
25 

30 
17 

30 
14 

30 
23 

29 
15 

24 
8 

30 
6 

44 
26 

45 
29 

41 
16 

41 
27 

42 
31 

40 
15 

19 
3 

23 
9 

55 
16 

50 
10 

13 
1 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

43 

21 

42 
29 

43 
31 

40 
22 

22 
7 

18 

2 

22 
3 

28 

11 

35 
10 

44 
22 

39 

28 

33 
28 

37 
29 

40 
23 

26 
12 

27 
10 

27 
22 

25 
14 

23 
6 

28 
3 

41 
26 

43 
26 

40 
13 

44 
20 

40 
30 

40 
Li 

18 
0 

17 
0 

52 
12 

51 
9 

12 
-  4 

SALEM  WSMO 

MAX 

Mm 

47 
2' 

48 
36 

44 
37 

44 
24 

25 
10 

18 
3 

27 
4 

29 
9 

40 
11 

37 
23 

37 
30 

33 
29 

41 
31 

38 
26 

27 
13 

32 
13 

31 
24 

27 
21 

22 
7 

38 
3 

43 
27 

48 
90 

41 
14 

48 
28 

40 
26 

38 

20 

22 
6 

25 
13 

58 
20 

53 
12 

15 
• 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

42 
23 

43 
30 

43 
33 

47 

22 

27 
7 

16 
2 

24 
5 

28 

12 

35 
12 

40 
20 

36 
27 

33 
23 

35 
28 

36 
22 

25 
10 

28 
11 

26 

20 

25 
15 

22 
5 

30 
7 

44 
24 

43 
23 

40 
13 

49 

24 

41 
26 

39 
14 

18 
-  1 

14 
-  2 

5  1 
12 

50 
8 

15 
-  3 

VANOALIA   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

46 
28 

51 
31 

49 
35 

49 
16 

23 
9 

17 
4 

29 
6 

28 
14 

41 
14 

44 
21 

36 
29 

32 
27 

36 
32 

36 
23 

26 
14 

31 
13 

27 
21 

27 
12 

21 
6 

33 
4 

45 
31 

45 
27 

40 
16 

52 
25 

41 
27 

40 
11 

21 
5 

26 
1 1 

58 
23 

39 

13 
3 

WINDSOR 

•          •  • 

MAX 

Mm 

40 
25 

46 
29 

41 
32 

47 
22 

25 
7 

15 
2 

25 
4 

26 
12 

37 
13 

44 
21 

37 
27 

33 
24 

35 
29 

35 
22 

25 
10 

28 
10 

26 

20 

25 
17 

22 
4 

31 
4 

42 
26 

43 
27 

40 
15 

48 
24 

40 
26 

39 
14 

18 

0 

21 
5 

5, 
IB 

S3 
9 

10 
-  1 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

48 
30 

50 
29 

♦7 
40 

55 
25 

27 
10 

22 
8 

27 
6 

40 
11 

34 
24 

42 
31 

36 
32 

54 
31 

60 
29 

30 
20 

31 
17 

34 
25 

30 
22 

24 
8 

31 
8 

43 
27 

41 
30 

41 
19 

46 

32 

43 
20 

41 
25 

26 
11 

60 
23 

57 
23 

24 
14 

BELLEVILLE  SO  ILL  JNIV 

MAX 

Mm 

48 
23 

43 
27 

42 
36 

45 
22 

24 
8 

21 
3 

24 

0 

33 
6 

42 
15 

39 
22 

40 
30 

35 
26 

38 

29 

38 
24 

30 
13 

37 
16 

36 
26 

30 
24 

26 
5 

34 
0 

46 
26 

47 
26 

47 
16 

54 
29 

53 
22 

45 
21 

26 
9 

31 

65 
23 

65 
21 

23 
17 

CAHOKIA 

MAX 

Mm 

46 
25 

54 
27 

48 
36 

51 
24 

26 
8 

23 
5 

19 
5 

30 
9 

28 
11 

33 
11 

42 
U 

38 
25 

32 
20 

40 
26 

32 
12 

30 
15 

37 
21 

27 
21 

29 
7 

24 
15 

37 
6 

42 
19 

39 
15 

38 
14 

54 
13 

50 
18 

36 
1  3 

31 
1 

25 
17 

66 

21 

25 
12 

CAIRO  WSO 

MAX 

Mm 

48 

36 

52 
32 

56 
45 

56 
24 

26 
15 

23 
14 

27 
14 

29 
21 

41 
22 

37 

30 

44 
36 

40 
37 

63 
37 

62 
30 

34 
25 

34 
23 

34 
29 

33 
22 

25 
14 

34 
16 

41 
32 

43 
36 

45 
27 

46 
36 

46 

32 

43 
22 

28 
16 

33 
28 

61 
29 

52 
19 

25 
16 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

49 
28 

52 
26 

49 
41 

56 
26 

27 
12 

21 
9 

29 
6 

30 
12 

42 
12 

34 
27 

47 
32 

38 
33 

55 
32 

60 
28 

30 
22 

33 
18 

34 

25 

31 
24 

25 
10 

34 
7 

45 
30 

46 
30 

20 

49 
34 

44 

31 

44 
24 

28 

12 

31 
23 

50 
25 

58 

23 

25 
13 

CARLVLE  reservoir 

MAX 

Mm 

39 
26 

48 

30 

47 
32 

50 
28 

30 
8 

21 
5 

IB 
5 

27 
7 

30 
14 

40 
19 

35 
22 

35 
22 

33 
28 

39 
27 

31 
14 

28 
14 

33 
17 

25 
21 

28 
6 

22 
6 

35 
9 

43 
19 

46 
18 

42 
20 

51 
29 

43 
21 

27 
7 

28 

7 

25 
14 

63 
23 

24 
8 

COBOEN  2  S 

MAX 
MIN 

49 
28 

50 
26 

48 

39 

56 
25 

27 
8 

24 
6 

28 

2 

30 
11 

39 
10 

37 
25 

44 
30 

43 
31 

55 
30 

58 
27 

30 
16 

32 
15 

32 
23 

32 
21 

26 
7 

34 
2 

45 
25 

43 
27 

42 
17 

48 

31 

46 
23 

42 
24 

30 
9 

32 
21 

56 

22 

57 
24 

27 
12 

DU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

49 

28 

50 
38 

48 
39 

45 
25 

26 
19 

20 
6 

17 
5 

20 
10 

40 
12 

34 
29 

37 
31 

40 
25 

40 

?1 

48 
25 

28 

12 

32 
15 

34 
22 

31 
21 

25 
9 

35 
5 

22 

46 
26 

55 
23 

40 

40 
20 

27 
9 

30 
20 

59 
22 

55 

22 

25 
10 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

Mm 

50 
29 

52 
31 

48 
36 

55 
25 

36 
9 

22 
6 

29 

5 

31 
12 

40 
15 

33 
26 

46 
32 

45 

32 

52 
31 

59 
28 

30 
16 

32 
15 

33 
24 

30 
21 

25 
7 

34 
8 

43 
28 

44 
33 

43 
19 

48 
32 

43 
30 

42 
24 

29 
10 

29 
20 

59 
22 

57 
22 

24 

9 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

49 
26 

52 
25 

50 
40 

55 
26 

27 
12 

21 
8 

27 
4 

29 
13 

41 
11 

38 
22 

38 
22 

45 
32 

53 
33 

60 
29 

30 
19 

35 
15 

33 
25 

32 
23 

25 
9 

34 
4 

45 
29 

47 
26 

42 
16 

44 
32 

44 
29 

44 
25 

26 
11 

31 
22 

58 
23 

57 
24 

26 
12 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

Mm 

48 

24 

49 
32 

49 
36 

52 
25 

25 
9 

19 
6 

27 
6 

28 
11 

40 
14 

35 
23 

38 
31 

33 
30 

42 
31 

4  1 
25 

29 
15 

32 
L3 

30 
21 

28 
21 

24 
6 

34 
6 

44 
27 

47 
30 

41 

IT 

49 

29 

47 
29 

35 
17 

24 
8 

29 
15 

5  - 

21 

58 
18 

20 
6 

SPARTA 

MAX 

Mm 

51 
21 

48 

29 

47 
39 

51 
25 

25 
10 

20 
7 

29 
4 

31 
11 

40 
10 

34 
24 

44 
32 

35 
30 

45 
31 

48 

29 

29 
17 

33 
17 

32 
23 

30 

22 

24 
8 

34 
4 

46 
21 

45 
28 

41 
15 

52 
29 

47 
26 

45 

23 

27 
10 

32 
20 

64 

23 

60 

20 

23 
13 

WATERLOO  1  WSw 

•          •  • 

MAX 

Mm 

53 
25 

47 
29 

47 
37 

50 
24 

24 
8 

20 
3 

30 
5 

33 
12 

44 
13 

39 

21 

44 
29 

35 
27 

38 
2» 

48 
26 

29 
14 

37 
16 

34 

21 

28 
21 

23 
7 

37 
12 

47 
29 

48 
JO 

47 
1* 

54 
29 

49 
27 

47 

22 

27 
9 

32 
19 

66 

22 

64 
21 

23 
12 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

Mm 

45 
25 

50 
30 

53 
35 

54 
25 

27 
11 

22 
6 

27 
5 

28 
10 

3d 
12 

39 
26 

42 
32 

42 
32 

<.9 

31 

51 
29 

30 
16 

30 
15 

34 
16 

32 
20 

27 
8 

31 
7 

44 
27 

44 
29 

41 
16 

43 
30 

41 
29 

43 
21 

23 
16 

20 

34 
14 

53 
16 

17 
4 

BROOK POR T  OAM  52 

MAX 

Mm 

48 

32 

51 
29 

53 
40 

58 
29 

30 
15 

24 
12 

27 
6 

28 
15 

41 
14 

40 
30 

46 
35 

45 
36 

51 
36 

63 
34 

35 
25 

35 
19 

35 
29 

33 
23 

27 
12 

34 
9 

43 
30 

42 
32 

44 

20 

44 
34 

*9 

29 

48 

27 

29 
13 

34 
24 

61 
27 

58 
26 

29 
15 

S*«  RoJ«r«nt«  NolM  Following  SuUoa  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Station 


Day  of  Month 


OIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIM 

HARRIS8URG 

MC  LEANSBORQ  2  E 

NT  CARMEL  1  NNH 

MOUNT  VERNON 

ROSICLARE 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


48 

30 


♦9 
35 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


44  52  46 
33     32  33 

42     50  49 


57  32 
27  11 


57  28 
27  13 


55  27 
27  12 


28  28  40 
4     14  10 


28  41 
14  10 


27  28  42 

5  12  11 

27  28  41 

7  17  13 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18  19 


35  42 
22  31 


36  46 
26  33 


32  42 
21  31 


36  42 
22  31 


39  46  i,5 
29     34  35 


53  63 
34  31 


32  32 
17  26 


30  32 
14  25 


34  34 
18  26 


29  34 
14  21 


32  33 
15  23 


33  35 
18  27 


34  45 
7  30 


24     33  46 


24     30  44 


24     33  44 


22     23     24     25  26 


43  44 
30  19 


45 
22 


47 
25 


42     42  25 


56  30 
30 


58     55  21 


40.8 
22.5 


36.4 
19.1 


38.2 
21.1 


37.4 
19.7 


38.9 
19.5 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

66 

DATE 

30* 

LOWEST  TEMPERATURE 
MOL I NE   WSO  R 

-  19 

DATE 

07 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

4.23 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LA  SALLE   1  S 

.35 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GOLCONOA  DAM  51 

2.39 

DATE 

14 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
MOL I NE   WSO  R 

17.7 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
KEWANEE 

15 

DATE 

04  + 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

Resultant 
Speed 

• 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

a 

CK 

o 

On 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Averc 

Fastei 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

o 

O 

1.00- 

2.00 

Total 

CAIRO  WSO 

32 

S 

33 

6 

3 

1 

0 

2 

0 

12 

35 

6.7 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

25 

6.7 

12.1 

47  +  + 

28 

29 

66 

69 

62 

64 

10 

7 

2 

0 

0 

0 

19 

6.0 

CHICAGO  WSO 

25 

6.8 

13.4 

39 

W 

29 

63 

66 

60 

60 

8 

6 

1 

1 

0 

0 

16 

55 

6.0 

MOL I NE  WSO 

26 

5.7 

11.4 

44 

W 

25 

69 

69 

63 

65 

8 

4 

0 

0 

1 

0 

13 

62 

5.6 

PEORIA  WSO 

26 

5.2 

12.4 

42 

w 

25 

76 

79 

64 

68 

5 

5 

0 

1 

0 

0 

11 

54 

6.1 

ROCKFORD  WSO 

28 

5.7 

12.5 

40++ 

30 

29 

73 

76 

67 

70 

9 

5 

1 

1 

0 

0 

16 

5.7 

SPRINGFIELD  WSO 

26 

4.5 

12.2 

42 

NW 

26 

71 

75 

57 

61 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

9 

57 

6.2 

S««>  Roloreoce  Notes  Following  Station  Index 

-  8  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  .u.n0IS 

JANUARY  1971 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

NORTHWEST 

01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 
T 

T 
T 

9.8 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

T 

8 

a 

8 

8 

T 

8 

7 

7 

7 

T 

7 

7 

6 

« 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

.6 

» 

7 

3 

1.4 
6 

6 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

2 

6.0 
8 

8 

8 

e 

8 

8 

T 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

.8 

7 

.2 
7 

7 

7 

7 

7 

3 

4 

4 

3 

.3 

2 

.1 

2 

.2 

2 

.3 
2 

2 

2 

GAL  VA 

SNO WF AL  L 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

13.0 

n 

T 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

3 

.5 
5 

5 

5 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 
3 

9 

4 

4 

MOLINE  WSO 

SNO WF  AL  L 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.2 

10 
1.7 

10 
1.6 

10 
1.6 

9 

1.6 

8 

1.6 

8 

1.6 

7 

1.6 

7 
1.1 

T 

7 

1.1 

T7 
1.1 

7 

1.1 

7 

1.1 

7 

1.1 

7 

1.1 

.3 

7 

1.6 

7 
1.3 

7 

1.3 

T 

7 
1.1 

4 

1.0 

4 

1.1 

4 

1.2 

4 

1.2 

3 

1.1 

'3 
1.0 

T 

4 
1.1 

T 

4 
1.3 

3 

1.3 

3 

1.3 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13.5 
10 

10 

10 

e 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

.3 
6 

6 

6 

6 

3 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

.5 
4 

.3 
4 

4 

4 

ROCKFORD  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

6.9 
T 

5 

1.5 

5 

5 

1.2 

5 

1*2 

5 

1.2 

T 

5 

1.2 

3 

1 . 0 

T 

4 
1.0 

T 

4 
.  8 

3 
.  6 

3 
.  8 

3 
•  8 

.4 
3 
■  8 

.1 
i 

3 
.  8 

3 
•  fi 

3 
•  7 

T 

2 
.  7 

2 

.  6 

2 
.6 

2 
.  6 

T 

2 
.  6 

.2 
2 
.  6 

.7 

i 

T 

3 
■  7 

1.7 
3 
■  8 

4 
.  6 

4 
.  6 

•      *  » 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

.5 
2 

2 

8.5 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

T 

6 

6 

6 

2.0 
8 

B 

8 

8 

T 

8 

7 

7 

6 

6 

.5 
5 

.3 
5 

3 

T 

5 

2.8 

8 

B 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

*3 

4 

4 

4 

4 

•  1 

3 

3 

2 

2 

1 

•  2 

2 

'! 

3 

t 

5 

5 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

T 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

L  .  . 

1 

1.0 

2 

.4 

T 

3 
.4 

3 
.4 

3 
.6 

T 

3 
.6 

T 

2 
.5 

2 
.4 

1 

T 
T 

.  3 

T 

T 

•  1 

1 

1  •  9 
1 
.2 

T 

3 
.2 

T 

3 
.2 

CHICAGO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.4 

T 

7.1 

T 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

.7 

1 

1.2 
2 

3 

2 

2 

T 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

.1 
T 

.8 

T 

T 

1 

2.5 
1 
•  5 

T 

3 
■  4 

T 

2 
■  4 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

6.5 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

4 

4 

T 

.4 

T 

3 

3 

3 

2 

T 

2 

1.0 

2 

3.C 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

T 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

.3 
3 

3 

3 

3 

T 

2 

T 

1 

1 

T 

.5 
T 

.5 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

- 

- 

2 

•       •  * 

WEST 

LA  HARP6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

8 

5 

5 

4 

.5 

3 

2 

2 

2 

.3 

1 

OUINCY  F A A  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.2 
3 

T 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.C 

•      *  * 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.3 

3 

T 

.1 

T 

1 

T 

T 

1.3 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

T 
T 

3.0 
3 

- 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

T 
T 

.2 
T 

.3 

T 

PEORIA  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

4.1 
2 
•  4 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

.1 
T 

T 

T 

T 

.7 

.4 

1 

T 
T 

•      •  • 

EAST 

05 

HOOPESTQN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

'  \1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.4 

T 

1 

T 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.8 

1 

4.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

.2 

1.2 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

.6 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

.  1 

T 

1.0 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

3.C 

3 

2 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

j 

1.0 

j 

URBAN* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

T 
T 

T 

T 

T 

.4 

1.3 

T 

•      •  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.1 
2 

2 

HQRRISONVILLE    *  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 
1 

1 

SPRINGFIELD  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.9 

2 

.2 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 
T 

T 

1.8 

2 

1.5 

2 

1.3 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
7 

3.0 
3 

3 

•      •  • 

EAST  SOUTHEAST 

07 

NEWTON  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 
4 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1971 


Station 


Day  of  month 


TUSCOLA 

V AND A L I  A   F  A  A  AIRPORT 
WINDSOR 

•      *  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  S 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAIRO  MSG 

SPARTA 


SOUTHEAST 
ALBION 

GOLCONDA  0AM  51 
HARRISBURG 
MOUNT  VERNON 


09 


SNOWFALL 
SN  ON  0N0 


SNOWFALL 
SN  ON  END 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


1.2 
1 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

Day  of  month 

• 

Station 

e 
Q 

1  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 

31 

31 

31 

32 

31 

29 

26 

26 

27 

29 

30 

30 

30 

30 

29 

27 

28 

27 

25 

24 

28 

29 

28 

29 

30 

30 

25 

27 

27 

29 

23 

26. 3 

MAX 
MIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
29 

29 
26 

26 
26 

2B 
26 

29 
27 

30 
26 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

29 
27 

28 
27 

28 

27 

27 
25 

25 
24 

28 
24 

29 
28 

29 
28 

29 
28 

30 
29 

30 
30 

30 
25 

27 
25 

27 
27 

29 

27 

29 
23 

29.2 
27.7 

e 

7AM 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

29 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

29 

30 

30 

28 

31.1 

MAX 
MIN 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

M 
31 

31 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
28 

31.4 
30.9 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 

-  10  - 


STATION  INDEX 


STATION 

g 

Q 

a 
| 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

g 

i 

<  p 

Si 
5  i 

ALBION 

0055 

01 

EDWARDS 

3a  I) 

68  03 

490 

*p 

*p 

ILL •  STATE  POLICE  RADIO 

41  11 

90  49 

6P 

6P 

alexis  waterworks 

J  0  a  1 

DI 

HAMEN 

MUNICIPAL  HATERMORKS 

ALTON  DAN  2ft 

0137 

06 

MAO  I  SON 

38  53 

90  11 

*32 

7A 

TA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  I  G 

0117 

36 

UNION 

37  28 

89  1A 

6*5 

6P 

6P 

J.  BON  MAATl I NE 

ANT10CH  t  NN 

0201 

02 

LAKE 

*2  30 

88  08 

792 

7A 

TA 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON,  JA 

ARCONNE  NATIONAL  LAI 

01  }7 

32. 

DUPAGE 

*l  42 

87  39 

ARGONNE  NATIONAL  LAS 

ASHLEY 

0211 

01 

WASHINGTON 

38  20 

69  12 

JAMES  M.  MILLSPAUCH 

AUGUSTA 

0330 

11 

HANCOCK 

40  14 

90  36 

68C 

REX  J.  HOLMES 

AJAORA  COLLEGE 

nu 

02 

KANE 

41  45 

66  20 

TP 

AURORA  COL  PHYSICS  DEFT 

AVON  5  NE 

0936 

03 

FULTON 

40  ** 

90  22 

690 

JAMES  R  MITCHELL 

It 

*2  10 

88  09 

809 

6A 

u 

RICHARD  E.  MILLER 

BARRY 

044! 

PIKE 

GEORGE  E.  GRI OE A 

BEAAOSTOHN 

0*92 

,0 

CASS 

*0  01 

90  26 

449 

THOMAS  E.  PHELPS 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

05 1C 

06 

ST  CLAIR 

16  10 

69  51 

490 

♦P 

*p 

GEORGE  KAPUSTA 

•ELVIDEAE   SEWAGE  PLANT 

0311 

02 

BOONE 

*2  1ft 

68  92 

765 

CITY  OF  BEL VIDERE 

BENTLEV  1  E 

0591 

OJ 

HANCOCK 

*0  20 

690 

BP 

HOWARD  W.  COPPMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

HOI 

09 

FRANKLIN 

449 

MAX  R  CRAIN 

BLOOMlNGTON  WATERWORKS 

9761 

94 

MCLEAN 

40  30 

69  01 

775 

7J 

BLOOHINGTON  WATERWORKS 

BLOONlNGTON  NORMAL 

0  F66 

0* 

MCLEAN 

40  31 

785 

*P 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

Bluffs 

0  -  a: 

SCOTT 

19  45 

90  32 

517 

ftP 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPQRT  DAN  92 

17  OB 

66  39 

330 

t.p 

*A 

CAHOKIA 

llftC 

■ » 

ST.  CLAIR 

ai 

CAHOKIA  TREATNENT  PLT. 

CAIRO  WSO  P 

1166 

oe 

ALEXANOER 

37  00 

69  10 

21* 

NIO 

Nit 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTQN    1  ESE 

1250 

BJ 

FULTON 

*0  33 

90  01 

628 

RADIO  STATION  MBYS 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

L263 

JACKSON 

37  ** 

69  12 

6P 

HOMER  JOHNSON 

CARLINV1LLE 

L2B( 

D( 

MACOUPIN 

39  17 

69  32 

623 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

L284 

Oft 

NACOUPIN 

39  17 

69  33 

621 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CAALYLE  RESERVOIR 

LZ90 

01 

CLINTON 

36  36 

69  20 

8A 

8A 

8A 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARNt  6  NM 

1296 

09 

WHITE 

38  10 

65  12 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I A  2  SW 

1106 

CLINTON 

36  30 

69  10 

*63 

CITY  OF  CENTRAL  1 A 

*t  2* 

68  17 

505 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1416 

07 

COLES 

6P 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1473 

04 

MCLEAN 

*0  44 

66  *4 

710 

JOSEPH  M .  SOMMER 

CHESTER 

1*91 

TB 

RANDOLPH 

17  3* 

89  50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARKIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  HKS 

1522 

12 

COOK 

*1  *0 

67  36 

993 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  MAYFA  PMP  $TA 

15*2 

02 

COOK 

*l  56 

87  43 

4*7 

CITY  ENGR  MATER  PURIF 

CHICAGO  0  HARE  MSO  R 

15*9 

01 

COOK 

*1  59 

698 

MI 
M  0 

10 

.  HJ 

NATL  MEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSE l AND  PHPG  R 

mz 

COOK 

*1  *2 

87  36 

659 

CITY  ENGR  WATER  PUR  IF 

CHICAGO  RACINE  PUMP  R 

1337 

02 

COOK 

*1  *9 

87  *1 

6*0 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF  R 

1562 

02 

COOK 

*l  5* 

630 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PlanTR 

*l  *3 

ftll 

CHCO  SPRINGFIELD         -  R 

15*1 

ii 

COOK 

87  6* 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

COOK 

*l  *7 

67  )6 

594 

MID 

MO 

NATL  MEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MSO  1 

1577 

02 

COOK 

*l  *7 

87  *5 

ft07 

-  1  [ 

HID 

1  HJ 

NATL  MEATHER  SERVICE 

CHRLICOTNE 

1621 

3. 

PEORIA 

*0  59 

69  30 

310 

76. 

DON  H.  CONNOR 

C1SNE  2  ESE 

1664 

0» 

WAYNE 

36  31 

88  2* 

UNION  OIL  CO. 

CLINTON  1  SSw 

17*) 

D4 

OE  WITT 

40  06 

68  55 

695 

R.  E.  PITP.AT 

COBDEN  2  S 

1775 

11 

UNION 

37  30 

69  IS 

5*0 

5P 

•  1 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSW 

1944 

oe 

RANDOLPH 

38  11 

89  3ft 

510 

C  WARREN  SIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

MILL 

*1  27 

87  IB 

VILLAGE  OF  CRETE 

*0  OB 

67  39 

598 

5P 

SP 

danville  Sewage  plant 

214! 

9! 

VERMILION 

TA 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2191 

0* 

HACON 

39  51 

68  56 

670 

78 

7A 

ETHELDA  C.  COONRAOT 

OE  K ALB 

2223 

02 

OE    K ALB 

*1  96 

840 

3P 

-  p 

NORTHERN  ILLINIOS  UNIV 

OIXON 

i3»a 

3i 

LEE 

*1  50 

89  29 

690 

7J 

ROBERT  H.   NELL  I S 

DUON  SPRINGS  AGO  C 

2353 

09 

POPE 

37  26 

86  40 

440 

*P 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS   2  NE 

2*17 

0* 

MCLEAN 

*0  29 

66  St 

ADA  A.  OEVINE 

OU  QUOIN  I  NNW 

248  3 

01 

PERRY 

38  00 

89  IS 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WDQN 

EOELSTE I N 

2642 

04 

PEORIA 

*0  56 

89  38 

600 

HAROLO  0.  PRICE 

EOWAROSVILLE 

26  tS 

01 

MADISON 

38  50 

500 

7A 

MRS.   OE VERA  H,  GEBHART 

39  07 

68  33 

595 

7P 

7A 

CLIFFORD  R>  MANUEL 

ELGIN 

2736 

Hi 

KANE 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGlER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

29]  i 

09 

LIVINGSTON 

*0  ** 

88  31 

691 

OEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFJW 

2931 

09 

WAYNE 

38  23 

88  19 

425 

9P 

SP 

RADIO  STATION  MFIW 

FARMER  CITY 

2993 

■■- 

OE  WITT 

*0  15 

88  39 

790 

7P 

7A 

NOR AH  VEAGLE 

FLORA  9  NW 

3  L09 

07 

CLAY 

38  *1 

88  34 

900 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3237 

01 

STEPHENSON 

*2  16 

89  37 

7P 

JOHN  SCHRDOER 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

1263 

0 1 

STEFMENSQN 

*2  17 

69  3ft 

750 

TA 

ALVlN  W.  TIHH 

FULTON  DAN  IS 

I29< 

01 

MHITESIDE 

*1  5* 

90  09 

392 

6P 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA  1  N 

3312 

:  . 

JO  DAVIESS 

*2  25 

90  26 

770 

DIETRICH  KROENCKE 

*0  57 

90  23 

771 

NlO 

HID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

333! 

)] 

HENRY 

7A 

TA 

RAIMASON  F.  SMITH 

GENE  SED 

3  3  8  * 

9] 

HENRY 

41  27 

90  10 

639 

MIO 

HID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3*13 

05 

FORD 

*0  28 

88  23 

657 

5P 

ORLEN  F,  REIS 

GLADSTONE  DAN  IB 

3->< 

03 

HENDERSON 

"0  50 

91  0* 

336 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  91 

3322 

POPE 

37  22 

86  29 

61 

:  h 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  I  NM 

3330 

02 

ADAMS 

*0  07 

729 

9 

ERNEST  M  IBNEN 

GRAFTON 

35'2 

06 

JERSEY 

36  98 

90  27 

470 

7A 

PAUL    E.  ARNOLD 

GRAND  TOMER  2  N 

06 

JACKSON 

37  *0 

89  30 

167 

7A 

LEROY  k,  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

0< 

GREENE 

39  20 

90  12 

990 

WILLIAM  C.  MENG 

39  13 

88  10 

925 

GREENVILLE  1  E 

3-.^  ) 

BOND 

TA 

HAROLD  M.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

371T 

Oft 

PIKE 

39  *3 

90  44 

700 

7P 

7A 

HOWARO  E.   STAFF Y 

HARDIN 

3830 

06 

CALHOUN 

39  09 

90  37 

440 

SP 

ORVILLE  H.  JOKNES 

HARR I SBURG 

3«"9 

19 

SALINE 

37  ** 

88  32 

366 

5P 

SP 

CLYDE  PITTMAN 

NARR I SBURC  DISPOSAL  PL 

3*9<- 

09 

SALINE 

37  43 

88  32 

360 

7A 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

*0  17 

90  05 

HAVANA  POMER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

0  1 

PUTNAM 

*1  IB 

89  19 

SP 

9P 

5P 

HENNEPIN  POMER  PLANT 

HlLLSBORQ 

MONTGOMERY 

39  09 

89  29 

620 

6P 

7A 

HALTER  E.  BELCHER 

HOOPESTON 

4198 

VERMILION 

40  28 

TA 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

0  7 

B7  40 

499 

7A 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

*35J 

01 

ROCK  ISLAND 

*1  23 

91  01 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

***2 

06 

MORGAN 

39  ** 

90  12 

620 

7A 

TA 

MLDS  RADIO 

j ERSE YV I LLE  2  Sw 

4*89 

JERSEY 

39  06 

SP 

BA 

JERSFYVlLLE  SMG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

0] 

MILL 

*1  30 

88  06 

943 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIIT 

*533 

02 

MILL 

*1  32 

88  05 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE    1  SM 

4391 

05 

KANKAKEE 

*1  03 

87  95 

623 

6P 

T* 

,  H 

DEL8ERT  W.  KOERNER 

«ANKA«EE    SEWAGE  PLANT 

*603 

05 

KANKAKEE 

*1  08 

87  53 

MUNICIPAL  SEWAGE  TR  PL 

KEIThSBURG  I  NM 

4655 

01 

MERCER 

"1  06 

90  37 

6A 

R06ERT  CR05E 

KEMANEE 

*7l( 

:  . 

HENRY 

9P 

STAR  COURIER 

"EmANEE  baker  park  R 

41  19 

69  38 

80C 

KEWANEE  6AKER  PARK 

LACON  2  E 

ISO! 

MARSHALL 

M  01 

89  21 

SP 

MRS.  0.6. PACE*  JR. 

4123 

:3 

HANCOCK 

*0  39 

90  58 

7P 

YA 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

-.9  ?9 

0, 

C  ARROLL 

*2  Oft 

89  50 

830 

GERALO  H.  YOECKEL 

LA  SALLE  1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

*l  19 

89  06 

520 

7A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

L AWRENCEVl LLE 

*937 

01 

LAWRENCE 

38  43 

B7  41 

7A 

CALVIN  L.  REVNOLOS 

LINCOLN 

5079 

LOG*N 

*0  09 

89  22 

390 

6P 

7A 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  FK 

1069 

01 

COLES 

39  22 

88  12 

655 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  power  house 

9136 

oi 

MILL 

*l  1* 

66  05 

569 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

9216 

CLAY 

3B  Aft 

68  30 

*70 

JOHN  D  BLAIR 

MACKINAW 

9272 

TAZEWELL 

*0  32 

69  22 

AP 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

S?flO 

« 

MCDONOUGH 

*0  26 

90  40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANOA    1  NM 

329* 

01 

JACKSON 

17  38 

69  14 

680 

ftF 

*F> 

HARVEY  B.  HARTL1NE 

MARENGO 

5126 

02 

MCHENRY 

*2  13 

B6  36 

825 

6P 

HAROLO  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

♦  0  30 

90  24 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  4  NNE 

9342 

01 

M ILL  I AHSQN 

37  *6 

8B  94 

471 

5P 

SP 

MRS.   ANTHONY  MI&NONE 

MAROA  1  M 

9164 

)' 

HACON 

*0  02 

8B  98 

720 

LLOYD  J »  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5172 

01 

LA  SALLE 

*1  20 

88  49 

TA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

!3B0 

01 

CLARK 

39  23 

67  *l 

575 

ip 

5? 

ernest  Thomas  pine 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

s 

C 

p. 

EVAP. 

dm 

MASON  CITY  1  NM 

MASON 

JANES  N.  NC  DONALD 

NAT TOON 

1*31 

0 

COLES 

39  28 

66  21 

711 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK  AND  0 AM 

3*91 

92 

MCHENRY 

*2  IT 

66  14 

TAJ 

0.  W.  GULLANC 

MCLEANSBORO  2  E 

9515 

91 

HAMILTON 

16  05 

66  30 

*90 

CEORGE  M,  MARTIN 

HE  DOR  » 

9919 

06 

NACOUPIN 

99  10 

90  01 

620 

HINONK  3  NE 

9712 

LA  SALLl 

*0  56 

89  00 

730 

MOLINE  MSO  p. 

9T5I 

01 

ROCK  ISLAND 

*1  2T 

90  21 

562 

Nil 

'  HJ 

NATL  MEATHER  SERVICE 

MONNOUTH 

}76S 

WARREN 

*0  35 

90  36 

7TQ 

6| 

M 

NONTICELLO  NO  2 

9792 

0! 

PIATT 

*0  02 

66  39 

655 

EARL  F  1  SlER 

MORRIS 

9120 

92 

GRUNOY 

*1  21 

68  2* 

510 

MORRIS  5  N 

982! 

Di 

GRUNDY 

*1  2T 

66  2* 

560 

MRS,  PHILLIP  C.  COLLINS 

MORRISON 

MHITESIDE 

SP 

CITY  OP  MORRISON 

MORR 1 SONVtLLE 

98*] 

06 

CHRISTIAN 

39  23 

89  26 

630 

MAS  DOROTHY  A  BULLARO 

NORRI SONVl LLE  *  IE 

ISA! 

CHRISTIAN 

39  23 

69  24 

633 

TP 

E.  PAUL  BEATV 

NT  CARHEL   1  NNW 

9661 

J 1 

WABASH 

38  26 

67  4ft 

*B5 

CORDEN  R.  GILLETTE 

J90  ] 

01 

CARROLL 

*2  03 

89  59 

89T 

CP 

7J 

LEVI  C.  ZINK 

MOUNT  OLIVE   1  E 

J*.  1 

0  6 

MACOUPIN 

39  04 

89  42 

683 

HAROLD  HAR6URCER 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
JANUARY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  0.   Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipita 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 


SIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation     n  Inches  and  wind 
ent  in  mi  es      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F      In  "Supplemental  Data"  table 
Hons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


PI  MESS 
move men 
dlrec 

OBSERVATION  TIME: 
daylight  saving 
and  FAA  stations. 
Temperature"  table,  "Evaporati 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

MATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


USCOMM-NOA A-ASKEVI LLE- 3/3/71-980 


-  12  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMKij^RCE 
fAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC^DMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL  DATA  SEfcVHrCE 

APR  J  6  197] 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1971 
olume  76  No.  2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND\DiVISIONAL  DATA 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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69 

18 

1 

9 

846 

0 

b 

20 

0 

4.90 

2.27 

1.37 

22 

4.3 

3 

13 

10 

3 

2 

ROSICLARE 

46.8 

27.6 

37.2 

70 

IB 

2 

9 

770 

0 

5 

18 

0 

3.90 

.94 

12 

8.0 

5 

13 

9 

0 

DIVISION 

35.6 

-  2.0 

4.47 

1.53 

5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Monlh 


91 


ALEDO 
DIXON 
FAEEPDRT 

FREEP3RT  SE MACE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA  1  N 

CALVA 

GENESEO 

HENNEPIN  POMER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  0AM  16 


1» 


3? 


KEITHSBURG 
KEMANEE 
MOLlNE  WSO 
MORPISON 
MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  OAM  17 
PAW  PAW 
ROCHELLE  6  NW 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  WSO 

STOCKTON 
TISKRWA 
WALNUT 


NORTHEAST 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
SARRINGTON 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  MSO 

CHICAGO  UNIVERSITY  / 
CHICAGO  WSO  / 
DE  KALB 
ELGIN 

GEBHAAD  WOODS  ST  PARK 

JOLIET  RRANDON  R D  DAM 
JOLIFT 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  A  WSW 
WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  S  NE 
BENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALES9URG 
GLADSTONE  DAM  18 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCY 

QU1NCY  FAA  AIRPORT 
OUINCY  OAM  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIOGE 


OA 


RUSHVILLE 


CENTRAL 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENQA 

CH1LL1C0THE 

CLINTON  1  SSH 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LAC  ON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

M1N0NK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SAlEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  / 
PRINCEvlLLE   1  N 
TOULON 


EAST 


>3 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE   3  SW 

M0NT1CELL0  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAN  26 
BARRY 

BEAROSTOWN 
BLUFFS 


2.94 
2.54 
2.6B 

3.21 
2.02 
2.36 
1.72 
1.33 

1.14 


1.71 

2.06 
2.25 
1.47 
1.B7 
1.S5 

1.70 


2.17 
2.16 
2.57 
1.B3 


l.ao 

1.56 
1.98 


3.45 
3.21 
2.75 
2.58 


.30 
.37 
.3* 
.39 


.10 
1.01 


1.25  .IB 

.21  1.69 

.10  1.75 

T  .87 

1.00  .02 

.07  1.02 

.77 


.02   l.OB  T 


7  |  8  |  9      10  |  II  |  I2~   13  |  U  |  15     16  |  17  |  18     19  |  20  |  21  I  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  X  |  31 


.25     .20  T 


.06 

T 

.03 
.31 

.18 


.2* 
.09 
.02 


.03 
.  12 
.29 


.03 
.04 
.47 

.13 

.07 


Sm  i.torvnc*  not*,  following  SuUof. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CARL1NV1LLE 
EDWAADSVILLE 
GRAFTON 
GREENVILLE   1  E 
GR I GGSVlLLE 

MARGIN 
H1LLSBOR0 
JACKSONVILLE 
JERSEVVILLE  2  SW 
MEOORA 

MORRISONVILLE  A  S 
MOUNT  OLIVE   1  E 
P  ANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKP3RT 

SPRINGFIELD  WSO 
SPRINGFIELD  A  SE 
TAYLORV ILLE 
VIRDEN  1  SS* 
VIRGINIA 

UNITE  HAIL  1  E 


1.35 
.76 
1.02 


.16  1.00 
.«!  1.72 
1.07  .10 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.02  ,03 
T 

.03  .22 


.07     .01  .3* 


T  .07 
.05  .12 
.01  T 


.13  T  .46 
.16 

.02     .01  T 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NX 
GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

LAHRENCEVlLLE 
MARSHALL    1  E 
HATTOON 
HOHEAQUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEV  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSMO 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A   FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


.15 
.05 
.05 
.02 


1.67 
1.00 
.90 


.05     .05  .05 


.12 
.09 


1.74 
1.21 
1.16 
1.50 
1.77 


.06 
1.53 
1.03 


SOUTHWEST 


01 


ANNA   1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAHOKlA 

CAIRO  wSO 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

OU  QUOIN  I  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
HAKANDA   1  NM 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  *  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


5.48 
3.61 
A. 27 
3.56 

4.52 
4.65 
5.66 
3.50 
2.70 


.  16 
.33 
.17 
.60 


.23 
.43 
■  IS 


1.34 
1.52 
1.51 
1.14 

1.77 
1.42 
1.61 


.05  .29 
.07 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  DAM  52 

C  ARM  I   6  NW 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  Dam  31 
HARR1 SBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORQ  2  E 

HT  CARMEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITV 


3.9. 

5.70 
5.30 
3.72 
4.71 

4.35 


.86 

.48 
.55 


.17  T  .15 
.22 

.03  .13  T 

•  OB  T 

T     0  .03 

.01  T 

T  .14  .08 

.10  .08 

.05  T 

.06  .01 

.02  .10 

.01  .02 

.10  .16  T 

.10  T 


.70 
.19 
1.20 


1.30 
2.15 
1.64 
.70 
1.22 

1.42 
1 .78 
1.17 
1.B5 
1.35 

1.10 
1.37 
.56 
1.57 
1.660 


Sc«  i*faf«nce  nertei  following  Suiion  lnd«i 
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DAILY  TEMPERATURES  iuiwh 


FEBRUARY  1971 


Slallon 

Day  of  Month 

• 

0* 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

•          •  • 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

MAX 
MIN 

7 

-  1 

18 
-  3 

26 
16 

33 
29 

35 
15 

19 
7 

13 
-  3 

6 

-11 

11 

-  8 

33 
7 

41 
30 

34 
18 

19 
2 

2B 
9 

42 
24 

40 
30 

51 
30 

A6 

37 

61 
37 

44 
30 

32 
28 

35 
30 

34 
28 

41 
22 

52 
27 

62 
40 

42 
30 

39 
25 

33.7 
16.6 

DIXON 

MAX 
MIN 

3 

-  5 

16 
-11 

25 
16 

35 
22 

34 
13 

16 
7 

16 
B 

8 

-  9 

12 
•  9 

33 
3 

AO 
27 

31 
9 

16 
1 

27 
7 

42 
22 

38 
27 

44 
31 

41 
36 

58 
36 

50 
32 

34 
27 

35 
24 

35 
30 

A2 
27 

55 
27 

38 

39 

42 
31 

43 

23 

33.2 
17.6 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

A  2 
-  5 

12 
-16 

23 
12 

34 
22 

41 
15 

18 
5 

12 
-  3 

5 

-14 

7 

-11 

28 
A 

38 
25 

33 
14 

22 
-  1 

23 
1 

36 

22 

37 
21 

40 
33 

48 

33 

51 
36 

47 
30 

32 
27 

32 
28 

33 
28 

36 
22 

49 
27 

97 
37 

40 
31 

38 
23 

31.3 
15.9 

FULTUN  DAM  13 

MAX 
MIN 

9 

0 

13 
-  9 

25 
12 

34 
23 

38 

15 

19 
7 

16 

2 

9 

-10 

8 

-  9 

30 
5 

38 
24 

33 
18 

20 
3 

23 
8 

37 
23 

39 
27 

45 
32 

Al 
32 

58 
36 

50 
31 

33 
26 

33 
30 

35 
26 

38 

22 

52 
24 

60 
36 

40 
30 

38 

24 

32.6 
17.5 

GALVA 

MAX 
MIN 

5 

-  5 

7 

-  4 

19 
-  1 

29 
18 

44 
17 

22 
9 

20 
3 

15 
-  9 

6 

-  8 

12 
-  7 

33 
1C 

39 
25 

26 
A 

19 
9 

26 
17 

37 
29 

38 
26 

50 
31 

46 
39 

60 
33 

3A 
27 

32 
27 

36 
2° 

31 
24 

39 
24 

52 
30 

60 
31 

36 
23 

31.3 
16. 1 

GENESEU 

MAX 

MIN 

7 
-  2 

17 
-  A 

28 
17 

41 
27 

33 
15 

20 
9 

15 
-  2 

7 

-  9 

12 
-  7 

34 
9 

39 
28 

31 
12 

£'3 

5 

26 
13 

39 
23 

39 

27 

49 
32 

43 
37 

02 
36 

38 

30 

34 
30 

36 
31 

33 
29 

41 
24 

55 
29 

64 
37 

37 
30 

40 
25 

33.6 
19.0 

HENNEPIN  POWER  F  L  ANT 

MAX 
MIN 

■ 

-  2 

17 
-  5 

26 
17 

35 

22 

48 
21 

24 
11 

19 
B 

15 
-  3 

11 
-  5 

35 
3 

41 

23 

37 
21 

23 
9 

27 
8 

36 
20 

AO 
20 

52 
32 

91 
33 

59 
32 

52 
32 

35 
27 

38 
18 

36 
24 

41 
23 

54 

23 

38 
39 

42 
33 

41 
23 

35.6 
18. 1 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

7 
-  5 

19 
-  7 

30 
11 

33 
17 

29 
9 

18 
9 

23 
9 

13 
-  8 

6 

-  7 

30 
-  1 

40 
23 

31 
25 

23 
A 

28 
6 

36 
22 

-  j 
27 

50 
32 

4B 
37 

60 
33 

47 
28 

35 
26 

36 
28 

13 
25 

40 
28 

52 
28 

60 
41 

50 
30 

40 
25 

34.3 
17.8 

HOLINE  WSO 

MAX 
MIN 

7 

-  1 

17 
-  5 

27 
17 

37 
27 

32 
15 

17 
4 

12 
-  2 

4 

-  B 

12 
-  7 

34 
10 

39 
30 

33 
12 

18 
9 

27 
13 

36 
26 

39 
29 

47 
33 

42 
39 

63 
37 

36 
31 

32 
29 

35 
31 

32 
27 

41 
2A 

53 
26 

64 
3B 

38 

31 

40 
26 

32.6 
19.0 

MORRISON 

MAX 
MIN 

4 

-  2 

15 
-  7 

27 
14 

35 
24 

34 
18 

20 
7 

16 
2 

10 
-  9 

9 

-10 

31 
6 

39 
25 

37 
22 

22 
A 

28 
11 

37 
20 

39 
28 

46 
32 

46 
34 

59 
38 

53 
33 

35 
27 

36 
29 

33 
26 

Al 
24 

52 
28 

61 
42 

57 
31 

39 
24 

34.3 
18.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

2 

-  9 

11 
-12 

24 
11 

33 
21 

39 
16 

18 
4 

13 
-  1 

B 

-13 

7 

-12 

29 
A 

37 
22 

32 
18 

1» 
0 

23 
4 

39 
22 

37 
2- 

43 
31 

41 
33 

56 
36 

48 

30 

32 
26 

33 
28 

33 
27 

35 
19 

51 
23 

56 

37 

40 
30 

39 
22 

31.4 
15.9 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

0 

-  5 

3 

-11 

18 
-  4 

30 
17 

42 
19 

21 
10 

21 
5 

15 
-  5 

9 

-  8 

12 
-  7 

31 
12 

37 
26 

27 
3 

21 
8 

21 
16 

3* 

21 

37 
26 

45 
32 

43 
35 

54 
32 

32 
26 

33 
30 

33 
28 

31 
22 

39 
28 

54 
36 

51 
31 

35 
27 

29.7 
16.1 

ROCHtLLE  6  NW 

MAX 
MIN 

5 

-  9 

13 
-13 

23 
13 

34 
22 

40 
17 

26 
7 

17 
5 

11 
-  7 

9 

-  9 

29 
5 

39 
25 

34 
17 

18 

1 

23 
7 

37 
22 

37 
24 

41 
32 

53 
36 

51 
31 

42 
33 

39 
31 

33 
26 

33 
28 

3A 
29 

46 
25 

52 
34 

47 
31 

40 
24 

32.5 
17.4 

ROCKFORO  WSO 

MAX 
MIN 

2 

-  7 

17 
-14 

28 
17 

41 
28 

40 
15 

19 
7 

13 
0 

6 

-  7 

11 
-  8 

31 
11 

3B 
26 

30 
11 

18 

2 

24 
7 

35 
2A 

37 
28 

42 
34 

41 
35 

54 
37 

38 
30 

32 
27 

34 
30 

33 
30 

38 
27 

50 
26 

54 
39 

39 
31 

40 
25 

31.6 
16.3 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

7 

-  9 

9 

-10 

23 
9 

32 
20 

36 
14 

15 

0 

8 

-  5 

1 

-14 

6 

-15 

25 
0 

38 
20 

29 
12 

14 
-  3 

22 
4 

37 
21 

3  7 
25 

40 
31 

38 
35 

48 

34 

43 
29 

30 
25 

3 1 
26 

32 
26 

35 
25 

47 
26 

92 
37 

37 
20 

35 

20 

28.8 
14.9 

TISKlLWA 

MAX 
MIN 

8 

0 

17 
_  5 

26 
17 

34 
2  o 

46 
20 

23 
1 2 

19 
8 

14 
_  5 

12 
-  6 

34 
8 

40 
28 

37 
22 

22 
6 

26 
10 

35 
25 

AO 
2 1 

52 
33 

47 
35 

60 
35 

52 
34 

34 
30 

39 
30 

36 
30 

A2 
25 

54 
25 

60 
36 

45 
3  i 

42 
23 

35,6 
19.7 

WALNUT 

•          •  * 

MAX 
MIN 

s 

-  3 

15 
-  7 

24 
14 

35 
23 

33 
17 

22 
6 

15 
5 

11 
-  9 

10 
-  9 

31 
6 

40 
29 

35 
19 

19 
3 

24 
2 

36 
23 

39 
27 

53 
32 

45 
37 

60 
37 

52 
32 

32 
28 

36 
29 

34 
26 

40 
27 

53 
28 

5B 
39 

44 
)] 

40 
25 

33.6 
18.6 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 
MIN 

-  2 
-12 

0 

-16 

IB 
-IA 

30 
17 

43 
23 

26 
7 

23 
0 

14 
-  8 

8 

-10 

12 
.  9 

30 
11 

39 
26 

27 
1 

20 
-  1 

25 
5 

32 
13 

37 
23 

44 
32 

4  0 

34 

50 
32 

32 
26 

31 
28 

32 
25 

31 
24 

36 
24 

91 
24 

51 
33 

34 

23 

29.1 
12.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

3 

-  6 

15 
-10 

25 
14 

38 
2A 

47 
IB 

24 
11 

19 
7 

10 
-  4 

12 
-  4 

33 
6 

40 
21 

32 
16 

22 
7 

26 
8 

35 
22 

38 

24 

46 
33 

43 
36 

56 
39 

50 
32 

35 
26 

37 
30 

35 
30 

41 
29 

54 
26 

54 

32 

54 

39 
24 

34.4 
18.6 

BARRINGTON 

MAX 
MIN 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 
MIN 

9 

-  9 

IB 
-10 

31 
18 

48 

31 

46 
19 

25 
14 

21 
7 

13 
1 

14 
-  2 

33 
13 

42 
31 

31 
18 

23 
B 

27 
5 

35 
22 

AO 
22 

46 
36 

45 
38 

56 
38 

42 
33 

36 
28 

39 
31 

35 
31 

41 
32 

56 
29 

56 
40 

40 
34 

41 
28 

35.2 
21.1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

A 

-  A 

19 
-  6 

30 
19 

49 

29 

45 
18 

2B 
14 

20 
7 

16 
1 

14 
-  3 

33 
13 

44 

32 

34 
21 

24 
13 

26 
12 

33 
24 

AO 
26 

49 
35 

43 
36 

56 
37 

42 
32 

36 

30 

37 
30 

35 
31 

42 
31 

56 

32 

56 
41 

41 

32 

43 
28 

35.6 
21.8 

CHICAGO  WSO 

MAX 
MIN 

A 

-  A 

IB 
-  9 

29 
18 

49 

2» 

45 
18 

26 
14 

20 
6 

15 
1 

14 
-  4 

33 
12 

44 
30 

32 
19 

22 
8 

27 
5 

33 
23 

41 
22 

48 
35 

45 
34 

55 
38 

42 

32 

35 
28 

38 

31 

34 
31 

44 

32 

59 
30 

59 
41 

41 
34 

43 

30 

35.5 
20.9 

OE  KALB 

MAX 
MIN 

2 

-  S 

14 
-11 

25 
14 

A3 
25 

39 

15 

22 
9 

24 
3 

10 
-  5 

11 
-  7 

30 
11 

36 
25 

30 
11 

19 
2 

24 
7 

36 
24 

36 

24 

45 
33 

41 
36 

52 
37 

51 
31 

35 
23 

34 
29 

32 
30 

38 
28 

52 
26 

53 
37 

53 
31 

39 
25 

33.1 
18.2 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

11 
-  3 

17 
-10 

27 
15 

37 
26 

48 
19 

30 
13 

23 
11 

IB 

0 

17 
-  5 

36 
9 

44 
28 

38 

20 

26 
9 

28 
9 

43 

13 

38 

23 

53 
34 

45 
35 

57 
37 

52 
33 

38 
30 

40 
31 

35 
25 

45 

30 

58 
25 

56 
41 

50 
32 

45 
28 

37.7 
19.9 

JOLIET 

MAX 
MIN 

5 

-  3 

15 
-  9 

27 
12 

37 
25 

49 
21 

27 
14 

27 
1 1 

21 
1 

14 
-  5 

36 
9 

44 
30 

39 
21 

24 

1  0 

23 
8 

36 
24 

38 
23 

51 
34 

51 
32 

57 
37 

55 
33 

36 
26 

38 

31 

39 
30 

43 

30 

57 
29 

56 
41 

5  • 

33 

41 
28 

37.4 
20.6 

MARENGO 

MAX 
MIN 

-  1 
-10 

9 

-16 

24 
9 

35 
22 

42 
17 

21 
7 

0 

7 

-10 

9 

-10 

27 
4 

38 
25 

35 
14 

16 
-  1 

25 

0 

35 
20 

37 

2' 

44 
32 

39 
34 

52 
35 

49 
30 

32 
24 

33 
28 

37 
28 

37 
23 

51 
25 

52 
34 

52 
3  : 

40 
23 

31.9 
15.6 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

a 

0 

IB 
-  5 

27 
17 

47 
23 

39 
21 

27 
12 

22 
9 

14 
-  2 

15 
-  6 

36 
9 

43 
29 

36 
17 

25 

28 
10 

43 
25 

4" 
2- 

54 
33 

45 
35 

59 
37 

50 
34 

38 
29 

39 
30 

34 
30 

44 
28 

97 
28 

56 
40 

43 
34 

43 
28 

36.8 

20.6 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

5 

-  8 

17 
-12 

28 
15 

A9 

Li 

39 
16 

26 
12 

21 
5 

16 
-  1 

14 
-  6 

32 

40 
29 

32 
18 

23 
6 

23 
6 

34 
21 

3» 
2" 

48 

30 

44 
36 

54 
3A 

41 
30 

34 
28 

38 
28 

34 
28 

39 
28 

94 
29 

54 
36 

42 
30 

40 
26 

34.3 
18.2 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 
MIN 

-  1 

3 

-12 

20 

30 

46 

25 

22 

10 

8 

_  7 

12 
_  7 

32 
1 2 

38 
27 

28 

18 

24 
3 

3.' 

38 

25 

45 
33 

40 
35 

53 
35 

37 
27 

31 
27 

33 
27 

32 

27 

38 
26 

33 
28 

52 
34 

35 
25 

U.l 

WHEAT JN  3  SE 

*          »  * 

MAX 
MIN 

A 

-  g 

10 
-18 

25 
9 

i- 
23 

35 
20 

24 
10 

20 
1 

17 
-  3 

12 
-  6 

3) 

40 
27 

40 
20 

2" 
3 

27 
12 

35 
22 

38 
17 

48 

32 

48 
32 

55 
36 

52 
31 

31 
25 

36 
29 

35 
29 

40 
29 

99 
25 

34 
38 

33 
31 

40 
23 

34.5 

WEST  03 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

13 
1 

19 
-  1 

30 
16 

A3 
28 

30 
17 

21 
10 

16 
-  1 

7 

-  B 

14 
-  5 

35 
.'. 

39 
29 

34 
12 

20 
9 

29 
14 

41 
25 

42 
29 

53 
31 

50 
39 

63 
37 

36 

30 

33 

27 

37 
30 

32 
19 

41 

24 

93 
27 

64 

36 

40 
11 

40 
26 

34.8 
19.6 

S*«  R*I«i«dc4)  Not**  Following  Sutton  lnd»x 


-  17 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1971 


Day  ot  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

GOLDEN   1  NX 

38 

38 

24 

19 

15 

15 

39 

42 

41 

32 

44 

43 

57 

67 

63 

44 

33 

36 

32 

40 

50 

64 

42 

42 

Mm 

-  > 

-lfl 

16 

22 

IB 

12 

11 

-  5 

-  2 

12 

20 

22 

16 

23 

28 

31 

40 

44 

33 

29 

29 

29 

22 

28 

42 

31 

26 

LA  HARPE 

1 6 

IB 

27 

36 

38 

2  | 

IB 

9 

14 

36 

38 

34 

24 

32 

44 

49 

58 

58 

55 

45 

32 

36 

33 

33 

53 

42 

42 

MIN 

-  1 

-  2 

15 

24 

15 

9 

6 

-  8 

-  6 

9 

29 

14 

4 

12 

20 

21 

27 

29 

40 

28 

27 

28 

27 

23 

20 

36 

31 

29 

MONMOUTH 

2  B 

38 

23 

17 

10 

15 

35 

40 

36 

23 

30 

43 

42 

55 

49 

62 

46 

33 

37 

34 

41 

55 

64 

42 

42 

MIN 

2 

-l3 

17 

26 

17 

10 

7 

-  8 

-  6 

10 

30 

23 

3 

11 

23 

29 

32 

3B 

42 

33 

29 

29 

30 

24 

28 

42 

32 

26 

OUINCY 

MAX 

17 

20 

30 

37 

32 

35 

22 

10 

2  0 

42 

47 

37 

25 

34 

44 

45 

61 

71 

60 

40 

33 

36 

34 

43 

51 

64 

46 

41 

MIN 

2 

2 

19 

30 

12 

12 

8 

-  5 

-  2 

12 

27 

20 

7 

18 

28 

29 

30 

43 

38 

33 

28 

28 

29 

21 

30 

42 

31 

26 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

11 

18 

31 

35 

26 

22 

17 

8 

14 

38 

42 

34 

23 

30 

41 

42 

56 

68 

61 

35 

32 

35 

32 

38 

50 

63 

43 

40 

MIN 

0 

_  4 

t  B 

24 

17 

12 

2 

-  4 

-  2 

14 

34 

13 

7 

17 

25 

28 

31 

38 

35 

31 

29 

30 

26 

20 

29 

38 

31 

26 

10 

15 

30 

43 

34 

23 

16 

1 1 

12 

32 

43 

33 

32 

33 

45 

45 

50 

67 

63 

45 

33 

39 

33 

34 

52 

65 

43 

43 

MIN 

-  5 

-  8 

12 

26 

16 

14 

9 

-  7 

-  6 

8 

22 

20 

5 

10 

22 

23 

30 

40 

45 

32 

28 

30 

26 

19 

30 

36 

28 

24 

CENTRAL 

bloo^ingtqn  n or H & L 

MAX 

1  2 

19 

2  6 

40 

40 

29 

28 

19 

15 

36 

41 

40 

24 

30 

37 

40 

54 

57 

58 

56 

34 

43 

34 

41 

54 

57 

57 

43 

MIN 

0 

-  3 

1* 

25 

19 

14 

11 

-  1 

-  5 

9 

31 

22 

10 

9 

25 

24 

33 

39 

47 

34 

29 

32 

29 

27 

30 

45 

33 

27 

C  ENOA 

MAX 

1 1 

19 

27 

40 

49 

29 

25 

18 

16 

36 

42 

37 

23 

28 

35 

40 

52 

52 

57 

53 

34 

42 

34 

41 

55 

56 

54 

42 

Mm 

-  2 

-  6 

16 

26 

22 

15 

12 

0 

-  5 

9 

30 

21 

9 

10 

15 

21 

33 

34 

40 

33 

28 

26 

28 

28 

29 

42 

36 

28 

DECATUR 

MAX 

15 

19 

31 

46 

43 

32 

26 

19 

IB 

39 

45 

39 

27 

31 

39 

44 

55 

65 

62 

48 

37 

44 

33 

42 

60 

63 

45 

44 

Mm 

-  4 

.  a 

14 

26 

21 

17 

15 

0 

-  4 

10 

31 

19 

10 

11 

25 

25 

33 

38 

47 

31 

31 

30 

27 

25 

30 

45 

32 

29 

FARMER  CITY 

MAX 

16 

19 

29 

42 

50 

31 

26 

19 

IB 

37 

42 

38 

25 

29 

37 

40 

54 

59 

56 

52 

36 

44 

35 

45 

58 

58 

49 

45 

MIN 

-  3 

-  6 

10 

28 

22 

16 

14 

0 

-  5 

8 

30 

22 

10 

8 

25 

23 

30 

34 

44 

33 

31 

31 

28 

26 

30 

43 

33 

26 

HAVANA   POWER  STATIOh 

MAX 

15 

17 

30 

40 

49 

29 

23 

19 

18 

39 

43 

42 

27 

34 

46 

46 

58 

65 

64 

51 

36 

40 

34 

43 

54 

65 

46 

43 

Mm 

0 

-  5 

15 

29 

15 

11 

-10 

-  5 

14 

29 

22 

9 

14 

27 

32 

33 

35 

46 

34 

32 

31 

29 

26 

25 

45 

41 

30 

LACON  2  E 

MAX 

10 

18 

27 

37 

25 

21 

18 

14 

36 

41 

38 

24 

27 

35 

41 

53 

46 

60 

48 

34 

40 

35 

43 

55 

60 

47 

42 

Mm 

-  2 

-  5 

14 

24 

10 

7 

-  6 

-  7 

7 

31 

15 

4 

7 

23 

23 

31 

38 

33 

31 

27 

28 

25 

24 

24 

47 

27 

26 

L INCOLN 

MAX 

15 

1  8 

30 

41 

50 

30 

24 

18 

18 

37 

43 

40 

25 

33 

42 

44 

57 

62 

62 

58 

35 

43 

33 

42 

55 

61 

45 

43 

Mm 

-  1 

-  4 

14 

29 

21 

16 

13 

-  1 

-  3 

10 

31 

18 

11 

13 

26 

26 

34 

35 

44 

33 

31 

31 

29 

25 

30 

38 

33 

26 

MASON  CITY  1  Nw 

MAX 

15 

17 

29 

40 

50 

2B 

23 

19 

16 

38 

45 

39 

24 

34 

45 

44 

57 

62 

62 

50 

34 

41 

34 

41 

53 

52 

45 

44 

Mm 

0 

-  5 

15 

29 

23 

15 

13 

-  2 

-  3 

9 

31 

15 

9 

10 

27 

27 

34 

35 

46 

34 

31 

31 

30 

25 

28 

45 

32 

29 

MINQNK   3  NE 

MAX 

9 

18 

27 

35 

48 

26 

22 

18 

14 

35 

38 

38 

23 

26 

34 

40 

50 

48 

58 

53 

34 

38 

35 

41 

53 

57 

58 

40 

Mm 

2 

-  6 

11 

25 

19 

13 

10 

-  3 

•  6 

9 

28 

20 

8 

9 

24 

22 

32 

35 

34 

33 

28 

29 

26 

27 

30 

41 

32 

28 

PEORIA  wSO 

12 

17 

30 

47 

33 

27 

20 

10 

14 

36 

38 

32 

23 

28 

42 

42 

53 

53 

59 

37 

32 

40 

32 

41 

54 

60 

41 

42 

Mm 

1 

-  6 

17 

30 

18 

12 

3 

-  5 

-  7 

10 

26 

13 

7 

H 

26 

27 

33 

35 

37 

32 

30 

30 

30 

25 

27 

37 

32 

27 

PRINCEVILLE  1  N 

MAX 

a 

20 

27 

35 

44 

23 

19 

13 

13 

34 

38 

37 

20 

27 

37 

40 

53 

45 

56 

46 

31 

38 

32 

42 

50 

56 

45 

40 

•          *  • 

Mm 

0 

-  3 

11 

25 

18 

11 

B 

-  5 

-  6 

9 

25 

20 

6 

11 

25 

26 

33 

40 

38 

30 

29 

30 

29 

32 

30 

40 

32 

27 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

i* 

18 

31 

48 

53 

33 

32 

25 

17 

35 

45 

44 

31 

28 

33 

4  1 

46 

59 

57 

55 

36 

43 

36 

41 

52 

58 

59 

45 

Mm 

l 

-  6 

16 

30 

24 

20 

19 

9 

-  3 

11 

29 

2B 

12 

4 

24 

17 

36 

31 

31 

36 

32 

32 

28 

31 

25 

46 

35 

30 

HOOPESTON 

MAX 

li 

16 

2B 

40 

51 

30 

27 

22 

15 

35 

40 

40 

26 

26 

32 

39 

47 

51 

54 

52 

35 

43 

35 

40 

52 

56 

56 

42 

Mm 

0 

-  7 

15 

28 

23 

IB 

16 

7 

-  4 

10 

28 

26 

12 

8 

24 

23 

33 

35 

41 

34 

31 

31 

28 

30 

29 

40 

34 

29 

KANKAKEE   3  SM 

MAX 

7 

16 

26 

40 

50 

28 

25 

21 

15 

34 

40 

37 

23 

27 

34 

38 

50 

45 

55 

52 

34 

42 

37 

41 

55 

56 

56 

42 

MIN 

-  1 

-  7 

15 

26 

23 

16 

14 

3 

-  4 

13 

30 

23 

13 

8 

24 

22 

34 

35 

37 

34 

31 

31 

30 

31 

30 

41 

35 

29 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

12 

18 

26 

41 

50 

29 

25 

19 

16 

35 

40 

38 

23 

27 

33 

37 

50 

50 

55 

52 

36 

43 

35 

41 

54 

57 

57 

42 

Mm 

-  1 

-  8 

12 

26 

23 

16 

13 

2 

-  5 

7 

29 

22 

10 

7 

23 

22 

32 

35 

36 

33 

30 

30 

28 

30 

29 

40 

34 

30 

PONTIAC 

MAX 

12 

17 

26 

37 

35 

30 

24 

20 

17 

35 

39 

3B 

26 

26 

34 

38 

53 

52 

52 

52 

35 

41 

37 

42 

56 

56 

57 

44 

Mm 

1 

-  4 

16 

25 

22 

17 

13 

1 

-  4 

12 

30 

24 

11 

12 

25 

22 

33 

36 

40 

35 

31 

29 

28 

28 

27 

41 

34 

29 

RANTOUL 

MAX 

15 

19 

29 

41 

50 

31 

30 

23 

18 

37 

41 

40 

27 

26 

35 

38 

49 

58 

57 

55 

37 

44 

37 

4 1 

53 

56 

b  B 

43 

Mm 

2 

-  * 

15 

28 

23 

19 

15 

5 

-  4 

10 

29 

25 

12 

9 

25 

a 

35 

35 

43 

35 

31 

32 

28 

29 

31 

41 

35 

29 

URP ANA 

MAX 

15 

19 

32 

49 

36 

31 

25 

17 

17 

37 

43 

36 

24 

27 

35 

38 

49 

60 

56 

40 

36 

43 

33 

40 

54 

57 

44 

43 

Mm 

1 

-  4 

1  8 

32 

2  1 

20 

1 1 

1 

-  3 

13 

3C 

14 

12 

13 

26 

35 

35 

40 

33 

32 

29 

29 

29 

32 

3  8 

UATSEKA    2  NW 

MAX 

10 

17 

27 

42 

40 

29 

24 

20 

15 

35 

42 

38 

25 

27 

33 

39 

52 

50 

55 

55 

34 

39 

35 

42 

55 

52 

4  1 

*            *  • 

Mm 

-  1 

-  8 

16 

26 

22 

16 

15 

6 

-  5 

12 

22 

25 

14 

7 

23 

24 

33 

36 

45 

32 

31 

32 

27 

23 

28 

40 

33 

29 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

17 

21 

24 

37 

53 

35 

32 

26 

i  5 

20 

41 

50 

34 

28 

34 

4 1 

47 

58 

70 

65 

40 

42 

42 

35 

48 

63 

64 

48 

Mm 

6 

5 

7 

20 

22 

20 

16 

1 

0 

0 

15 

31 

11 

11 

21 

25 

24 

30 

41 

34 

31 

28 

27 

25 

25 

28 

32 

28 

CARLlNVILLE 

MAX 

17 

17 

32 

51 

52 

32 

28 

20 

21 

40 

50 

45 

27 

32 

44 

46 

60 

68 

65 

54 

37 

44 

36 

46 

62 

66 

48 

46 

Mm 

-  1 

-  5 

16 

30 

22 

.9 

15 

-  1 

-  2 

13 

32 

25 

12 

12 

27 

26 

34 

38 

51 

35 

30 

30 

27 

25 

32 

47 

32 

28 

grigc-sville 

MAX 

15 

18 

31 

45 

45 

29 

21 

15 

LB 

43 

48 

41 

26 

33 

46 

48 

61 

72 

65 

40 

34 

38 

33 

42 

56 

66 

45 

43 

Mm 

-  2 

-  1 

18 

31 

19 

15 

13 

-  3 

-  2 

13 

36 

22 

8 

14 

26 

27 

33 

40 

40 

33 

31 

30 

28 

22 

31 

44 

34 

27 

hillsboro 

MAX 

18 

17 

32 

49 

54 

32 

30 

24 

?0 

39 

48 

47 

29 

32 

40 

43 

56 

68 

63 

61 

40 

45 

36 

45 

63 

64 

59 

48 

Mm 

-  1 

-  5 

15 

30 

23 

20 

16 

1 

-  1 

11 

32 

27 

12 

11 

27 

25 

34 

35 

51 

35 

30 

32 

28 

25 

30 

48 

30 

28 

JACKSONVILLE 

MAX 

10 

13 

21 

34 

51 

31 

27 

22 

13 

18 

40 

47 

29 

26 

33 

45 

49 

59 

68 

64 

37 

36 

40 

33 

43 

58 

67 

46 

Mm 

0 

-  9 

1 

20 

21 

.7 

14 

-  2 

-  3 

-  1 

14 

29 

11 

10 

18 

25 

22 

33 

44 

34 

■i" 

31 

29 

25 

24 

33 

3  2 

28 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

18 

19 

3" 

48 

51 

34 

29 

22 

44 

53 

53 

30 

34 

43 

46 

60 

70 

68 

60 

39 

42 

34 

48 

62 

68 

52 

47 

Mm 

-  1 

-  4 

IB 

31 

22 

L9 

6 

-  3 

-  . 

14 

33 

22 

8 

13 

28 

26 

32 

35 

50 

34 

30 

33 

29 

25 

29 

48 

32 

28 

MflRRISONVILLE  4  SE 

MAX 

15 

16 

32 

47 

52 

30 

27 

20 

38 

45 

41 

24 

30 

41 

44 

55 

65 

62 

47 

36 

44 

33 

44 

59 

63 

45 

43 

Mm 

-  2 

-  6 

16 

32 

26 

2: 

17 

2 

-  . 

13 

32 

24 

12 

13 

28 

27 

34 

36 

47 

34 

31 

30 

28 

27 

33 

45 

i  . 

31 

PANA 

MAX 

1* 

15 

31 

53 

53 

30 

26 

19 

IB 

38 

47 

40 

25 

30 

39 

42 

54 

65 

60 

51 

38 

44 

34 

44 

60 

61 

47 

43 

Mm 

-  2 

-  5 

15 

31 

24 

21 

17 

2 

-  . 

12 

32 

23 

11 

13 

27 

25 

34 

36 

50 

36 

31 

29 

28 

26 

31 

44 

33 

29 

S4>»  Rolotonce  NoIbb  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Button 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

SPRINGFIELD  USD 

MAX 

Mm 

13 
-  6 

19 
-  8 

34 
19 

92 
33 

34 
21 

30 
19 

23 
8 

14 
0 

18 
-  1 

38 
14 

44 
34 

36 
16 

26 
12 

34 
14 

43 
24 

45 
28 

58 

34 

65 

42 

62 
39 

39 
33 

36 

32 

43 
30 

33 
30 

43 
26 

57 
32 

64 
39 

45 
34 

42 
30 

36.9 
22.4 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 
MIN 

-\ 

1 3 
-  5 

-21 

36 
21 

51 
17 

38 
18 

25 
14 

14 
-  1 

0 

12 

42 
29 

29 
12 

26 
12 

34 
20 

46 
27 

45 
29 

63 
34 

60 
35 

36 

31 

43 
31 

44 

29 

34 
26 

36 
40 

62 
33 

37.3 
16.3 

VIRDEN  1  SSw 

MAX 
MIN 

1* 

16 

30 

44 

30 

44 
23 

30 
18 

27 
13 

20 

19 

38 

1 1 

45 

41 
26 

26 
10 

32 
13 

43 
25 

45 
26 

57 
33 

66 
35 

62 

58 

34 

37 
3 1 

43 
31 

33 
2B 

43 
25 

59 
31 

64 

47 

50 
35 

44 
26 

40.4 
22.8 

WHITt  HALL   1  E 

•          •  * 

MAX 

Mm 

13 
0 

17 
-  8 

30 
15 

40 
29 

49 
19 

29 
16 

25 
14 

21 
-  3 

17 
-  2 

40 
10 

53 
32 

46 
23 

27 
9 

34 
14 

42 
24 

46 
25 

58 

32 

68 

35 

64 
49 

52 
33 

35 
30 

40 
31 

14 
27 

23 

58 
26 

66 
46 

46 

31 

45 

27 

40.6 
21.6 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

Mm 

13 
-  1 

18 
-  5 

32 
18 

51 
26 

53 
19 

34 
25 

25 
17 

17 
8 

18 
-  1 

34 
15 

46 

22 

32 
23 

23 
12 

25 
10 

34 
22 

41 
28 

50 
34 

62 
39 

55 
45 

48 

31 

37 
30 

40 
29 

32 
25 

42 
29 

52 
31 

61 

4  . 

55 
26 

44 
30 

36.4 
2  2,5 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

25 

0 

15 
-  8 

33 

10 

50 
30 

49 

25 

36 

20 

33 
13 

25 
7 

20 
-  1 

35 
2 

45 
2B 

42 
IB 

35 

10 

30 
9 

40 
26 

40 

20 

55 
30 

69 

35 

63 
45 

55 
35 

40 
31 

-  a 

28 

33 
26 

45 

25 

61 
30 

1  1 

49 

60 

32 

48 

26 

42.3 
21.6 

flora  5  nw 

MAX 

Mm 

20 
-  1 

17 
-  6 

32 
16 

53 
32 

54 
27 

34 
22 

30 
23 

25 
9 

22 
1 

39 
12 

49 
3' 

45 
26 

27 

12 

29 

0 

41 
28 

41 

20 

58 
34 

69 
39 

60 
50 

58 

37 

41 
33 

48 
31 

36 
28 

50 
27 

6( 

12 

62 
48 

63 
35 

47 
31 

43.2 
24.3 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

-  2 

-12 

14 

10 

2 

11 

28 

12 

4 

23 

13 

36 

38 

37 

36 

30 

21 

33 

30 

27 

42 

36 

32 

22.3 

MATTOON 

MAX 
MIN 

12 
-  3 

18 
-  8 

34 
18 

52 
34 

39 
24 

31 
21 

26 
14 

17 
2 

18 
-  2 

36 
14 

48 
31 

40 
14 

24 

10 

28 
11 

36 
^6 

41 
23 

52 
35 

62 
37 

57 

42 

43 
33 

38 

31 

44 
28 

33 
28 

43 
29 

58 

33 

58 

40 

47 
ii 

44 
32 

38.3 
22.5 

MOHEAQUA 

MAX 

Mm 

1* 
-  3 

17 
-  3 

31 
13 

43 
30 

41 

23 

31 
20 

28 
18 

20 
2 

19 
-  2 

39 

11 

46 

32 

40 
25 

26 
11 

30 
LI 

42 
27 

42 
23 

55 
35 

65 
34 

60 
46 

56 
33 

37 
31 

45 

32 

31 
28 

43 
26 

59 
31 

63 
43 

53 
32 

45 

30 

40.2 
23.0 

NEWTON  2  NE 

MAX 

Mm 

15 
6 

16 
-13 

32 
14 

53 
32 

53 
24 

34 
22 

28 
23 

25 
11 

28 

0 

36 

10 

47 
31 

45 
28 

29 
12 

<!9 
4 

42 
27 

41 
16 

54 
36 

61 
39 

61 

44 

55 
37 

40 
33 

47 
34 

34 
28 

47 
28 

59 
33 

61 
42 

61 
33 

47 
31 

42.1 
23.8 

OLNEV  2  S 

MAX 

Mm 

16 
-  7 

17 
-10 

33 
17 

54 
32 

53 
28 

36 
24 

30 
24 

24 
12 

19 
1 

37 
12 

48 

32 

42 
26 

26 
14 

28 

0 

39 
25 

42 
13 

57 
37 

67 
30 

59 

51 

55 
38 

40 
34 

49 
32 

14 

29 

48 
29 

59 
30 

62 
48 

60 
36 

49 
33 

42.3 
24 . 1 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

1* 

-  2 

17 
-  9 

34 

17 

52 
34 

53 
28 

33 
24 

30 
25 

26 
10 

18 
1 

35 
11 

48 

3  : 

42 
25 

26 
13 

30 
3 

38 
28 

41 

20 

53 
33 

64 
30 

57 
48 

5  3 
36 

40 
34 

48 

30 

94 
29 

47 

30 

59 
35 

60 
46 

51 
38 

60 
32 

41.6 
24.3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

1* 
-  3 

17 
-  9 

32 
15 

52 
32 

52 
25 

32 
2 1 

28 

22 

24 
9 

18 
-  2 

36 
11 

47 
29 

42 
25 

23 
12 

28 
5 

35 
24 

39 
19 

51 
35 

61 
38 

56 
45 

54 
33 

39 
31 

45 
32 

34 
27 

43 

30 

56 
33 

56 
-5 

57 
34 

31 

40.0 
23.3 

SALEM  WSMO 

MAX 

19 
4 

19 
-  2 

32 
11 

55 
31 

55 
26 

33 
22 

26 
21 

25 
6 

20 
0 

40 
13 

47 
32 

43 
25 

23 
11 

31 
15 

38 

25 

41 
21 

61 
34 

67 
43 

61 
48 

57 
34 

40 
31 

48 
29 

34 
25 

48 

24 

60 
35 

63 
48 

6  0 
34 

47 

42.7 
24.2 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

11 
0 

17 
-  8 

15 

45 
30 

50 
24 

32 

20 

31 
18 

6 

1 8 
-  2 

10 

3 

23 

28 
12 

28 
8 

35 
26 

39 
22 

5  2 
35 

60 
33 

41 

33 

35 

31 

28 

30 

31 

5  9 
43 

32 

45 

30 

40.0 
22.6 

VANDAL  I A    FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

16 

19 

33 

32 
33 

36 
25 

32 
22 

28 
.  •> 

16 

21 

41 

46 

40 

24 

31 

43 

41 
24 

57 

68 

62 

44 

38 

44 

33 

47 

63 

63 

50 

45 

31 

40.5 
23.0 

WINDSOR 

•           •  • 

MAX 

Mm 

13 
-  2 

16 
-  7 

32 
14 

40 
30 

52 
24 

34 
21 

30 
19 

22 
7 

19 
-  2 

38 
12 

49 
30 

46 
26 

26 
6 

30 
8 

39 
26 

40 
22 

54 
34 

65 
40 

59 

45 

56 
35 

38 
31 

45 
33 

34 
22 

44 

22 

60 
34 

60 
44 

60 
33 

45 

30 

40.9 
22.6 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  E 

MAX 

25 
8 

26 
13 

32 
20 

58 

32 

57 
25 

37 
22 

32 
22 

23 
7 

1' 

1 

37 
11 

47 
32 

45 
25 

26 
12 

33 
11 

35 
24 

47 
20 

64 
34 

68 

42 

65 
51 

62 
41 

50 
37 

50 
29 

41 
27 

31 
24 

61 
36 

63 
31 

64 
37 

32 
36 

43.4 
26. 1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

27 
7 

23 

2 

32 
18 

53 
31 

56 

25 

39 
27 

33 
23 

27 
4 

20 
1 

40 
11 

49 
33 

49 
27 

31 
17 

36 
18 

36 
17 

47 

23 

62 
32 

69 

30 

65 
53 

64 
39 

42 
35 

47 
33 

36 
28 

52 
25 

65 
30 

66 
50 

65 
38 

32 
31 

45.8 
25.3 

CAHOKIA 

MAX 

CAIRO  WSO 

MAX 

29 
13 

26 
17 

45 
26 

60 
41 

42 
30 

40 
28 

32 
22 

22 
12 

21 
7 

40 
17 

49 

35 

45 
25 

27 
17 

34 

18 

37 
28 

53 

27 

64 
44 

70 
44 

62 
51 

56 
41 

55 
40 

58 

32 

41 
32 

54 

31 

64 
46 

67 
47 

56 
40 

31 
38 

46.5 
30.3 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

27 
9 

22 
10 

33 
21 

63 
33 

57 
28 

37 
24 

32 
23 

24 
8 

21 
3 

39 
13 

48 
35 

48 
28 

28 
14 

36 
7 

35 
22 

48 
19 

64 

40 

68 
36 

63 
57 

60 
42 

42 
37 

50 
30 

39 
30 

52 
29 

64 
42 

66 
54 

65 
40 

51 
36 

45.8 
27.3 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

17 
3 

21 
3 

24 
6 

36 
24 

55 
25 

37 
22 

34 
22 

25 
5 

17 
1 

20 
1 

40 
15 

49 

32 

33 
12 

25 
13 

33 
20 

37 
24 

44 
25 

57 
33 

70 
44 

64 
37 

43 
33 

47 
34 

40 
28 

36 
26 

50 
26 

63 
42 

65 
34 

32 
30 

40.5 
22.2 

COBDEN  2  S 

MAX 

26 
6 

23 
8 

33 
19 

37 
30 

54 
24 

42 
20 

41 
22 

25 
6 

20 
-  1 

39 
B 

46 
32 

47 
25 

27 
12 

34 
5 

36 
20 

46 
19 

64 
34 

69 
36 

62 
53 

61 
40 

50 
35 

50 
28 

40 
27 

51 
23 

60 
34 

65 

51 

64 
36 

56 
35 

46.0 
24.3 

OU  OUOIN  1  NNH 

MAX 

27 

24 
6 

33 
18 

56 
24 

55 
2  3 

40 
2 1 

32 
23 

24 
6 

20 

40 
9 

47 
32 

45 
28 

37 
8 

36 
29 

46 
29 

60 
34 

70 
40 

64 
53 

62 
35 

44 
40 

48 

32 

36 
31 

53 
24 

64 
37 

66 
49 

65 

34 

35 
36 

46.3 
26.0 

MAKANDA    1  Nw 

MAX 

26 
6 

25 
6 

33 
19 

58 

32 

53 

41 
2 1 

25 
6 

20 
-  1 

39 
9 

47 
33 

46 
25 

27 
12 

35 
11 

34 

25 

47 
21 

65 
39 

69 
45 

63 
54 

60 
38 

41 
36 

30 
30 

38 
28 

52 
26 

65 
43 

67 
52 

65 
38 

51 
36 

46.0 
26.  5 

MARION  4  NNE 

MAX 

2* 
4 

22 
6 

33 
19 

56 
32 

57 
27 

43 
22 

34 
2 1 

28 
9 

18 

2 

38 
8 

48 

33 

47 
28 

28 

13 

33 
3 

35 
20 

48 
18 

62 
40 

69 
39 

63 
54 

41 

49 
38 

50 
31 

38 

30 

54 
25 

64 
43 

66 
53 

63 
38 

30 
34 

43.7 
26. 1 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

Mm 

2  3 
6 

1 B 

3 

32 
18 

56 
31 

55 
25 

35 
23 

31 
20 

5 

1 

10 

32 

26 

12 

12 

26 

23 

35 

67 
39 

-  j 

49 

37 

33 

47 

30 

j  * 

27 

50 
26 

61 
36 

64 
49 

62 
34 

48 

32 

43.2 
23.0 

SPARTA 

MAX 

Mm 

26 

23 
8 

33 
20 

S7 
32 

56 
25 

36 

23 

31 

20 

24 

5 

20 

38 
1 1 

48 

45 

28 
1 3 

34 

36 

48 

2  2 

62 

66 

64 

62 

47 

47 

36 
2  6 

56 
25 

63 
37 

63 
53 

65 
37 

49 
33 

45.2 
26.0 

WATERLOO  1  WSw 

»          •  » 

MAX 

Mm 

27 
6 

22 
7 

32 
20 

54 
32 

54 
24 

36 
23 

31 
IB 

23 
6 

21 
1 

43 

u 

49 
35 

49 
27 

28 
14 

41 
15 

42 
29 

51 
24 

65 

34 

71 
38 

69 
53 

6  1 
36 

43 
33 

43 
30 

33 
28 

56 
25 

66 

37 

68 
49 

59 
34 

48 

30 

46.1 
25.7 

SOUTHEAST  09 

ALBIUN 

MAX 

Mm 

20 
3 

19 
0 

34 
17 

54 
32 

54 
26 

37 
22 

30 
23 

29 

12 

19 
1 

38 

10 

49 
33 

45 
29 

29 

10 

31 
8 

37 
25 

42 
18 

58 
38 

68 

37 

59 
53 

56 
39 

43 
34 

32 
33 

37 
29 

50 
28 

57 
33 

62 
47 

62 
37 

49 

32 

43.6 
25.5 

BROOK  PORT    DAM  32 

MAX 

Mm 

2* 
S 

23 
11 

33 
21 

64 
33 

57 
28 

42 
24 

35 
27 

28 

12 

20 
4 

37 
13 

49 
33 

48 
28 

29 
13 

32 
14 

37 
19 

52 
22 

62 
44 

'  1 
38 

60 
53 

58 

42 

51 
36 

37 
33 

40 
31 

53 
31 

63 
42 

63 
50 

32 
42 

54 

31 

46.3 
26.0 

Sm  RaUranc*  NoU»  Following  Station  Isdcx 
-    19  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Illinois 
February 


Station 


DIXON  SPRINGS  AGR  C 
FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
HARR I SBURG 
MCLEANSBORQ  2  E 
MT  CARMEL  1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROS1CLARE 


Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 
< 

MAX 

Mm 

25 
6 

28 
7 

32 
19 

59 
31 

58 
26 

40 
21 

3* 

25 

29 
9 

21 
1 

38 

10 

49 
30 

47 
2B 

28 
14 

33 
12 

36 
25 

52 
20 

65 
42 

70 
42 

69 

53 

59 
38 

48 

34 

53 

38 
29 

52 
24 

65 
44 

65 
52 

64 
38 

54 
32 

46.8 
26.6 

MAX 

Mm 

19 
5 

IB 
-  i 

32 
17 

5* 

32 

54 
27 

36 

20 

32 
26 

26 
12 

18 
1 

36 
11 

50 
33 

46 
29 

29 
14 

30 
2 

40 
23 

43 
18 

57 
38 

68 

37 

64 
47 

58 
39 

42 
35 

47 

37 
28 

48 
28 

59 

64 
48 

62 
39 

52 
32 

43.6 
25.2 

MAX 
MIN 

25 
7 

23 
7 

33 
1» 

59 
32 

57 
28 

38 
2* 

34 
27 

27 
12 

19 
2 

40 
12 

52 
33 

48 
28 

29 
14 

36 
8 

35 
23 

47 
18 

60 
42 

71 
34 

65 
55 

59 
41 

44 
38 

52 

40 
31 

54 
28 

66 

67 
52 

65 
39 

55 
33 

46.4 
27.1 

MAX 

Mm 

25 
5 

19 

33 
19 

55 
32 

54 
26 

36 
21 

32 
25 

26 
10 

20 
0 

39 
9 

49 

32 

46 
30 

30 
13 

35 
3 

36 
20 

4* 
17 

60 
37 

69 
36 

62 
50 

56 
39 

43 
35 

50 

38 
29 

53 
27 

64 
38 

65 
48 

62 
41 

48 

31 

44.6 
25.3 

MAX 

MIN 

19 

-  1 

17 
-  2 

32 
17 

55 
32 

54 
20 

36 
20 

31 
25 

26 
12 

18 

0 

35 
5 

48 
31 

44 
29 

29 
13 

28 
8 

33 
26 

43 
19 

57 
40 

68 
36 

58 
52 

56 
38 

42 
35 

52 
32 

36 
29 

49 
28 

58 

62 
48 

60 
38 

49 
30 

42.7 
24.  B 

MAX 
MIN 

24 
6 

20 
5 

33 
18 

56 
31 

55 
25 

35 
21 

32 
25 

25 
9 

20 
1 

41 
11 

47 
31 

45 
21 

27 
13 

34 
5 

36 
18 

43 
20 

61 
36 

69 
41 

62 
52 

59 
38 

42 
34 

49 
32 

35 
28 

51 
26 

62 
33 

63 
48 

60 
32 

51 
34 

44.3 
24.8 

MAX 

Mm 

25 
9 

25 

e 

33 
20 

57 
32 

55 
28 

43 
22 

3B 

27 

28 
12 

20 

2 

39 

12 

48 
31 

40 
29 

30 
15 

34 
9 

35 
26 

51 
21 

63 

47 

70 
34 

68 

53 

59 
40 

55 
37 

55 
34 

39 
30 

55 
28 

62 
41 

63 
49 

64 
40 

55 
37 

46.8 
27.6 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GRIGGSV/ILLE 

72 

DATE 

18 

LOWEST  TEMPERATURE 
HHEAT0N  3  SE 

-  18 

DATE 

02 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BENTON  FOREST  SERVICE 

5.70 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
KEITHSBURG  1  NW 

1.14 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
CAIRO  WSO  R 

2.23 

DATE 

21 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

12.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

9 

DATE 

06  + 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

Number 

of  days  w 

th 

9 
c 

unset 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 

V) 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

cs 

.50-. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

a 

u 
0 
1— 

q 
q 

6 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSQ 

38 

SW 

22 

3 

3 

5 

1 

1 

1 

14 

49 

5.9 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

25 

5.5 

12.9 

41+  + 

22 

05 

75 

75 

69 

72 

5 

7 

L 

1 

0 

0 

17 

7.6 

CHICAGO  w SO 

24 

5.7 

13.5 

42 

SW 

27 

72 

72 

65 

68 

8 

8 

4 

2 

0 

0 

22 

30 

7.5 

MOLINE  WSO 

26 

4.8 

12.3 

39 

NE 

22 

73 

71 

68 

69 

7 

3 

5 

0 

0 

0 

15 

47 

6.8 

PEORIA  WSO 

24 

4.9 

13.6 

35 

SW 

05 

74 

78 

67 

70 

6 

6 

3 

1 

0 

0 

16 

47 

6.9 

R0CKF0R0  WSO 

27 

4.0 

13.1 

40  +  + 

27 

27 

77 

78 

73 

73 

5 

5 

3 

3 

0 

0 

16 

7.0 

SPRINGFIELD  WSO 

24 

5.5 

14.5 

40 

SW 

05 

75 

77 

68 

70 

6 

6 

4 

0 

1 

0 

17 

50 

6.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


FtBrtUARY  1971 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

•      •  * 

NORTHWEST 

01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

5 

.8 

3 

5 

5 

A 

A 

3 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.5 
T 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

.1 

2 

.a 

2 

T 

2 

.3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.1 
2 

2 

.1 
2 

2 

1 

1 

1 

,4 
T 

T 

T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

A 

T 

A 

A 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 
T 

T 

MOLINE  wSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3 

1.7 

T 

3 

1.2 

.4 

3 

1.2 

T 

3 

1.3 

I .  0 

A 
l.A 

A 

1.3 

3 

1.3 

3 

1.2 

3 

1.2 

3 

1.2 

,  1 

3 

1.2 

T 

2 

1.2 

2 

1.2 

X 

2 

1.1 

2 

1.0 

1 

T 

T 

T 

x 

,  l 
T 

T 
T 

T 

X 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

A 

A 

.5 
A 

A 

.5 

A 

A 

A 

A 

4 

A 

3 

.1 
3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

.3 

R0CKF0R0  hso 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

4 
.  6 

T 

A 
*8 

1.7 

A 

1  •  1 

T 

: 

i.i 

1.0 
3 

1.3 

3 

1 . 3 

3 

1 . 3 

3 

1 « 3 

3 

1.3 

T 

3 

1.3 

.2 
3 

1.3 

T 

2 

1.0 

2 

1.0 

T 

2 

1 . 0 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

.4 
T 

.1 

1 

1 

T 

T 

T 

*       *  • 

NORTHEAST 

02 

AwTtr.ru  2  Mu 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

B 

T 

8 

T 

8 

1.8 
9 

T 

9 

T 

9 

8 

S 

8 

T 

8 

7 

.3 

7 

.2 
7 

7 

7 

6 

A 

3 

2 

I 

T 

1 

T 

1 

.5 

AURORA  COLLEGE 

SNOWF  A  L  L 
SN  ON  GNO 

5 

3 

.  3 

5 

3 

,  i 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

X 
T 

X 
T 

T 

x 

T 

T 

,  i 
T 

X 

X 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

y 

3 
.2 

3 
.2 

,  2 
3 
.2 

X 

3 

,  1 
T 

T 

T 

T 

X 

T 
T 

T 

,  I 
T 

T 

x 

T 

X 
T 

T 

X 

a  i, 
T 

.  2 
1 

T 

X 

CHICAGO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

2 
.  tt 

T 

2 
.4 

•  A 
2 
.4 

3 

1.0 

.1 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.7 
T 

2.2 
2 
.  i 

T 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

.2 
T 

.4 

T 

X 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

.5 

4 

3 

.1 

1 

I 

1 

I 

] 

.1 

I 

.1 

] 

.3 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

f 

X" 

1.0 

X 

T 

T 
X 

T 

T 
X 

T 

T 
T 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

X 

T 

T 

•       •  • 

WF  S  T 

03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

X 

X 

X 

X 

T 
X 

X 

T 

T 

T 

T 

X 

X 

T 
T 

X 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
6N  ON  GND 

1 

1 

I 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

1 

T 

I 

1 

1 

1 

X 

T 

.  A 
X 

T 

1.0 

1.0 
2 

T 

1 

1 

T 

•      *  » 

CENTRAL 

04 

bloomington  normal 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

X 

T 

.8 

oecatur 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

1.5 

2 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

PEORIA  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

W '  H    C  WU 1  V 

.1 

T 

T 
T 

.3 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 
T 

T 
T 

•      •  • 

05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
- 

T 

T 

T 
X 

1.0 

] 

] 

T 

] 

] 

X 

T 

.8 

1 

T 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

X 

T 
X 

X 

.i 
T 

T 
X 

T 
T 

T 

.3 
X 

•  A 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

\ 

.7 

1 

T 
T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
c m  n w  run 

.2 
T 

T 
T 

.3 
X 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

.6 

1 

T 
T 

PONTIAC 

SNOWFALL 

CM       Til       r  I  j  "1 

Sri     Ur»    \jrt  U 

• 

T 

X 

T 

T 

T 

T 

.4 
T 

UR8ANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

l.s 

] 

] 

.A 

1.1 
1 

T 
T 

T 

•      •  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

CARL INVI LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

.1 

1 

T 

r 
- 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

MORRISONVILLE  4  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

1 

.6 
T 

T 

T 

T 
T 

.A 
T 

T 
T 

T 

X 

SPRINGFIELD  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2 

1 .6 

2 
.  2 

.2 
2 
.2 

1 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 

1.3 

1.0 
1 

.2 
1 

T 

.2 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

2 

T 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

•       •  » 

EAST  SOUTHEAST 

07 

NEWTON  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

2 

.3 

T 

T 

6.0 
6 

6 

5 

2 

X 

.7 
1 

Soo  Ralerenc*  Not««  Following  Station  Indax 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 
FEBRUARY  mi 


Day  of  month 


■tattoo 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SALEM  HSMO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

T 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

3 

T 

T 

2.0 

2 

2 

T 

2 

2 

1 

1 

1.0 
1 

1 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

] 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
1 

2 

T 

1 

1 

T 

.6 

T 

1 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
X 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

•      •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

snowfall 
sn  on  cnc 

.3 
T 

1.7 
1 

1 

1 

4.0 

4 

T 

4 

3 

1 

T 

BELLE VI LLE  SO  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CAIRO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

.1 
T 

T 

4.0 

A 

T 

4 

2 

1 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
j 

1.0 

I 

T 

T 

1.5 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

GOLCDNDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.5 

3 

.3 

2 

1 

T 

4.0 
4 

T 

4 

4 

3 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.5 
T 

1.0 
1 

1.0 

2 

2 

T 

4.0 

A 

1.0 
4 

4 

3 

T 

T 
T 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

•  2 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

2.9 
3 

2 

1 

T 

T 

.3 
T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

<B 

Station 

i 

a 

(IN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 

22 

21 

25 

29 

30 

30 

29 

25 

20 

23 

28 

30 

30 

27 

26 

29 

30 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

32 

32 

34 

33 

33 

28.8 

MAX 
MIN 

23 
22 

24 
21 

25 
21 

29 
25 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

29 

25 

25 
20 

23 
20 

28 

23 

30 
28 

30 
30 

30 
27 

28 
27 

29 
28 

30 
29 

31 
30 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

33 
32 

34 

32 

37 
33 

35 
33 

29.7 
27.9 

t 

7AM 

27 

26 

28 

30 

30 

31 

30 

29 

26 

26 

29 

30 

30 

29 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

34 

29.9 

MAX 
MIN 

28 

27 

27 
26 

28 
26 

30 
28 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
29 

29 
26 

26 
26 

29 
26 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

34 
32 

30.2 
29.4 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMEk  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  22  - 


STATION  INDEX 


g    «  COUNTY 


ALII ON 

005  9  0  4 

EP.AiOJ 

IS  21 

*»c 

«P 

6P 

ILL.    STATE    POLlCr  4A01O 

aleoo 

J 

*1  11 

720 

*p 

46 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

OOBi 

01 

WAMEN 

*1  03 

90  3* 

69* 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAH  2ft 

0111 

01 

MADISON 

* 

11  51 

•0  11 

*12 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

016T 

OB 

UNION 

9 

17  2* 

6*3 

*P 

|| 

J.  BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NH 

020] 

LAKE 

*2  10 

752 

TA 

THOMAS  G.  ROBINSON*  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

91  11 

09 

OUPACE 

7*6 

ARCONNF  NATIONAL  LA| 

ASHLEY 

02  BL, 

WASHINGTON 

IB  20 

370 

JANES  W.  NlLLSPAUGH 

AUGUSTA 

OIK 

1 1 

HANCOCK 

•  0  1* 

680 

RE X  J.  HOLMES 

AJAORA  COLLEGE 

0931 

Dl 

KANE 

*1  *9 

7*4 

7P 

TP 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  5  NE 

0391 

01 

FULTON 

690 

7A 

JAMES  R  M|TCH£LL 

•ARK1NCTON 

LAKE 

j 

*2  10 

803 

n 

II 

RICHARO  E.  MILLER 

0**! 

PUE 

•  I  03 

TA 

CEORGE  E.  CRIDER 

BEAROSTOHN 

0*93 

CASS 

*0  01 

*0  2ft 

**! 

TI 

THOMAS  t .  PHELPS 

BELLEVILLE   SO  ILL  UNIV 

05M 

)i 

st  clair 

I 

3B  30 

430 

4* 

45 

CEORGE  KAPUSTA 

BEL V I OE  *E  SEWAGE  PLANT 

098! 

03 

BOONE 

*2  1ft 

765 

CITY  OP  BEL V IOERE 

BENTlEV  1  £ 

0391 

HANCOCK 

*0  20 

630 

45 

HOWARD  W.  COPFHAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

■  ■* 

FRANKLIN 

4 

10  02 

**3 

>*, 

MAX  R  CHAIN 

BLOOmInGTON  waterworks 

076  | 

34 

MCLEAN 

*0  30 

773 

7A 

BLOOHINGTON  WATERWORKS 

BLOOH INGTON  NORMAL 

076* 

MCLEAN 

*0  31 

7*5 

45 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

Bluffs 

OTB 1 

)l 

SCOTT 

39  *9 

517 

45 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPQRT  DAH  92 

MASSAC 

3 

17  0* 

330 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

I16( 

II 

ST.  CLAlft 

3*  3* 

90  13 

*5 

81 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  1 

116* 

oa 

ALEXANDER 

* 

IT  00 

69  10 

31* 

Hit 

NIC 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

ji 

FULTON 

*0  11 

626 

op 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONQAlE  SEWAGE  pl 

12*3 

01 

JACKSON 

380 

HOMER  JOHNSON 

CARLINVULE 

1 1 1< 

01 

MACOUPIN 

1*  IT 

ft2S 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARL  INVlLLE  HO.  2 

1264 

oa 

MACOUPIN 

1*  17 

621 

C          WILLIAM  J,  P* ANGER 

CAALVLS  RESERVOIR 

129( 

Jt 

CLINTON 

: 

3e  la 

301 

•1 

BA 

•A 

C          US  CORPS  ENGINEERS 

CARNI  6  NH 

1298 

WHITE 

IB  10 

390 

61 

[  HUBERT  60HLEBER 

CENTRAL  t A  2  SM 

ilea 

01 

CL INTON 

2 

ia  10 

*63 

TA 

CITY  OP  CENTRALIA 

ChannahON  DRESDEN  ISL 

SRuNOY 

♦  1  2* 

303 

TA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

mi 

01 

COLES 

1 

19  2* 

68  11 

710 

6P 

T* 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1*7! 

MCLEAN 

88  ** 

710 

45 

i  JOSEPH  w.  SOHMER 

CHESTER 

1**1 

)l 

RANDOLPH 

460 

71 

R06ERT  W.  CARRIS 

CHICAGO  CALUHFT  TR  HKS 

1921 

oi 

COOK 

*1  *0 

391 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  HAVFl   PHF  STA 

19*3 

01 

COOK 

*l  9* 

6*7 

CITY  ENGR  HATER  PURIF 

CHKACO  0  HARE  HSO  R 

19*1 

oz 

COOK 

*l  5* 

696 

HlO 

NIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELANO  FHFG 

1991 

D3 

659 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1991 

02 

6*0 

CHICA  0  SANJTA  Y  0  T 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

196J 

03 

COOK 

*1  5* 

630 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

19*4 

COOK 

*1  *9 

611 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

chgo  Springfield  fmpg 

1967 

03 

COOK 

3 

*1  99 

87  ** 

C 1TY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  A 

1972 

03 

COOK 

3 

*l  *7 

67  1ft 

39* 

nit 

Kit 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  WSO  1 

1971 

03 

- :  r 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLlCOTHE 

04 

PEOP-t  A 

*0  99 

510 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

MAYNE 

1 

1*  11 

43* 

UNION  OIL  CO. 

C  LINTON   t  SSW 

17*1 

OE  WITT 

*0  OB 

693 

35 

R.  E.  PITAAT 

COBOEN  2  S 

177J 

UNION 

4 

17  30 

3*0 

5P 

11 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVlLLE  1  SSW 

1**4 

RANDOLPH 

I 

16  11 

510 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

03 

WILL 

1 

*1  27 

66* 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

VERMILION 

7 

*0  08 

558 

5P 

SP 

INTERSTATE  WATER  CO 

oanvillE  sewage  plant 

21*! 

)! 

VERMILION 

67  36 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

219! 

04 

MACON 

39  91 

86  38 

670 

7A 

EThElOA  C.  COQNAADT 

OE  K  ALB 

2221 

:* 

OE  KALB 

*1  96 

8*0 

!P 

9P 

NORTHERN  ILLINIOS  UN1V 

BIKINI 

11*1 

01 

LEE 

*1  90 

6*0 

TA 

ROBERT  H.  NELL  IS 

OIxON  SPRINGS  -  ■ 4  C 

2193 

POPE 

9 

37  26 

**o 

OlxON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

ODwNS  2  NE 

2*11 

MCLEAN 

*0  29 

794 

AOA  A.  DE  VINE 
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REFERENCE  NOTES 
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FEBRUARY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist,  P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

nlUFNlinNAI   UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
Sov^en? T5  gill:     Monthly  deg"e  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6S"F       In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
Javligh     "kving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stat Ions .     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  tUbie,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  tbey  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CL I MATOLOG I C AL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   (-rice  35  cents.     Similar  intprmation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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T 

LINCOLN 

I. OB 

.05 

T 

•23 

!o9 

.09 

.36 

Its 

.03 

MACKINAW 

1.76 

T 

T 

•  26 

T 

.11 

.29 

,96 

.07 

.07 

T 

MASON  CITY   1  NW 

)      .  66 

•  01 

.  2  0 

•  01 

"?J 

M  I ' '    ' *     3  NE 

*44 

MOUNT  PULASK I 

NEW  SAlEM   STATE  PARK 

PEORIA  W$0  //ft 

1.09 

.01 

T 

f  * 

.12 

T 

•07 

.03 

.31 

.22 

T 

.15 

T 

T 

T 

PftlNCEvlLLE   1  N 

1 . 47 

TOULON 

EAST  05 

OANVI LLE 

1  . 60 

T 

.03 

•  19 

.02 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

1.84 

T 

T 

!l7 

.35 

T 

.15 

T 

.20 

"■S3 

.22 

*20 

7 

T 

GIBSON  CITY 

M00PE5T0N 

U61 

T 

T 

.16 

.37 

T 

.12 

T 

.27 

\t3 

1 

.20 

•22 

7 

T 

KANKAKEE   3  SW 

1.73 

T 

T 

.20 

.12 

T 

.13 

T 

.14 

.55 

.01 

T 

.37 

.19 

7 

T 

T 

monticellO  NO  2 

1  .37 

PIPER  CITY  3  SE 

PCNT I  AC 

ramtqul 

1.24 

T 

T 

T 

.29 

5 

T 

1 26 

.17 

?39 

T 

7 

.11 

■02 

T 

7 

SIOELL 

■03 

■  08 

.  18 

.01 

.40 

.19 

.02 

URBANA 

1.46 

T 

T 

.01 

.36 

T 

.15 

.13 

.50 

•  01 

.13 

.09 

T 

WATSEKA  2  NW 

1.76 

T 

.05 

■  OS 

T 

.17 

.31 

•  71 

.04 

.20 

.23 

T 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  QAM  26 

2.05 

.01 

T 

T 

.39 

.20 

.01 

•  27 

1.08 

.07 

7 

.02 

BARRY 

.32 

T 

T 

T 

.32 

T 

7 

BE  ARDSTOuN 

.68 

.12 

.16 

.03 

T 

.03 

T 

.23 

I 

.09 

T 

BLUFFS 

.99 

T 

.17 

.03 

.11 

.31 

• 

T 

.13 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


carlinville 
eowarosville 

GRAFTON 
GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVllLE 

HARDIN 
HILLSBORO 
JACKSONVILLE 
gERSEVVILLE  2 
MEDORA 

NORRISQNVlLLE 
MOUNT  OLIVE  1 
PANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 

SPRINGFIELD  HSO 
SPRINGFIELD 
TAYLORVlLLE 
VIROEN  I  SStf 
VIRGINIA 

WHITE  HALL   1  E 


SE 


1.39 
1.65 
1.07 
1.3A 
.72 

1.32 
2.01 
1.03 


1.18 
2.20 
2.32 


l.*7 
1.11 
1.17 


H 


10     11  12 


.19  T 

.32 

.26 

.18  T 


Day  o(  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


1.05 
.9* 
.53 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


EAST  SOUTHEAST  0' 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

LAWRENCEVlLLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOWEaOUA 
NEWTON  2  ME 

OlNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  wSHO 

TUSCOLA 

V ANOAL I A  F  A A  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


1.56 
1.28 
l.*6 


.76 
.03 
,68 


SOUTHWEST 


1  E 


08 


ANNA 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO 

CAR90NDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALtA  2  Sw 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA  1  NW 
MARION  <•  NNE 
NASHVILLE  *  NE 
PRAIRIE  DU  ROC  HE  R  1HSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


1.36 
1.53 
2.03 
1.39 
1.11 


1.1B 
1.09 
1.13 
l.OS 


SOUTHEAST 


J9 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  DAM  52 

C  ARM  I  6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  Dam  51 
HARRISBURG 

HARRISBJRG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARMEL  1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


l.«5 
1.35 
1  .58 


1.47 
1.58 
l.*5 


.26  .U 
.10 
D  .20 


.31  .31 
.07  .27 
0  .1 


.13 
.10 


.OB 
.06 
.01 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

 MARCH  1971 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•           *  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

37 

34 

29 

41 

50 

43 

30 

32 

34 

36 

41 

3S 

54 

71 

61 

34 

47 

44 

44 

42 

49 

37 

31 

37 

36 

47 

37 

54 

30 

66 

77 

44.6 

MIN 

26 

20 

14 

15 

33 

30 

16 

13 

IB 

26 

29 

0 

24 

22 

3 

30 

2  5 

3  0 

26 

17 

15 

25 

21 

3  9 

38 

27 

29 

45 

26.7 

OIXON 

41 

35 

30 

40 

46 

39 

30 

35 

33 

40 

37 

39 

46 

63 

94 

35 

45 

37 

37 

47 

52 

43 

32 

35 

37 

48 

55 

55 

46 

58 

74 

43.4 

MIN 

24 

18 

14 

1 1 

30 

29 

20 

14 

16 

26 

24 

31 

3 1 

32 

19 

32 

22 

29 

2 

19 

21 

21 

33 

36 

27 

25 

41 

25.2 

FREEPORT 

MAX 

3* 

28 

26 

39 

40 

36 

30 

29 

32 

37 

35 

46 

63 

60 

34 

47 

40 

34 

39 

44 

34 

27 

3  2 

36 

43 

94 

54 

42 

55 

73 

40.7 

MIN 

22 

17 

12 

13 

2  3 

29 

2o 

15 

12 

26 

20 

32 

41 

0 

30 

1  8 

32 

30 

22 

2  7 

23 

15 

15 

18 

16 

3* 

39 

28 

27 

k 

24.5 

FULTIjN  0»M  13 

MAX 

36 

31 

26 

40 

40 

39 

32 

30 

32 

38 

39 

36 

51 

66 

6  0 

36 

45 

43 

38 

40 

40 

38 

31 

37 

36 

44 

96 

52 

44 

60 

73 

42.6 

MIN 

25 

19 

1 4 

1  4 

3  j 

16 

17 

25 

27 

1 

32 

42 

30 

19 

22 

1 0 

25 

2q 

27 

14 

1' 

22 

23 

33 

37 

26 

28 

42 

25.7 

GALVA 

MAX 

40 

37 

32 

27 

39 

49 

36 

27 

32 

34 

37 

37 

36 

58 

70 

43 

36 

45 

42 

35 

41 

51 

38 

30 

35 

36 

46 

56 

5; 

45 

63 

41.6 

MIN 

25 

21 

14 

13 

15 

32 

19 

13 

15 

22 

26 

32 

37 

24 

20 

27 

25 

29 

29 

17 

1  5 

1 7 

24 

20 

33 

2  7 

27 

32 

24.1 

GENESEO 

MAX 

3? 

35 

30 

41 

46 

39 

29 

33 

34 

38 

36 

36 

59 

65 

48 

40 

38 

43 

50 

38 

31 

3» 

39 

48 

96 

34 

46 

67 

73 

43.9 

MIN 

27 

20 

15 

14 

3? 

25 

19 

14 

18 

27 

31 

3 1 

38 

24 

21 

29 

26 

31 

22 

16 

17 

24 

2  3 

33 

32 

i  6 

26 

46 

25.6 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

41 

38 

31 

40 

47 

45 

35 

34 

35 

36 

35 

36 

46 

69 

64 

36 

44 

41 

45 

41 

92 

40 

30 

36 

39 

46 

5. 

93 

44 

60 

44.2 

MIN 

25 

22 

18 

14 

31 

32 

20 

16 

1 6 

27 

27 

29 

2  5 

2  '■ 

23 

17 

17 

19 

20 

30 

36 

3  0 

20 

39 

23.6 

KEHANgE 

MAX 

36 

35 

30 

40 

47 

45 

32 

32 

35 

36 

37 

1" 

51 

69 

56 

40 

45 

44 

44 

41 

90 

35 

30 

36 

38 

47 

56 

52 

51 

65 

76 

44.3 

MIN 

26 

20 

15 

15 

29 

29 

18 

14 

13 

23 

28 

3  ~: 

39 

35 

24 

23 

29 

25 

30 

28 

17 

16 

23 

25 

2  3 

39 

27 

27 

25.7 

MOLINE  WSO 

MAX 

36 

33 

30 

41 

48 

37 

28 

32 

34 

36 

36 

37 

59 

70 

44 

36 

47 

42 

40 

42 

49 

37 

30 

35 

39 

45 

38 

34 

46 

66 

77 

43.5 

MIN 

27 

20 

15 

12 

33 

27 

20 

1 5 

IB 

24 

27 

29 

25 

20 

26 

33 

22 

1 8 

16 

23 

20 

33 

33 

27 

24 

* 

25.9 

MORRISON 

MAX 

36 

36 

30 

41 

46 

43 

31 

31 

33 

36 

37 

37 

48 

64 

60 

37 

46 

49 

37 

42 

40 

36 

31 

37 

39 

47 

5' 

53 

45 

61 

73 

43.4 

MIN 

26 

20 

16 

15 

31 

30 

18 

16 

18 

21 

26 

31 

33 

34 

32 

25 

29 

18 

16 

24 

23 

32 

34 

26 

26 

41 

26.0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

36 

30 

29 

40 

40 

38 

30 

32 

32 

40 

36 

36 

47 

62 

58 

36 

45 

3» 

35 

39 

44 

36 

31 

36 

37 

44 

5' 

33 

44 

60 

75 

41.8 

Mm 

23 

16 

11 

10 

30 

30 

18 

13 

13 

25 

22 

3 1 

32 

4 1 

32 

23 

1 8 

23 

27 

24 

14 

20 

19 

33 

37 

26 

26 

° 

24.3 

PAW  PAW 

MAX 

36 

37 

32 

29 

37 

45 

32 

28 

31 

32 

34 

33 

48 

6^ 

41 

32 

42 

41 

36 

36 

46 

37 

2' 

26 

36 

45 

45 

45 

38.5 

Mm 

25 

24 

16 

12 

17 

25 

22 

15 

15 

21 

22 

31 

3 1 

32 

37 

2  3 

20 

26 

33 

26 

2  q 

28 

17 

20 

23 

30 

22 

27 

2  .3 

ROCHElLE  6  NW 

MAX 

36 

32 

30 

39 

42 

36 

32 

32 

35 

38 

35 

38 

47 

61 

50 

34 

41 

37 

37 

40 

46 

38 

30 

34 

36 

43 

52 

52 

47 

53 

7S 

41. J 

Mm 

25 

1° 

15 

13 

26 

31 

21 

14 

;  3 

26 

17 

3 1 

32 

3  4 

19 

30 

2T6 

16 

24.4 

ROCkFORD  WSO 

MAX 

37 

31 

29 

40 

41 

37 

29 

31 

33 

34 

34 

40 

47 

60 

45 

32 

41 

35 

36 

36 

41 

33 

26 

32 

36 

43 

51 

49 

42 

52 

71 

39.5 

Mm 

24 

19 

15 

13 

29 

26 

22 

15 

14 

26 

17 

34 

33 

44 

27 

24 

20 

33 

31 

22 

28 

22 

16 

16 

19 

20 

35 

33 

30 

26 

41 

25.1 

STOCKTON 

MAX 

31 

27 

25 

37 

37 

35 

29 

27 

31 

36 

35 

37 

44 

60 

57 

33 

42 

37 

34 

38 

43 

32 

26 

31 

35 

41 

92 

47 

41 

54 

72 

38.9 

Mm 

21 

14 

10 

13 

28 

29 

17 

12 

14 

25 

24 

31 

31 

42 

29 

23 

18 

31 

29 

21 

20 

22 

13 

13 

17 

18 

34 

37 

26 

27 

40 

23.5 

TISKlLWA 

MAX 

40 

34 

Z9 

40 

49 

44 

32 

33 

35 

36 

36 

39 

49 

70 

67 

38 

47 

42 

43 

44 

93 

39 

32 

37 

40 

48 

56 

54 

52 

64 

73 

45.1 

MIN 

29 

23 

ie 

13 

31 

31 

19 

16 

15 

29 

28 

32 

33 

43 

35 

26 

19 

33 

32 

27 

27 

30 

16 

18 

20 

20 

29 

40 

29 

23 

41 

26.7 

WALNUT 

MAX 

37 

33 

26 

39 

48 

39 

31 

33 

33 

36 

36 

37 

49 

69 

64 

34 

41 

34 

41 

91 

38 

31 

31 

37 

45 

94 

53 

49 

61 

73 

42.6 

•          «  • 

Mm 

27 

20 

15 

14 

32 

31 

19 

14 

15 

27 

27 

3 1 

33 

42 

34 

2 

32 

2  5 

26 

17 

18 

23 

23 

32 

37 

26 

26 

26.2 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 

40 

35 

29 

28 

40 

40 

34 

29 

2B 

32 

33 

37 

37 

47 

57 

41 

30 

40 

34 

34 

35 

46 

39 

26 

31 

35 

43 

44 

44 

40 

46 

37.3 

Mm 

22 

1 8 

13 

22 

B 

9 

13 

1 

22 

16 

17 

22 

22 

1 

13 

13 

1 

1 3 

16 

34 

29 

24 

23 

19.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

34 

34 

30 

38 

44 

40 

30 

32 

34 

35 

35 

46 

53 

62 

61 

34 

41 

35 

40 

38 

49 

39 

27 

34 

38 

45 

90 

30 

45 

59 

73 

42.1 

MIN 

26 

18 

16 

29 

15 

27 

27 

23 

20 

31 

29 

23 

26 

27 

17 

17 

° 

23 

32 

36 

28 

26 

1 

26.6 

9ARRINGT0N 

MAX 

Mm 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 

39 

34 

29 

39 

43 

39 

30 

32 

36 

35 

36 

47 

53 

63 

56 

32 

42 

39 

41 

39 

4B 

40 

31 

37 

38 

45 

30 

51 

45 

53 

74 

42.6 

Mm 

26 

21 

1 

19 

16 

25 

* 

34 

50 

29 

25 

22 

34 

32 

27 

31 

2* 

20 

18 

22 

24 

3  5 

40 

29 

2  6 

2 

27.3 

CHICAGr  UNIVERSITY 

MAX 

36 

34 

30 

40 

42 

40 

30 

33 

35 

34 

37 

4? 

50 

63 

57 

31 

43 

41 

42 

40 

53 

41 

31 

35 

36 

43 

49 

54 

44 

45 

73 

42.1 

Mm 

28 

23 

19 

29 

2 1 

19 

' 

28 

29 

26 

24 

24 

26 

2 

22 

18 

21 

25 

28 

36 

3S 

30 

1 

26.0 

CHICAGO  WSO 

MAX 

38 

35 

29 

39 

46 

31 

33 

35 

36 

47 

56 

66 

60 

32 

41 

<.? 

45 

39 

52 

40 

30 

37 

37 

43 

49 

54 

47 

54 

74 

43.5 

Mm 

27 

22 

20 

17 

31 

19 

^  7 

30 

28 

34 

47 

28 

24 

21 

26 

31 

25 

20 

19 

23 

2  6 

35 

40 

29 

27.6 

OE  KAL8 

MAX 

36 

31 

30 

37 

42 

35 

27 

31 

3: 

35 

36 

40 

49 

60 

61 

31 

40 

37 

37 

38 

45 

35 

26 

34 

37 

43 

90 

50 

42 

52 

71 

40.3 

Mm 

26 

17 

15 

26 

2  i 

1  g 

1 5 

22 

23 

3  ' 

32 

4 1 

i  6 

23 

23 

31 

2  6 

2  3 

29 

16 

1  9 

22 

30 

3  ■) 

23.1 

GERHARD   WOODS    ST  PARK 

MAX 

44 

40 

34 

40 

47 

41 

34 

37 

35 

37 

34 

38 

52 

65 

64 

37 

45 

40 

43 

44 

99 

40 

34 

41 

41 

50 

S3 

98 

52 

56 

75 

43.5 

28 

25 

20 

15 

3 1 

32 

24 

18 

I 

30 

27 

32 

33 

33 

36 

25 

20 

31 

32 

25 

3  g 

26 

14 

17 

2 1 

2 1 

31 

34 

29 

23 

38 

26.5 

JOLIET 

MAX 

42 

38 

34 

40 

45 

43 

35 

33 

3 

35 

35 

48 

55 

63 

64 

41 

43 

42 

42 

39 

34 

44 

35 

33 

40 

48 

30 

52 

51 

54 

73 

44.8 

2  8 

19 

1 5  ' 

3  i 

24 

13 

16 

29 

28 

32 

34 

45 

39 

2  5 

22 

32 

32 

2 1 

3 

29 

19 

1 3 

19 

3  3 

39 

33 

22 

4 1 

27.1 

MARENGO 

MAX 

35 

30 

30 

39 

38 

34 

30 

33 

33 

37 

42 

50 

59 

60 

33 

42 

37 

35 

38 

45 

37 

31 

35 

44 

49 

48 

49 

51 

71 

40.8 

23 

18 

14 

' 

20 

27 

21 

16 

20 

20 

13 

13 

16 

30 

3  f 

OTTAWA 

MAX 

43 

37 

31 

40 

47 

41 

33 

35 

3- 

36 

35 

36 

49 

66 

'..3 

35 

46 

40 

43 

44 

95 

42 

32 

40 

42 

49 

5- 

56 

48 

61 

74 

44.8 

29 

23 

20 

17 

29 

27 

25 

21 

27 

19 

23 

29 

PARK  FOREST 

MAX 

38 

34 

27 

36 

41 

40 

29 

30 

3  - 

35 

35 

46 

54 

62 

53 

32 

40 

41 

43 

41 

5  - 

36 

30 

32 

34 

43 

,n 

53 

41 

51 

72 

41.3 

Mm 

25 

20 

17 

8 

30 

27 

19 

14 

12 

25 

27 

31 

33 

45 

27 

21 

17 

28 

29 

27 

2  0 

22 

16 

.  ' 

21 

21 

34 

34 

26 

26 

35 

24.7 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

43 

35 

3J 

34 

44 

32 

34 

30 

32 

33 

32 

34 

45 

60 

b~ 

42 

41 

44 

40 

36 

»B 

34 

28 

34 

34 

44 

5', 

52 

42 

53 

6  0 

41.0 

MIN 

25 

19 

15 

12 

28 

30 

16 

12 

12 

26 

24 

26 

28 

39 

3" 

21 

18 

3" 

29 

26 

28 

26 

15 

14 

22 

22 

3" 

36 

24 

21 

3" 

24.3 

WAUK'EGAN  4  WSW 

MAX 

39 

34 

3" 

26 

39 

40 

34 

29 

29 

33 

32 

36 

35 

50 

60 

43 

30 

36 

3? 

3° 

43 

37 

2' 

31 

32 

37 

41 

46 

40 

42 

36.9 

Mm 

24 

20 

16 

15 

16 

32 

25 

16 

13 

12 

14 

14 

27 

31 

r 

23 

20 

20 

32 

23 

I  ■ 

23 

15 

15 

16 

19 

22 

36 

30 

27 

27 

22.1 

WHEATON  3  SE 

MAX 

40 

37 

32 

38 

43 

41 

32 

32 

34 

3! 

35 

50 

53 

62 

t : 

38 

42 

39 

39 

91 

38 

32 

3< 

39 

48 

.3 

51 

45 

93 

7, 

43.2 

•          »  » 

Mm 

25 

21 

17 

12 

29 

30 

23 

15 

28 

20 

3 : 

31 

45 

35 

22 

1  3 

2  t 

2  3 

23 

26 

15 

.  3 

14 

l7 

30 

35 

20 

24.1 

WEST  03 

GALESBURG 

MAX 

38 

33 

29 

41 

51 

32 

28 

33 

34 

38 

41 

39 

55 

74 

... 

39 

47 

-ft 

39 

43 

92 

36 

31 

37 

39 

47 

96 

55 

47 

67 

71 

44.0 

Mm 

27 

21 

14 

14 

31 

25 

19 

15 

20 

27 

30 

31 

30 

39 

31 

25 

21 

34 

29 

25 

32 

21 

18 

IS 

25 

25 

31 

32 

28 

26 

26.0 

-  29  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

Average  ; 

1 

2 

3 

4 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

35 

30 

30 

43 

54 

47 

36 

36 

37 

39 

53 

57 

62 

80 

66 

39 

50 

48 

48 

43 

58 

40 

34 

35 

40 

49 

57 

60 

53 

70 

79 

25 

20 

18 

16 

32 

30 

22 

17 

22 

27 

30 

31 

33 

53 

36 

27 

32 

36 

3  1 

28 

31 

29 

20 

16 

2  8 

24 

36 

36 

29 

29 

2e!s 

42 

34 

34 

44 

53 

45 

31 

34 

35 

40 

49 

43 

59 

78 

50 

46 

50 

48 

48 

45 

53 

39 

33 

36 

39 

48 

57 

56 

49 

71 

79 

25 

20 

17 

13 

31 

27 

21 

15 

2C 

25 

28 

29 

29 

39 

37 

27 

21 

30 

29 

25 

30 

26 

18 

14 

26 

25 

33 

35 

28 

26 

26!3 

38 

34 

30 

42 

52 

45 

30 

35 

34 

41 

42 

38 

54 

73 

62 

41 

48 

44 

44 

45 

55 

41 

35 

37 

39 

49 

57 

57 

48 

69 

77 

46.3 

27 

21 

15 

14 

32 

30 

21 

15 

18 

27 

30 

31 

31 

48 

36 

24 

21 

35 

32 

25 

32 

26 

19 

16 

25 

22 

34 

36 

28 

28 

45 

27.2 

42 

35 

32 

47 

54 

45 

30 

38 

39 

42 

56 

60 

68 

83 

54 

41 

52 

52 

47 

48 

59 

40 

34 

36 

39 

48 

62 

61 

52 

72 

79 

49.9 

29 

23 

17 

19 

35 

30 

22 

18 

26 

26 

33 

34 

33 

54 

40 

29 

25 

44 

32 

28 

37 

30 

20 

18 

30 

26 

38 

42 

3 1 

30.8 

39 

31 

28 

42 

51 

36 

29 

35 

36 

38 

53 

59 

64 

79 

45 

40 

50 

50 

37 

44 

60 

39 

32 

32 

37 

45 

57 

60 

50 

69 

76 

29 

21 

17 

16 

32 

28 

22 

17 

25 

27 

31 

31 

34 

41 

36 

28 

25 

37 

30 

28 

32 

24 

21 

16 

27 

23 

36 

36 

29 

29 

51 

26.4 

43 

33 

42 

43 

53 

43 

37 

37 

36 

40 

55 

59 

73 

79 

63 

47 

50 

58 

36 

49 

63 

41 

33 

33 

39 

50 

33 

58 

48 

70 

77 

27 

21 

15 

21 

28 

30 

20 

14 

20 

25 

26 

29 

30 

50 

33 

25 

20 

36 

32 

23 

28 

26 

18 

14 

18 

25 

34 

36 

26 

25 

40 

2f>'.5 

43 

42 

31 

37 

50 

49 

31 

32 

36 

35 

39 

52 

52 

71 

68 

42 

44 

42 

45 

40 

55 

52 

34 

35 

38 

45 

54 

56 

56 

62 

71 

46.4 

29 

23 

18 

15 

30 

30 

22 

16 

20 

30 

26 

26 

31 

47 

38 

26 

22 

36 

33 

26 

29 

30 

17 

16 

24 

26 

35 

37 

28 

23 

" 

27.3 

42 

39 

29 

37 

55 

44 

36 

32 

35 

34 

34 

43 

49 

67 

63 

41 

42 

42 

44 

42 

55 

40 

30 

35 

38 

45 

53 

56 

49 

61 

73 

28 

25 

19 

16 

31 

30 

20 

19 

18 

31 

28 

27 

28 

4  1 

40 

26 

23 

33 

32 

28 

31 

28 

19 

17 

23 

25 

3 1 

38 

29 

24 

40 

27!4 

47 

41 

29 

41 

56 

4B 

31 

35 

40 

42 

53 

69 

67 

73 

64 

40 

48 

47 

44 

45 

60 

44 

35 

39 

40 

50 

57 

58 

46 

62 

72 

28 

25 

18 

13 

29 

30 

22 

17 

19 

3 1 

25 

30 

30 

45 

39 

27 

l9 

37 

32 

25 

30 

29 

20 

15 

25 

27 

34 

3  8 

28 

22 

27is 

46 

37 

32 

39 

52 

47 

34 

35 

36 

37 

38 

61 

60 

70 

65 

46 

44 

46 

43 

58 

43 

35 

39 

38 

49 

54 

57 

56 

6? 

72 

29 

1  8 

19 

15 

29 

31 

22 

17 

20 

30 

25 

28 

3 1 

46 

38 

22 

33 

3 1 

25 

30 

30 

19 

17 

24 

27 

32 

39 

29 

23 

48 

Z7'.t> 

43 

41 

32 

42 

53 

50 

35 

36 

3B 

42 

52 

60 

62 

78 

75 

45 

49 

49 

47 

45 

57 

46 

34 

37 

41 

49 

56 

59 

69 

77 

5  0.0 

27 

24 

18 

1  3 

31 

32 

22 

17 

20 

30 

28 

31 

30 

52 

38 

33 

2  1 

36 

30 

27 

32 

32 

23 

18 

26 

28 

35 

2  8 

42 

28.4 

41 

35 

30 

41 

51 

46 

32 

32 

35 

35 

39 

46 

50 

71 

68 

36 

45 

43 

46 

43 

54 

41 

31 

37 

40 

48 

54 

55 

46 

65 

75 

27 

21 

16 

1  3 

31 

28 

13 

1  3 

13 

27 

25 

29 

30 

43 

35 

23 

18 

30 

22 

25 

26 

25 

15 

1* 

21 

I' 

3 1 

35 

25 

22 

45 

24!(. 

46 

36 

3: 

39 

52 

42 

32 

34 

39 

40 

50 

61 

62 

72 

66 

38 

46 

44 

46 

44 

59 

41 

35 

36 

39 

47 

56 

57 

48 

66 

73 

29 

24 

19 

16 

30 

30 

2  3 

1 8 

2 1 

30 

27 

30 

3 1 

46 

36 

27 

22 

35 

26 

30 

26 

19 

17 

27 

28 

32 

39 

29 

24 

42 

27|9 

44 

40 

30 

40 

46 

46 

31 

33 

36 

39 

50 

58 

61 

74 

69 

42 

47 

44 

46 

44 

57 

44 

33 

36 

39 

48 

57 

57 

48 

69 

75 

47.8 

28 

25 

IB 

15 

30 

31 

22 

14 

21 

30 

27 

29 

31 

50 

42 

28 

22 

34 

32 

2* 

29 

26 

20 

16 

15 

27 

35 

38 

29 

22 

44 

27.6 

40 

38 

31 

37 

48 

45 

34 

31 

34 

34 

34 

36 

47 

67 

67 

41 

42 

41 

44 

40 

53 

42 

32 

35 

37 

45 

53 

55 

51 

61 

72 

44.  1 

28 

24 

18 

16 

30 

30 

2 1 

16 

17 

30 

28 

30 

32 

43 

38 

26 

24 

32 

3 1 

27 

30 

30 

18 

18 

24 

25 

32 

36 

28 

24 

4 1 

27.3 

43 

34 

30 

39 

5  0 

40 

28 

33 

35 

38 

38 

48 

57 

71 

45 

39 

46 

45 

40 

43 

56 

42 

33 

36 

39 

47 

55 

57 

48 

66 

75 

45.0 

28 

23 

16 

12 

29 

27 

20 

16 

19 

27 

27 

31 

31 

41 

32 

25 

18 

35 

29 

26 

30 

22 

17 

15 

25 

24 

34 

33 

28 

24 

43 

26.0 

39 

35 

29 

39 

50 

45 

30 

32 

34 

37 

38 

40 

57 

71 

68 

37 

45 

44 

45 

40 

52 

40 

31 

35 

39 

46 

52 

53 

49 

63 

72 

44 . 7 

27 

23 

12 

1  5 

32 

30 

19 

10 

18 

28 

29 

31 

32 

46 

37 

25 

24 

34 

3 1 

26 

31 

30 

1  8 

17 

25 

24 

37 

39 

27 

26 

42 

27.3 

48 

44 

35 

39 

54 

50 

36 

34 

39 

39 

36 

65 

62 

68 

67 

43 

43 

46 

48 

42 

57 

38 

35 

4" 

48 

55 

58 

55 

57 

70 

48.7 

32 

29 

23 

1 5 

29 

31 

24 

18 

18 

33 

23 

25 

33 

48 

42 

27 

19 

27 

32 

27 

25 

32 

20 

17 

24 

27 

27 

41 

30 

2  1 

43 

27.8 

44 

38 

29 

37 

49 

43 

32 

30 

36 

36 

32 

49 

51 

66 

63 

41 

42 

45 

45 

38 

54 

40 

32 

35 

39 

46 

52 

56 

52 

56 

70 

44  . 5 

31 

26 

2 1 

18 

29 

30 

22 

17 

18 

32 

27 

24 

32 

44 

39 

26 

21 

30 

30 

25 

29 

32 

20 

19 

23 

25 

31 

40 

29 

24 

38 

27.5 

42 

36 

30 

37 

4! 

44 

33 

32 

36 

35 

34 

39 

50 

65 

64 

40 

42 

42 

44 

38 

54 

44 

33 

37 

40 

45 

50 

56 

52 

56 

72 

44.1 

3 1 

27 

21 

16 

32 

32 

25 

19 

I  B 

31 

29 

30 

34 

44 

36 

26 

23 

31 

31 

23 

26 

32 

20 

20 

22 

27 

3 1 

36 

30 

25 

39 

28.2 

42 

37 

30 

36 

47 

43 

32 

32 

36 

34 

33 

47 

47 

66 

63 

41 

42 

45 

39 

40 

55 

43 

31 

36 

3B 

4.- 

51 

57 

50 

58 

72 

44.  1 

30 

25 

i  3 

IB 

30 

30 

22 

16 

19 

32 

29 

29 

32 

41 

36 

27 

24 

32 

30 

25 

31 

30 

16 

26 

23 

25 

31 

40 

29 

24 

39 

27.9 

42 

40 

35 

36 

47 

46 

35 

33 

34 

34 

33 

38 

48 

67 

65 

41 

43 

42 

37 

44 

36 

41 

35 

35 

37 

45 

53 

56 

54 

60 

71 

44.6 

28 

23 

20 

18 

31 

31 

22 

17 

20 

31 

27 

28 

33 

42 

39 

26 

24 

32 

32 

27 

30 

30 

19 

20 

24 

26 

32 

38 

29 

26 

41 

28.0 

44 

44 

35 

38 

52 

51 

34 

33 

37 

38 

35 

63 

55 

68 

68 

46 

43 

44 

45 

41 

58 

57 

38 

35 

39 

46 

54 

58 

57 

60 

72 

48.0 

29 

25 

20 

18 

30 

31 

24 

19 

21 

32 

28 

26 

32 

43 

40 

26 

24 

33 

32 

26 

30 

31 

21 

19 

25 

27 

31 

40 

37 

25 

42 

28.7 

45 

36 

28 

38 

52 

42 

2B 

33 

36 

37 

41 

65 

63 

69 

56 

36 

44 

46 

38 

42 

58 

40 

32 

37 

40 

47 

55 

36 

46 

60 

71 

45.8 

29 

24 

21 

19 

29 

27 

21 

19 

23 

27 

26 

30 

32 

47 

36 

28 

26 

33 

30 

27 

31 

26 

20 

20 

26 

29 

33 

37 

31 

26 

42 

26.4 

44 

42 

30 

36 

46 

40 

30 

32 

36 

34 

33 

50 

58 

65 

64 

40 

42 

44 

41 

38 

55 

41 

32 

34 

40 

48 

54 

56 

52 

56 

70 

44 . 6 

30 

27 

19 

17 

29 

23 

23 

16 

i  7 

32 

29 

27 

34 

44 

36 

24 

23 

33 

30 

23 

28 

30 

18 

17 

21 

24 

37 

39 

29 

25 

42 

27.4 

47 

51 

37 

31 

45 

55 

39 

33 

38 

53 

44 

63 

69 

68 

77 

56 

41 

53 

53 

42 

46 

63 

42 

36 

35 

38 

50 

57 

57 

51 

67 

49.6 

30 

27 

22 

19 

I g 

28 

26 

20 

i  C 

26 

29 

27 

37 

39 

42 

33 

27 

29 

35 

29 

29 

30 

22 

18 

1° 

28 

26 

33 

32 

30 

30 

27.  6 

49 

42 

3. 

42 

55 

50 

32 

38 

49 

48 

55 

73 

68 

76 

70 

48 

51 

47 

47 

47 

64 

52 

36 

35 

37 

49 

56 

58 

54 

69 

73 

51.7 

30 

27 

2  0 

1 4 

28 

32 

2  4 

18 

I  □ 

30 

26 

28 

36 

51 

42 

30 

21 

40 

32 

27 

30 

30 

20 

16 

28 

26 

33 

38 

29 

25 

45 

28,9 

43 

39 

3C 

43 

55 

46 

31 

37 

46 

43 

57 

67 

67 

82 

65 

43 

52 

49 

46 

46 

63 

42 

35 

34 

40 

46 

56 

60 

50 

70 

73 

50.4 

3 1 

25 

19 

17 

32 

31 

26 

18 

24 

29 

31 

31 

35 

53 

40 

31 

25 

43 

31 

28 

34 

29 

21 

15 

29 

30 

26 

41 

31 

33 

49 

30.3 

50 

48 

35 

41 

53 

51 

37 

37 

49 

47 

58 

71 

66 

75 

73 

51 

49 

48 

49 

48 

62 

60 

39 

39 

40 

49 

55 

60 

56 

66 

72 

52,7 

30 

28 

2° 

14 

28 

3 1 

24 

19 

31 

25 

35 

37 

40 

41 

31 

22 

38 

34 

28 

28 

20 

21 

16 

28 

28 

32 

40 

30 

25 

46 

28.7 

44 

45 

35 

29 

5< 

37 

42 

31 

36 

46 

42 

56 

67 

67 

78 

52 

39 

51 

48 

34 

45 

61 

41 

34 

35 

39 

49 

36 

58 

49 

69 

47.5 

29 

26 

20 

15 

17 

25 

17 

18 

19 

27 

28 

30 

30 

34 

41 

29 

24 

25 

34 

29 

28 

30 

21 

17 

18 

28 

29 

36 

30 

25 

31 

26.1 

48 

47 

33 

45 

58 

51 

36 

36 

52 

51 

62 

73 

70 

79 

76 

50 

53 

51 

49 

47 

63 

62 

39 

35 

36 

47 

56 

59 

56 

69 

74 

53.6 

32 

2B 

19 

14 

29 

27 

24 

L6 

12 

23 

27 

30 

39 

52 

41 

27 

22 

41 

30 

27 

29 

20 

22 

17 

29 

30 

32 

38 

30 

30 

47 

28.6 

47 

40 

31 

40 

53 

49 

32 

35 

46 

45 

52 

69 

67 

72 

68 

43 

48 

46 

47 

44 

60 

47 

33 

34 

36 

49 

56 

57 

48 

66 

71 

49.5 

31 

28 

21 

19 

3  0 

32 

26 

19 

25 

31 

29 

32 

36 

49 

39 

31 

28 

38 

32 

29 

3: 

31 

22 

2T 

29 

29 

33 

32 

28 

27 

43 

30.0 

48 

39 

31 

39 

5  ! 

50 

32 

36 

45 

45 

48 

69 

69 

73 

68 

44 

47 

47 

48 

44 

61 

47 

36 

33 

39 

48 

56 

57 

50 

62 

70 

49.5 

30 

27 

20 

13 

30 

31 

24 

19 

23 

31 

28 

31 

34 

50 

41 

31 

24 

37 

31 

27 

29 

31 

21 

19 

28 

28 

34 

41 

30 

26 

44 

29.5 

Station 


GOLDEN  1  NH 
LA  HARPE 
M0NHQUTH 
QUINCV 

0.U1NCY  FAA  AIRPORT 
RUSHVlLLE 

•  •  • 
CENTRAL  0 

BLOOMING-TON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MASON   CITY    1  NH 
HINONK  3  NE 
PEORIA  WSO 
PRINCEVILLE  1  N 

•  •  • 
EAST  0 

DANVILLE 

HOOPESTON 

KANKAKEE  3  SH 

PIPER  CITY  3  SE 

PONTlAC 

RANTOUL 

URBANA 

HATSEKA   2  NH 

•  •  • 

HEST    SOUTHHEST  0 
ALTON  DAM  26 
CARLlNVILLE 

griggsville 
hillsboro 
jacksonville 
jerseyville  2  sw 
morrisonville  4  se 

PANA 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-   30  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

ma  RC  h 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

• 

E 
< 

SPRINGFIELD  mso 

MAX 
MIN 

47 
28 

35 
26 

30 
20 

41 
16 

54 
31 

49 
29 

31 
24 

36 
19 

43 

24 

42 
29 

54 

29 

67 
31 

67 
33 

75 
47 

51 

38 

39 
29 

48 

24 

46 

40 

42 
31 

45 
26 

61 
34 

43 
25 

36 
21 

37 
17 

41 
26 

46 

27 

5  5 
37 

39 
36 

90 

30 

70 
25 

73 
46 

49.0 
29.2 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 
MIN 

46 
28 

46 
25 

35 
20 

30 
17 

40 
21 

37 
18 

36 
2  1 

43 
27 

41 
28 

54 
29 

66 

33 

65 
36 

71 

52 
29 

39 

2* 

47 

2  1 

46 

34 

35 
19 

61 

31 

41 
25 

39 
19 

35 

23 

39 
29 

4R 

34 

54 
42 

58 

31 

49 
28 

1  1 
31 

47.2 
27.0 

VIROEN  1  SSW 

MAX 
MIN 

31 

40 
27 

32 
19 

4 1 
15 

52 
28 

4  8 
3  2 

34 

22 

35 
18 

46 
24 

44 

30 

56 
30 

ro 

29 

66 
34 

74 
50 

68 

39 

42 
29 

50 
24 

46 
37 

45 
31 

45 
28 

62 
32 

56 
30 

36 

21 

33 
17 

36 
26 

49 

27 

55 
33 

58 
36 

57 
30 

76 
25 

74 
45 

50.9 
29.1 

WHITE  MALL   1  E 
*  « 

• 

MAX 

Mm 

43 

30 

43 
26 

32 
18 

41 
14 

55 
28 

49 
30 

33 
23 

37 
IB 

48 
21 

48 
29 

57 
28 

71 
26 

67 
35 

77 
51 

75 
39 

47 
30 

50 
23 

4B 

41 

47 
26 

44 
27 

60 
29 

54 
30 

36 
21 

37 
17 

39 
28 

48 
28 

5" 

33 

98 
38 

59 
29 

70 
23 

.'6 

46 

51.8 
28.7 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

MIN 

46 

30 

50 
30 

38 

27 

31 

22 

20 

50 
29 

45 
25 

28 
24 

35 
16 

42 
28 

46 
31 

66 
30 

66 
30 

63 

40 

67 
47 

55 
32 

51 
30 

44 
31 

46 
33 

43 
31 

56 
28 

53 
29 

39 
28 

3  5 
IB 

40 
2* 

46 
29 

48 

30 

94 
42 

48 
27 

58 

34 

64 

3  1 

48.5 
29.6 

EFPINGHA" 

MAX 
MIN 

58 
33 

48 
32 

37 
21 

41 
11 

48 
26 

50 
36 

36 
25 

36 
20 

42 
3 

45 
30 

55 
32 

70 
34 

71 
34 

73 
46 

66 

42 

59 

31 

51 
28 

50 
40 

47 

32 

43 
27 

61 
37 

60 
29 

40 
21 

37 
19 

40 
26 

50 
23 

60 
30 

92 
3" 

62 
30 

60 
31 

ro 

38 

32.3 
30.1 

flora  5  Nw 

MAX 

min 

53 
23 

48 
31 

35 
24 

41 
15 

54 
29 

51 
34 

38 
27 

38 
21 

50 
19 

49 
34 

6 

25 

71 
45 

72 
40 

74 
49 

69 
44 

53 
34 

51 

22 

54 
3° 

51 
35 

48 
29 

65 
27 

52 
29 

39 
27 

37 
16 

37 
29 

51 
23 

58 
26 

6  1 
40 

61 
32 

62 
23 

71 

49 

33.4 
30.5 

MARSHALL   1  E 

MAX 

Mm 

51 
28 

48 
30 

36 
24 

36 
IB 

52 
27 

50 
32 

32 
25 

35 
19 

44 
20 

43 
35 

47 
24 

67 

3D 

68 
34 

70 
45 

70 
43 

52 
30 

46 
22 

49 
30 

48 
32 

43 
28 

59 
25 

59 
29 

39 

22 

37 
19 

42 
24 

49 

29 

59 
27 

57 
40 

55 
30 

70 
32 

66 
41 

50.9 
28.8 

MATTJON 

MAX 

Mm 

47 
31 

35 
25 

2  = 
21 

39 
18 

53 
29 

47 
29 

29 

22 

34 
19 

43 
23 

38 
29 

48 
28 

68 
31 

68 
33 

70 
43 

55 
37 

38 
28 

45 
25 

41 
35 

44 
30 

43 
27 

59 
31 

40 
25 

34 

20 

3  4 
19 

40 
26 

48 
26 

54 

34 

36 
40 

48 

30 

59 
25 

70 
32 

47.2 
26.2 

MOWE  AQUA 

MAX 
MIN 

4° 

31 

44 
27 

33 
20 

40 
16 

55 
29 

48 
31 

35 
24 

35 
19 

41 
22 

41 
31 

51 
29 

7  0 
31 

69 
32 

74 
49 

66 
41 

47 
26 

47 

24 

46 
36 

48 
29 

4' 

27 

62 
29 

52 
30 

35 
18 

35 
1» 

40 
27 

49 
26 

57 

30 

58 
38 

55 
30 

62 
23 

71 
,  i 

50.4 
28.7 

NEWTON  2  NE 

MAX 

Mm 

54 
28 

50 

30 

34 

2* 

40 
17 

55 
29 

50 
33 

36 
24 

36 
20 

47 
20 

45 
34 

56 
25 

69 
38 

70 
39 

72 
47 

5  3 
41 

53 

32 

49 

23 

51 
33 

50 
30 

44 

28 

61 
28 

55 
27 

39 

22 

37 
16 

41 
26 

50 
26 

37 
21 

64 
40 

52 
30 

59 

24 

7  0 
43 

52.1 
29.2 

OLNEY  2  S 

MAX 

Mm 

55 

32 

48 

32 

32 
25 

39 
20 

54 
30 

49 

37 

37 
27 

37 
23 

49 
19 

45 
34 

57 
24 

67 
-? 

69 
39 

71 
49 

66 
44 

54 
34 

50 
22 

53 
33 

49 
34 

45 
29 

62 
25 

57 
31 

3P 

24 

38 
21 

41 
30 

51 
28 

)' 

26 

64 
33 

34 
33 

60 
22 

7  0 
45 

52.3 
30.9 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

53 
33 

49 
32 

32 
26 

41 
19 

53 

30 

50 
33 

35 
26 

36 
21 

47 
21 

45 
33 

54 
27 

7  0 

3» 

69 

33 

^3 
42 

68 

44 

50 
31 

48 

24 

52 
34 

49 
32 

45 
29 

61 

29 

50 
3b 

36 
23 

3B 

20 

41 
27 

51 
29 

56 
29 

62 
42 

50 
32 

61 
26 

72 

44 

51.4 
30.3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

50 
31 

44 
29 

33 
23 

40 
18 

53 
29 

49 
34 

34 
24 

33 
19 

41 
20 

42 
33 

44 
26 

66 

30 

69 
34 

68 
48 

6S 
42 

45 
29 

46 
23 

49 

32 

47 

32 

43 
26 

50 
29 

46 
31 

33 
22 

38 
20 

43 
24 

49 
29 

55 

32 

96 
43 

49 
30 

58 
25 

71 
44 

49.0 
29.3 

SALEM  WSMQ 

MAX 

Mm 

53 
30 

47 
30 

34 
23 

41 
19 

54 
29 

49 
33 

36 
25 

it 
21 

52 

22 

49 
33 

60 
28 

69 
40 

69 
43 

74 
46 

71 
44 

52 
33 

51 
26 

53 
38 

49 
32 

46 
29 

62 
29 

35 
26 

38 

23 

36 

-20 

36 

30 

50 
24 

57 
31 

62 
41 

55 

32 

63 
27 

72 
45 

32.7 
30.8 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

46 

32 

44 
26 

35 

22 

39 
19 

51 
30 

47 
32 

32 
24 

34 
18 

39 
23 

40 
33 

46 
26 

6! 
31 

67 

32 

70 
45 

65 

40 

49 
28 

45 
25 

46 
32 

47 
31 

42 
27 

5-7 

30 

57 
26 

33 

20 

3' 

19 

40 
23 

49 

29 

55 
3~ 

37 
40 

55 
30 

60 
28 

71 
42 

49.3 
29.1 

VANDAL  I A  FAA  AIRPQPT 

Mm 

32 

38 
29 

29 
23 

41 
18 

54 
29 

50 
30 

32 
26 

36 
21 

48 
24 

42 
29 

6 1 
29 

70 
37 

70 
40 

75 
50 

57 
39 

40 
27 

50 
24 

48 
40 

41 
31 

44 
29 

6  ! 
29 

40 
27 

33 
23 

37 
19 

36 

30 

50 
29 

57 

32 

58 
39 

50 
32 

65 
26 

70 
45 

49.5 
30.3 

WINDSOR 

•  • 

* 

MAX 

Mm 

48 

30 

45 
32 

33 
21 

38 
17 

54 
28 

46 
31 

34 
24 

35 
18 

43 
22 

42 
31 

49 
28 

66 

30 

69 
32 

71 
46 

66 

40 

49 
29 

46 
23 

46 
35 

48 
31 

46 

27 

60 
30 

51 
29 

36 

19 

36 
18 

42 
24 

49 

26 

55 

32 

56 
39 

54 
29 

60 
23 

7^ 
42 

50.0 
28.6 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

58 
32 

48 

32 

35 
23 

40 
17 

54 
24 

52 
33 

37 
23 

42 
22 

5'. 
25 

50 
34 

61 

30 

67 
40 

70 
46 

74 
50 

70 

45 

57 
37 

55 
27 

56 
36 

46 
34 

48 
29 

65 
30 

54 
36 

3") 
25 

41 
19 

36 
30 

48 
31 

59 
30 

59 
38 

54 
34 

65 
34 

70 
43 

53.6 
31.9 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 

Mm 

52 
28 

51 
30 

35 
22 

44 
15 

55 
28 

55 
37 

41 
32 

42 
21 

5B 
21 

53 
32 

66 
26 

73 
40 

71 
39 

77 
52 

46 

58 
34 

55 
23 

54 
40 

51 
34 

49 

32 

63 
25 

65 
31 

41 
23 

3° 

16 

38 
30 

51 
28 

58 
31 

61 
40 

61 
30 

69 
25 

77 
46 

35.3 
30.9 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

50 

52 

37 

29 

36 

47 

40 

36 

36 

46 

47 

69 

76 

74 

61 

61 

48 

46 

46 

41 

49 

66 

52 

39 

37 

45 

52 

69 

58 

50 

71 

51.2 

CAIRO  WSO 

MAX 

Mm 

56 
3» 

47 
33 

33 
27 

37 

24 

56 
34 

54 
35 

41 
32 

42 
28 

56 
34 

50 
3' 

61 
36 

66 
46 

71 
52 

75 
54 

70 
.7 

51 
38 

52 
34 

59 
43 

49 
37 

49 
33 

65 
39 

49 
36 

40 

29 

41 
27 

36 
33 

46 
34 

60 
35 

98 
48 

56 
40 

64 
35 

71 
47 

93.7 
37.2 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

Mm 

55 

29 

52 
33 

37 
26 

41 
16 

54 
31 

55 
35 

36 
29 

43 
23 

56 
24 

53 
36 

61 
31 

70 
43 

71 
45 

75 
52 

72 
46 

59 
38 

55 

23 

58 

37 

51 
38 

50 

30 

66 
30 

56 
37 

41 
29 

40 

20 

37 
31 

50 
32 

50 
3' 

65 
43 

57 
34 

64 
25 

71 
47 

55.2 
32.9 

CARLVLt  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

45 
34 

52 
30 

36 

23 

31 
18 

42 
19 

54 
31 

47 
23 

33 
21 

39 

22 

54 
28 

41 
30 

63 
32 

71 
43 

69 
48 

76 
44 

61 

35 

41 
26 

50 
28 

52 
36 

40 
29 

42 
32 

65 
29 

42 
22 

37 
19 

35 
23 

38 
26 

54 

31 

39 
31 

61 
30 

51 
30 

55 

34 

49.9 
29.3 

COBOEN  2  S 

MAX 

Mm 

59 

30 

52 
30 

36 
23 

40 
13 

53 
24 

54 
31 

38 
27 

41 
20 

55 
23 

51 
33 

60 
37 

68 
41 

71 
44 

75 
49 

72 
44 

61 
37 

55 
21 

56 
36 

46 
33 

50 
28 

64 
28 

56 
35 

40 
23 

41 
17 

37 

3C 

30 
30 

59 

30 

62 
41 

56 

34 

64 
29 

70 
46 

94.6 
31.3 

DU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

55 
29 

50 
29 

37 
24 

45 
23 

54 
27 

52 
31 

36 
28 

48 

25 

5" 
26 

54 

33 

63 
30 

73 
4  2 

72 
46 

76 
50 

74 
44 

61 
35 

55 
29 

54 

36 

50 
36 

50 
29 

66 

30 

64 

32 

41 
23 

38 
19 

36 
30 

50 
29 

59 

30 

64 
40 

59 
24 

66 
27 

72 
4  5 

56.0 
31.7 

MAKANOA   1  NW 

MAX 

Mm 

55 
31 

51 
31 

37 
23 

42 
16 

55 
29 

55 
32 

37 
28 

41 
22 

55 
25 

52 
34 

61 

32 

7  0 
43 

72 
44 

61 
36 

55 
25 

57 
36 

51 
35 

48 
28 

65 
3  3 

49 

36 

40 
24 

39 
18 

36 
26 

49 

30 

59 
30 

61 
47 

33 
34 

64 

32 

71 
44 

53.2 
31.3 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

57 

33 

53 
33 

3' 

24 

41 
IB 

55 
29 

54 
34 

38 

30 

41 
22 

5  7 
2  1 

53 
35 

62 
27 

69 

37 

71 
43 

76 
50 

74 
45 

63 
36 

53 

22 

5  a 
35 

50 
36 

49 

30 

69 
29 

62 
37 

42 
24 

-I 

.5 

38 

31 

49 
31 

6  7 
2» 

64 
41 

57 
34 

63 
24 

7.' 
43 

55.6 
31.6 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

Mm 

54 
29 

47 
30 

35 
23 

42 
16 

53 
26 

53 

30 

37 
27 

38 
21 

55 

25 

50 
32 

62 
30 

71 
41 

70 
47 

74 
48 

70 

4  2 

58 
34 

53 
26 

53 
37 

49 

34 

46 
29 

65 
3: 

55 

32 

38 

22 

35 
.9 

37 
29 

46 

27 

56 

3'. 

61 
43 

57 
32 

66 
29 

72 
4  3 

33.6 
31.2 

SPARTA 

MAX 

Mm 

54 

30 

51 
30 

39 
24 

47 
17 

52 
32 

5  4 
34 

38 
27 

41 
22 

55 

2  3 

51 
33 

64 
29 

71 
42 

72 
51 

75 
49 

72 
44 

60 
35 

55 
22 

54 

3  9 

49 
37 

48 

28 

5  B 
27 

6  1 

32 

40 
24 

3  1 

2  0 

36 
31 

50 
30 

5  9 

3: 

63 
43 

59 

30 

67 
25 

7 : 
44 

55.2 
31.6 

WATERLOO  1  HSW 
•  • 

• 

MAX 

Mm 

51 
30 

48 

30 

34 
21 

47 

14 

58 
2B 

55 
33 

38 
27 

42 
21 

6  0 
25 

51 

32 

66 
31 

74 

,3 

75 
42 

79 
52 

!1 

.4 

59 
36 

58 

24 

51 
40 

50 
34 

49 

30 

6  ' 

2  9 

65 
35 

40 
24 

36 
19 

34 

30 

51 
29 

67 

29 

60 
43 

52 
34 

70 
30 

71 
4^ 

36.0 
31.6 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

Mm 

55 

32 

50 
3? 

3' 

25 

40 
18 

54 

30 

52 

2' 

36 
27 

38 
22 

I 

23 

48 
34 

60 
28 

6( 
44 

68 
47 

72 
52 

70 
44 

58 

35 

50 
24 

54 

3  0 

55 
34 

46 
29 

63 
32 

60 
33 

39 

24 

4^ 

19 

40 
30 

50 
26 

59 

32 

64 
42 

57 
32 

61 
28 

72 
45 

33.7 
31.7 

HROOKPORT   DAM  52 

MAX 

Mm 

60 
36 

47 
33 

35 

25 

39 

22 

55 
32 

54 
35 

40 
30 

43 
26 

55 
25 

54 
37 

60 
30 

69 

67 
48 

72 
49 

69 
4T 

69 
35 

54 
24 

5? 
„„ 

51 
37 

51 
31 

62 
12 

54 
40 

42 
27 

42 
21 

39 
30 

49 
33 

6C 
2» 

59 

39 

56 
38 

63 
29 

6  7 

42 

54.  B 

33.5 

197} 


S*«  P»'«mn  •  NoIm  Folk) wing  SuUott 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

61 
33 

54 
35 

39 
22 

38 
13 

55 
28 

55 
33 

36 
28 

41 
21 

57 
22 

55 
35 

62 
26 

68 

40 

68 
48 

72 
51 

74 
46 

63 
36 

55 
19 

60 
37 

56 
36 

47 
2' 

63 
30 

58 
38 

42 
24 

40 
16 

40 
31 

48 
31 

59 
26 

58 
45 

57 
36 

62 

70 

FAIRFIELO  RADIO  WFW 

MAX 
MIN 

55 
32 

50 
32 

37 
26 

40 
18 

53 
28 

51 
34 

34 
27 

37 
22 

51 
20 

48 
36 

60 
25 

69 
42 

69 
43 

74 
48 

72 
45 

59 
35 

49 
23 

54 
35 

48 
36 

46 
30 

63 
27 

61 
33 

39 

24 

38 
18 

39 
31 

49 
29 

58 
28 

65 
46 

57 
33 

62 
24 

71 

HARR I SBURG 

MAX 
MIN 

58 
31 

51 
35 

39 
24 

41 
19 

56 
30 

54 
35 

38 

30 

42 
23 

56 
23 

54 
3' 

63 
27 

72 
41 

71 
44 

77 
50 

72 
46 

62 
37 

54 
25 

60 
34 

51 
36 

49 

31 

67 
28 

61 
37 

42 
25 

40 
20 

38 
31 

51 
32 

61 
30 

64 
40 

60 
35 

65 
27 

73 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MM 

5* 
33 

50 
33 

36 
25 

41 
15 

54 
28 

52 
34 

36 
30 

40 
20 

56 
22 

50 
35 

61 
27 

70 
40 

72 

76 

69 

53 
34 

52 
24 

56 

50 

48 
29 

64 

61 

39 

37 

37 

50 

59 
29 

63 
39 

52 
33 

63 
25 

71 
42 

MT  CARHEL  1  NNN 

MAX 

MIN 

55 
33 

50 
33 

36 
24 

37 
18 

53 
31 

51 
32 

35 
28 

37 
22 

51 
22 

48 
35 

58 
27 

66 
40 

67 
45 

72 
49 

70 
44 

59 

33 

49 

23 

55 
35 

49 
33 

45 
29 

63 
29 

55 

33 

39 
24 

38 
16 

39 

30 

50 
28 

58 
29 

65 
40 

56 
32 

59 
26 

71 
43 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

51 
31 

48 
31 

35 
24 

42 
16 

54 
28 

52 
33 

40 
30 

40 
22 

56 

22 

52 
34 

62 
27 

70 
39 

71 
43 

76 
50 

72 
44 

57 
37 

53 

24 

55 
38 

50 
36 

47 

29 

66 
28 

60 
33 

39 
24 

40 
18 

37 
31 

51 
29 

59 
31 

64 
37 

57 
33 

64 
26 

72 
46 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

59 
35 

55 
3R 

41 

24 

40 
17 

54 
31 

54 
35 

38 

30 

42 
23 

57 
24 

54 
37 

63 
29 

69 

41 

69 
47 

72 
50 

73 
47 

64 
38 

55 
25 

61 
36 

55 
37 

49 

31 

65 
30 

55 
38 

44 
26 

43 

20 

44 

33 

51 
32 

60 
29 

60 
44 

60 
36 

63 
30 

71 
43 

53.5 
31.3 


52.8 
31.2 


54.6 
31.4 


56.1 
33.4 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
OUINCY 

83 

DATE 

14 

ldwest  temperature 
2  stations 

8 

DATE 

09  + 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
CHICAGO  WSO                       / / R 

3.30 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SARRY 

.32 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
LA  HARPE 

1.65 

DATE 

15 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHEATON  3  SE 

15.6 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
ANTIOCH  2  NW 

9 

DATE 

21* 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

1.2 

c 

O-T, 

• 

CO 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.50-. 99 

o- 
o> 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direcl 

Result 
Speet 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSO 

52 

W 

15 

0 

5 

5 

0 

0 

0 

10 

62 

5.3 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

29 

3.8 

11.9 

39++ 

25 

15 

7*. 

76 

61 

63 

5 

8 

3 

1 

0 

0 

17 

7.1 

CHICAGO  WSO 

29 

3.5 

12.8 

33 

SW 

15 

70 

72 

61 

60 

8 

5 

4 

3 

0 

0 

20 

49 

7.0 

MOLINE  WSO 

29 

3.5 

12.9 

34 

w 

15 

71 

75 

54 

59 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

12 

49 

fc.7 

PEORIA  WSO 

29 

3.5 

13.9 

35 

s 

31 

71 

75 

54 

57 

7 

4 

5 

0 

0 

0 

16 

64 

7.0 

ROCKFORD  WSO 

30 

2.7 

12.3 

31+  + 

29 

15 

77 

78 

63 

67 

4 

6 

3 

2 

0 

0 

15 

6.8 

SPRINGFIELD  WSO 

28 

3.6 

14.7 

40 

W 

15 

72 

77 

55 

57 

6 

5 

3 

1 

0 

0 

15 

57 

6.6 

&••  R«f«r«nc«  Noios  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  Mi„iH°'s 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*       »  * 

NORTHWEST  01 

DIXON 

SNOWFALL 

SN  ON  gnd 

T 

3.6 

4 

3 

*.l 
6 

4 

2 

T 

1.6 

2 

2 

T 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

T 

1 

1 

.7 
1 

2.0 

2 

1.0 
2 

.2 
1 

.2 
T 

3.8 

2 

3.0 
4 

3 

1 

SNO WF  A  L I 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.2 
T 

1 2 

.5 

T 

T 
T 

T 

3.5 

3 
.5 

2.0 
2 
.4 

2 
.4 

1 

j 

T 

1.4 

1 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

4.0 
2 

3.0 
2 

.5 

.5 

1 

2.0 

rockpord  wso 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

2.0 

.3 
1 

T 

T 

3.5 
T 

.5 
4 
.  3 

.9 
2 
.  3 

.1 

1 

T 

.3 

T 

T 

5.1 
T 
.  2 

1.9 
4 
.  8 

4 
,  7 

4 
,7 

T 

3 
.  2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

*      *  • 

NORTHEAST  02 

ant  t nr  M  7  Mu 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

T 

.5 

■  T 

.3 

1 

1 

3.5 

4 

T 

4 

T 

3 

1 

.6 
T 

T 
T 

e.o 

8 

1.0 
9 

9 

6 

T 

4 

T 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

C.KinuF  A  1  1 
->  nil  wr«Ll 

SN  ON  GND 

X 

.2 
T 

T 

.2 
T 

1.6 
1 

1.2 

1 

T 
T 

2.3 

2 

2.4 
2 

2.5 
3 

1 

T 

j 

rui/*Arn  n  made  ucn 

SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.3 
T 

1 

T 

.3 
T 

.2 

T 

T 

.9 

T 

1.3 
3 
.2 

.  3 
1 

T 

T 

T 

T 

3.0 

.  3 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

CHICAGO  WSO 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

y  TR    P  01 1 1 V 
win    c  uu  i  v 

T 

3.7 
1 
,  1 

3 

T 

1.2 

1.4 
1 

2 

1.2 
T 

1.1 
2 
.  2 

.8 

2 

T 

1 

.3 

T 
T 

T 

4.5 

,  1 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0E  KALB 

SNOWFALL 

C  M     DM    f M n 

T 

T 

.9 
T 

•  2 

T 

2.7 
T 

1.8 

3 

1.2 
4 

.1 

.4 
T 

T 

.2 

4.0 

2 

1.6 

2 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 

T 

T 
T 

T 
T 

1.5 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

PARK  FOREST 

snowfall 
sn  on  gnd 

2.0 
2 

1.0 
I 

T 

T 

•       •  • 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
cu  nu.  run 

2.0 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.5 
3 

1.5 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 

SN  ON  gnd 

.3 

T 

T 

3.0 

1.0 

.5 

.3 

OUINCV  FA4  AIRPORT 

SNOWFALL 
cm  nu  rwri 

1.3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 

T 

»      •  * 

CENTRAL  04 

BL00MINCT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4.0 
X 

T 

T 

.2 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  gno 

1.5 
1 

T 
T 

T 
T 

PEORIA  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.2 
T 

T 

T 
T 

.9 
T 

T 
T 

T 

T 

4.0 
1 
.  5 

T 

T 

T 

.7 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

•       •  • 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
cm   nu  *»un 
Jf»    UN  Qriu 

T 

T 

1.5 
I 

T 

1 

T 

T 

3.6 

T 

2.4 
2 

T 

T 

T 

KANKAKEE  3  Sw 

SNOWFALL 
cu  nu  run 

T 

T 

T 

T 

.2 
T 

.2 
T 

T 

.8 

1 

T 
T 

1.8 

2 

T 
T 

T 

T 

2.4 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
cu  nu  run 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

.2 
T 

3.0 
3 

T 
T 

T 
T 

.4 

T 

.2 
T 

PONT  I  AC 

SNOWFALL 
cm  nu  run 

3vi    Uri    \iri  L 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

T 
T 

3.0 
I 

.5 

T 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.6 

T 

T 
T 

T 

2.2 
1 

T 

.4 
T 

T 

•        •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARL  I NVI LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MORRISONVILLE  4  SE 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

.3 
T 

.2 
T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.4 
1 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 
T 

WHITE  MALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

•       •  • 

EAST  SOL  THEAST  07 

NEWTON  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 

MARCH  1971 


Station 


Day  ol  month 


SALEM  WSMO 
TUSCOLA 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 

*       ■  * 

SOUTHWEST  06 

ANNA   1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  JNIV 

CAIRO  WSO 

SPARTA 


SOUTHEAST 
ALMON 

C0LC0N0A  DAM  5 1 
HARRISBURC 
MOUNT  VERNON 


09 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN   ON  CND 


SNOWFALL 
SN   ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNDWFALL 
SN  ON  CND 


SNDWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


1.5 

1 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


a 

Day  of  month 

a 

0> 

Station 

! 
p 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

* 

7Af 

35 

34 

34 

33 

33 

35 

34 

33 

33 

34 

33 

33 

39 

44 

47 

39 

36 

39 

39 

36 

36 

39 

36 

34 

35 

36 

39 

43 

41 

36 

44 

36.9 

MAX 
MIN 

36 
33 

36 

34 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

35 
33 

36 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

43 
33 

44 
39 

49 

44 

47 
39 

40 
36 

42 
36 

39 
39 

39 
36 

40 
36 

43 
36 

41 
36 

38 

34 

36 

34 

38 
35 

44 
36 

45 
39 

46 
41 

45 
36 

48 
36 

39.5 
35.6 

s 

7AM 

35 

36 

35 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

39 

43 

46 

42 

39 

40 

40 

38 

38 

41 

38 

37 

37 

36 

40 

43 

43 

41 

44 

38.1 

MAX 
MIN 

35 
3* 

37 
35 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

37 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

39 

34 

43 
39 

46 
43 

47 
42 

42 
39 

41 
39 

40 
40 

40 
38 

40 
38 

41 
36 

41 
38 

38 

37 

B 

38 
37 

41 
38 

43 
40 

44 
43 

43 
41 

45 

41 

39.1 
37.2 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

! 

COUNTY 

l 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE  , 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nncrnurn 

UDoUfVUI 

E 

i 

c 

II 

ALBION 

OOS3  < 

9  EDWARDS 

>•  13 

490 

II 

*p 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

OOT2 

*1  13 

90  *3 

120 

4P 

AC 

GENE  L  IURGESS 

ALIUS  WATERWORKS 

1  WARREN 

69* 

NUNIC1PAL  WATERWORKS 

RL  TON  DAM  26 

01}? 

C   NAD  1  SON 

)B  5) 

90  11 

*)2 

TA, 

Tl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0111 

1  UNION 

)7  21 

B9  1* 

6*9 

IP 

II 

J.  ION  MARTLINE 

ANTIQCH  2  NW 

0201 

1  LAKE 

*2  30 

88  OB 

792 

'J. 

7A 

T HON AS  C.  lOIINSONf  JR 

ARCONNE  NATIONAL  LAB 

02)1  ( 

1  OUPAGE 

*1  *2 

87  59 

7*6 

ARCONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

02B1 

1  WASHINGTON 

A 

>B  20 

■9  12 

970 

JANES  W.  NlLLSFAUGH 

AUGUSTA 

039C  < 

]  HANCOCK 

90  56 

6B0 

REX  J,  HOLMES 

AURORA  COLLEGE 

0)31  < 

2  KANE 

*1  69 

•  I  20 

7*6 

?| 

Tl 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  5  NE 

0)36  < 

]  FULTON 

*0  ** 

90  22 

690 

Ti- 

JAMES R  MITCHELL 

•  Utl  IN&TON 

0**1 

*2  10 

809 

»*, 

ll 

RICHARD  f .  MILLER 

IARRV 

A  FIRE 

GEORGE  E.  CRIOEA 

BE AADSTOwN 

0*91 

a  cass 

*0  01 

90  26 

4*9 

TJ 

THOMAS  E.  PHIL'S 

IfLLEViLLE  SO  ILL  UNIV 

031C  ( 

1  ST  ClAll 

1 

)0  30 

•  9  91 

450 

-e 

GEORGE  KAPUSTI 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

091] 

2  ICONE 

SB  92 

769 

CITY  OF  BELVIDERE 

IINTLCV  1  e 

099| 

]  HANCOCK 

*0  20 

91  06 

690 

IP 

HOWARD  W.  COPFNAN 

IFNTQN  FOREST  SERVICE 

0601 

1  FRANKLIN 

IS  99 

*»9 

II 

MAX  R  CRAIN 

BLOOHlNSTON  WATERWORKS 

0T61 

4  MCLEAN 

*0  30 

S9  01 

773 

Tl 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMtNGTON  NCRNAL 

076* 

4  MCLEAN 

*0  31 

89  00 

7S9 

41 

4P 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

•luffs 

OTB 1 

t  SCOTT 

39  *5 

90  32 

917 

ftp 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOkPORT  DAM  92 

019] 

37  OS 

SB  39 

330 

b» 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHO*lA 

1   ST.  CLAIR 

l| 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  1 

I16C 

1  ALEXANDER 

< 

)T  00 

89  10 

31* 

Kiq 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

125C 

]  FULTON 

*0  33 

90  01 

626 

*" 

RADIO   STATION  WIVS 

CARSONQAlE  sewage  il 

1263 

1  JACKSON 

•9  12 

JBO 

IP 

TA 

HOMER  JOHNSON 

CARL 1NV 1 LLE 

I2BC 

t  MACOUPIN 

39  17 

B9  32 

619 

IP 

H 

JACK  1.  CAMP1ELL 

CARL1NVILLE  NO.  2 

1264 

t  MACOUPIN 

39  17 

B9  3) 

621 

WILLIAM  J.  PRANCER 

C ARLTLE  RESERVOIR 

129C 

i  Clinton 

1 

IB  J* 

B9  20 

301 

B| 

■1 

*\ 

: 

u  S  CORPS  ENOINEERS 

C  ARM  I  A  NW 

129C 

1  WHITE 

1 

3S  10 

SB  12 

)9Q 

HUBERT  BOHLEBCR 

CENTRAL  1 A  2  5* 

1  )B( 

1  CLINTON 

] 

3B  30 

*6) 

Tl 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

C  "«ANN4Mt]N   DRESDEN  ISL 

1*2C 

M  2* 

•1  17 

305 

'i 

CHARLESTON 

1  COLES 

t,p 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

C ME NO A 

l*T3 

4  MCLEAN 

40  4* 

88  6* 

710 

6P 

ft? 

JOSEPH  W.  SONHER 

CHESTER 

1*91 

1  RANDOLPH 

4 

37  9* 

89  50 

*60 

Tl 

ROBERT  M .  GARRIS 

CHICAGO  CUUHET  TR  MRS 

1922 

1  COOK 

1 

BT  36 

59) 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  NAVFR  FUR  STA 

19*1 

1  COOK 

3 

*1  9B 

87  49 

6*7 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  0  HARE  WSO  1 

19*1 

!  COOK 

*l  99 

67  9* 

69S 

NIO 

-i  j 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELANO  MFC 

1951 

1  COOK 

*t  *2 

•7  38 

699 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  FUHF 

1951 

1  COOK 

*1  *« 

87  41 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1961 

1  COOK 

*l  9* 

67  31 

630 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

196* 

*l  *9 

87  )) 

611 

CHCO  SPRINGFIELD  PNPC 

1  COOK 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  1 

19T2 

2  COOK 

*l  AT 

S7  36 

994 

HlO 

Nit 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  HSO  1 

1971 

1  COOK 

] 

61  67 

87  69 

-:  g 

nil 

!  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILlUOTHE 

Ibif 

>  PEORIA 

*0  55 

510 

TA 

DON  H,  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

166* 

V  WAYNE 

31  31 

SI  2* 

69* 

UNION  OIL  CO. 

CLINTON  1  SSw 

IT*] 

*|  DE  WITT 

SB  9B 

699 

,c 

R .    E.  PITRAT 

COIOEN  2  S 

1TTJ 

II  UNION 

* 

37  30 

19  19 

9*0 

91 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERV 1 LLE  t  SSM 

19*4 

1  RANDOLPH 

>•  11 

19  36 

910 

C   WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

>1  WILL 

1 

61  27 

17  31 

66* 

VILLAGE  OF  CRETE 

OANV 1 LLE 

21*C 

3   VERM  1 1 ION 

7 

*0  OB 

99B 

)P 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
MARCH  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 

.,  ...      ...nthD    legree  ....y  t .  t .. .  -  ....  the  ,          .  the  negative  departures  ...   ge  dally  temperatures  fro.  SS't      In  "Supplemental  Da  a"  table 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation    table,  Daily 
Temperature"  tatie,   "EvaplraUon  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  m; y  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Strtion  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

9    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  hisiory  of  changes  in  location*,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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.  ■ 

Total 

*       »  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

66.5 

42.6 

54  .  6 

84 

2  1 

2fi 

7  + 

319 

C 

0 

1.85 

1  .02 

6 

5.5 

6 

6 

I 

2 

1 

C  ARL I NV I LLE 

68.  1 

42.1 

35.1 

.9 

86 

20 

26 

3 

323 

0 

0 

\ 

0 

1.31 

-  2.61 

.43 

5 

8.5 

6 

5 

5 

C 

0 

.  >  j  i  ,  .  .  .  - 

68.4 

43.5 

56.0 

1.9 

87 

20+ 

26 

3 

297 

0 

0 

3 

0 

.71 

.24 

27+ 

2.0 

2 

6 

3 

<- 

0 

H I LLSB0R0 

68.6 

41.1 

54.9 

.2 

85 

20 

27 

7+ 

323 

0 

0 

6 

0 

1.73 

-  2.10 

1.10 

6 

7.0 

7 

6 

5 

] 

1 

JACKSONVILLE 

66.9 

40.0 

53.5 

.  4 

86 

21  + 

2  7 

3 

357 

c 

C 

0 

a  5  E 

-  2.94 

,20 

28 

1  •  0 

] 

7  + 

2 

( 

0 

JERSEVVI LLE   2  SW 

69.4 

41.0 

55.2 

86 

12 

2  7 

9 

306 

0 

0 

6 

0 

1  .45 

.86 

6 

5.0 

5 

6 

3 

] 

0 

M0RRIS0NVILLE   4  SE 

67,2 

40.1 

33.7 

,  5 

88 

20 

27 

7 

352 

0 

0 

7 

1 

1*21 

-  2.24 

.  34 

27 

6.0 

4 

5 

5 

0 

0 

PANA 

67.0 

41.6 

54.3 

.4 

85 

20 

29 

3 

334 

\ 

.81 

-  2.78 

.26 

6 

4 

c 

0 

SPRINGFIELD  WSO  R 

68.  1 

40.7 

54.4 

1.0 

87 

20 

25 

3 

342 

c 

7 

.73 

-  2.86 

.30 

5 

3.6 

2 

6 

2 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

66 , 4 

42.3 

34.4 

86 

2 1 

2  3 

3 

333 

0 

0 

0 

.83 

.30 

6 

3 . 0 

3 

0 

0 

VIRDEN  1  SSW 

69  ■  3M 

4  1  .  6M 

55 .  5M 

8  7 

20 

304 

0 

0 

7 

0 

•  86 

.28 

6 

5.5 

3 

0 

0 

WHITE   HALL    1  E 

D I  VI S ION 

54.7 

.5 

1.10 

-  2.57 

4.7 

*       *  * 

east  southeast  07 

CHARLESTON 

65.8 

41.1 

53.5 

83 

19 

26 

5 

345 

.22 

-  3.29 

.18 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

EFFINGHAM 

69.0 

41.9M 

55. 5M 

2.0 

86 

20 

291 

0 

° 

0 

1 .05 

-  2.58 

.50 

7 

T 

T 

6 

4 

1 

0 

FLORA  5  NW 

6  8.3 

41.1 

54,7 

-  1.0 

86 

20 

25 

7 

324 

0 

1.65 

.  72 

6 

6.0 

4 

6 

4 

1 

0 

MARSHALL   1  E 

67.0 

39.0 

33.0 

83 

20 

25 

7 

364 

0 

0 

10 

o 

.77 

.34 

13 

T 

0 

4 

0 

0 

MATTDON 

65.6 

38.4 

32.0 

83 

20 

26 

6 

394 

0 

0 

9 

0 

.49 

.18 

1 

T 

0 

3 

0 

0 

M3wEA0.UA 

39.7 

C  A  1 

.  1 

8  6 

20 

25 

3 

34 1 

0 

0 

" 

1 .00 

.24 

6 

4.0 

5 

0 

0 

NEWTON  2  NE 

*7  *  7 

^?  *  c 

*  ^ 

8  5 

20 

25 

3 

342 

0 

0 

8 

0 

•  86 

.31 

13 

T 

0 

3 

0 

0 

DLNEY  2  S 

67 "  5 

4  1  .  3 

54.5 

-  1.1 

83 

19+ 

26 

7 

328 

0 

0 

7 

0 

1.57 

.49 

6 

4.0 

1 

6 

« 

0 

0 

PALESTINE 

67.3 

4  0.8 

■  -  1 

8  3 

28 

335 

0 

0 

5 

0 

1.25 

-  2.61 

.41 

13  + 

T 

0 

3 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

66.3 

39!e 

53.1 

.0 

83 

20 

24 

7 

362 

0 

^ 

g 

® 

.32 

-  3.09 

.12 

1 

T 

0 

3 

0 

0 

SALEM  WSMO 

^7  *  a 

42  1 

54.6 

«6 

20  + 

2  2 

3 

336 

0 

0 

5 

0 

1.27 

-  2.60 

.  73 

6 

6.3 

5 

6 

4 

1 

0 

TUSCOLA 

•  j: 

38*1 

53.0 

84 

20  + 

26 

7 

361 

0 

0 

9 

0 

,64 

-  2.99 

.21 

1 

.  5 

1 

4 

3 

0 

0 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

39.8 

53.2 

88 

20 

27 

3 

367 

0 

0 

7 

0 

■  89 

.26 

6 

5.0 

4 

6 

* 

0 

0 

WINDSOR 

67  "  7 

.  6 

85 

20 

26 

3 

348 

0 

0 

10 

0 

•  44 

-  3.40 

.20 

1 

.  1 

T 

5 

2 

0 

0 

DI VI S ION 

53.8 

-  .3 

.89 

-  2.90 

1.9 

»       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

70. OM 

43.9m 

57. OM 

-  .3 

89 

20 

29 

7 

274 

0 

0 

0 

1.29 

-  3.48 

.38 

6 

2.0 

1 

6 

5 

0 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

68.6 

41.3 

35.0 

85 

20 

19 

7 

320 

0 

0 

£ 

0 

1  .46 

.62 

21 

13.1 

8 

6 

5 

1 

0 

CAHOKlA 

69.7 

41.5 

55.6 

89 

13 

23 

7 

294 

0 

0 

6 

0 

0 

CAIRO  WSO  R 

70.5 

48.6 

59.6 

.2 

87 

20+ 

33 

7 

207 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

,  2,59 

.  62 

23 

1.0 

0 

4 

1 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

70.1 

42.6 

56.4 

-  .9 

87 

20 

23 

7 

275 

0 

0 

4 

0 

3.90 

-  .46 

2.23 

28 

9.0 

6 

6 

6 

2 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

1 

* . 

34.6 

87 

20 

27 

7 

332 

0 

0 

3 

o 

1,44 

.69 

6 

9.0 

7 

6 

6 

1 

0 

COBDEN  2  S 

69,7 

42.5 

56.  1 

87 

20 

26 

3 

283 

0 

0 

7 

0 

1.61 

.51 

6 

3.0 

6 

1 

0 

DU  QUOIN   1  NNW 

•  6 

88 

20 

2  2 

7 

8  8 

0 

0 

5 

0 

.95 

6 

7.8 

6 

6 

2 

0 

MAKANDA   1  NW 

69.5 

45)5 

57.5 

88 

20 

28 

7 

255 

0 

0 

1.44 

.57 

6 

6.0 

5 

5 

1 

0 

MARION  4  NNE 

69.0 

43.3 

36.2 

-  .9 

84 

19 

19 

7 

287 

0 

0 

5 

o 

3.96 

-  .71 

1.27 

6 

10.5 

7 

6 

6 

3 

2 

43  1 

_ 

55.2 

88 

20 

27 

7 

312 

0 

0 

5 

0 

2.39 

-   1  .67 

1.59 

6 

13.4 

12 

6 

3 

1 

1 

SPARTA 

69 "  7 

42,7 

56.2 

-  1.3 

86 

z  0 

25 

7 

288 

0 

0 

6 

0 

3.20 

-  .87 

1.45 

27 

10.0 

7 

6 

6 

2 

1 

1 

WATERLOO   1  WSW 

69.6 

43.0 

56.3 

86 

20+ 

27 

7 

281 

0 

0 

5 

0 

2.11 

-   1  .64 

1  .  10 

'1 

9.0 

10 

6 

5 

1 

DIVISION 

56.3 

-  .8 

2,21 

-  2  ,00 

8.0 

*       «  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

68.9 

42,4 

55.7 

68 

20 

26 

7 

299 

0 

0 

6 

0 

1.38 

.60 

6 

4.0 

2 

6 

4 

2 

0 

BROOKPORT   DAM  52 

71.3 

44.2 

57.6 

86 

20 

28 

3 

238 

0 

0 

4 

•) 

1.71 

-  2.52 

.58 

23 

T 

T 

6 

5 

1 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  c 

70.6 

43.5 

57.1 

85 

20 

25 

3 

259 

0 

0 

4 

0 

2.01 

.44 

6 

3.5 

4 

6 

7 

0 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

68.8 

41.9 

55.4 

-  .9 

87 

20 

26 

7 

310 

0 

0 

3 

0 

1.35 

.50 

27 

5.0 

3 

6 

4 

1 

0 

HARRISBJRG 

71.9 

44.6 

58.3 

.5 

89 

20 

24 

7 

239 

0 

0 

3 

0 

4.30 

.17 

1.65 

28 

11.0 

7 

6 

6 

3 

2 

MCLEANSBDRO  2  E 

68.7 

42.0 

35.4 

-  1.8 

86 

20 

25 

7 

306 

0 

o 

6 

0 

3,52 

-  .52 

1.70 

27 

S.5 

6 

6 

5 

2 

2 

MT  CARMEL   1  NNW 

67.8 

42.2 

55.0 

85 

20 

27 

7 

316 

0 

0 

4 

0 

1.37 

.41 

6 

1.5 

1 

6 

4 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

68.0 

42.9 

55.5 

-  .6 

87 

20 

26 

7 

308 

0 

0 

1 

0 

2.11 

-  2.35 

1.14 

6 

6.0 

6 

7  + 

5 

1 

1 

ROS ICLARE 

71.0 

43.1 

57.1 

88 

20 

30 

3 

254 

0 

0 

5 

0 

2.02 

.93 

6 

4.0 

4 

6 

5 

1 

0 

DIVISION 

56.4  I 

-  .6 

2.20 

-  2.01 

4.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 


01 


ALEDO 
DIXON 
FREEPORT 

FAEEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAN  13 

GALENA   1  N 

CALVA 

CENE5EQ 

HENNEPIN  POWER  Plant 
ILLINOIS  C I  TV  DAN  16 

KE I THSBURG  1  NW 
KEWANEE 
NOLINE  WSO 
HORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  OAM  17 
PAW  PAW 
ROCHELLE  6  NW 
ROCKFORD  6  ENE 
ROCXFORD  WSO 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 


02 


NORTHEAST 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
BARRINGTQN  1  S£ 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WSO 
DE  KALB 
ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

JOLlET  BRANDON  RO  DAM 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FQREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
W AUK E G AN  4  WSW 
WHEAT3N  1  SE 


WEST  03 

AVON  3  NE 
BENTLEV   1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBuRG 
GLADSTONE  DAM  18 

GOLDEN  1  Nw 
LA  HARP E 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
QUINCY 

QUINCY  F A A  AIRPORT 

OUINCY  DAM  21  / 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHVlLLE 
CENTRAL 


04 


BLDOMINGTON  WATERWORKS 
BLDOMINGTON  NDRNAL 
CHE  NO A 
CHILLICDTHE 
CLINTON   1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LAC  ON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY   1  NW 

HlNONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  / 
PRINCEVILLE   1  N 
TOULON 


EAST  05 
DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
MOOPESTON 
KANKAKEE   3  SW 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 
BARRv 

BEARDSTOWN 
BLUFFS 


Day  ol  Monlh 


To 

,  1 
1 

— .  L 

: 

3 

4 

5  1 

6 

1  1  1  

7      8  9 

10  |  11 

12 

13  1 
1 

14  |  15 

16  | 

17  | 

18 

19  ! 

1 

20 

21 

22  | 

23  j  24 

25  26 

27 

2fl 

29  J 

3C 

T 

T 

.17 

.02 

.07 

1.23 

1*4* 

.07 

.24 

.39 

.14 

.10 

.04 

.50 

1  !e9 

T 

.04 

.06 

T 

.34 

.30 

.24 

.29 

.36 

.29 

.01 

1.59 

.01 

.  Di 

.20 

.30 

.23 

T 

.24 

.20 

.19 

.19 

.09 

T 

2.01 

T 

T 

.09 

.10 

.39 

.10 

.22 

.17 

.09 

.96 

.29 

*  9T 

.02 

.02 

T 

.40 

.15 

.24 

.12 

.33 

.27 

.17 

.12 

.01 

T 

T 

.10 

.02 

.04 

T 

.69 

.16 

l'.b2 

.22 

.07 

.09 

.01 

.23 

.11 

.93 

1.70 

.13 

.56 

T 

.11 

.90 

- 

1.95 

T 

.18 

.11 

.  17 

.02 

.11 

1.27 

.09 

1.23 

T 

.10 

.03 

T 

T 

.82 

.?» 

1.05 

T 

.16 

.03 

.07 

.76 

T 

T 

.30 

.07 

.03 

T 

.03 

.01 

T 

T  T 

T 

1.42 

1 

T 

2.53 

T 

.19 

.39 

.07 

.56 

.21 

1.06 

.10 

2.41 

T 

T 

.22 

.54 

.49 

T 

.52 

.20 

.36 

.06 

T 

1  B5 

T 

.29 

.02 

.09 

.06 

1.14 

.29 

T 

.17 

T 

.27 

T 

.56 

.05 

1*33 

.03 

.26 

T 

.31 

.07 

.04 

.01 

.61 

T 

I'.bi 

T 

.12 

.39 

.37 

.15 

.04 

.2} 

.96 

1.79 

T 

.02 

.02 

T 

.46 

T 

.52 

.02 

.04 

.06 

.62 

T 

. 

05 

.50 

.20 

.27 

•  81 

.33 

.02 

T 

T 

T 

!o9 

.27 

.09 

.84 

2  3C 

T 

T 

.40 

.89 

T 

.17 

.72 

.12 

.04 

.04 

.01 

.59 

.14 

T 

.07 

T 

.02 

.29 

.0' 

T 

9e 

T 

.01 

.02 

T 

T 

.23 

T 

.04 

.07 

.17 

T 

.42 

.02 

.22 

.98 

.11 

.91 

.21 

.74 

.01 

.03 

.02 

.25 

.09 

T 

T 

.18 

"  7 

T 

.04 

.04 

T 

T 

.20 

.22 

.06 

.02 

.04 

.31 

.01 

■1 

.05 

.09 

T 

.03 

.22 

.02 

.05 

.14 

.23 

T 

T 

!«s 

T 

.02 

T 

.01 

T 

.09 

.07 

T 

.03 

.04 

T 

.07 

T 

.  16 

T 

T 

.02 

.04 

T 

.27 

.15 

.20 

.07 

T 

.11 

.01 

.45 

T 

T 

1.60 

T 

. 

.64 

.11 

T 

.12 

.09 

.99 

.01 

.81 

T 

T 

.04 

.29 

T 

T 

.04 

.44 

T 

T 

.01 

.09 

.02 

.04 

.01 

.07 

.04 

.29 

T 

!S3 

.03 

.14 

.04 

.12 

.20 

1.46 

.05 

.01 

.25 

.98 

.02 

.19 

.60 

T 

T 

T 

T 

.98 

.24 

.10 

.39 

K36 

.07 

T 

.03 

.66 

.28 

.92 

T 

T 

.02 

T 

.32 

.09 

T 

.07 

.38 

T 

.13 

.70 

T 

T 

.61 

.02 

.08 

.20 

.17 

'  (LP 

T 

.15 

.25 

.29 

T 

T 

,04 

.39 

.09 

T 

.96 

.24 

T 

.  :  . 

T 

■  Oi 

'.iO 

ill 

T 

T 

.18 

T 

f 

!se 

.06 

1 '  68 

T 

T 

.19 

.06 

.07 

T 

.07 

.22 

.07 

T 

.03 

.05 

.05 

T 

.71 

.02 

1 '  02 

T 

.20 

T 

T 

.07 

.79 

1 1 10 

.11 

.10 

.89 

1.22 

T 

T 

T 

.13 

T 

.04 

1.05 

.77 

T 

T 

.04 

T 

.52 

.21 

.79 

.13 

.19 

.47 

.76 

T 

.02 

.74 

.74 

T 

T 

.17 

T 

T 

T 

.51 

.06 

1.11 

.71 

T 

T  0 

.  20 

!04 

T 

T 

.  ! 

.01 

!l7 

1  .44 

.31 

.09 

T 

T 

T 

T 

.59 

T 

.41 

.04 

1.13 

.16 

.42 

.01 

.54 

1.20 

T 

T 

T 

T 

.12 

T 

T 

.59 

T 

.49 

1 .05 

.10 

.07 

T 

.09 

.42 

T 

T 

.38 

.03 

.56 

T 

.10 

.06 

.40 

.74 

.01 

T 

.35 

T 

T 

.38 

.31 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.30 

.77 

.04 

.23 

.04 

.46 

•  70 

.21 

T 

.10 

.39 

1.20 

.41 

.02 

.15 

•  !  ! 

.10 

.02 

.19 

.17 

.25 

.41 

T 

.02 

.01 

T 

.36 

.02 

1.08 

T 

.09 

.37 

.03 

.02 

.97 

T 

.56 

.02 

.03 

.10 

.36 

.69 

.01 

.24 

.44 

.51 

T 

T 

T 

.11 

T 

.40 

.56 

T 

.04 

.09 

T 

•  02 

.40 

T 

.55 

.03 

.09 

.02 

.06 

.06 

T 

T 

.33 

.71 

.01 

.03 

.22 

.89 

.07 

T  ,07 

.02 

.01 

!72 

.87 

.10 

.08 

.02 

.67 

.62 

.28 

.03 

.12 

T 

.01 

.01 

.19 

.10 

.55 

.10 

.20 

•  03 

T 

T 

.10 

.02 

T 

.27 

.97 

.92 

T 

.14 

.06 

.25 

.94 

■  35 

.17 

T 

T 

T 

•  13 

.02 

.02 

.62 

T 

T 

T 

.02 

.05 

.10 

.04 

.07 

.04 

T 

.10 

.92 

.42 

.  10 

.20 

T 

.20 

.60 

T 

.22 

.06 

T 

T 

• 

.24 

.37 

T 

T 

.06 

.01 

.31 

T 

.92 

.60 

.15 

T 

•  16 

.96 

.14 

.12 

.05 

T 

.13 

.12 

.70 

.22 

.03 

T 

.18 

T 

.01 

.26 

1.7* 

.90 

.43 

.07 

.06 

.09 

.20 

T 

1.85 

.09 

T 

.03 

1.02 

.08 

.69 

T 

.02 

.20 

1.05 

.  ; ; 

.07 

.46 

- 

.53 

T 

.It 

T 

.07 

T 

.09 

.20 

.03 

.94 

.04 

T 

.21 

.10 

T 

T 

.21 

,02 

.11 

.01 

S*-»  (oltnanc*  notM  toUowing  Suno 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


aiauon 

O 
E- 

1   1  2  |  3 

4  J 

5 

6 

7  1  8   1  9 

I  I 

10  |  11  |  12 

13  | 

14  |  15 

16  1  17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

C  AH 1 1 Sv I LLE 

.06 

.03 

EOhARDSVILLE 

1 . 5( 

.05 

T 

.  7( 

.02 

« 

"on 

.  6S 

.06 

GREENVILLE    1  E 

1  *0( 

.05 

.06 

6( 

09 

'.11 

CR1CCSVILLE 

.71 

.1! 

.07 

.01 

.24 

HARDIN 

•  OA 

.07 

• 

i  *i! 

T 

.36 

HJL  L  $90*0 

*7" 

.10 

.31 

10 

j ACKSONV I  LIE 

- 

I 

*  ie 

* 

' 

* 

J £R SE Y V I L l E  2  SW 

1  '  * 

.01 

"si 

01 

HEDOM 

U5B 

.10 

.25 

.At 

.13 

.57 

.  13 

mORRISQNVILLE  4  5E 

1.21 

.19 

T 

.28 

.  ' 

.14 

.19 

.34 

PAN  A 

!si 

.10 

.0* 

T 

.  ■ 

.16 

T 

.11 

T 

.04 

.01 

!o9 

PLEASANT  HILL 

1.21 

T 

.12 

T 

.20 

.07 

T 

.41 

.08 

.33 

ROCKPDRT 

z  .      -    ^  R 

.03 

_ 

_ 

SPRlNGflELD  *  SE 

•  17 

• 

.05 

* 

'  2* 

T AY      J -  I  LL  E 

10' 

.12 

08 

11 

VlRDfcN  1  SSW 

.96 

.03 

.OA 

.20 

.21 

.06 

T 

.15 

!oe 

VIRGINIA 

.62 

T 

T 

-  16 

.12 

.04 

T 

T 

.30 

WHITE   MALL    1  c 

EAST  SOUTHEAST  07 

C  MARL  E5TQN 

■*j 

T 

.  1  B 

'  - 

EPF INGHAH 

.05 

7 

FLORA  5  NW 

"  • 

.0 

I 

GS  E  E N  JP 

*6' 

!l8 

■ 

06 

HUTSONVlLLE  POWER  PL 

.6! 

T 

.21 

.u 

.32 

T 

L  A  W  R  E  NC  E  V I L  L  E 

.07 

.25 

MARSHALL    1  E 

.13 

• 

•  1A 

MAT  TOON 

.16 

03 

T 

*  12 

MOwEAOUA 

l.OC 

.20 

!07 

■  2A 

!l6 

T 

.02 

.15 

.1* 

OLNEY  2  $ 

1.57 

.41 

.49 

.35 

.32 

PALESTINE 

1.25 

.32 

T 

.41 

■  4i 

.04 

T 

.07 

PARIS  WATERWORKS 

*  ?? 

.  12 

.  10 

T 

.10 

SAINTE  MARIE 

.06 

.23 

_ 

.23 

l  n 

* 

• 

SALEM  wsho 

157 

.  10 

- 

* 

* 

•  27 

•  1  5 

TUSCOLA 

.64 

.21 

T 

.06 

.02 

.16 

T 

.19 

V  AliOAL  I  A   P  A  A  AJRPSRT 

.89 

.09 

T 

■  15 

.11 

.20 

.06 

.AO 

»:  1  NDSOR 

* 

.20 

•  01 

.  18 

.05 

• 

SOUTHWEST  06 

BP^fcif      P  cn  Til  nMtu 

J  '?* 

.22 

T 

•  1 7 

.06 

'  20 

.26 

.07 

.12 

.03 

•  51 

.06 

T 

CAIRO  *S0  R 

i  ~48 

.25 

■ 

~02 

.28 

.02 

62 

.05 

.06 

CAHBDNDALE  SEWAGE  PL 

3)90 

.01 

.  17 

!s5 

.  19 

T 

!lO 

2.23 

CARLYLE  RESESVOIR 

.10 

•  20 

•  1 ' 

.10 

CENTRAL IA  2  SW 

3 '  06 

.03 

.13 

"  AO 

CHESTER 

2^03 

.15 

!?7 

.25 

.15 

.10 

.04 

.02 

!ao 

COBDEN  2  S 

:17 

DU  QUOIN   1  NNW 

1 

.09 

.OA 

!io 

T 

'At 

GRAND  TlwER  2  N 

2.21 

T 

.28 

.45 

.20 

.56 

.06 

.19 

MARiaN**^NNE 

I'll 

.23 

.OA 

.15 

.06 

.  1 5 

T 

.02 

•  22 

.26 

•'27 

.17 

.  18 

•  02 

•  06 

T 

1.03 

.93 

NASHVILLE  4  NE 

.34 

•  02 

PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSH 

" 

■ 

.27 

.20 

.0*. 

.1" 

•  04 

T 

1.30 

RED  B  JD 

2.1* 

.02 

.33 

.18 

T 

.21 

.66 

.  U 

• ? ' 

.33 

.15 

.02 

1.45 

WATERLOO   1  WSW 

.01 

.01 

.06 

.14 

1.10 

.03 

•  23 

SOUTHEAST  09 

.15 

.13 

T 

.50 

BENTON  POTEST  SERVICE 

.15 

.25 

•  1 2 

.  17 

.02 

1.37 

BROOkPQRT  QAM  52 

171 

T 

.39 

■  -  * 

.  1 0 

.32 

T 

.58 

.  "6 

T 

C  ARM I    6  NW 

2 '  96 

.28 

.17 

T 

T 

1  .  39 

DIXON  S°RlNCS  AGR  C 

2.01 

.39 

.14 

.03 

.15 

■  18 

.26 

T 

T 

.42 

FAIRFIELD  RADIO  MF 1 H 

1.35 

.25 

■  15 

• 

.02 

.50 

GOlCONDA  Oax  SI 

2.01 

T 

.37 

.2A 

.36 

.1* 

.11 

r 

T 

HARRISBJRG 

,  .  3? 

.3* 

: 

.22 

.14 

.01 

.67 

1.65 

HARRISBJRG  DISPOSAL  PL 

3.76 

.32 

•  61 

.26 

.11 

2.26 

f.CLEANSBORO  2  E 

3.52 

.29 

T 

1.00 

.16 

T 

1.70 

.03 

HT  CARhEl  1  NNH 

1.37 

.36 

.»1 

.17 

.01 

.04 

T 

.38 

T 

MOUNT  VERNON 

2.11 

.03 

.1* 

1.16 

.17 

.32 

T 

.31 

ROSICLARE 

2.02 

.38 

.93 

.03 

.23 

.05 

T 

.20 

T 

T 

.20 

ShAMNEETOHN  NEM  TOWN 

3.6* 

T 

.33  T 

. 

.29 

.31 

T 

.08 

.06 

1.71 

WAVNE  CITY 

.91 

.  12 

.07 

•  12 

.05 

.16 

.39 

Sr*  ntett  ■  net**  following  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 ■  APR  1 1  

Day  o(  Month 

1971 
• 
01 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  • 

NORTHWEST 

01 

•LIDO 

MAX 
M1N 

70 
33 

40 
29 

45 

25 

46 

23 

45 

21 

54 

26 

73 
32 

76 
42 

73 
44 

71 
32 

eo 

48 

86 
5' 

60 
44 

58 

31 

74 
38 

82 
52 

75 
53 

76 
5  2 

77 
54 

86 
55 

71 
46 

63 

33 

67 
35 

66 
35 

68 

40 

69 
41 

67 

j  g 

35 
41 

55 
34 

66 
35 

66.7 
39.0 

DIXON 

MAX 
M1N 

61 
32 

36 
26 

43 
20 

48 
29 

48 

23 

57 

25 

71 
27 

77 
38 

65 
47 

70 
30 

eo 
45 

84 

5  2 

58 
38 

59 
32 

73 
35 

72 
46 

74 
34 

72 
42 

64 

42 

61 
50 

72 
42 

63 
34 

68 
32 

tc 

38 

69 
36 

67 
36 

56 
37 

45 
41 

57 
34 

64 
32 

63.8 
36.6 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

62 
31 

35 
24 

39 

ia 

44 

20 

48 
23 

55 

22 

68 
29 

75 
42 

65 
48 

69 
28 

75 
47 

73 
48 

55 
40 

55 
29 

71 
30 

70 
47 

72 
54 

62 
42 

63 
46 

79 
49 

70 
99 

59 
32 

65 
31 

63 

29 

65 
36 

62 
35 

5  2 
37 

45 
41 

55 
33 

62 
31 

61.1 
35.4 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

71 
34 

3* 
17 

41 

21 

43 
26 

45 

27 

46 
28 

64 
32 

74 
40 

70 
46 

69 
34 

75 

48 

76 
50 

57 
45 

55 
36 

71 
38 

71 
37 

69 
53 

70 
47 

65 
49 

60 
52 

75 
49 

62 
40 

67 

4  1 

67 
36 

66 
42 

64 
39 

56 
2  3 

49 
44 

56 
38 

61 
38 

62.5 
38.8 

GALVA 

MAX 

Mm 

75 

46 

58 
29 

38 

22 

45 

22 

45 
24 

42 
24 

54 
27 

68 
38 

75 
46 

63 

3a 

69 
46 

80 
5  2 

B5 
43 

57 
32 

5C< 

34 

72 
46 

79 
54 

11 
49 

76 
52 

74 
53 

65 
47 

55 
33 

63 
36 

67 
90 

59 

32 

61 
40 

96 

54 
38 

46 
32 

53 
35 

63.6 
38.0 

6ENESEG 

MAX 

MIN 

32 

39 
31 

45 
25 

47 
22 

46 
29 

57 
28 

70 
30 

78 
43 

66 
39 

72 
31 

80 
48 

87 
48 

59 
44 

59 

33 

75 

sa 

79 
51 

76 
52 

74 
52 

71 
50 

86 
49 

63 
36 

63 

33 

68 
39 

61 
33 

70 
37 

69 
41 

53 
4  2 

49 
42 

57 
94 

66 
33 

64.6 
36.2 

HENNEPIN   POwER  PtA'U 

MAX 
MIN 

73 
35 

39 

31 

45 
26 

47 
21 

45 
21 

53 
30 

70 
31 

76 
38 

73 
49 

72 
24 

79 
42 

86 
55 

84 

42 

58 
31 

73 

36 

74 
44 

74 
53 

74 
47 

75 
48 

83 
45 

79 
43 

64 
30 

67 
28 

65 
29 

67 
34 

68 

32 

60 
32 

50 
42 

56 
33 

65 
30 

66.5 
36.3 

KEWANEE 

MAX 

MIN 

72 
33 

38 
27 

44 
25 

45 
26 

43 
25 

52 
25 

69 
35 

76 
39 

72 
45 

69 
37 

80 
45 

66 
57 

64 
43 

61 
34 

74 
38 

78 
49 

76 
56 

73 
48 

74 
50 

85 
52 

83 
45 

63 
35 

67 
38 

66 

3  Q 

68 

40 

68 

40 

67 
35 

32 
4 1 

53 
35 

65 
35 

66.5 
38. B 

H0L1N6  WSO 

MAX 
MIN 

60 
34 

39 

31 

46 
28 

46 
20 

48 

21 

56 
27 

71 
24 

77 
44 

65 
33 

72 
25 

80 

52 

87 
40 

59 
41 

58 
33 

74 
36 

62 
53 

75 
54 

73 
51 

72 
53 

86 
47 

62 
41 

63 
31 

67 
33 

60 
33 

66 

34 

69 

37 

55 
38 

50 
43 

57 
32 

64 

31 

64,8 
36.9 

MORRISON 

MAX 
MIN 

74 
33 

38 
25 

36 
23 

46 
21 

47 
25 

56 
26 

70 
26 

78 
34 

76 
39 

71 
28 

79 
40 

84 

53 

60 
43 

58 

31 

74 
32 

74 
48 

71 
54 

71 
43 

67 
50 

81 

52 

79 
43 

61 

34 

68 
33 

67 
l'< 

66 
35 

67 
36 

65 

3  9 

50 

42 

57 
35 

64 

32 

65.2 
36.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

63 
31 

35 
25 

40 
20 

46 
19 

48 

22 

56 
24 

73 
29 

76 
35 

67 
42 

71 
26 

76 
44 

79 
44 

57 
41 

56 
29 

73 
30 

72 
47 

71 
54 

67 
44 

65 
47 

78 
50 

73 
39 

39 

33 

67 

31 

63 
27 

66 
36 

64 
i"' 

55 

36 

46 

40 

55 

2; 

62 
31 

62.6 
34,8 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

71 
48 

58 
28 

37 
22 

40 

23 

44 
28 

43 
23 

52 

2a 

67 
37 

76 
50 

64 
31 

66 
54 

78 
53 

84 
42 

54 

30 

55 
31 

70 
43 

67 
45 

71 
48 

70 
48 

73 
51 

7  2 
41 

51 
32 

60 
28 

67 
23 

65 
25 

67 
31 

69 
96 

46 

36 

47 
34 

55 
36 

61.4 

36.3 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

64 
33 

37 
26 

41 
20 

44 
20 

46 
23 

53 
23 

68 
26 

77 
32 

68 
45 

69 
26 

79 
43 

84 

5  2 

57 
41 

57 
31 

71 
33 

67 
45 

72 
53 

68 
41 

66 
46 

80 
50 

74 
40 

61 
29 

67 
29 

61 
27 

67 
35 

65 
33 

55 

29 

46 
40 

5 ! 
94 

64 
31 

62.8 
34.6 

ROCKFORD  WSO 

MAX 
MIN 

58 
32 

35 
28 

38 
20 

43 

22 

45 
26 

53 
26 

67 
28 

75 
35 

61 
35 

68 
28 

75 
42 

60 
46 

53 
43 

54 
33 

70 
33 

66 
46 

69 
47 

63 
43 

66 
45 

80 
51 

62 
41 

60 
36 

65 
34 

57 
92 

65 
39 

56 
39 

46 
39 

46 
43 

54 

97 

63 
33 

39.8 
96.1 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

65 

30 

34 
23 

37 
16 

42 
22 

46 
24 

52 
26 

66 
35 

73 
42 

it 
36 

67 
36 

72 
45 

72 
47 

52 
42 

52 
30 

72 
33 

66 
37 

68 
54 

66 

42 

62 
42 

77 
42 

65 
34 

57 
33 

65 
33 

62 
28 

64 
40 

64 
40 

54 
97 

44 
37 

54 
34 

61 
38 

59.6 
95.3 

T1SKILWA 

MIN 

71 
34 

39 
30 

4  5 
25 

47 
20 

45 
22 

55 
28 

70 
25 

79 
4  1 

70 
48 

70 
26 

80 
44 

86 
60 

83 
45 

60 
34 

74 
29 

74 
44 

74 
55 

72 
43 

75 
50 

83 
48 

78 
45 

64 
30 

68 
30 

65 
30 

69 

32 

68 
34 

65 
3  2 

31 
42 

55 
34 

66 
29 

66.8 
36.5 

WALNUT 

*           *  * 

MAX 

65 

32 

39 
27 

43 
23 

45 
20 

46 

23 

55 
22 

69 

30 

76 
42 

71 
43 

69 
33 

78 
40 

84 

55 

56 
43 

57 
31 

71 
35 

76 
47 

72 
54 

71 
45 

71 
49 

92 
53 

7B 
43 

62 
32 

67 
34 

65 
27 

68 
35 

67 
39 

64 
96 

56 

42 

54 

33 

64 
35 

64.8 
36.9 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 
MIN 

67 
40 

56 
26 

35 
19 

36 
18 

42 
20 

43 
20 

50 
20 

66 
28 

71 
40 

60 
26 

6'. 
29 

76 
49 

76 
41 

49 
26 

50 
30 

66 
34 

65 
50 

69 

37 

54 
36 

66 
39 

73 
39 

47 
2S 

57 
31 

65 
27 

55 
31 

62 
35 

50 
90 

44 
35 

45 

3  2 

51 

34 

37.0 
31.7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

60 
33 

37 
26 

40 
26 

45 

24 

43 
26 

51 
28 

67 
26 

76 
30 

66 
46 

70 
33 

78 
41 

65 

42 

52 
37 

43 
30 

72 
33 

70 
46 

73 
52 

65 

42 

78 
47 

78 
52 

70 
34 

60 
36 

66 
32 

58 

29 

67 

37 

55 
36 

48 
35 

47 
40 

52 
37 

48 
33 

60.7 
35.6 

BARRINvTON   1  SE 

MAX 
MIN 

68 
48 

68 

30 

80 
44 

84 
56 

63 
42 

62 
28 

76 
36 

72 
45 

66 
56 

66 
40 

70 
44 

76 
44 

70 
40 

56 
36 

64 
36 

58 
30 

66 

30 

58 
30 

49 
96 

46 
42 

52 
36 

66 
38 

65.3 
39.5 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 
MIN 

60 
35 

39 

30 

40 
24 

44 
24 

44 
27 

49 
30 

68 

30 

77 
41 

64 
37 

69 
32 

eo 
47 

85 
45 

49 
37 

53 
32 

71 
35 

70 
48 

70 
46 

61 
41 

73 
43 

76 
47 

55 
41 

56 
37 

68 
32 

59 

32 

68 
37 

52 
38 

48 
98 

49 

42 

51 
40 

64 
39 

60.4 
36.8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

59 
33 

38 
30 

41 
24 

41 
30 

40 
31 

43 
32 

56 
36 

75 
44 

62 
40 

66 
38 

79 
47 

89 
41 

47 
35 

47 
35 

65 
39 

67 
50 

65 
47 

57 
43 

64 

45 

67 
46 

48 
38 

49 
39 

67 
36 

50 
32 

62 
42 

49 
37 

48 

1 2 

48 
42 

51 
41 

60 

40 

36.5 
98.4 

CHICAGO  WSO 

MAX 
MIN 

61 
34 

40 
31 

42 
23 

43 
27 

44 
31 

51 
33 

68 
33 

77 
40 

63 
39 

70 
32 

83 

50 

86 

44 

47 
35 

51 
30 

69 
32 

68 
49 

68 

50 

60 
44 

70 
47 

75 
50 

55 
39 

54 
39 

69 
35 

54 
90 

67 
36 

51 
37 

49 

32 

48 
43 

50 

40 

62 
37 

99.4 
37.6 

DE  KALB 

MAX 
MIN 

59 
31 

35 
27 

39 
22 

43 
23 

45 
24 

52 
26 

67 
29 

75 
36 

61 
36 

69 

30 

76 
44 

a  2 
47 

53 
37 

56 
33 

70 
33 

64 
46 

70 
48 

65 
42 

73 
45 

78 
51 

60 
37 

60 
31 

65 
31 

57 
28 

65 
39 

58 
35 

46 

35 

45 
42 

53 
35 

62 
33 

60.1 
35.2 

GEBHARD   WOODS    ST  PARK 

MAX 
MIN 

62 
34 

41 
31 

47 
24 

51 
21 

46 

22 

56 
27 

71 
25 

77 
35 

67 
50 

71 
26 

80 
38 

87 
56 

81 
(.4 

61 
26 

73 
29 

67 
46 

79 
56 

74 

sa 

78 
46 

60 
48 

76 
42 

66 
30 

69 
27 

64 
28 

74 
35 

67 
31 

56 
97 

51 
41 

60 
36 

67 
29 

66.6 
35.9 

JOLIET 

MAX 
MIN 

73 
30 

39 
31 

43 
25 

45 

25 

43 
25 

51 
30 

71 
30 

76 
32 

75 
48 

71 
30 

79 
41 

9" 

60 

84 

41 

59 
29 

71 
33 

71 
48 

74 
52 

67 
-2 

77 
41 

79 
50 

78 
39 

60 
37 

68 

90 

67 
91 

68 
37 

67 
31 

61 
96 

49 

42 

32 
39 

69 

30 

65.7 
36.5 

MARENGO 

MAX 
MIN 

67 
3  3 

35 

38 

20 

43 
19 

45 
22 

51 
j  5 

67 
27 

76 

70 
4  9 

69 

25 

79 
42 

ai 
46 

53 

56 

3 1 

71 
33 

67 
45 

70 
55 

65 
37 

73 
39 

78 
45 

70 
37 

59 

30 

62 

22 

63 
27 

63 

35 

62 
35 

52 
3  2 

44 
40 

53 
33 

63 

32 

61.7 
33.9 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

65 
35 

40 
32 

46 
25 

48 

46 
2  5 

St 

u 

71 
29 

77 
36 

66 
49 

72 
32 

79 
46 

66 
5? 

60 
45 

61 

31 

75 
32 

73 
46 

77 
56 

74 
44 

78 
50 

82 
51 

73 
47 

65 
31 

69 

33 

69 
90 

71 
39 

67 
36 

52 
96 

51 
44 

58 
36 

67 
32 

65.6 
38.0 

PARK  FOREST 

MAX 

MIN 

52 
28 

38 
30 

43 
22 

42 

22 

40 
26 

46 
22 

64 

26 

74 
38 

59 

sa 

65 

30 

78 
47 

5  > 

44 

50 
35 

48 

32 

6a 

33 

69 
49 

68 

44 

70 
48 

77 
45 

77 
45 

55 
96 

55 
34 

66 
29 

59 
91 

67 

34 

49 
36 

49 

93 

49 
39 

52 
34 

52 
32 

56.8 
34.9 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

MIN 

WAUKEGAN  4  W5W 

MAX 
MIN 

72 
42 

60 
28 

3  5 

22 

35 
20 

40 
20 

38 
24 

45 
28 

57 
33 

74 
39 

59 
27 

57 
31 

H 

63 
42 

45 

31 

42 
32 

63 
35 

66 
47 

65 
41 

M 
40 

60 
42 

64 
4  " 

45 

35 

50 
30 

65 
28 

s: 

29 

61 
38 

44 

95 

43 
39 

45 

46 
38 

54.0 
34.0 

WHEATON  3  SE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

70 
35 

38 
27 

41 

2  " 

46 
15 

44 

20 

52 

67 

20 

76 
32 

74 
47 

69 
24 

78 
43 

35 
59 

62 
39 

57 
25 

71 
27 

70 
46 

74 
55 

66 
3°. 

76 
4  1 

78 
46 

75 
3  - 

59 
34 

66 

27 

66 

30 

66 
33 

66 

32 

5  2 
32 

47 
36 

52 
40 

64 

30 

64.4 

34.0 

WEST 

03 

GALESBURC 

MAX 
MIN 

59 

32 

41 
30 

46 

25 

46 

22 

44 
27 

54 
26 

69 

27 

77 
42 

6< 
37 

70 
32 

ao 

48 

85 

5 'J 

58 

41 

59 
33 

■■1 
41 

81 
51 

77 
55 

76 
5'i 

79 
54 

84 

36 

62 
42 

65 
34 

67 
39 

61 
34 

69 
3' 

69 
36 

55 
36 

52 
41 

55 
33 

65 

33 

64.9 
38.2 

S*«  R«l*r«nc4>  Nolo*  Following  Sutton  Indajx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

66 

46 

50 

47 

43 

57 

69 

77 

68 

72 

82 

88 

76 

62 

78 

86 

60 

76 

65 

68 

62 

66 

69 

66 

72 

72 

68 

59 

61 

69 

36 

34 

25 

27 

29 

3  2 

27 

39 

54 

33 

48 

57 

45 

31 

39 

48 

55 

56 

56 

58 

46 

33 

41 

43 

41 

50 

36 

42 

31 

34 

4o!9 

LA  HARFE 

MAX 

65 

44 

48 

47 

45 

54 

70 

77 

66 

72 

80 

86 

65 

61 

76 

64 

78 

79 

84 

87 

71 

67 

68 

64 

69 

7 1 

60 

68 

33 

3J 

26 

26 

27 

30 

36 

45 

35 

45 

57 

44 

33 

45 

51 

55 

54 

55 

55 

42 

35 

38 

38 

43 

43 

36 

41 

35 

34 

39.9 

MONMOUTH 

MAX 

70 

4? 

49 

47 

44 

53 

71 

77 

70 

70 

80 

86 

76 

61 

74 

63 

78 

78 

61 

86 

79 

66 

69 

62 

70 

70 

67 

55 

67 

MIN 

35 

30 

25 

22 

23 

28 

32 

41 

45 

33 

46 

57 

45 

31 

38 

50 

55 

53 

56 

53 

49 

33 

36 

35 

38 

40 

37 

42 

34 

35 

39.3 

QUINCY 

MAX 

70 

48 

52 

49 

43 

58 

70 

78 

70 

72 

82 

87 

80 

62 

75 

83 

79 

71 

MIN 

36 

33 

28 

30 

31 

32 

32 

47 

47 

36 

52 

60 

45 

37 

45 

57 

59 

56 

61 

62 

47 

38 

44 

44 

49 

52 

40 

42 

37 

41 

44  .  1 

QU1NCV  FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

47 

49 

45 

41 

53 

67 

76 

66 

70 

80 

85 

56 

59 

7* 

82 

77 

71 

64 

66 

66 

65 

65 

63 

69 

72 

65 

60 

59 

64 

66.0 

MIN 

32 

30 

26 

29 

30 

31 

29 

42 

46 

3' 

48 

55 

40 

36 

42 

52 

58 

55 

60 

55 

45 

35 

42 

43 

40 

37 

PUShVIllE 

MAX 

70 

48 

48 

43 

42 

58 

65 

78 

79 

80 

83 

84 

72 

70 

75 

84 

79 

79 

78 

86 

73 

67 

67 

63 

72 

73 

74 

68 

68 

•          •  » 

MIN 

40 

28 

27 

28 

30 

26 

4  1 

49 

40 

50 

52 

34 

34 

48 

57 

54 

54 

5  1 

50 

36 

33 

38 

37 

47 

37 

42 

33 

34 

40.  1 

CENTRAL 

04 

BLOOMINOTON  NORHAl 

MAX 

69 

41 

47 

47 

43 

55 

67 

73 

71 

69 

77 

83 

83 

59 

71 

79 

78 

76 

79 

84 

62 

65 

65 

64 

69 

68 

65 

61 

55 

63 

66.9 

36 

27 

26 

25 

40 

49 

29 

47 

57 

40 

3 1 

34 

48 

57 

47 

52 

56 

46 

33 

36 

33 

33 

38 

39 

44 

34 

30 

38.2 

CHBNOA 

MAX 

63 

40 

47 

47 

42 

5* 

67 

74 

63 

70 

79 

84 

76 

60 

72 

76 

76 

75 

77 

83 

77 

63 

66 

63 

69 

66 

56 

58 

65 

65.3 

33 

3 1 

27 

27 

25 

30 

34 

36 

50 

30 

46 

58 

44 

30 

31 

46 

55 

48 

57 

47 

45 

32 

31 

32 

37 

36 

39 

42 

34 

30 

38.1 

DECATUR 

MAX 

63 

44 

51 

47 

39 

54 

66 

73 

65 

69 

78 

63 

73 

61 

72 

80 

80 

80 

83 

85 

75 

66 

66 

62 

71 

71 

66 

64 

62 

65 

67.1 

34 

30 

27 

30 

28 

30 

26 

38 

50 

36 

45 

50 

47 

33 

38 

47 

59 

50 

54 

57 

49 

35 

40 

38 

34 

45 

44 

41 

33 

32 

40.0 

FARMER  CITY 

MAX 

5* 

69 

73 

68 

69 

78 

84 

8  1 

61 

72 

82 

61 

76 

80 

84 

81 

66 

69 

64 

74 

70 

63 

60 

68 

72  ■  0 

30 

23 

31 

50 

31 

39 

53 

44 

32 

35 

44 

58 

47 

51 

54 

47 

33 

35 

33 

31 

38 

40 

42 

33 

39.6 

HAVANA  POwER  STATION 

MAX 

45 

50 

48 

45 

56 

69 

78 

75 

72 

82 

88 

87 

62 

76 

82 

60 

82 

66 

88 

73 

68 

69 

68 

73 

75 

73 

61 

58 

67 

70 . 3 

32 

27 

29 

28 

30 

31 

36 

50 

29 

53 

60 

50 

39 

40 

52 

58 

53 

56 

50 

50 

36 

40 

42 

35 

48 

41 

52 

37 

32 

41.9 

LACDN  2  E 

MAX 

69 

40 

47 

46 

43 

56 

68 

77 

68 

71 

60 

86 

79 

60 

73 

76 

76 

74 

60 

65 

60 

64 

68 

64 

68 

68 

64 

53 

55 

65 

66,8 

31 

22 

23 

21 

22 

25 

28 

39 

45 

29 

46 

59 

43 

30 

29 

46 

54 

43 

48 

45 

43 

31 

29 

29 

35 

36 

35 

40 

33 

29 

35.7 

LINCOLN 

MAX 

64 

44 

50 

47 

41 

56 

68 

74 

65 

68 

79 

84 

85 

60 

72 

80 

79 

80 

62 

65 

79 

67 

66 

62 

7  1 

72 

65 

56 

60 

65 

67.  5 

MIN 

36 

30 

27 

32 

30 

30 

30 

33 

50 

33 

43 

53 

45 

33 

34 

45 

60 

50 

55 

55 

49 

35 

40 

38 

37 

44 

41 

43 

36 

35 

40. 1 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

61 

45 

49 

46 

44 

57 

69 

76 

67 

70 

80 

87 

79 

60 

74 

62 

79 

63 

86 

88 

70 

68 

67 

62 

70 

72 

68 

61 

59 

66 

68 . 2 

35 

31 

27 

29 

29 

29 

30 

34 

48 

46 

57 

45 

32 

32 

47 

57 

51 

50 

51 

49 

31 

37 

38 

38 

44 

41 

34 

35 

39.5 

HINONK  3  NE 

MAX 

67 

40 

46 

44 

42 

55 

67 

76 

68 

70 

78 

65 

82 

60 

72 

77 

77 

77 

76 

66 

81 

65 

66 

64 

68 

68 

67 

56 

55 

65 

66 . 7 

MIN 

35 

30 

25 

24 

23 

27 

26 

34 

42 

30 

43 

56 

44 

27 

30 

45 

55 

42 

49 

43 

44 

30 

29 

29 

36 

33 

37 

A3 

33 

30 

35.6 

PEORIA  WSO 

MAX 

60 

42 

48 

46 

42 

56 

68 

76 

66 

69 

80 

86 

58 

59 

73 

60 

75 

78 

81 

85 

62 

64 

66 

60 

68 

70 

59 

50 

56 

63 

64.9 

MIN 

32 

29 

25 

25 

28 

29 

28 

34 

41 

37 

43 

52 

41 

34 

35 

50 

56 

50 

55 

57 

42 

39 

37 

35 

38 

42 

40 

43 

34 

33 

38,8 

PRINCEVILLE  1  N 

MAX 

69 

40 

45 

45 

43 

55 

67 

76 

67 

70 

80 

85 

80 

56 

72 

79 

74 

78 

78 

65 

81 

63 

65 

62 

66 

70 

66 

55 

53 

64 

66.4 

•          •  • 

MIN 

33 

3 1 

30 

32 

25 

27 

30 

42 

43 

32 

47 

54 

46 

33 

44 

54 

57 

51 

54 

49 

47 

42 

38 

34 

32 

40 

39 

42 

35 

33 

39,9 

EAST 

05 

DAHVULE 

MAX 

67 

43 

49 

48 

45 

55 

66 

72 

70 

67 

77 

82 

80 

59 

69 

78 

79 

75 

78 

63 

61 

64 

65 

65 

72 

70 

64 

60 

59 

64 

66,9 

MIN 

38 

31 

30 

30 

28 

30 

22 

35 

53 

28 

38 

56 

44 

33 

30 

J7 

51 

47 

47 

53 

45 

35 

34 

36 

30 

36 

40 

39 

39 

29 

37.5 

HOOPESTON 

MAX 

61 

40 

46 

46 

39 

54 

65 

72 

63 

66 

76 

82 

75 

58 

69 

76 

76 

72 

78 

62 

74 

64 

65 

61 

70 

66 

57 

55 

57 

64 

64.3 

MIN 

37 

30 

28 

30 

26 

28 

26 

38 

51 

30 

37 

54 

4  1 

32 

35 

42 

55 

44 

45 

54 

42 

31 

29 

32 

37 

36 

37 

42 

38 

29 

37.2 

KANKAKEE   3  SM 

MAX 

66 

40 

45 

46 

44 

51 

67 

74 

67 

68 

79 

84 

81 

59 

70 

68 

74 

72 

76 

80 

76 

60 

66 

65 

70 

68 

55 

55 

53 

64 

64.9 

37 

31 

26 

24 

26 

29 

26 

35 

50 

29 

41 

54 

42 

26 

30 

44 

54 

44 

46 

50 

40 

31 

29 

3 1 

34 

33 

36 

41 

37 

28 

36.2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

62 

40 

49 

47 

41 

52 

68 

77 

67 

69 

80 

85 

77 

56 

70 

74 

78 

73 

79 

83 

73 

63 

68 

64 

73 

7<L 

59 

55 

56 

66 

65.9 

MIN 

34 

33 

27 

27 

23 

28 

26 

37 

54 

30 

33 

55 

43 

31 

35 

43 

55 

4  1 

45 

52 

42 

28 

29 

3 1 

35 

33 

36 

45 

35 

26 

36 .  5 

PONTlAC 

MAX 

68 

39 

48 

46 

43 

53 

69 

75 

72 

70 

79 

85 

64 

61 

72 

75 

79 

74 

75 

83 

80 

66 

67 

66 

71 

69 

61 

55 

59 

67 

67.2 

38 

31 

27 

27 

25 

28 

30 

37 

50 

31 

45 

54 

46 

30 

32 

46 

52 

45 

48 

50 

44 

33 

34 

li 

38 

39 

36 

43 

36 

32 

36.0 

RANTOUL 

MAX 

69 

44 

49 

49 

45 

53 

67 

73 

72 

68 

78 

84 

83 

59 

70 

79 

78 

76 

80 

64 

62 

64 

68 

68 

71 

72 

66 

60 

58 

64 

67,8 

MIN 

39 

33 

29 

32 

27 

33 

27 

36 

54 

35 

39 

56 

44 

32 

37 

44 

55 

50 

50 

56 

45 

33 

36 

35 

38 

39 

41 

45 

36 

33 

39.6 

UR6ANA 

MAX 

57 

43 

49 

46 

40 

54 

68 

73 

65 

69 

79 

84 

66 

59 

70 

79 

80 

75 

60 

83 

66 

64 

65 

62 

71 

69 

62 

55 

60 

65 

65,3 

MIN 

32 

30 

30 

31 

28 

30 

3* 

39 

45 

37 

35 

52 

41 

33 

40 

48 

56 

48 

51 

58 

38 

36 

36 

37 

40 

41 

41 

43 

40 

38 

39.7 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

64 

40 

56 

53 

42 

52 

66 

72 

60 

67 

77 

82 

70 

57 

69 

67 

76 

71 

78 

81 

78 

59 

66 

63 

68 

60 

55 

55 

53 

63 

64.0 

•           •  • 

MIN 

38 

30 

26 

27 

25 

26 

25 

32 

48 

27 

40 

54 

40 

30 

34 

46 

54 

44 

44 

50 

40 

3 1 

3 1 

3 1 

33 

35 

40 

37 

27 

36 , 3 

WEST  SOUTHWEST 

36 

ALTON  DAM  26 

MAX 

70 

55 

48 

53 

45 

37 

51 

63 

74 

67 

66 

78 

62 

53 

64 

73 

78 

62 

75 

63 

64 

72 

66 

6? 

65 

76 

74 

74 

62 

63 

66.5 

46 

32 

32 

32 

30 

28 

28 

33 

42 

41 

44 

48 

52 

42 

45 

47 

53 

52 

52 

58 

49 

38 

39 

43 

43 

50 

53 

46 

40 

41 

42.6 

CARLINVILLE 

MAX 

64 

50 

54 

48 

43 

50 

66 

71 

65 

66 

76 

84 

81 

61 

71 

79 

81 

78 

83 

66 

73 

67 

64 

65 

75 

72 

74 

65 

63 

66 

68.1 

MIN 

3» 

32 

26 

3? 

32 

29 

27 

38 

50 

31 

47 

54 

57 

35 

37 

49 

67 

54 

67 

54 

52 

35 

31 

GRIGGSVILLE 

MAX 

70 

48 

52 

46 

43 

56 

67 

76 

69 

70 

80 

67 

76 

61 

73 

82 

77 

77 

69 

87 

70 

66 

65 

65 

72 

72 

71 

62 

61 

66 

68.4 

37 

33 

26 

33 

3  1 

30 

34 

49 

42 

48 

58 

45 

37 

43 

54 

59 

55 

58 

49 

35 

36 

hil'lsboro 

MAX 

68 

52 

54 

50 

44 

48 

58 

70 

68 

65 

77 

83 

78 

60 

72 

80 

81 

79 

83 

85 

61 

66 

64 

64 

74 

74 

71 

70 

67 

72 

68.6 

43 

30 

27 

33 

26 

30 

27 

3 1 

51 

33 

43 

56 

45 

36 

33 

48 

60 

55 

55 

57 

54 

36 

50 

34 

JACKSONVILLE 

MAX 

76 

61 

47 

50 

46 

40 

56 

67 

74 

61 

68 

80 

86 

57 

61 

73 

80 

76 

79 

83 

66 

69 

67 

64 

63 

71 

71 

71 

60 

61 

66.9 

47 

27 

54 

52 

5 1 

33 

38 

41 

39 

43 

45 

43 

34 

31 

40.0 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 

72 

49 

54 

52 

42 

52 

65 

73 

72 

67 

78 

86 

83 

61 

73 

79 

81 

78 

63 

65 

62 

68 

64 

65 

72 

73 

73 

76 

63 

62 

69.4 

39 

31 

27 

34 

31 

29 

34 

34 

46 

30 

45 

52 

44 

33 

35 

46 

58 

55 

58 

54 

49 

38 

43 

43 

36 

48 

48 

43 

31 

33 

41.0 

MQRRISONVILI.E   4  SE 

MAX 

62 

47 

54 

44 

42 

45 

60 

67 

64 

68 

76 

82 

71 

61 

71 

79 

61 

82 

65 

68 

72 

69 

64 

65 

75 

71 

72 

68 

63 

67 

67.2 

MIN 

38 

29 

28 

32 

30 

30 

27 

35 

49 

35 

41 

52 

45 

35 

36 

47 

58 

50 

55 

54 

49 

34 

42 

40 

40 

44 

42 

41 

32 

34 

40.  1 

PANA 

MAX 

61 

47 

54 

46 

41 

53 

61 

70 

65 

66 

77 

82 

74 

60 

71 

78 

81 

60 

83 

65 

72 

68 

63 

64 

75 

71 

69 

67 

62 

65 

67. P 

MIN 

37 

31 

29 

32 

30 

31 

32 

36 

51 

37 

44 

54 

45 

36 

38 

45 

58 

53 

56 

57 

49 

34 

42 

41 

39 

48 

47 

43 

36 

36 

41.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  42  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 -rnn  

Day  of  Month 

IT  1 1 

• 

6] 
1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

Av«r 

SPRINGFIELO  WSQ 

MAX 
MIN 

60 
32 

46 
27 

52 
25 

46 
32 

40 
31 

55 

32 

68 
27 

72 
40 

67 
43 

70 
34 

80 
49 

86 
58 

66 
38 

61 
36 

74 
38 

82 
32 

79 

60 

82 
53 

65 
60 

87 
56 

74 
40 

70 
36 

67 
43 

63 

42 

74 
35 

74 
47 

71 
44 

62 
42 

62 
35 

66 
34 

68. 1 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 
MIN 

69 

46 

59 
31 

46 
23 

51 
30 

46 
30 

37 
30 

54 
29 

67 
39 

68 
46 

66 
46 

66 
46 

76 
56 

81 
48 

58 

37 

61 
39 

71 
47 

79 
57 

79 
53 

61 
57 

84 

54 

86 

57 

71 
37 

68 
46 

5  5 
38 

65 

40 

74 
49 

71 
40 

70 
44 

61 
39 

61 
34 

66.4 
42.3 

V1R0EN  1  SSW 

MAX 
MIN 

67 
39 

47 
31 

48 

32 

44 
30 

51 
30 

63 
28 

69 
35 

67 
49 

66 
36 

78 
45 

85 

54 

83 

45 

62 
34 

72 
37 

79 
45 

80 
58 

80 
53 

76 
57 

87 
56 

81 
52 

69 
35 

63 
45 

cl 
41 

74 
38 

73 
48 

73 
43 

72 
41 

63 
31 

68 

35 

69.3 
41.6 

WHITE  HALL   1  E 

»          •  • 

MAX 
MIN 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

56 
36 

44 
29 

50 
34 

48 

38 
28 

53 
30 

67 
34 

70 

67 
51 

71 
34 

76 
42 

80 
48 

68 
43 

65 
38 

68 
42 

72 
46 

77 
50 

80 
49 

83 
54 

80 
51 

73 
41 

60 
35 

64 
38 

67 
42 

70 
44 

68 
45 

58 
44 

61 
45 

69 
39 

70 
50 

65.6 
41.1 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

66 
38 

50 
30 

53 

48 
31 

46 
30 

52 
30 

65 
31 

72 
32 

68 
47 

70 

78 
48 

84 
45 

72 
52 

60 
35 

71 
36 

80 
46 

81 
45 

84 
48 

85 

55 

88 
61 

77 
58 

70 
35 

68 
42 

61 
48 

73 
42 

71 
46 

73 
45 

74 
43 

62 
35 

69 
38 

69.0 
41.9 

FLORA  5  Nw 

MAX 

MIN 

65 

41 

51 
31 

57 
26 

52 
34 

45 
33 

49 
30 

56 
25 

71 
39 

68 
53 

66 
32 

78 
42 

83 
55 

72 
45 

60 
35 

71 
33 

78 
45 

82 
59 

a: 
53 

83 

54 

86 
52 

79 
S3 

68 
34 

65 
44 

65 
43 

76 
34 

74 
47 

70 
49 

67 
43 

64 
34 

65 
36 

68.3 
41.1 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

56 
41 

46 
31 

51 
28 

51 

46 
29 

50 

65 

70 

70 
53 

67 
30 

76 
32 

81 

54 

80 
43 

59 
31 

67 
32 

77 
37 

78 
52 

77 
48 

80 
46 

83 
5  1 

82 
59 

66 
34 

63 
38 

63 
39 

72 
36 

72 
4 1 

70 
45 

64 
44 

63 
35 

63 
35 

67.0 
39.0 

MATTOON 

MAX 
MIN 

58 
31 

45 
31 

52 
28 

45 
32 

39 
28 

54 
3 1 

63 
31 

71 
26 

64 
39 

63 
32 

76 
37 

82 
48 

67 
37 

57 
36 

69 
39 

78 
44 

77 
58 

79 
51 

61 
55 

63 
54 

75 
37 

67 
33 

62 
38 

62 
38 

72 
37 

71 
47 

66 
39 

62 
42 

61 
37 

65 
35 

65.6 
38.4 

MQHEAQUA 

MAX 
MIN 

67 
38 

46 
30 

52 
25 

51 
32 

39 
29 

53 

64 
29 

72 

67 
46 

68 
33 

78 
35 

83 
54 

79 
45 

60 
33 

72 
34 

80 

42 

79 
58 

82 

S  - 

84 
54 

86 
55 

61 
54 

66 
35 

65 

40 

63 
40 

73 
33 

72 
45 

72 
A  ' 

67 
42 

62 
35 

66 
34 

68.4 
39.7 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

65 

40 

48 
29 

55 
28 

49 
31 

44 
32 

53 
32 

63 
25 

71 
35 

66 
51 

66 
30 

76 
36 

81 
45 

74 
35 

60 
42 

69 

32 

78 
41 

82 
58 

81 

52 

82 
54 

85 
51 

79 
55 

68 

35 

63 
43 

63 
42 

74 
37 

71 
44 

70 
4  g 

65 
44 

64 
34 

66 
37 

67.7 
40.0 

OlNEV  2  S 

MAX 
MIN 

61 
41 

49 
32 

56 
29 

52 
36 

46 
35 

47 
3 1 

58 
26 

71 
37 

65 
54 

67 

32 

77 
36 

81 
56 

73 
47 

61 
35 

70 
32 

78 
43 

83 
56 

82 
53 

83 

54 

80 
50 

79 
60 

67 
36 

63 
44 

64 
43 

73 
32 

73 
47 

69 
51 

66 
44 

63 
33 

65 

39 

67.3 
41.3 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

59 
39 

48 
32 

55 
30 

51 
34 

45 
33 

52 
32 

63 
28 

73 
35 

66 
49 

67 
32 

78 
39 

83 
57 

70 
4  1 

60 
33 

69 

34 

78 
41 

82 
55 

80 
52 

60 
55 

83 
53 

78 
5  " 

67 
35 

63 
43 

63 
43 

74 
37 

72 
45 

64 
49 

67 
46 

65 
36 

65 
37 

67.3 
40.8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

65 
38 

45 
30 

50 
28 

47 

43 
28 

54 

33 

64 

24 

72 

65 
54 

67 
31 

77 
42 

82 
58 

76 
45 

60 
31 

70 
34 

78 
43 

76 
57 

77 
50 

80 
51 

83 
54 

72 
45 

63 
32 

63 
38 

61 
39 

72 
36 

70 
42 

63 

43 

61 
44 

61 
37 

65 
35 

66.3 
39.6 

SALEM  WSMO 

MAX 
MIN 

65 
39 

5" 
32 

55 

29 

50 
33 

42 

46 
29 

51 

68 

64 
50 

63 

35 

74 
40 

86 
55 

76 
44 

60 
37 

70 
36 

78 
46 

82 
54 

80 
55 

63 
57 

86 

56 

79 
59 

67 
36 

62 
45 

64 
44 

70 
44 

72 
51 

69 
49 

68 
45 

62 
34 

65 

40 

67.0 
42.1 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

68 
36 

45 

30 

51 
27 

49 
32 

45 
29 

54 
31 

65 

26 

73 
27 

68 
48 

68 
30 

78 
31 

84 

44 

62 
45 

59 
33 

70 
34 

80 
42 

74 
51 

79 
.e 

81 
54 

84 
52 

81 
52 

65 
35 

65 
36 

65 

40 

71 
36 

70 
41 

70 
38 

64 
41 

62 
35 

65 
34 

67.8 
38.1 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
31 

48 
30 

53 
27 

44 
35 

39 
32 

51 

30 

60 
26 

69 
33 

64 
42 

68 

32 

76 
38 

82 
50 

64 
38 

61 
35 

71 
35 

79 
44 

82 
54 

so 
55 

84 
54 

86 
54 

71 
43 

67 
38 

61 
45 

63 
43 

73 
38 

72 
47 

71 
4  c 

65 
41 

63 
35 

64 
40 

66.3 
39.6 

WINDSOR 

•          *  * 

MAX 
MIN 

65 
3B 

45 
29 

51 
26 

47 

31 

43 
29 

53 
30 

62 
27 

71 
37 

65 
50 

67 
38 

76 
39 

81 
52 

80 
43 

60 
30 

69 
39 

78 
44 

79 
57 

81 
47 

63 
54 

85 

55 

80 
52 

68 
30 

63 
38 

62 
39 

73 
39 

73 
44 

71 
43 

66 
45 

63 
32 

66 

30 

67.7 
39.6 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

MAX 
MIN 

66 
37 

53 
31 

66 
33 

57 

47 

34 

60 

73 

72 
53 

70 
41 

79 
40 

82 
55 

73 
4  1 

63 
31 

72 
38 

78 
53 

84 
53 

77 
59 

87 
58 

89 

75 
59 

70 
46 

59 
47 

69 
43 

78 
46 

81 
55 

80 
57 

72 
49 

64 
42 

70.0 
43.9 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

65 
41 

51 

30 

59 
30 

57 

45 

40 

51 

69 

69 
47 

66 
35 

76 
40 

84 

55 

82 
47 

61 
33 

71 
33 

79 
40 

83 
59 

82 
60 

83 
57 

85 
49 

77 
53 

71 
36 

64 

45 

66 
46 

73 
41 

74 
54 

73 
52 

72 
48 

63 

33 

64 
37 

68.6 
41.3 

C  AHOK I A 

MAX 
MIN 

66 

46 

60 
29 

61 
36 

51 

58 
30 

50 

49 

62 

77 
53 

68 
32 

70 
43 

82 
48 

69 
50 

71 
34 

77 
34 

75 
45 

60 
56 

83 

60 

77 
54 

65 
38 

87 
32 

73 
40 

66 
46 

63 
42 

67 
39 

74 
51 

75 
54 

69 
32 

64 
37 

62 
38 

69.7 
41.5 

CAIRO  WSO 

MAX 
MIN 

61 
39 

56 
36 

68 
38 

59 

51 

37 

61 

73 

75 
54 

68 

46 

79 
51 

80 
61 

76 
43 

66 
38 

73 
45 

77 
54 

84 
59 

76 
62 

87 
59 

87 
62 

76 
39 

70 
47 

60 
47 

73 
45 

78 
52 

80 
58 

79 
62 

75 
51 

62 
50 

67 
51 

70.5 
48.6 

CAR80NOALE  SEWAGE  P L 

MAX 
MIN 

64 
42 

55 
33 

64 
27 

59 

48 

35 

59 

72 

71 
54 

70 
34 

79 
38 

62 
56 

77 
46 

64 
36 

73 
34 

78 
44 

84 
52 

79 
54 

86 
47 

87 

54 

76 
47 

69 
41 

64 
47 

69 
45 

78 
39 

78 
54 

79 

:  9 

71 
47 

66 
41 

64 
46 

70.1 
42.6 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

72 
42 

61 
30 

51 
29 

56 

48 

35 

45 

53 

70 
41 

64 

41 

66 
44 

77 
54 

81 
54 

55 
37 

61 

41 

71 
50 

77 
56 

80 
56 

78 
57 

67 
59 

65 
56 

72 
36 

65 

43 

62 
43 

65 

42 

72 
53 

73 
5' 

72 
45 

65 
36 

61 
39 

66.0 
43.1 

COBDEN  2  S 

MAX 

66 
39 

54 
28 

63 
26 

55 

52 
29 

37 
29 

60 

73 

72 
52 

67 
38 

79 
40 

82 
50 

78 
43 

64 
30 

72 
35 

78 
44 

85 
48 

76 
60 

86 
59 

87 
53 

75 
58 

73 
46 

61 
49 

69 
38 

71 
42 

78 
50 

78 
57 

72 
48 

64 
40 

65 
47 

69.7 
42.5 

DU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

69 
41 

53 
29 

61 
28 

58 
37 

44 
3 1 

36 
30 

56 

72 

70 
50 

68 
39 

80 

41 

85 
56 

78 
40 

63 
35 

74 
36 

81 
47 

85 
59 

86 
58 

8fl 
55 

85 
56 

78 
39 

66 
47 

67 
41 

76 
39 

77 
52 

60 
55 

69 
46 

70 
39 

68 
44 

70.4 
42.3 

MAKANDA  1  NW 

MAX 

67 
40 

54 
32 

65 
36 

56 

47 
3 1 

34 

58 

73 

7  0 
52 

70 
42 

79 
48 

82 
56 

76 
44 

62 
36 

72 
44 

77 
52 

83 
58 

77 
60 

66 

56 

61 
62 

74 
39 

72 
39 

62 
46 

67 
43 

76 
48 

77 
54 

79 
57 

70 
48 

69 
40 

64 
44 

69.3 
45.5 

MARION  4  NNE 

MAX 

67 
42 

54 
29 

62 
30 

60 

49 

33 

54 

71 

69 
54 

67 

36 

78 
42 

81 

55 

77 
46 

62 
31 

71 
35 

78 
44 

83 
53 

79 
56 

84 
59 

81 
56 

80 
61 

72 
40 

64 
47 

63 
40 

73 
39 

75 
54 

79 
58 

66 
46 

67 
42 

63 
45 

69.0 
43.3 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 
MIN 

69 

42 

50 
30 

58 
31 

55 
34 

43 
30 

39 
2« 

51 
27 

64 
34 

64 
48 

63 
3' 

77 
44 

82 
53 

74 
45 

59 
37 

72 
40 

78 
50 

84 
54 

1  B 
57 

82 
56 

88 
57 

73 
56 

67 
37 

6 1 
45 

63 
43 

44 

55 

73 
S3 

47 

37 

39 

67.2 
43.1 

SPARTA 

MAX 

Mm 

67 
41 

52 
28 

61 
31 

57 
31 

40 
31 

38 
31 

57 
25 

72 
34 

69 

51 

67 
34 

78 
39 

83 
58 

80 
46 

62 
33 

72 
35 

78 
44 

83 

55 

81 
55 

83 
58 

86 
57 

80 
56 

72 
39 

64 
48 

66 
43 

73 

40 

76 
54 

73 
49 

78 
54 

73 
43 

65 
36 

69.7 
42.7 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 
MIN 

64 
42 

52 

61 
28 

55 
35 

42 
29 

44 
2' 

37 
27 

74 
36 

71 
55 

71 
39 

79 
42 

66 
52 

80 
46 

62 
35 

75 
39 

82 
47 

84 
58 

79 
59 

83 
38 

86 
57 

77 
52 

68 
39 

61 
46 

65 
43 

73 
42 

77 
53 

73 
52 

71 
44 

65 
35 

66 
41 

69.6 
43.0 

SOUTHEAST  09 

ALB  ION 

MAX 
MIN 

67 
41 

51 
29 

54 
30 

59 
31 

48 
34 

43 
31 

57 
28 

72 
39 

70 
54 

66 
37 

79 
39 

82 
49 

77 
44 

61 
32 

70 
44 

79 
41 

82 
46 

83 

56 

84 
57 

88 
55 

80 

61 

68 

36 

62 
45 

65 
44 

75 
42 

73 
53 

72 
51 

68 
47 

63 
38 

65 
37 

66.9 
42.4 

BROOKPORT  OAM  52 

MAX 
MIN 

66 

42 

55 

34 

65 
28 

61 
42 

53 
36 

38 
32 

60 
30 

70 
31 

75 
55 

68 
38 

78 
42 

78 
48 

76 
46 

65 

34 

73 
35 

78 
43 

85 
50 

79 
55 

87 

55 

88 
56 

78 
62 

74 
43 

68 
49 

72 
45 

77 

41 

80 
54 

78 
58 

75 
48 

71 
46 

68 
49 

71.3 
44.2 

Smm  R*l«r*nc*  Notts  Following  Sutloa  Index 
43 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 ! 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

69 

5* 
29 

63 
2  5 

61 

52 

48 

57 
28 

71 
33 

71 

55 

69 
40 

76 
43 

79 
54 

79 
45 

63 
36 

71 
34 

76 
44 

81 
49 

79 
55 

84 
58 

85 
59 

84 
61 

75 
40 

69 
48 

65 
39 

74 
38 

78 
55 

78 
57 

76 
49 

69 

40 

63 

44 

70.6 
43.5 

fairfielo  Radio  wfiw 

MAX 
MIN 

71 

51 
33 

57 
3 1 

55 

47 

43 

56 

71 

69 
46 

65 
33 

78 
37 

82 
50 

78 
44 

60 
33 

70 
34 

79 
43 

82 
55 

82 
56 

84 

57 

87 
52 

81 
60 

72 
36 

65 
47 

63 
44 

75 
35 

74 
51 

73 
49 

66 
48 

65 
35 

63 
41 

68.8 
41.9 

HARRISBURG 

MAX 
MIN 

68 

56 

65 

60 

54 
37 

45 

57 
24 

75 
35 

74 
46 

72 
46 

80 
50 

82 
59 

80 
49 

63 

42 

75 
35 

80 
45 

86 
61 

84 

56 

86 

54 

89 

56 

83 
54 

73 
40 

67 
43 

68 
44 

78 
40 

79 
58 

81 
57 

71 
48 

64 

40 

62 
46 

71.9 
44.6 

HCLEAHSBORO  2  6 

MAX 
MIN 

63 

53 
32 

61 

54 

59 

4  3 

52 

71 

68 
52 

66 
36 

79 
40 

81 

51 

71 

45 

62 
31 

71 
31 

79 
44 

83 
54 

82 
53 

83 
55 

86 
54 

78 
61 

66 
38 

61 
42 

66 
43 

76 
38 

76 
53 

77 
54 

68 

42 

64 
38 

64 
43 

68.7 
42.0 

NT  CARTEL  1  NNH 

MAX 
MIN 

61 
4 1 

51 

32 

58 
29 

55 
35 

47 
34 

42 
30 

58 

71 

68 
49 

67 
36 

77 

81 

76 

60 

69 
37 

77 
44 

81 
53 

83 

55 

83 
57 

85 

52 

79 
6  1 

70 
37 

59 
45 

64 

43 

75 
38 

73 
51 

72 
50 

66 
45 

62 
36 

64 
40 

67.8 
42.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

69 
40 

51 
29 

58 
30 

54 
36 

45 
35 

38 
36 

53 
28 

72 
32 

65 
48 

66 
37 

79 
40 

83 
53 

78 
45 

61 
35 

71 
35 

78 
43 

82 
55 

81 
57 

83 
57 

87 
54 

80 
61 

66 
38 

61 
46 

64 
44 

75 
39 

75 
53 

73 
52 

67 
48 

04 
38 

65 

42 

68.0 
42.9 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

65 
42 

55 
32 

65 

30 

63 
41 

55 
37 

50 
32 

59 

31 

72 
32 

74 
53 

70 
38 

80 
37 

80 
49 

75 
46 

64 
38 

72 
34 

79 
40 

64 
47 

82 
54 

85 
54 

88 
52 

78 
62 

71 
42 

63 
49 

68 

42 

76 
39 

76 
53 

80 
57 

71 
46 

66 
42 

64 

42 

71.0 
43.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

89 

DATE 

20* 

lowest  temperature 
wheat0n  3  se 

15 

DATE 

04 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HARRISBURG 

4.30 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHARLESTON 

.22 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
HARRIS9URG  DISPOSAL  PL 

2.26 

DATE 

28 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CENTRALIA   2  SH 

23.7 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 

12 

DATE 

06 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

IJ 

c 

<D 
D) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

CK 

0 

>. 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Result 
Speee 

Averc 

Foste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

O 
O 

O 

CK 

O 
LO 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSD 

35 

S 

27  + 

0 

5 

3 

1 

0 

0 

9 

76 

4.0 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

32 

1.4 

12.3 

39  +  + 

24 

02 

65 

68 

45 

47 

3 

7 

3 

0 

0 

0 

13 

5.2 

CHICAGO  WSO 

34 

1.0 

12.4 

33 

N 

23 

60 

66 

46 

47 

8 

7 

1 

0 

0 

0 

16 

68 

4.9 

MOLINE  WSO 

26 

1.9 

11.8 

47 

E 

27 

59 

69 

39 

37 

9 

4 

1 

0 

1 

0 

15 

76 

4.9 

PEORIA  WSO 

34 

0.4 

12.5 

34 

W 

01 

49 

60 

37 

33 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

81 

5.5 

ROCKFORD  WSO 

31 

1.4 

11.8 

32++ 

27 

02 

70 

75 

47 

47 

4 

6 

1 

2 

0 

0 

13 

4.9 

SPRINGFIELD  WSO 

24 

0.9 

12.3 

33 

NW 

01 

50 

60 

34 

33 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

70 

5.2 

Seo  Beleronco  Nolo*  Following  Station  Lndex 
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Slatlon 


NORTHWEST  01 
HENNEPIN  POWER  PLANT 


EAST 
JRBANA 


WEST  SOUTHWEST 
SPRINGFIELD  4  SE 


SOUTHWEST 
CARLUE  RESERVOIR 


EVAP 
WIND 
MAX 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

HIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
"IN 


.29  .05 

161  176 

68  53 

"5  31 


181 


131 


.13  .22  .35  .20  .21  .16 


29     35     42  42 


30  30 


12 

13 

14 

IS 

16 

.37 

.  16 

.21 

.28 

.  15 

ue 

92 

*5 

62 

56 

79 

76 

71 

68 

71 

36 

*e 

♦0 

60 

-6 

.16 

.35 

.08 

.16 

.23 

91 

127 

70 

50 

52 

76 

80 

52 

58 

76 

36 

52 

37 

37 

*0 

119 

_ 

1*8 

111 

_ 
52 

m 
115 

.27 

.35 

.16 

.17 

.26 

1*2 

196 

100 

53 

96 

73 

78 

5* 

70 

72 

32 

53 

36 

*1 

66 

*3 

81 

74 

63 

81 

71 

*6 

51 

31 

25     26     27     28     29     30  31 


.21 

.23 

.15 

.29 

.36 

.23 

.30 

.21 

•  11 

.13 

.17 

'3 

75 

46 

55 

120 

51 

97 

132 

139 

62 

39 

80 

76 

74 

74 

69 

73 

77 

70 

31 

72 

74 

_ 

■5 

54 

40 

43 

60 

43 

46 

40 

45 

39 

42 

.25 

.23 

.24 

.25 

.21 

.27 

.30 

.29 

.10 

.14 

.20 

6.08 

45 

42 

89 

69 

83 

72 

69 

90 

77 

120 

99 

2657 

76 

62 

73 

72 

65 

68 

72 

77 

60 

58 

70 

66.9 

*9 

54 

37 

37 

37 

39 

*1 

40 

40 

36 

38 

39.4 

.23 

.26 

.33 

• 

.*9 

.46 

.12 

.32 

.32 

.13 

.23 

68 

92 

130 

11* 

106 

57 

59 

1*2 

109 

132 

54 

3409 

82 

81 

6* 

72 

7* 

75 

71 

63 

72 

39 

42 

36 

43 

94 

4* 

44 

40 

40 

.26 

.13 

.29 

.30 

.16 

.22 

.19 

.32 

.10 

.30 

.22 

6.516 

62 

59 

130 

128 

107 

50 

31 

107 

70 

100 

101 

2999B 

82 

85 

80 

70 

5* 

71 

72 

77 

66 

70 

69 

68.6 

57 

57 

38 

40 

40 

42 

54 

30 

47 

40 

40 

44.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


a> 

Day  of  month 

49 

Station 

1 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

UR8ANA 

4 

74* 

48 

39 

37 

41 

40 

38 

38 

63 

48 

47 

46 

52 

55 

47 

46 

51 

56 

55 

56 

57 

61 

52 

52 

52 

51 

53 

54 

53 

49 

51 

49.1 

MAX 
MIN 

51 
44 

48 

39 

42 
37 

45 
37 

48 

40 

40 
38 

44 
38 

30 
38 

52 
43 

53 
47 

55 

47 

57 
46 

61 
52 

55 
47 

56 
47 

59 
48 

59 
51 

64 
55 

62 
55 

63 
56 

66 

57 

63 
52 

62 
52 

59 

52 

61 
51 

62 
51 

*3 

53 

56 
53 

55 
49 

58 
49 

95.6 
47.5 

8 

7AM 

47 

43 

41 

42 

42 

41 

41 

44 

47 

48 

49 

52 

55 

50 

50 

52 

55 

56 

56 

57 

60 

55 

55 

54 

5* 

59 

56 

55 

53 

53 

90.6 

MAX 
MIN 

47 
44 

47 
43 

43 
41 

44 
41 

45 
42 

43 
41 

43 
39 

46 
40 

48 
44 

50 

47 

52 
46 

53 
49 

56 
52 

55 
50 

53 
50 

55 
50 

55 
52 

59 
55 

58 
56 

59 
56 

61 

5T 

60 
55 

58 
55 

56 
54 

57 
54 

56 
5* 

59 
55 

56 
55 

56 
53 

56 
53 

52.9 
49.9 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  RtUrenc*  NolM  Following  Station  lnd«x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


april  mi 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
DIXON 

F REE'ORT 

baCva 

hqline  wso 

MORRISON 
ROCKFORD  USD 

*  •  • 

NORTHEAST  02 

ANTICJCH  2  NH 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  WSO 

OE  KA LB 
OTTAWA 

•  *  » 

WEST  03 

LA  HARPE 

QUINCY  faa  airport 

*  •  • 

CENTRAL  04 

bloohington  normal 
oecatur 

LINCOLN 

•  •  * 

EAST  05 

HOOPESTDN 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
URBANA 

*  *  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 
MORRISONVILLE   4  SE 
SPRINGFIELD  WSO 

•  *  * 

east  southeast  07 
newton  2  ne 

Salem  wsmo 

TUSCOLA 

VANDAL  I A    FAA  AIRPORT 
WINOSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
iN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

.4 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

.1 

T 

.* 
T 

.7 

.2 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

.2 
T 

1.0 
1 

.2 

•  A 

1 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 
* 

- 
T 
.8 

: 

.5 
1 

T 

1.5 
2 

T 

6.0 

6 

4.8 

A 

3.0 

T 
T 

T 
T 

2.0 

.1 
T 

T 
T 

2.5 
1 

1.2 
3 

2 

T 

6.3 
5 

3.0 
4 

1 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  UlINCIS 

Continue  ftPftl.  L2Z1 


Day  ol  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  M 

15  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



24 

25     26  27 

28 

23 

30 

31 

•  •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAIRO  WSO 

SPARTA 

•  •  • 

SOUTHEAST  39 

ALBION 

G0LC0N0A  DAM  SI 
HARR I SBURC 
MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

5.3 

* 

1.0 

2.0 
2 

2.0 

1 

7.6 

e 

T 

e.o 

7 
2 

3.0 
3 

.1.0 
7 

6.0 
6 

5 

T 
T 

2.0 
1 

T 
T 

6 

T 

See  Reference  Notet  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


alBIOn 
ALE  DO 

ALEXIS  WATERWORKS 
ALTON  0AM  2ft 
ANNA  1  C 
ANTIOCH  2  NW 
AACONNE  NATIONAL  LAI 
ASHLEY 
AUGUSTA 
AURORA  COLLEGE 

AVON  3  NE 
■AMI INCTQN  t  SE 
SARA  V 

BEARDSTOwN 

■  ellevjlle  so  III  umv 
belvioere  sewage  plant  | 

BENUEV  I  f 
■ENTON  FOREST  SERVICE 
BlOOmInGTON  WATERWORKS 
BLOOMINGTON  NORMAL 

■Cures 

BROOkPQRT  OAM  92 
CAHOKlA 
CAIRO  HSO 
CANTON  1  ESE 
CARIONDAiE  SEhACE  PL 
CARL INVI LLC 
CARL INV I LLE  NO.  2 
CARLTLE  RESERVOIR 
CARNI  ft  NH 

CENTRAL  I A  2  SW 
CMANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 
CHC NOR 
CHESTER 

CHICAGO  CALUMET  TR  WK! 
CHICAGO  MA V* A  PMP  STA 
CHICAGO  0  HARE  mSQ 
CHICAGO  ROSELAND  PHPC 
CHICAGO  RACINE  PUMP 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PLANT 
CHGD  SPA J N&F IE  LD  PHPG 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  HSO 
CHILL  fCOTHE 
CISNE  2  ESE 
CLINTON  1  SSh 
COBOEN  2  S 
COULTERV  tLLE   1  SSH 


0072 
0082 

01)  7 

020] 

02)  1 
0261 
0930 
0)31 

035ft 

0*41 

0443 
Mffl 
OSIC 
0563 


0781 
099] 
U6( 
Uftft 
125C 
1269 
120C 
1214 
129C 
129* 


142C  I 

l*«  i 

1479  I 

149]  I 

1921  I 

1342  ' 

Ri  1349  I 

1332  ! 

1331  < 


RETE 
IANVILLE 

IANVILLE  SEWAGE  plant 

IECATUR 

IE  KALB 


IXON  SPRINGS  AGR  C 
DOWNS  2  NE 
DU  QUOIN  1  NNW 
EOELSTEIN 

EDwAROSVILLE 
EPF  INGHAM 
ELGIN 

FA1RRURV  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RADIO  HFlM 
FARMER  CITY 
FLORA  9  NW 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DA™  13 

GALENA  1  N 
GALESBURG 
GAL  VA 

CEBHARO  HOODS  ST  PARK 
GENE5E0 
GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  IB 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN  1  NN 
GRAFTON 

GRAND  TOHER  2  N 
GREENFIELD  1  S 
GREENUP 

GREENVILLE  1  E 
GR IGGSVI LLE 
HARDIN 
HARR I SBURG 

HARR I S6URG  DISPOSAL  PL 
AN*  POHER  STATION 

HENNEPIN   POUEA  PLANT 

HILLSBOIO 
HQOPESTON 

HUTSQNV I LLE  POHER  PL 
ILLINOIS  eiTy  OAM  1ft 
JACKSONVILLE 
JERSEYV I  LLE  2  SH 
JOLIET  BRANOON  RD  OAM 
JOLIET 

KANKAKEE    3  SH 
KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

KE1THSBURG  1  NH 
KEHANEE 

KEWANEE  baker  park 
LACON  2  E 
LA  HARPE 
LANARK 

I  SALLE  1  S 
LAWRENCE VI LLE 
LINCOLN 

LINCOLN  LOG  CABIN  Pk 

LOCKPORT  POWER  MOUSE 
LOUISVILLE 

MACKINAW 

MCPHI 

HAKANOA  1  NW 
MARENGO 
MARIETTA 
MARION  4  NNE 
MAROA    1  H 
MARSEILLES  LOCK 


1377  I 

1621  • 

166*  • 

17*3  i 

177-  ) 

1944  < 

2011  ( 

214C  < 

2143  I 

2193  < 

2223  I 

23*8  : 

iJ!> 

2*11  ( 


EDWARDS 

MERCER 
03)  WARREN 

MADISON 

UNION 
0Z|  LAKE 
02  DUPAGE 
0|  WASHINGTON 

0]  HANCOCK 
0]  KANE 

01  FULTON 

02  COOK 
"a  PIKE 

CASS 

ST  CLAIR 

BOONE 

HANCOCK 

FRANKLIN 

MCLEAN 

MCLEAN 

5C0TT 
MASSAC 
ST.  CLAIR 

oaj  Alexander 

fultqn 

JACKSON 
MACOUPIN 
MACOUPIN 
CLINTON 
WHITE 

Clinton 
GRUNDY 
COLES 
MC LEAN 
RANDOLPH 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 

COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
PEORIA 
hatne 
OE  WITT 
UNION 
RANDOLPH 

HILL 

VERMILION 
VERMILION 
MACON 
KALB 


267«  C 
2601  C 
273(  C 
2923  C 
2931  C 
2993  t 
3109  C 
3237  C 
3262  C 
3290  C 

3312  ( 
332C  C 
3333  < 
3361  C 
3304  ( 
3*13  < 
3*53  C 
3322  t 
333C  C 
3572  C 


5271  I 
5200  i 
5294  I 
3326 
5334  I 
33*2  I 
536*  I 
5372  ' 


LEE 
POPE 
MCLEAN 
PERRY 
PEORIA 

MADISON 

EFFINGHAM 

KANE 

LIVINGSTON 
WAYNE 
DE  HI TT 
CLAY 

STEPHENSON 
STEPHENSON 
HHITESIOE 

JO  OAVIESS 

KNOX 

HENRY 

GRUNDY 

HENRY 

FORD 

HENDERSON 
POPE 
ADAMS 
JERSEY 

JACKSON 
GREENE 

CUH0ERL *ND 

BOND 

PIKE 

CALHOUN 

SALINE 

SALINE 

MASON 

Putnam 

montgomery 
vermilion 
crawford 
rock  island 

MORGAN 
JERSEY 
HILL 
HILL 

KANKAKEE 
KANKAKEE 

MERCER 

HENRY 

HENRY 

MARSHALL 

HANCOCK 

CARROLL 

SALLB 
LAWRENCE 
LOGAN 
COLES 

HILL 
CLAY 
TAZEWELL 
MCDOnoljGh 
JACKSON 
MCHENRY 
FULTON 
WILLIAMSON 
MACON 
>  SALLE 


03 
31  53 
37  20 
42  30 
41  42 
31  JO 

40  14 

41  45 

40  44 

42  0* 
3?  41 

31  30 

42  16 
40  20 
30  02 
*0  30 
40  31 

39  43 

3B  34 
37  00 

40  J3 
37  44 
39  IT 
39  IT 
30  38 
30  10 


30  41 

42  18 

*2  1? 
"  . 

42  25 

40  3T 
M  10 

41  22 
*1  27 

40  ; 

*0  50 

37  22 

40  07 

30  50 


39  20 
39  13 
36  S3 


30  O 

*0  09 
39  2? 


-0  26 
37  30 
42  13 


06  03 

90  45 
90  34 
•0  11 
69  14 

66  06 

67  99 
69  12 
90  9ft 
66  20 

90  22 
66  07 

91  03 

90  2ft 
69  51 
66  32 

91  06 
66  33 
69  01 
69  00 

90  32 

66  39 

90  13 
69  10 
90  01 

B9  32 
69  33 
09  20 
81  12 

69  10 

06  17 

06  U 

0B  i 

09  90 

67  3ft 
67  45 
67  94 
87  36 
67  41 

67  38 


87  39 

67  36 

68  98 


89  : 

89  S7 
86  33 
66  14 

06  31 
66  19 
88  39 

ee  34 


90  2ft 
90  23 
90  02 
66  28 

90  10 
66  23 

91  04 

08  29 
91  02 
90  27 

09  30 
90  12 
66  10 
69  24 

90  ' 

90  37 

BE  i2 
86  32 

90  09 
89  19 


67  I 
91  01 
90  12 
90  21 
66  Oft 

66  03 

67  59 
87  53 

90  97 
89  53 
89  93 

89  21 

90  96 
69  30 
69  06 
67  41 
69  22 
86  12 

80  03 

06  30 

09  22 

90  < 

09  I* 

66  3ft 

90  24 

06  54 

66  98 

86  49 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

<  I 


OBSERVER 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


523 
380 

700  7p 


ILL.   STATE  POLICE  RADIO 
GENE  L  BURGESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J,  60N  HARTLINB 
THOMAS  G.  ROBINSON,  J 
ARCONNE  NATIONAL  LA6 
JAMES  W.  MILLSFAUGH 
REX  J.  HOLMES 
AURORA  COL  PHYSICS  DEFT 

JAMES  R  MITCHELL 
RAYMOND  C  SHAVER 
GEORGE  E.  GRtOER 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
CITY  OF  6ELVI0ERE 
HOWARD  H.  COFPMAN 
MAX  R  CRA I N 
BLOQHINGTQN  WATERWORKS 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

VERNON  A.  NORTRUP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
C AHQK I  A  TREATMENT  PLT, 
NATL  WEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  WBVS 
HOMER  JOHNSON 
JACK  A.  CAMPBELL 
WILLIAM  J.   PR ANGER 
U  S  CORPS  ENGINEERS 
HUBERT  60HLEBER 

CITY  OF  CENTRAL  I A 
U  5  CORPS  OF  ENGINFERS 
EASTERN   ILL.  UNIV. 
JOSEPH  H.  SQMNER 
ROBERT  W.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
CITY  ENGR  WATER  PUR{F 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY   OF  CHICAGO 
CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SANITARY  OIST 
C  I T Y  ENGR  HATER  PUR1F 
CITY  ENGR  WATER  PURIF 
NATL   WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
DON  H.  CONNOR 
UNION  OIL  CO. 
R.  E.  P I TRRT 
R.  G.  ANOERSON 
C  WARREN  BIRCMLER 

VILLAGE  OF  CRETE 
INTERSTATE  WATER  CO 
DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

ETHELOA  C.  COONRADT 
NORTHERN  ILLINIOS  UNtV 
ROBERT  H.  NELLIS 
DIxON     --„■  AGR IC  CNTR 
ADA  A.  OEVINE 
RADIO  STATION  WDON 
HAROLD  0.  PRICE 

MRS.   DE VERA  M.  GEBHART 
CLIFFJRD  R.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SPJFGLER 
DEPT  OF  WATERWORKS 
RAOIO  STATION  WFIH 
NORAH  VEAGLE 
V  A  HALE 
JOHN  SCHRODER 

ALVIN   U.  TIMM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DIETRICH  KROENCKE 
CITY  WATERWORKS 
RA  t  MASON  F.  SMITH 
GERHARD  WOODS  STATE  PK 
MUNICIPAL  UTILITIES 
OR  I  EN  F.  RE1S 
U  S  CORPS  OF  ENGINFERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  M  I6NEN 
PAUL  E.  ARNOLD 

LEROy  k,  HENDERSON 

william  c.  menc 
john  h.  uylde 
harolo  h.  davis 
howard  e.  stafpv 
orvule  h,  johnes 
clyde  pittman 
city  disposal  plant 
havana  power  station 
hennepin  power  plant 

walter  e.  belcher 
john  f.  mushrush 
central  ill  pu9  svc  co 
u  s  corps  of  engineers 
wlos  radio 

jerseyville  swg  plant 
•j  s  corps  of  engineers 
ill  state  penitentiary 

0EL8ERT  w.  KOERNER 

municipal  sewage  tr  pl 

robert  crqse 
star  courier 
k£wanEE  baker  Park 
MRS,  0.6. PACE,  JR. 
JACK  H.  SHARPS 
GEPALO  h.  VOECKEL 
ill  div  of  waterways 
calvin  l.  reynolds 
vernon  p.  gehl6ach 
joseph  6.  senteney 

chicago  sanitary  dist 
john  d  Blair 
carl  i e  h  kull 
verne  geer 
harvey  8.  hartline 
harold  hyde 
joseph  ace  mccance 
mrs.  anthony  mignqne 
lioyo  j.  simpson 
u  s  corps  of  engineers 


MARSHALL    1  E 
MASON  CITY  I  NH 
MATTOON 

MCHENRY  LOCK  ANO  DAM 
MCLE ANS60RQ  2  E 
ME  DOR  A 
MINONK  3  NE 
MOLINE  WSO 

MONMOUTH 
M0NT1CELL0  NO  2 

MORRIS 

MORRISON 
MORR I SONVl LLE 

MORR I SONVI LLE  4  SE 
HT  CARMEL   1  NNH 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNQN 

HOME AQUA 

MJRPHVS80A0  2  SW 

NASHVILLE  4  NE 

NEW  BOSTON  OAM  17 

NEH  SALEM   STATE  PARK 

NEWTON  2  NE 

NOKOMIS 

OLNEY  2  S 

OREGON 

OTTAWA 

PALESTINE 

PARIS 

PARIS  WATERWORKS 

K  FOREST 
PAW  PAW 
PAY5QN 
PEORIA  WSO 
PEOTQNE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITY  3  SE 
PITTSF I  ELD  NO  2 
PLEASANT  MILL 
PONTIAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 
PRINCEV1LLE  1  H 
PAQPHETSTOWN   1  NW 
QUINCY 

OJINCY  FAA  AIRPORT 
OJINCY  OAM  21 

QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL 

RED  BUO 

ROCHELLE  6  NH 

ROCKFORO  6  ENE 

ROCKFORO  WSO 

ROCKPORT 

ROS IC  L ARE 

RJSHVlLLE 

nte  marie 

salem  wsmo 
shabbona  9  nne 
shawneetqwn  new  town 
swelbyville  oam 

SI  DELL 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 
SPARTA 

SPARTA  NO.  2 
SPRINGFIELD  HSO 
SPRINGFIELD  4  SE 


3380 
9413 
3*30 
9*93 
9919 
9539 
9712 
5751 

9768 

9792 

582C 
5633 
3841 
S6*t 
9693 
5901 
5911 
5921 
5935 
39*3 

5950 

i>98i 

6011 
6080 


'SIDE 


STICKNEY 
STOCKTON 
STREATOR   2  ENE 
SULLIVAN  WATERHORKS 
TAYLOAVtLlE 
TISKILHA 
TOULON 
TUSCOLA 
UR6ANA 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL  I A   1  SW 
VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 
VIROEN  1  SSH 
VIRGINIA 
WALNUT 

WASHINGTON    1  WSH 
WATERLOO  1  HSW 
WATSEKA  2  NW 
HAUKECAN   4  WSH 
HAYNE  CITY 

HENONA 

west  Salem 
wheaton  3  se 
white  hall  1  e 

WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


07  Clark 

04  MASON 
07  COLES 
02  MCHENRY 
09  HAHlLTON 
06  MACOUPIN 

SALLE 
Oil  ROCK  ISLAND 

01  WARREN 

05  PIATT 

02  GRUNDY 

01  HHITESIOE 
Qt  CHRISTIAN 

CHRISTIAN 
09j  WABASH 

CARROLL 

06  MACOUPIN 
LOGAN 

03|  6RQ*N 

09  JEFFERSON 

07  SHELBY 
06  JACKSON 

06  HASHING TON 

01  MERCER 
04  MENARD 

07  JASPER 

Oft  MONTGOMERY 

RICHLAND 
Oil  OGLE 

02  LA  SallE 


6598  t 
6579  ! 
ftftOjJ  E 
6610  ( 
6616  < 
6661  ( 
66701  ( 
671lj  ( 
6729  ( 
6753  ( 

6819  ( 
6837  C 

6  86  1  : 

6910  ( 
6973  C 


73*9  I 

7371  ( 

7362  I 

7*00  1 

7351  I 
7603  I 

7636  I 

7833  1 

7859  ( 

■ 

7952  ( 

799C  I 

81*1  ( 

6151  E 

8179  I 

8189  ( 

6278  ! 

8293  t 

8353  < 

8389  t 

6*91  t 

B->:<.  ■ 

6630  E 

866*  C 

6740  t 

8756  ( 

8781  ( 
6783  ( 
88*  * 
8870  ( 
8916  ( 
6990  ( 
9002  ( 
9021  C 
9029  C 
904Q  < 

9090  C 
9  19  3.  " 
9221  C 
92*1  C 
927*  C 
9354  C 
9616  < 


CRAWFORD 

CHRISTIAN 

EDGAR 

EDGAR 

COCK 

LEE 

ADAMS 

PEORIA 

MILL 

LA  SALLE 

FORO 
PIKE 
PIKE 

LIVINGSTUN 

RANDOLPH 

PEORIA 

HHITESIOE 

ADAMS 

ADAMS 


CHAMPAIGN 
RANDOLPH 
OGLE 

WINNEBAGO 

WINNEBAGO 

PIKE 

HARD  I N 

SCHUYLER 

JASPER 

MARION 

OE  KALB 

GALLATIN 

SHELBY 

VERMILION 

COOK 

randolph 
randolph 
sangamqn 
Sangamon 

COOK 

jo  Daviess 

Salle 
moultrie 
christian 
bureau 

STARK 
DOUGLAS 
CHAMPAIGN 
SALLE 

FAYETTE 

FAYETTE 

MACOUPIN 

CASS 

BUREAU 

TAZEWELL 

MONROE 

IROQUOIS 

LAKE 

WAYNE 

MARSHALL 

EDWARDS 

DU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


26 

42  17 

36  09 

39  10 

*0  56  ' 

6  41  27 

A  *Q  95 

*0  02 

41  21 

6  41 

39  23 
39  23 

7  39  2ft 
4  *2  05 

39  04 
>  01 


4]  37  i 
36  23 
*1  11 
39  58 

1  39  00 

2  39  18 
1   30  42 

42  00 
41  22 

39  00 
39  23 
39  33 
39  36 
41  30 


35 


39  27 

40  53 
3ft  09 


39  57 
39  3ft 
39  3* 

39  St, 

40  IS 

36  IS 
*1  96 

16 
42  12 
39  3/ 

37  29 
*0  07 

36  9* 

38  39 
50 

37  43 

39  2* 
39  35 
42  01 

38  06 
36  07 

39  50 


39  " 


39  33 
*1  17 
*1  03 


i  29 

39  37 

41  3* 

40  42 
38  20 

*0  47 

42  21 
36  21 

41  0* 


39  26 

36  36 

39  2ft 

*0  47 


8B  14 
86  30 
90  06 

89  00 

90  31 
90  38 
86  33 

86  26 
69  56 
69  26 
89  24 


89  20 
91  03 
89  51 
66  07 
69  1ft 

88  04 

89  20 
°e  j: 

87  37 
89  03 
87  41 
87  42 

07  41 

08  59 


90  92 
86  37 

90  07 

69  37 

91  24 
91  12 
91  26 

91  29 
66  10 

90  00 
69  11 
BR  59 

89  06 

91  01 
86  21 

90  34 
SB  01 

86  99 


00  37 

09  10 

69  30 

89  52 

66  17 

86  14 

86  59 


69  I 


89  04 
88  00 
66  04 

90  23 
B6  18 
88  36 


01 


603 
630 
635 
483 


480 

690 
47* 


633 

1009 
690 


ERNEST  THOMAS  PJNE 
JAMES  M.  MC  DONALD 
r.ENE  FRANCIS 

H.    GUI  LANG 
GEORGE  H.  MARTIN 
M,  F.  DODGE 
MISS  KAY  GASPAROO 
NATL  HEATHER  SERVICE 
MRS    INEZ  M.  PINLFY 
EARL  FISLER 

WEBB 

CITy  OF  MORRISON 

MRS  OOROTHY  A  6ULLARD 

PAUL  8EATY 
COROEN  R.  GILLETTE 
LEVI   C.  ZINK 
HAROLD  MAR6UDGER 


.   MARY  A.  DOOLEY 
MURPHYSBORO  WTR  (  SEwER 
OOYLE  CUHLMEYER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DIV  OF  PARKS  I  MFMOR 
SAM   PARR    STATE  PARK 
NATL  HEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  WVLN 

CARNATION  COMPANY 

JOHN  A.  SEED 

M.  GAODIS 
E.  SCHUMACHER 
CHARLES  E.  BELL 
CITY  OF  PARIS 
PARK  FOREST  WATER  CO 
ROBERT  G.  WARD 
i  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
AT L  HEATHER  SERVICE 
>RS  NANCY  L.  WELSH 
PERU  SEWAGE  PLANT 

MRS  OELLA  MAE   B OR K 
PITTSFIELO  WATERWORKS 
I OU  GALLOHAV 
ILLINOIS  HATER  SERV  CO 
ARTHUR  J.  BESSEN 

,    FRANK  STEWART 
COMMONWEALTH  EOISON  CO. 
it  H.  GIBSON 
S  FED  AVIATION  AGENCY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

|R.  VIRGIL  C.  N I EHAHNER 
RANTOUL  LIGHT  D£PT 
OLIN  F.  K ETTELK AMP 
FRANK  HUFFSTATLER 
HARRIET  L.  RE  I D 
NATL  HEATHER  SERVICE 

ATOR 
?E"T  F.  SHELDON 
GAIN  BROS  GREENHOUSE 
JUDSON  E.  CAMERON 

NATL  WEATHER  SERVICE 
UNIV  OF    ILL  N  EXP  F1EL0 
JAKE  H.  STEWART 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THELMA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
WILLIAM  H,  MORGAN 
RANCO  CORPORATION 

L  WEATHER  SERVICE 
Y  WTR,  LICMUPWR. 

CHICAGO  SANITARY  DIST 
RICHARD  J.  TOWNSFNO 
LARRY  G,  YUSKO 
CITY  OF  SULLIVAN 
JOHN  W.  COALE 
ORVILLE  I ■   HF AV£R 

I  OOOEN 
DEKALB   AGR I  ASSN 
STATE   WATER  SURVEY 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GEORGE  EnGLANO 
i  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WRAY  HHITENECK 
LEICESTER  W.  CLARKE 
VICTOR  V.  VALT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE  L.  mc  MURTRY 
RAOIO  STATION  WCFA 
RADIO  STATION  WKRS 
PAUL  F.  NICHOLS 

WALTER  J.  WEN2LAFF 
CITY  OF  wEST  SALEM 
MORTON  ARBORETUM 
r-MITE    HALL    PUMP  I NG  SI 

LOWELL  ROUTT 
HRRIS  A  SENG 
L,  BELL 


I    DRAINAGE  CODE:     l-ILLLNOIS  2-KASKASK1A  3-LAKE  MICHIGAN  4-MISSISSIPPI   5 -OHIO  6-ROCK  7-WABASH 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
APRIL  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administrat 
Climatologist,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A" ,  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you  Additional 


data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS. 


ion  State 
precipitation 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  lo  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CP.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tena  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Tfind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R*  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol  1  Temperature"  table . 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CL I MATOLOG I C AL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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U 

,0 

0 

7 

2 

0 

KANKAKEE  3  Sw 

73.9 

45.8 

59 

9 

-  1-1 

88 

17 

28 

3 

192 

0 

0 

1 

0 

1.37 

-  2.79 

.46 

6 

,0 

0 

- 

0 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

7*. 2 

45.9 

60 

.1 

89 

17 

25 

3 

187 

0 

0 

1 

0 

2.69 

-  1.30 

.83 

6 

:o° 

0 

6 

3 

0 

P3NTIAC 

73.7 

47.4 

60 

6 

-  1.7 

87 

1»+ 

31 

* 

174 

0 

0 

I 

0 

2.33 

-  1.41 

.60 

25 

0 

7 

1 

0 

RANTOJL 

73.8 

48.9 

61 

.A 

87 

17* 

3A 

3 

1A9 

0 

0 

0 

0 

3.43 

-  .38 

.90 

U 

.0 

6 

A 

0 

URBANA 

70.7 

49.5 

60 

.1 

-  2.4 

85 

16 

37 

3 

17A 

0 

0 

0 

0 

3.84 

1.61 

7 

0 

6 

J 

1 

WATSEKA  2  NW 

71.9 

45.4 

38 

.7 

85 

17 

26 

3 

212 

0 

0 

2 

0 

3.31 

-  1.23 

1.00 

7+ 

0 

t 

3 

2 

DIVISION 

60 

.0 

-  1.9 

3.09 

-  1.02 

.0 

Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

*0t 
X 

o 
Q 

e 
3 

s 

Date 

Degree  Daya 

No.  ot  Days 

13 

0 
H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

ai 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

I 

"  " 

s  * 

"n 

b  ft 

*       *  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

70.6 

50.1 

60.4 

84 

18 

39 

13  + 

166 

0 

1 

0 

0 

5.73 

2.10 

7 

.0 

0 

10 

4 

2 

CARLINVILLE 

72.5 

47.9 

60-2 

-  3.9 

85 

16 

32 

4 

167 

0 

0 

1 

0 

6.02 

1.93 

1.25 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

GRIGGSVILLE 

71.2 

50.9 

61.1 

-  3.5 

85 

17 

37 

13 

153 

o 

0 

o 

3.89 

1.13 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

HILISBORO 

72 . 7 

47.7 

60.2 

65 

17 

163 

0 

0 

1 

0 

4.29 

07 

1*33 

7 

0 

g 

3 

2 

JACKSONVILLE 

69.1 

47.2 

56.2 

-  5.8 

84 

18 

35 

4 

223 

0 

0 

0 

0 

4.07 

-  '.19 

.98 

7 

.0 

0 

9 

3 

0 

JERSEVVILLE  2  sw 

72.9 

48.9 

60.7 

84 

18  + 

34 

3 

151 

0 

0 

0 

0 

4.35 

1  .06 

7 

.0 

0 

10 

3 

2 

MDRRISONVILLE   *  SE 

71.7 

49.9 

60.8 

-  2.6 

85 

16 

37 

4  + 

156 

Q 

4.68 

.97 

1.42 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

P  ANA 

70.4 

49.6 

60.0 

-  4.2 

82 

17+ 

36 

• 

173 

0 

0 

0 

0 

5.23 

.93 

1.42 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

SPRINGFIELD  WSO  R 

71.6 

**9 . 0 

60.4 

—  3.5 

86 

18  + 

35 

168 

0 

0 

0 

0 

3.59 

•  2  9 

11 

0 

5 

SPRINGFIELD  *  SE 

69.9 

49.0 

59.5 

83 

18  + 

33 

i?+ 

192 

0 

0 

0 

0 

3.25 

.77 

12 

7 

3 

0 

VlROEN   1  SSW 

72.1 

4B.2 

60.2 

85 

17  + 

36 

4  + 

170 

0 

0 

0 

0 

3.68 

.76 

24 

.0 

0 

7 

4 

0 

WHITE   HALL   1  E 

DIVISION 

60  •  2 

-  4.1 

4.43 

•  29 

0 

*       *  * 

East  southeast  07 

CHARLESTON 

71.0 

52  .  5M 

6 1 .  8M 

84 

16 

122 

0 

0 

0 

0 

5.74 

1  •  29 

1.46 

24 

0 

7 

5 

EFFINGHAM 

73.7 

48.4 

61.1 

-  2.4 

87 

17 

35 

3 

140 

0 

0 

0 

0 

3.66 

-  .62 

1.48 

7 

!o 

0 

7 

3 

1 

FLORA   5  NW 

73.5 

48.8 

61.2 

-  4.3 

85 

16 

30 

4 

140 

0 

0 

1 

0 

4.12 

1.34 

7 

.0 

0 

10 

3 

1 

MARSHALL    1  E 

72.8 

47.3 

60.1 

18  + 

4  + 

171 

0 

0 

2 

0 

1.48 

.0 

0 

6 

5 

2 

MATTOON 

70.2 

46.8 

59.5 

84 

17+ 

35 

4 

185 

o 

o 

5.28 

1.74 

11 

.0 

0 

6 

4 

2 

MOwEAOUA 

73.2 

48.2 

60.7 

86 

17  + 

29 

4 

161 

0 

0 

1 

0 

5.01 

1.72 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

NEWTON  7  NE 

73.* 

49.4 

61 .4 

85 

18  + 

34 

4  + 

129 

0 

0 

0 

0 

2.71 

.75 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

OLNEY  2  S 

72.4 

48.3 

60.4 

-  4.8 

18  + 

29 

4 

159 

0 

0 

1 

0 

1.20 

.0 

0 

11 

4 

1 

PALESTINE 

71.8 

49.9 

60.9 

-  4.0 

85 

17 

33 

4 

144 

rj 

o 

o 

o 

4,62 

.18 

2.12 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

PARIS  WATERWORKS 

72.* 

48.7 

60.6 

-  3.0 

85 

16 

28 

3 

159 

0 

0 

1 

0 

4.36 

-  .07 

1.69 

24 

.0 

0 

6 

4 

1 

SALEM  WSMO 

72. 2M 

49. 4M 

60. 8M 

84 

16 

33 

4 

150 

0 

0 

0 

0 

3,41 

-  .94 

.75 

7 

.0 

0 

8 

3 

0 

TUSCOLA 

74.0 

46.5 

61.3 

86 

17  + 

4  + 

141 

0 

0 

0 

0 

3,84 

-  .35 

1.41 

2  4 

.0 

0 

5 

3 

1 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

70.9 

48.4 

59.7 

84 

17+ 

29 

4 

178 

0 

0 

1 

0 

3.98 

1.86 

7 

.0 

0 

7 

3 

i 

WINDSOR 

72.* 

49. OM 

60. 7M 

-  2.8 

84 

16 

35 

3 

152 

4.38 

-  .06 

1.62 

24 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

60.7 

-  3.5 

4.37 

•  05 

■ 

«       *  * 

SOUTHWEST  OR 

ANNA   1  E 

74.8 

51.6 

63.2 

-  3.1 

85 

31  + 

37 

3 

93 

0 

0 

0 

0 

3.65 

-  1.55 

1.55 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

74. 2M 

49. 8M 

-62. OM 

84 

17 

34 

4 

124 

0 

0 

0 

0 

4.84 

1.05 

23 

.0 

0 

10 

4 

1 

CAHOKIA 

70.5 

45.5 

58.0 

85 

19+ 

32 

4  + 

230 

0 

0 

2 

0 

4.94 

1.23 

7 

.0 

0 

!  1 

3 

1 

CAIRO  WSO  R 

74.8 

55.6 

65.2 

-  3.8 

1 6 

3 

64 

0 

-  .03 

1.67 

24 

.0 

0 

7 

2 

2 

CARRONDALE   SEWAGE  PL 

75.5 

51.0 

63.3 

-  3.1 

85 

17+ 

35 

4 

92 

0 

0 

0 

0 

5!72 

1.09 

1 . 37 

25 

■  ^ 

0 

9 

6 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

70.5 

50.2 

60.4 

84 

17 

39 

13+ 

164 

0 

0 

0 

0 

4.12 

.96 

25 

.0 

0 

10 

3 

0 

COBDEN  2  S 

75.4 

48.2 

61.8 

1 8 

3  1 

4 

133 

0 

0 

2 

0 

4,16 

1.23 

24 

,0 

0 

7 

3 

1 

DJ  QUOIN   1  NNW 

75.  5rt 

49. 5M 

62. 5M 

-  4.0 

85 

31  + 

34 

3 

120 

0 

5.64 

1.49 

1.03 

24 

.0 

0 

11 

4 

1 

MAKANDA   1  NW 

74.9 

52.1 

63.5 

85 

16 

37 

3 

90 

0 

0 

0 

0 

6.14 

3.05 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

MARIOM  4  NNE 

73,1 

49.8 

61.5 

-  4.4 

82 

17  + 

34 

4 

126 

0 

0 

0 

0 

6.36 

1.57 

1 . 20 

6 

■° 

0 

10 

7 

2 

NASHVILLE   4  NE 

72.6 

51.4 

62.0 

18  + 

38 

3 

117 

0 

0 

0 

0 

5.40 

1.12 

1.26 

8 

.0 

0 

10 

4 

3 

SPARTA 

74.5 

50.5 

62.5 

-  4.0 

84 

16 

34 

4 

105 

0 

0 

0 

0 

6.41 

1.97 

3.05 

7 

.0 

0 

e 

5 

1 

WATERLOO  1  WSW 

74.9 

50.7 

62.8 

84 

13  + 

39 

13 

102 

0 

5.55 

1.16 

2.09 

24 

.0 

0 

10 

3 

1 

OIVISION 

62.2 

-  4.2 

5.18 

.71 

.0 

*      *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

74.5 

51.1 

62.8 

86 

17 

37 

3 

99 

0 

0 

0 

0 

5.12 

1.97 

24 

,0 

0 

9 

3 

2 

BRODKPQRT  DAM  52 

75.6 

51.4 

63.5 

85 

31 

35 

4 

75 

0 

0 

0 

0 

4.25 

.01 

1.83 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

73.9 

48.5 

61.2 

8  2 

1 8 

3 1 

4 

135 

0 

0 

1 

0 

4.39 

1.30 

8 

.0 

0 

7 

4 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

72.8 

48.  8 

60.8 

-  4.9 

84 

18  + 

32 

4 

148 

0 

0 

1 

0 

6.05 

1.75 

24 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

HARR I  SB JRG 

75.9 

50.2 

63.1 

-  4.0 

87 

16 

35 

4 

98 

0 

0 

0 

0 

5.51 

1.26 

1.02 

25 

.0 

0 

10 

5 

2 

MCLcANSBORO  2  c 

73.6 

49.2 

61.4 

-  5.0 

85 

16 

34 

4+ 

129 

0 

0 

0 

0 

4.18 

-  .14 

1.40 

24 

.0 

0 

3 

1 

MT  C ARME L   1  NNW 

73.0 

49.3 

61.2 

83 

17+ 

34 

3 

139 

0 

0 

0 

0 

5.03 

1.60 

6 

.0 

0 

9 

2 

2 

MOUNT  VERNON 

73.  1M 

49. 6M 

61. 4M 

- 

84 

18  + 

34 

4 

132 

0 

0 

0 

0 

4.85 

.49 

1.03 

7 

.0 

0 

10 

4 

1 

ROSICLARE 

73.3 

50.0 

61.9 

82 

18  + 

34 

4 

118 

0 

0 

0 

0 

3.58 

.75 

8 

.0 

0 

8 

4 

0 

DIVISION 

61.9 

-  4.4 

4.77 

.35 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 

H»Y  1971 


Station 

~n 

Day  of  Monlh 

jo 

'  1 

3 

*  1 

5  | 

6 

7 

22 

23  | 

24 

"I 

-1 

27 

28  |  23  |  30 

31 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

ALEDO 
FAEEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PL  ANT 
FULTON  DAN  13 

3.05 
2.65 
1.77 
2.16 
2.62 

T 
T 

.43 
T 

.07 
.26 

T 

.19 

•  OS 

.10 
.03 

.39 
.  • ) 
.51 
.52 
.26 

1.07 
.02 

.10 
.08 

.09 
•  09 
.02 

.05 
T 

.12 
.06 

.14 

.23 

T 

.42 
.30 

.36 
.36 

T 

.03 
T 

T 
T 

.19 

.69 
.19 
.62 
.20 
.29 

.07 
.93 
.02 
.67 
.95 

. 

.03 

1 

GALENA  1  N 

CALVA 

CENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAN  16  // 

1.36 

2.J1 
1.60 
2.0'» 

T 
T 

.16 

.01 
.07 
T 

•  02 

.04 

.17 
.01 
.13 

.01 

.32 
•  62 
.09 
.72 
.11 

.10 
.07 
.14 
T 

T 

.19 
.69 

.86 

T 

.09 

.30 

.04 

.01 
.30 
.01 

.19 
.48 

T 
T 

. 

1 

.02 
.01 

.03 
.03 

.04 
.03 
.33 
T 

.06 

.30 
.39 
.40 
.26 
.62 

T 

.37 
.02 

T 
T 

- 

T 

. 

T 

KE 1 THSBURG  1  NM 
KENANEE 

NOLINE  HSO  R 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

3.59 
1.96 
3.14 
2.52 
3. 10 

.33 
T 

.02 
T 

.0] 

.21 
T 

'.}' 

.03 
.04 
•  07 

.05 
.04 

1.90 
•  51 
.09 

1.14. 

.19 
.29 

.03 

.10 

T 

.16 

.41 
.33 

■  02 
.04 

.19 
.60 
.69 

.37 
T 

.35 

.03 

• 
T 
T 

T 

.12 
.44 
.  10 

.32 
.31 
1.11 
.60 
.99 

.60 
.23 
T 

•  52 
.54 

T 

.04 

.44 
•  09 

NEW  BOSTON  OAM  17 
PAW  PAW 

ROCHELLE  6  NH 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  HSO                    / /ft 

3.54 
1.43 

2!o7 
1.63 

T 

.04 

T 

.23 
.22 

T 

.06 

•  14 

.03 
.07 
.15 
.13 

.14 
.46 
.86 
.32 
.18 

.16 

1.60 
T 

.44 

•02 
.09 

.32 

.09 

.06 

.41 

.16 

T 

T 

r 

.90 
.14 

■ 

T 

.10 
T 

.03 
T 

T 
T 
T 

.02 

T 
T 

.02 

.92 
.19 

.-6 

.12 
.69 

.21 
.16 
.13 
1.09 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1 
T 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 

1  .56 
2.26 
2 . 00 

T 
T 

.06 
.02 
.21 

.14 
.02 
T 

T 

T 

.30 
.84 
.82 

T 

.26 
T 

.01 
T 

.06 
T 

.20 
.52 

T 

.29 
.12 

T 

.02 
.04 
.07 

.04 
.03 
.15 

.66 
.29 
.11 

.02 
.56 

T 

.02 
T 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
BARR1 NGTON  1  SE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO  R 

1.2B 
1.95 
1.32 
2.57 
2.23 

.02 
T 

.10 
■  12 
T 

.09 
.11 

.03 
T 

.06 
.33 

.20 

.06 
.11 

.05 
.48 

.27 
1.03 

.45 
1.00 

.42 

.02 
.04 

•  14 

•  17 

.29 

T 

.02 
.20 

.03 
.05 

.26 
T 

.01 

.01 

T 
T 

.17 
.10 
.92 
.42 
.96 

.58 
.03 
T 

.34 
.21 

T 

.01 
.02 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  WSO  //R 
DE  K ALB 
ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

2.93 

K73 
1.75 
1 .89 

T 
T 
T 

.01 

.15 
.20 
.03 

.07 

T 

.17 
.10 

.10 

.03 

.76 
.58 
.66 
.20 

T 

.46 
.47 
.40 

l.oa 

•  •2 

T 

.05 

T 
T 

.  18 
T 

T 

.09 

,10 

.27 
.40 
.09 

T 

T 

.13 
.41 

.20 
.09 

r 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.65 

.14 
.20 
.09 
.40 

.05 
.06 
.03 
.19 
- 

T 
T 
T 
T 

.02 

- 

T 
• 

I 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

2. IS 
2.22 
.83 
1.68 
1.97 

.01 

.26 
.38 
.09 

.01 

.05 
.21 

.05 

T 
T 

.91 
.62 
.40 
.22 

.03 

.36 
. !  I 

.23 
.26 
.09 
T 

.19 

.09 

T 

.06 
.36 
.16 
.26 

.31 
.07 
.10 
.94 

T 

T 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

1.80 
1.39 
2.74 

T 

.04 
.06 
.35 
.21 

.02 
.07 
.04 

.02 
T 

.80 

.  83 
.72 
.66 
.67 

T 

.06 
.02 

.04 
.12 

.13 

.  -.  1 

.38 

.26 

.36 
.12 
.02 
.09 

t 

T 

.02 

.17 
.26 
.30 
.21 

.21 
.05 
.04 

T 

T 
T 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  starved  ROCK  DAM 
WAUKECAN  4  WSW 
WHEATON  3  SE 

1.96 
1.54 
1.03 
2.93 

.03 

.05 
.05 
.01 
.10 

.19 

.01 
.12 

T 

.03 
.07 
.04 

.78 
.66 
•  11 
1.49 

.25 
.05 

.07 
.07 

.03 
.18 

.01 

T 

T 

.05 
.17 
.01 
.57 

T 

.03 

T 

T 
T 

T 

T 

.01 
.01 

.70 
.23 
.17 
.06 

.02 
.21 
.17 
.34 

.01 
.02 

• 

T 

WEST  03 

AVON  3  SE 
BENTlEY  I  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  OAM  18 

1.97 
2.79 
2.78 
2.17 
2.42 

T 

.08 

T 
T 

•  01 

T 

.01 
.78 

.74 
1.88 
1.07 
.20 
.69 

.17 
.03 
.43 
.45 
.OB 

.33 
.02 

.45 

.25 
.04 

T 

.03 

1 

.06 
.22 
.03 

T 
T 

.1! 

T 

T 

T 

.01 

T 
T 

.43 

.05 

.12 

T 
T 

.10 
.01 

T 

.20 
• 

.22 
.04 

.10 
.21 
.69 
.29 
.41 

.IB 

.13 
.27 

.24 

T 

" 

.17 
T 

GOLDEN  1  NH 
LA  HARPE 
MACOMB 

MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

1.92 
1.57 
2.88 
3.17 
2.43 

.31 
.26 

T 

T 

T 

T 
T 

.07 

.97 

1.02 
.62 
1.30 

T 

'.17 
1.63 
.  13 

.04 

.10 
.02 

T 
T 

.16 

T 

.01 

.05 

.13 
T 

.14 

T 

1 

T 

.05 

T 

T 

T 

.18 
.02 

.25 

i26 
.17 
.13 

.10 

?2« 
.22 
.24 

.13 

.26 
.11 

T 

.49 

.29 

PAYSON 
OUINCY 

OUINCY  FAA  AIRPORT 
OUINCY  DAM  21  // 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2.61 
2.75 
3.03 
2.31 
2.32 

.15 
.15 

.07 
T 

.11 
.13 

T 

.02 
.03 
.74 

.69 
1.49 

.71 
1.00 
1.09 

.38 
.15 
.09 
.16 
.  15 

.24 
.01 

.08 
.06 

.  14 
.0' 

.18 

.02 
.05 
.16 
.17 

.03 
.03 

T 

.08 
.16 

T 

.02 
.08 

T 
T 

T 
T 
T 

."2 
.03 
.02 
.03 
.01 

T 

.04 
T 

T 

.06 
.02 

T 

.41 
.26 
.55 
.25 
.23 

.32 
.17 
.19 
.24 
.24 

.10 
.09 
.04 
.04 
.05 

.01 
.05 
.04 

T 

.16 

•  14 
.04 

T 

.06 

RUSHVILLE 

2.13 

.10 

l.OO 

.10 

.10 

.21 

.27 

.15 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMlNGTON  WATERWORKS 

BL00M1NGT0N  NORMAL 

CHENOA 

CHILL1C0THE 

CLINTON  1  SSw 

3.24 
3.36 
3.18 
2.26 
5.13 

T 

T 

T 
T 

.47 
.70 
•  71 
.63 
.93 

.03 
.62 
.86 
.13 
1 .09 

.92 
.18 
.03 
.50 

.06 

.03 
.22 

.16 

.46 

:K 

1.52 

.07 
.09 
.09 
.21 
.49 

1 

T 
T 

.11 
.12 
.20 
.03 
.43 

1.04 
.69 

.11 
.62 
.70 

.06 
.03 
.02 
.12 
.19 

T 

.02 
• 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

4.30 
3.49 
2.92 
l.R* 
5.21 

T 
T 

.29 
.27 
.61 

.26 

.17 
.25 
.32 

.35 

1.05 
.74 
.42 

.60 

.26 
.05 
.04 

.20 

.39 
.72 
.48 

!90 

.11 
•  95 
.09 
.09 
.66 

.36 

T 

T 
T 

.08 

.10 
.  19 

.03 

1.91     . 0 a 
1.00  .07 
.60  .3* 
.?4  .16 
1.16  1.00 

.02 
T 

.03 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

HINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

3.88 

4.00 
2.23 
3.74 

T 
T 

T 
T 

•  01 

T 
T 

.01 
T 

1.34 
.86 
.46 
•  43 

.64 
.94 
.26 
.62 

.02 
.07 

.11 
.29 
.0? 
.30 

T 
T 

.85 

.91 
.06 
1.25 

■  14 
.03 
•  19 

T 
I 

T 

T 

.01 
T 

.49 

.52 
.05 
.20 

.40 
.27 
1.20 
.95 

.03 
.05 
.05 
.04 

PEORIA  WSO  //R 

PR1NCEVILLE   1  N 

TOULON 

2.60 
2.98 
1 .99 

•  01 

.33 
T 

.29 
.71 
.61 

.42 
.56 
.34 

•  27 
.04 
.01 

.12 
.04 
T 

.24 
.31 

1 

T 
T 

T 

.56 
.70 
.16 

.81 

.15 
.19 

T 

.20 
.97 

.27 
. 

•       •  B 

CAST  03 

DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
M00PEST1N 
KANKAKEE  3  SW 

4.50 
3.93 
2.64 
3.26 
1.37 

.01 

T 

T 

T 

.01 

•  97 
.79 

.18 

•  46 

.91 
.10 

.09 
.01 

.65 

!75 
.32 

.03 
.03 

•  24 
.03 

1.27 
.75 

.86 

.32 

.  ;p 
.60 
•  13 
.48 
.14 

.03 

T 

I 

.75 
.65 
.41 
.99 
.06 

.90 
.01 
.27 

1 

MONT  I  CELL  0  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
P0NT1AC 
RANTOUL 

sioan 

2.69 
2.35 
3.43 
5.12 

.09 

T 

.69 

.39 
.60 
1.19 

.21 
.06 
.70 
.14 

.66 
.49 
.08 
.97 

.16 

.21 
.02 

.34 
.26 
.90 
.31 

.04 

.16 

.6! 

.19 
.12 
.11 

1.00 

.03 
.60 

.37 

• 

URBANA 

WAT  SE  < A  2  NW 

3.84 
3.31 

T 

•  10 

f 

lioc 

1  !oo 

.15 

.06 

.06 

.09 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  OAM  26 
BARRY 

BEAROSTOWN 
BLUFFS 

3.73 
3.71 
.  .6. 
3.26 

.16 

T 

.20 

T 
T 
T 

.05 

.12 
1.10 

.60 
1.19 

2.10 
1.25 
.53 
.73 

.69 

.16 
.34 

.10 

.19 

.05 
.02 

S*«r. 

.29 
.44 

.20 

.  MM  (OLI-  - 

T 

• 

.03 

.36 
■ 

1.12 
.61 

.90 
.92 

.22 

-  53  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CARLINVILLE 
EDWAROS'ILLE 
GRAFT3N 

GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVlLlE 

HARDIN 
FULS30R0 
JACKSONVILLE 
jERSEVVtLLE  2  S» 
"ED3RA 

MORR 1 SQNV I LLE  *  S 
MOUNT  OlIVE   1  E 
P  AN  A 

PLEASANT  HILL 
R0CKP3RT 


SPRINGFIELD  wSO 
SPRINGFIELD 
TAYLORVILLE 
VIROEN  1  SSW 
VIRGINIA 

WHITE  HALL   1  E 


SE 


EAST   S3UTHFAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  Nw 
GREENJP 

HUTSONVlLLE  POWER  PL 

LAwRENCFVlLLE 
MARSHALL    1  E 
MATT03N 
M0MEA9u£ 
NEWTON  2  NE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  "ARIF 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A   F  A A  AlflpnRT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST  08 
ANNA  1  E 

BELLEVILLE    SO   ILL  U^IV 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SW 

CHESTER 

10B0EN  2  S 

DU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOwER  2  N 
MAKANPA  1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE   <•  NE 
PRAIRIE  DJ  ROCHEft  1WSW 

REO  BJD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  DAM  52 

C  ARH I   6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  DAM  51 
HARR I  SB JRG 

HARR1SBJRG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARMEl   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


5.16 
5.28 
5.01 
2.71 


5.6* 

4.60 
6.  14 
6.36 
5.40 
4.15 

7.31 


6.05 
4.19 
5.51 
6.05 


5.03 
4.85 
3.58 
A. 05 


.75 
.06 
.  16 
.07 
1.13 


T  .85 
.17  .38 
.12  1.08 


1.55 
.9b 
1.06 
1.20 

.62 
1.37 
1.02 
1.12 


.29 
.69 
.74 


,87 
1.23 
1  .08 


.10     .OA  .30 


1.12  1.26 


.59  1.04 
3.05  .03 
\b  .09 


1.83  .13 
.47  .32 
.50  1.30 


1.26  .63 


.05 
.39 


13     14  15 


19     20  21 


.91  .94 
.23  1.61 
.66  1.25 


1.4B 

1.37 
1.15  1.72 
.08  .75 

.17  1.20 
.13  2.12 
.06  1.69 
.40 
.59  .62 

.08  1.41 
.61  .36 
.68 
.20  1.62 


T         .22  1.55 

.50  1.05  .85 

.93  .85 

T         .2«  1.67 


T         .64  .50 

.13  .73 

.26  1.16 

.10  1.40  1.65 

.07     .63  .73 

.30  2.09 


.28 


25     26     27     28     29  30 


.40  1.75 
.37 

.49  1.00 
.52 

.31  1.40 

.36  1.16 


.10 
1.62 
.64 

.04 
.72 

.60 
.62 
1.02 
2.17 


See  leleience  nolei  following  Suuon  lades. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 .  Hft|  

Day  ol  Month 

• 

01 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

*          •  * 

NORTHWEST 

01 

&LIDO 

MAX 
MIN 

03 
AO 

54 
38 

63 
15 

67 

73 
48 

69 
48 

61 
47 

72 
42 

72 
45 

72 
48 

74 
52 

60 
36 

74 
37 

84 

52 

V. 
55 

64 
59 

68 
58 

85 

62 

76 

52 

70 
45 

71 
47 

70 
46 

63 
55 

73 
6  0 

64 

q 

56 

65 

7o 

76 

81 

83 

71.7 
47.4 

DIXON 

MAX 
MIN 

58 
41 

59 
36 

64 
3  0 

55 
36 

65 

42 

6* 

44 

63 
41 

75 
39 

75 

76 
44 

78 
54 

60 
3  , 

78 

32 

84 
44 

66 

55 

66 
54 

88 

55 

B2 
63 

78 
55 

71 

75 
47 

64 

75 
53 

77 

5  " 

60 
47 

53 

to 

75 

37 

80 

65 

82 

72.3 
44.7 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

62 
40 

57 
38 

61 
2  B 

58 

63 

40 

65 
44 

65 
42 

71 
36 

69 

73 
41 

74 
53 

56 
33 

73 
34 

79 
43 

it 
5  « 

79 

87 

81 

62 

78 
53 

66 

69 
38 

57 

74 

71 

61 

55 

84 
34 

71 

75 

78 

79 

69.8 
43.7 

FULTON  OAM  13 

MAX 
MIN 

62 
42 

64 

40 

61 
j  1 

62 

65 

45 

65 
46 

65 
47 

72 
44 

67 

76 
48 

76 
57 

60 
34 

73 
4  2 

83 
49 

82 
6  1 

81 

88 

59 

85 

8  7 

78 
4  5 

68 
4  5 

69 
49 

68 

70 

7  0 

64 

54 

65 

70 

73 

78 

78 

70.8 
48.2 

GALVA 

MAX 
MIN 

64 
41 

6? 
38 

51 
34 

61 
36 

65 
43 

73 
47 

60 
47 

54 
43 

71 

72 
43 

72 
46 

1  9 
35 

58 
35 

72 
40 

81 
54 

63 
59 

63 

50 

67 
59 

81 

60 

65 
46 

70 
48 

71 
46 

60 
46 

64 
5  9 

75 
47 

53 

56 

66 
42 

72 
47 

72 
53 

81 
5  9 

68.5 
43.9 

GENESEO 

MAX 
MIN 

62 

42 

53 
38 

63 
i  i 

66 
42 

73 
49 

63 
50 

56 
46 

73 
42 

75 

76 
45 

75 
47 

61 
37 

74 
36 

85 
50 

B5 

59 

85 
59 

89 

54 

B2 
64 

71 
52 

71 
46 

70 
51 

61 
46 

68 
54 

53 

55 
46 

58 

66 

74 
3; 

60 
47 

84 

54 

85 

71.5 
47. 1 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

63 
45 

60 
39 

61 
29 

61 
33 

73 
40 

65 
48 

61 

43 

72 
35 

72 
3  B 

76 
40 

72 
55 

6  ■ 
35 

71 
34 

82 
54 

B3 
5  3 

84 

52 

69 
49 

BI 
67 

83 
46 

71 
44 

72 
3  g 

70 

71 
47 

74 

72 

55 

67 

74 
3  j 

78 

63 

84 

72.6 
43.4 

KEWAT.EE 

MAX 
MIN 

65 
41 

60 
39 

6  0 
35 

63 

73 
46 

7* 
46 

61 
47 

72 
45 

72 

74 
45 

73 
52 

67 
35 

73 
37 

84 

52 

84 

54 

84 
6 1 

89 

54 

87 
65 

62 
55 

70 
47 

70 
51 

68 

70 
46 

73 
46 

73 
47 

58 
49 

72 

74 
46 

77 

60 
5  5 

64 

73.2 
47.5 

NOCINE  WSO 

MAX 

MIN 

61 

40 

53 
38 

62 
37 

65 

71 
45 

63 
48 

56 
48 

72 
39 

72 

74 
47 

74 
45 

5  J 

37 

73 
31 

04 
47 

35 
6  ; 

84 
53 

69 
53 

61 
65 

72 
48 

70 
44 

69 
43 

62 
48 

67 
55 

74 
f  2 

55 
47 

56 
40 

65 
36 

72 
3^ 

77 
46 

80 
47 

81 
56 

70.3 
45.6 

MORRISON 

MAX 
MIN 

61 
41 

52 
38 

61 
33 

60 
36 

65 
44 

67 
47 

66 

48 

74 
39 

73 

75 
47 

76 
57 

65 
36 

74 
34 

82 
47 

9? 
59 

61 
54 

87 

52 

85 
6  / 

77 
57 

69 
42 

71 
43 

68 
46 

72 
49 

73 

5^ 

14 
46 

54 
43 

66 
36 

72 
39 

78 
4  1 

80 

47 

62 
48 

71.7 
45.6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

61 
43 

57 
37 

62 
29 

61 
40 

64 
40 

63 
44 

63 
46 

73 
38 

1 . 

76 
45 

75 
53 

•>"■ 

32 

74 
33 

62 
45 

84 
56 

82 
52 

89 
5  1 

67 

t "' 

76 
50 

67 

40 

69 
4  1 

67 
43 

73 
j  1 

71 
56 

64 

54 

65 

71 
36 

77 

60 

82 
53 

70.9 
44, 1 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

66 
42 

62 
37 

52 
32 

60 
38 

54 
43 

62 
43 

63 
41 

62 
43 

70 
45 

74 
53 

72 
33 

67 
37 

70 
45 

3  0 
52 

83 
50 

83 
53 

6S 

fi  6 

62 
63 

66 
45 

69 
44 

70 
40 

it 

5  3 

73 
*  [ 

65 
47 

52 
4 1 

56 
36 

65 

33 

71 
42 

75 
45 

s  1 
50 

68.7 
44  . 6 

ROCHE  LIE  6  NW 

MAX 
MIN 

63 
4  1 

58 
37 

St 
2  B 

59 
34 

61 

40 

64 
43 

62 
44 

73 
38 

69 

73 
45 

74 
53 

62 
33 

73 
33 

79 

45 

84 

53 

82 
5 1 

85 
45 

9. 

£  2 

60 

57 

70 
4 1 

71 
41 

65 
39 

78 
50 

73 
^  7 

65 
47 

53 
43 

65 

70 
37 

75 

61 

79 
50 

70.6 
43.6 

ROCKFORD  wsn 

MAX 
MIN 

61 
44 

51 
38 

60 
31 

53 

62 
43 

65 
47 

64 
46 

72 
40 

68 

73 
43 

74 
43 

55 
37 

73 
35 

78 
46 

U3 
54 

79 
50 

67 
49 

BO 
64 

71 
50 

68 

42 

69 
42 

68 

41 

78 
54 

5! 

55 
48 

55 

41 

65 
35 

71 
40 

76 
43 

82 
47 

79 
SO 

69.4 
44.5 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

59 
38 

52 
36 

59 
30 

54 
41 

61 
42 

65 

43 

65 
44 

72 
45 

68 
- : 

75 
42 

67 
51 

5  3 
33 

73 
37 

78 
54 

81 
54 

77 
56 

85 

56 

BO 
60 

73 
50 

65 
38 

67 
38 

63 
41 

71 
49 

69 

5  = 

60 
46 

54 
43 

63 
40 

70 
42 

73 
49 

78 
43 

76 

51 

67.9 
44.6 

TISKlLWA 

MAX 
MIN 

65 
45 

60 
40 

61 
30 

61 
31 

71 
41 

58 
46 

61 
47 

74 
40 

73 
40 

74 
42 

73 
54 

5  1 
36 

74 
31 

S3 
54 

64 
55 

86 
57 

89 
45 

9' 

67 
59 

72 
48 

71 
40 

66 
46 

71 
49 

77 
59 

74 
49 

56 

42 

66 
35 

73 
35 

78 
38 

83 

42 

64 

50 

73.2 
44.9 

WALNUT 

*          •  * 

MAX 
MIN 

63 
4  1 

58 
38 

60 

59 

42 

69 
48 

64 
45 

61 

46 

73 
40 

72 
45 

74 
46 

71 
58 

60 
34 

71 
37 

81 
47 

83 
5  B 

83 
57 

87 

53 

83 
64 

60 
55 

67 
46 

72 

46 

69 
45 

67 
50 

75 

5  9 

69 
47 

57 

67 
37 

74 
i. 

77 
46 

81 
52 

6  0 
58 

71.3 
46.9 

NORTHEAST 

02 

ANT  I  tic  M  2  NW 

MAX 
MIN 

62 
38 

60 
36 

49 
26 

59 

52 
40 

67 
41 

61 
39 

63 
36 

74 

65 
34 

71 
36 

73 
32 

54 
33 

74 
37 

67 
39 

83 
50 

75 
43 

83 
46 

81 
65 

69 

43 

68 
36 

65 

32 

64 

40 

72 
55 

74 
48 

53 

S3 
32 

64 
34 

66 
37 

74 

b  ] 
40 

67.0 
39 . 3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

63 
40 

58 
38 

61 
31 

59 

62 
44 

61 
44 

62 
46 

73 
42 

67 

76 
43 

74 
53 

57 
32 

72 
34 

79 
46 

83 
53 

81 
57 

88 
49 

85 

_  5 

81 
60 

70 
45 

7 

72 
40 

78 
49 

74 

69 
48 

49 
43 

65 

70 
38 

77 
40 

64 

84 
48 

71.2 

"ARRINGTON   1  SE 

MAX 

66 
42 

54 
40 

62 
2*, 

54 

68 

42 

64 
40 

66 
44 

76 
36 

78 
3  B 

80 
36 

80 

50 

65 

3  2 

72 
32 

70 
44 

84 

52 

82 
52 

90 
54 

Be 

64 

74 
59 

72 
44 

64 
3  • 

68 

35 

72 
50 

76 
5  B 

72 
46 

56 
46 

64 
32 

70 
32 

80 
40 

84 

44 

72 
44 

71.6 
4  2.8 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 

64 
*.7 

50 
35 

59 
3  l 

56 

62 
42 

61 
45 

63 
45 

74 
4  1 

65 

73 
42 

74 
44 

57 
37 

73 
37 

70 
45 

83 
59 

77 
52 

88 
46 

85 
69 

73 
51 

72 
48 

65 
4  1 

69 
41 

79 
53 

79 
6  - 

60 

50 

54 
43 

64 
38 

66 
38 

75 
41 

82 
45 

74 
47 

69.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

63 
48 

49 
37 

55 
3Q 

57 

63 
47 

53 
43 

55 
44 

67 
45 

57 

64 
44 

68 
40 

50 
38 

72 
41 

64 
46 

63 
57 

69 
54 

89 

55 

B7 
6  6 

72 
56 

71 
51 

59 
45 

64 
45 

79 
56 

B  ^ 
56 

56 
48 

54 
47 

61 
4 1 

64 
45 

72 
45 

79 

52 

61 
49 

63.6 

CHICAGO  WSO 

MAX 

64 
50 

50 
35 

58 

32 

57 

63 
46 

60 
45 

60 
45 

73 
4  1 

65 

72 
44 

70 
40 

55 
33 

70 
38 

67 
47 

81 

5  3 

74 
56 

89 

52 

9' 

1 7 

72 
51 

70 
50 

63 
44 

69 
43 

62 
56 

79 
50 

59 
50 

57 
45 

64 
40 

70 
42 

77 
47 

93 
51 

74 
50 

68.8 

OE  KALB 

MAX 

61 
43 

49 
37 

60 
29 

53 

61 
43 

63 
44 

63 

46 

72 
42 

67 

74 

46 

73 
43 

57 
34 

72 
37 

78 
46 

t  1 
5  J 

82 

56 

87 

53 

84 
66 

72 
50 

66 
44 

71 
42 

68 
39 

75 
53 

76 
54 

54 
47 

S3 
41 

66 
37 

71 
37 

78 
44 

82 
47 

61 

51 

69.5 

GERHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

69 
46 

61 

65 

27 

60 

72 
4  1 

65 
45 

61 
45 

75 
37 

75 

76 
40 

74 
55 

69 
41 

73 
33 

83 
47 

85 

2  3 

87 
53 

90 
44 

85 

6  3 

74 
55 

84 
40 

76 
39 

73 
36 

77 
49 

77 
58 

70 
50 

61 
44 

71 
35 

74 
34 

79 
37 

85 

42 

•3 
46 

74.5 

JOLI6T 

MAX 

65 
48 

64 
39 

61 
31 

61 

64 
44 

64 
45 

62 
4 1 

73 
4 1 

-1 

75 
41 

75 
55 

70 
32 

71 
32 

80 
42 

60 

5  2 

63 
58 

89 

49 

89 
60 

87 
61 

65 

50 

72 
43 

75 
38 

79 
53 

79 
56 

70 
50 

55 
44 

67 
35 

70 
34 

77 
39 

85 
45 

89 

50 

73.8 

MARENGO 

MAX 

63 
42 

58 
36 

2  ' 

56 
36 

63 

63 
42 

65 
39 

74 
38 

71 
3  9 

75 
35 

77 

55 

73 

75 
4 1 

65 

83 

52 

88 

86 

81 

67 
37 

69 
37 

74 

76 

73 
5  * 

73 

54 

64 
35 

71 

78 

84 

71.4 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

66 

58 

65 

60 
35 

72 

60 

75 

74 
46 

79 

70 

67 

74 

84 

8! 

88 

89 

85 

61 

74 

76 

67 

74 

75 

67 

57 

71 

76 
39 

60 

85 

73.7 
47.  1 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

62 
42 

56 
32 

31 

57 
37 

e  b 

46 

57 
»7 

62 
44 

69 
47 

66 
43 

74 

44 

70 
43 

55 
35 

69 
35 

75 
45 

60 
54 

74 
52 

66 
50 

85 
64 

71 
49 

70 
47 

64 
41 

70 
40 

76 
52 

59 

58 
45 

55 
42 

62 
35 

65 
38 

76 
40 

82 
46 

78 
49 

66.6 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

WAUKf CAN  4  WSK 

MAX 
MIN 

61 
39 

62 
41 

47 

30 

53 
30 

54 
39 

65 
40 

58 
43 

57 
41 

67 
■• 

60 
38 

61 
40 

66 
34 

55 
35 

73 
39 

62 
46 

83 
57 

76 
46 

86 

50 

82 
67 

70 
45 

40 

58 
37 

64 
42 

ro 

71 
49 

53 
45 

53 
34 

36 

37 

62 
40 

73 
44 

79 
43 

64.8 
41.8 

HHEATON  3  SE 

•         *  • 

MAX 

MIN 

64 

62 
28 

61 

31 

63 

62 

62 
43 

74 

72 

75 

75 

74 
34 

71 

76 

64 

64 

88 

Be 

C4 
65 

69 

71 
3  ^ 

71 

76 

76 

70 
46 

53 
45 

66 

71 
32 

77 
36 

85 

79 

72.8 
42.6 

WEST 

93 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

63 

42 

53 
38 

62 
34 

66 
41 

74 
53 

60 
50 

55 
49 

71 
41 

73 
42 

72 
50 

68 
48 

59 
37 

72 
34 

81 

50 

84 
57 

82 
39 

86 
57 

81 

67 

72 
32 

70 
46 

73 

64 
47 

64 
55 

75 
52 

52 
48 

58 
41 

66 
36 

7| 
42 

76 
45 

80 
49 

62 

52 

69.8 

47.2 

S*«  fUUranca  Not««  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  uumi* 

Conlinued  MAY  1971 


Day  of  Month 

0 

S 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GOLDEN  1  NH 

MAX 

66 

56 

64 

72 

76 

7* 

64 

71 

77 

71 

70 

62 

72 

81 

85 

80 

87 

83 

80 

74 

73 

69 

69 

75 

69 

67 

68 

73 

80 

61 

66 

73.5 

MIN 

43 

39 

33 

42 

53 

54 

52 

48 

,8 

61 

55 

39 

33 

49 

53 

52 

59 

55 

42 

5 

52 

53 

59 

48 

36 

40 

40 

40 

49 

5  ft 

48.7 

LA  HARPE 

MAX 

63 

52 

65 

66 

77 

72 

59 

72 

76 

70 

67 

6 

73 

84 

65 

84 

88 

39 

/6 

72 

74 

67 

64 

75 

62 

60 

66 

72 

78 

81 

85 

71.9 

MIN 

41 

37 

36 

36 

51 

50 

49 

43 

44 

46 

54 

37 

34 

49 

54 

53 

57 

65 

52 

42 

48 

45 

54 

58 

46 

40 

39 

42 

40 

47 

59 

46.  6 

MONMOUTH 

MAX 

64 

55 

64 

67 

75 

72 

59 

72 

74 

72 

70 

65 

73 

82 

85 

83 

86 

83 

78 

72 

75 

69 

63 

75 

65 

61 

67 

72 

77 

61 

84 

72.3 

MIN 

37 

38 

34 

36 

49 

50 

49 

42 

43 

48 

33 

33 

35 

51 

55 

59 

55 

67 

56 

46 

46 

45 

56 

50 

48 

42 

37 

40 

44 

52 

57 

47.  2 

OUINCY 

MAX 

61 

56 

67 

70 

77 

72 

65 

74 

76 

70 

70 

64 

72 

82 

83 

80 

88 

83 

79 

74 

72 

70 

66 

72 

59 

60 

67 

73 

77 

78 

65 

72.3 

MIN 

40 

39 

38 

42 

55 

63 

54 

48 

5  0 

54 

58 

41 

37 

53 

56 

61 

63 

68 

55 

48 

55 

53 

53 

56 

50 

43 

39 

44 

47 

54 

60 

50.6 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

57 

64 

71 

77 

68 

62 

70 

73 

69 

69 

5° 

66 

78 

81 

78 

86 

92 

71 

71 

72 

64 

65 

73 

57 

57 

65 

72 

75 

79 

64 

70.2 

MIN 

43 

39 

35 

39 

53 

56 

51 

49 

5  1 

54 

52 

41 

35 

51 

55 

59 

60 

6  5 

49 

44 

53 

53 

55 

52 

44 

41 

39 

43 

45 

50 

59 

49.0 

RUSHVILLE 

MAX 

61 

53 

66 

69 

76 

73 

67 

68 

75 

73 

70 

76 

79 

80 

84 

85 

83 

86 

70 

69 

65 

63 

67 

68 

73 

74 

77 

78 

79 

80 

83 

73.3 

•           *  • 

MIN 

34 

37 

33 

34 

49 

-7 

46 

42 

47 

47 

48 

38 

40 

52 

5  2 

54 

56 

57 

57 

44 

47 

48 

49 

57 

48 

38 

34 

38 

40 

42 

52 

45.5 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

63 

61 

60 

66 

77 

74 

60 

69 

71 

74 

72 

70 

67 

77 

70 

S3 

85 

84 

62 

70 

74 

73 

70 

74 

69 

59 

65 

7l 

74 

81 

82 

72.1 

MIN 

46 

41 

33 

31 

53 

51 

49 

45 

47 

48 

56 

37 

34 

49 

56 

57 

54 

64 

65 

48 

42 

45 

45 

56 

49 

43 

37 

40 

43 

45 

52 

47.2 

CHENOa 

MAX 

64 

63 

60 

65 

74 

70 

58 

70 

71 

73 

72 

6  6 

67 

78 

80 

64 

88 

84 

80 

70 

7  2 

70 

72 

74 

70 

56 

66 

71 

77 

82 

84 

72.0 

MIN 

46 

40 

30 

35 

45 

49 

46 

43 

47 

44 

55 

36 

35 

47 

5  0 

59 

55 

73 

66 

49 

45 

41 

45 

45 

49 

43 

37 

37 

40 

52 

54 

46.  5 

DECATUR 

MAX 

67 

58 

65 

69 

74 

72 

60 

71 

74 

72 

76 

66 

66 

79 

SO 

86 

85 

84 

76 

71 

77 

66 

73 

75 

67 

61 

65 

69 

75 

60 

82 

72.3 

MIN 

47 

39 

34 

33 

54 

54 

52 

45 

47 

51 

57 

41 

35 

45 

51 

54 

54 

64 

63 

45 

44 

46 

52 

55 

48 

41 

38 

4  1 

43 

46 

52 

47.5 

FARMER  CITY 

MAX 

68 

60 

64 

70 

77 

69 

60 

72 

7  6 

79 

73 

66 

69 

77 

82 

87 

85 

84 

81 

75 

77 

67 

74 

70 

63 

69 

73 

78 

84 

82 

73.7 

MIN 

47 

40 

S3 

33 

47 

52 

50 

43 

46 

47 

56 

39 

35 

46 

51 

54 

52 

62 

56 

45 

44 

46 

54 

49 

42 

37 

42 

42 

46 

52 

46.3 

HAVANA  POuER  STATION 

MAX 

67 

58 

64 

68 

80 

74 

62 

73 

75 

75 

73 

6  » 

72 

60 

63 

82 

88 

86 

62 

73 

77 

74 

72 

74 

72 

63 

65 

69 

77 

81 

86 

74.0 

MIN 

49 

40 

36 

33 

53 

52 

51 

49 

45 

49 

58 

47 

35 

49 

53 

63 

56 

64 

58 

47 

46 

46 

55 

57 

4? 

42 

39 

42 

43 

45 

55 

48.4 

LACON  2  E 

MAX 

65 

57 

61 

62 

72 

70 

60 

72 

74 

73 

71 

65 

71 

82 

62 

84 

86 

84 

81 

67 

70 

70 

72 

74 

73 

57 

67 

74 

76 

82 

82 

72.1 

MIN 

43 

36 

29 

35 

44 

46 

45 

41 

46 

40 

56 

34 

33 

51 

55 

59 

50 

64 

66 

46 

40 

44 

50 

56 

47 

4  1 

34 

33 

35 

43 

52 

45.0 

LINCOLN 

MAX 

65 

56 

64 

68 

76 

70 

60 

70 

72 

71 

73 

67 

67 

77 

6  0 

62 

84 

82 

75 

71 

75 

72 

72 

75 

70 

62 

65 

71 

75 

79 

82 

71.9 

MIN 

48 

40 

36 

34 

51 

53 

52 

46 

48 

51 

57 

40 

36 

46 

50 

54 

54 

61 

63 

47 

47 

49 

53 

56 

48 

43 

39 

43 

44 

47 

56 

48.1 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

65 

55 

63 

70 

78 

71 

58 

71 

72 

73 

71 

6  6 

66 

77 

SI 

63 

86 

83 

79 

72 

77 

69 

71 

73 

65 

63 

66 

72 

75 

80 

83 

72.1 

MIN 

41 

40 

33 

34 

50 

53 

52 

46 

46 

47 

57 

40 

37 

46 

50 

51 

54 

63 

61 

43 

45 

49 

56 

55 

48 

40 

38 

40 

43 

46 

56 

47.2 

MINONK  3  NE 

MAX 

65 

62 

6" 

63 

74 

73 

59 

70 

72 

72 

72 

65 

70 

81 

83 

8' 

90 

88 

85 

71 

73 

71 

73 

73 

68 

57 

66 

71 

76 

81 

83 

72.7 

MIN 

46 

37 

27 

33 

42 

47 

45 

42 

47 

41 

56 

35 

32 

49 

10 

56 

46 

64 

63 

44 

43 

44 

48 

51 

47 

42 

37 

37 

42 

47 

54 

45.0 

PEORIA  WSO 

MAX 

63 

52 

62 

67 

75 

60 

53 

70 

72 

71 

65 

57 

69 

79 

81 

82 

86 

82 

69 

70 

73 

65 

68 

73 

54 

60 

64 

71 

75 

76 

83 

69.3 

Mm 

44 

40 

35 

32 

49 

51 

49 

44 

41 

51 

50 

37 

30 

46 

52 

57 

52 

64 

51 

44 

44 

48 

54 

52 

46 

42 

37 

42 

41 

47 

52 

46.0 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

64 

59 

61 

63 

72 

70 

58 

70 

71 

71 

71 

64 

70 

80 

82 

82 

87 

85 

82 

70 

71 

70 

68 

74 

61 

57 

65 

70 

75 

80 

81 

71.3 

*          •  • 

Mm 

44 

40 

32 

37 

49 

49 

46 

44 

45 

45 

57 

37 

34 

50 

55 

59 

55 

66 

58 

48 

42 

47 

55 

56 

48 

42 

38 

39 

42 

48 

56 

47.3 

EAST 

95 

DANVILLE 

MAX 

69 

65 

62 

67 

73 

69 

65 

70 

74 

76 

74 

65 

67 

76 

79 

86 

85 

84 

83 

73 

75 

71 

75 

74 

6° 

63 

67 

72 

76 

83 

82 

73.2 

Mm 

40 

42 

28 

29 

46 

54 

52 

45 

45 

47 

58 

42 

36 

42 

44 

56 

49 

65 

65 

43 

40 

42 

47 

58 

51 

45 

37 

37 

40 

44 

49 

45.7 

HOOPESTON 

MAX 

65 

61 

61 

63 

74 

65 

60 

69 

7  0 

75 

70 

63 

67 

75 

78 

84 

85 

83 

80 

71 

74 

71 

74 

74 

66 

61 

67 

72 

77 

84 

62 

71.7 

Mm 

49 

41 

29 

36 

47 

51 

50 

42 

48 

46 

56 

40 

36 

48 

50 

58 

52 

63 

64 

47 

45 

37 

51 

57 

49 

44 

36 

38 

42 

52 

52 

47.0 

KANKAKEE  3  SH 

MAX 

66 

65 

61 

61 

74 

72 

57 

71 

70 

75 

74 

69 

71 

80 

81 

83 

88 

87 

84 

72 

74 

75 

79 

62 

75 

60 

67 

72 

78 

84 

64 

73.9 

Mm 

46 

41 

2  B 

34 

40 

48 

46 

40 

49 

44 

57 

38 

35 

49 

5  0 

55 

50 

63 

66 

48 

43 

39 

52 

59 

51 

44 

35 

34 

39 

46 

51 

45.8 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

68 

63 

63 

65 

76 

70 

67 

70 

72 

75 

73 

70 

68 

79 

62 

87 

89 

88 

82 

72 

75 

69 

75 

79 

71 

62 

69 

73 

77 

66 

85 

74.2 

Mm 

47 

41 

25 

37 

46 

49 

45 

49 

46 

43 

56 

37 

34 

54 

49 

55 

50 

62 

61 

45 

44 

40 

49 

57 

47 

43 

35 

35 

39 

49 

53 

45.9 

PONTIAC 

MAX 

67 

65 

63 

63 

74 

74 

62 

72 

72 

75 

72 

72 

71 

80 

61 

87 

87 

87 

82 

72 

75 

71 

71 

77 

69 

59 

68 

73 

78 

84 

83 

73.7 

Mm 

48 

41 

33 

31 

44 

49 

46 

42 

47 

44 

57 

38 

37 

50 

52 

58 

53 

64 

66 

51 

45 

43 

5? 

58 

49 

44 

39 

40 

43 

50 

55 

47.4 

RANTOUL 

MAX 

66 

67 

62 

67 

75 

71 

64 

70 

72 

76 

76 

71 

67 

77 

80 

87 

87 

85 

83 

73 

75 

74 

73 

74 

72 

62 

67 

70 

76 

84 

84 

73.8 

MIN 

51 

47 

34 

38 

47 

52 

51 

43 

49 

49 

57 

4  1 

37 

47 

50 

55 

55 

64 

61 

48 

46 

44 

54 

63 

56 

44 

39 

42 

44 

52 

57 

48.9 

URPANA 

MAX 

68 

51 

6  i 

68 

74 

68 

56 

70 

73 

73 

72 

56 

65 

76 

79 

85 

84 

83 

72 

72 

76 

67 

75 

72 

55 

61 

66 

70 

75 

84 

63 

70.7 

Mm 

48 

42 

3  1 

39 

49 

54 

52 

53 

50 

51 

54 

42 

41 

49 

50 

57 

56 

62 

55 

49 

48 

46 

54 

55 

48 

44 

42 

45 

47 

56 

61 

49.5 

HATSEKA  2  NH 

MAX 

66 

60 

6  0 

62 

76 

68 

60 

70 

70 

74 

73 

71 

66 

75 

78 

63 

85 

8 1 

0  1 

70 

72 

71 

75 

72 

70 

58 

68 

72 

77 

83 

82 

71.9 

»           •  » 

Mm 

47 

38 

2  6 

32 

45 

50 

47 

42 

47 

45 

56 

3' 

36 

45 

50 

52 

54 

65 

45 

42 

39 

50 

59 

47 

44 

36 

35 

40 

47 

46 

45.4 

WEST  SOUTHWEST 

06 

Alton  dam  26 

MAX 

66 

69 

57 

65 

70 

71 

71 

68 

6  0 

77 

69 

75 

52 

66 

75 

81 

82 

84 

63 

70 

73 

78 

62 

70 

75 

66 

59 

65 

69 

75 

77 

70.6 

Mm 

40 

42 

42 

39 

46 

50 

56 

50 

49 

52 

56 

46 

39 

44 

53 

55 

59 

63 

62 

52 

54 

56 

52 

53 

51 

47 

47 

47 

47 

49 

56 

50.1 

CARLINVILLE 

MAX 

70 

58 

it 

70 

73 

72 

69 

7] 

76 

73 

76 

72 

66 

76 

70 

85 

64 

6  2 

72 

74 

75 

73 

66 

76 

69 

56 

65 

70 

74 

78 

81 

72.5 

Mm 

44 

40 

35 

32 

50 

54 

55 

51 

46 

50 

57 

43 

35 

46 

46 

52 

55 

63 

o5 

45 

47 

53 

52 

56 

50 

42 

43 

39 

40 

44 

50 

47.9 

GRIGGSVILLE 

MAX 

t>5 

56 

6- 

70 

77 

74 

60 

70 

75 

70 

74 

65 

68 

78 

81 

80 

85 

8  2 

79 

71 

72 

70 

66 

74 

53 

56 

65 

70 

75 

76 

81 

71.2 

MIN 

46 

40 

3? 

44 

53 

j  5 

54 

5  1 

52 

54 

58 

42 

37 

51 

53 

60 

60 

it 

58 

47 

54 

54 

54 

58 

50 

42 

40 

44 

47 

53 

60 

50.9 

HILLSBORO 

MAX 

71 

56 

65 

71 

70 

70 

70 

73 

76 

72 

74 

74 

74 

75 

78 

80 

85 

82 

32 

74 

76 

75 

65 

72 

70 

61 

62 

6n 

72 

78 

61 

72.7 

Mm 

45 

41 

i^ 

30 

50 

62 

56 

52 

49 

55 

52 

45 

42 

40 

46 

45 

55 

62 

63 

48 

46 

54 

46 

48 

52 

43 

46 

42 

41 

44 

49 

47.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

66 

69 

55 

64 

67 

6  a 

69 

60 

69 

74 

67 

7  2 

57 

66 

76 

79 

78 

64 

81 

68 

6  0 

78 

62 

65 

75 

5« 

58 

64 

71 

76 

78 

69.1 

Mm 

43 

39 

3 ' 

35 

39 

5  3 

54 

50 

49 

50 

53 

43 

36 

36 

50 

55 

56 

61 

62 

45 

47 

53 

53 

53 

51 

43 

40 

41 

42 

45 

51 

47.2 

JERSEYVILLE  2  Sk 

MAX 

69 

62 

65 

70 

72 

72 

73 

69 

75 

75 

73 

74 

66 

77 

7  0 

83 

84 

84 

80 

72 

7^ 

72 

68 

75 

73 

63 

62 

67 

74 

76 

60 

72.9 

Mm 

41 

42 

34 

36 

5 1 

54 

54 

50 

46 

54 

53 

46 

37 

45 

50 

52 

55 

6  3 

60 

45 

47 

54 

53 

60 

51 

42 

4- 

43 

44 

43 

52 

48.5 

MQRRIS1NVILLE  4  SE 

MAX 

72 

52 

66 

70 

72 

69 

66 

68 

74 

70 

75 

7  0 

65 

76 

70 

85 

64 

83 

84 

74 

76 

73 

62 

72 

66 

55 

6., 

68 

73 

79 

81 

71.7 

Mm 

43 

41 

37 

37 

52 

53 

56 

50 

50 

53 

58 

43 

40 

46 

50 

55 

58 

63 

66 

48 

50 

54 

55 

5' 

50 

44 

4  • 

45 

45 

50 

54 

49.9 

PAN* 

MAX 

70 

51 

66 

67 

70 

70 

68 

68 

73 

69 

74 

70 

64 

74 

7; 

82 

82 

6  1 

77 

71 

75 

71 

63 

70 

67 

57 

63 

67 

71 

77 

t 

70.4 

Mm 

44 

41 

37 

36 

54 

54 

56 

49 

50 

52 

58 

43 

40 

46 

49 

55 

57 

64 

63 

48 

49 

53 

55 

5o 

5n 

44 

43 

44 

45 

49 

49.6 

S*e  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

■ 

1 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 

SPRINGFIELD  WSD 

MAX 
MIN 

69 
44 

53 

42 

66 
36 

72 

76 

71 

60 

s: 

70 
50 

75 

6" 

53 

75 
54 

57 
43 

67 
37 

79 
49 

82 

56 

19 
55 

86 

57 

86 
66 

73 
54 

73 
46 

77 
48 

64 
53 

70 
57 

76 
54 

57 
46 

62 
44 

11 

71 
43 

76 
42 

81 
47 

85 

57 

71.8 
49.0 

SPRING  FIELD  4  SE 

MAX 
MIN 

65 
42 

66 
41 

53 
39 

64 
38 

69 
49 

72 
54 

70 
54 

56 
49 

71 
50 

75 

50 

67 
53 

74 
42 

56 
J  8 

67 
43 

76 
55 

79 
57 

83 
58 

83 
66 

61 
63 

71 
48 

77 
53 

77 
54 

64 
53 

66 
54 

75 
50 

5" 

39 

63 
42 

70 
43 

73 
48 

79 
58 

69.9 
49.0 

VIROEN  1  SSW 

MAX 
MIN 

70 
43 

53 
39 

66 
36 

71 
36 

73 
50 

72 
52 

64 

55 

69 
49 

75 
48 

67 
52 

75 
57 

72 
43 

65 

S I 

75 
46 

79 
50 

65 
53 

65 

55 

82 
62 

80 
62 

74 
46 

76 
47 

76 
52 

64 

53 

75 
56 

65 
49 

SB 
41 

65 

69 
40 

75 
41 

78 

47 

81 

54 

72.1 
46.2 

WHITE  MALL   1  E 

•          •  * 

MAX 
MIN 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

67 

69 

62 

69 

68 

69 

67 
56 

68 
50 

72 

72 
55 

73 
60 

70 
44 

63 

42 

73 
50 

76 
53 

64 
53 

63 
59 

62 
66 

82 
65 

73 
52 

75 
50 

72 
49 

68 
56 

68 
56 

64 
53 

57 
47 

61 
44 

66 
47 

70 
40 

78 

S3 

80 
SB 

71.0 
52.5 

EFFISGHAH 

MAX 
MIN 

73 

3S 

62 
41 

71 
35 

73 

70 

73 
56 

71 
53 

73 
52 

76 

70 
50 

71 
51 

70 
45 

71 

40 

78 
51 

80 
45 

66 

.6 

87 

S3 

85 
64 

61 
63 

76 
45 

78 
45 

75 
52 

65 
53 

70 
55 

70 
49 

65 
50 

66 
48 

70 
43 

65 
43 

62 
45 

85 
48 

73.7 

FLORA  5  NW 

MAX 
MIN 

74 
>7 

69 
44 

66 
33 

71 

70 

70 

72 
56 

72 
57 

76 

70 
52 

74 
65 

72 
51 

67 
41 

74 
41 

77 
45 

9' 

52 

S3 

55 

83 
63 

81 
64 

76 
45 

78 
43 

75 
55 

72 
54 

70 
60 

68 

51 

64 
42 

65 
48 

69 
41 

73 
41 

80 
43 

82 
47 

73.5 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

71 
40 

69 
43 

63 
31 

69 

69 

71 

71 
6 

70 
52 

74 

75 
47 

73 
59 

71 
43 

65 
41 

74 
42 

78 
45 

64 

52 

83 
53 

64 
56 

83 
64 

74 
50 

77 
43 

73 
43 

73 
51 

70 
56 

67 
52 

58 
45 

64 
43 

69 

43 

71 
44 

81 
43 

81 
48 

72.8 

MATTOON 

MAX 

Mm 

70 
42 

52 
41 

63 
38 

6° 

70 

70 

60 
53 

69 
49 

73 

71 
52 

73 
58 

60 
43 

65 
39 

74 
46 

78 
50 

84 
57 

84 

56 

83 
59 

73 
53 

72 
48 

77 
47 

66 

50 

67 
56 

70 
55 

57 
51 

58 
44 

64 
42 

59 

44 

73 
45 

80 
49 

82 

52 

70.2 

MOWEAOUA 

MAX 
MIN 

69 
43 

56 
40 

65 
36 

69 

73 

73 

6" 

56 

70 
48 

75 

71 
51 

76 
58 

72 
44 

67 
39 

72 
42 

80 
48 

86 
50 

96 
55 

84 
63 

83 
64 

73 
46 

79 
45 

75 
5  1 

73 
56 

74 
56 

71 
SO 

58 
44 

66 
40 

70 
44 

74 
43 

80 
47 

84 

S3 

73.2 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

72 
40 

65 
44 

65 
34 

ro 

79 

70 

Of: 
57 

71 
54 

76 

73 
50 

75 
59 

71 
46 

67 
42 

75 
42 

78 
45 

J! 
52 

84 
54 

65 

62 

78 
65 

74 
50 

77 
46 

77 
53 

69 
54 

69 
56 

65 
52 

61 
46 

70 
52 

71 
47 

74 
44 

80 
46 

82 
50 

73.4 

OLNEY  2  S 

MAX 
MIN 

73 
35 

66 
45 

65 
33 

71 

70 

70 

70 
5  6 

72 
54 

75 

73 
50 

71 
60 

68 
47 

66 

44 

73 
39 

76 
45 

67 
,9 

83 

54 

B3 

64 

79 
65 

74 
44 

76 

42 

74 
53 

65 
55 

71 
56 

64 

53 

62 
45 

66 
48 

6  9 

42 

73 
41 

80 

43 

81 

47 

72.4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

7  3 
40 

54 
45 

65 
34 

70 

68 

70 

69 
59 

72 
54 

75 

7* 
51 

72 
60 

66 
45 

67 
43 

74 

45 

79 
47 

84 
53 

85 
56 

84 
64 

76 
59 

75 
50 

78 
45 

69 
52 

68 

55 

69 
58 

63 
54 

60 
48 

65 
48 

6g 

44 

72 
44 

80 
48 

81 

32 

71.  S 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

70 
47 

63 
42 

62 
28 

69 
35 

72 
52 

73 

65 

55 

70 
50 

74 
5 1 

76 

50 

74 
59 

70 
42 

65 
40 

75 
45 

78 
49 

85 
57 

84 
54 

84 
65 

76 
64 

74 
51 

73 
44 

69 
47 

74 
53 

71 
56 

64 

50 

61 
44 

65 
40 

70 
42 

74 
44 

82 
48 

81 

52 

72.4 

SALEM  WSMO 

MAX 
MIN 

73 
41 

65 
43 

65 
34 

71 

69 

69 
5 1 

71 
58 

71 
53 

75 

71 
52 

76 
59 

70 
47 

66 

41 

73 
44 

77 
47 

84 
53 

82 
57 

83 
63 

77 
63 

76 
48 

76 
49 

72 
55 

72 
53 

70 
56 

66 

51 

61 
47 

66 
48 

67 

»3 

72 
45 

79 
47 

72.2 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

79 
40 

68 
46 

64 

33 

70 
33 

72 
48 

70 
54 

66 
54 

70 
46 

74 
49 

f  5 

51 

75 
59 

70 
43 

67 
39 

77 
44 

80 
48 

86 
54 

B6 
54 

84 
62 

82 
64 

74 
54 

78 
45 

7  5 
48 

74 
55 

72 
56 

70 

SO 

61 
44 

65 

41 

70 
43 

75 
46 

82 
SO 

84 

52 

74.0 
48.3 

VANDAL  1 A  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
42 

53 
37 

65 
34 

70 
29 

70 
SO 

70' 
55 

69 

56 

70 
5  1 

74 
50 

68 
53 

74 
59 

60 
45 

65 
40 

76 
44 

78 
49 

84 

54 

84 
54 

82 
63 

72 
52 

73 
48 

78 
46 

5,' 

55 

66 
55 

74 
55 

61 
48 

57 
44 

64 
48 

69 
43 

73 
43 

83 
46 

83 

5 1 

70.9 
48.4 

WINDSOR 

*          •  * 

MAX 
MIN 

70 
45 

62 
40 

64 
35 

67 

37 

70 
50 

72 
53 

65 

55 

70 
49 

74 
49 

72 
5  1 

74 
57 

74 
42 

65 

75 
45 

77 

50 

64 
54 

83 
58 

82 
62 

81 

63 

73 
48 

77 
46 

75 

so 

66 

54 

70 
54 

70 
50 

58 
44 

65 
40 

69 
41 

74 
44 

79 

SO 

82 
S3 

72.4 
49.0 

SOUTHWEST 

OS 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

75 
45 

70 
48 

64 
37 

70 
40 

70 
56 

SO 

79 
56 

70 
55 

78 

52 

73 
56 

70 
60 

65 
47 

66 
44 

79 
42 

79 
42 

8  6 

5> 

84 
55 

82 
63 

78 
60 

77 
49 

81 

52 

67 
54 

76 
53 

72 
59 

75 

52 

76 
46 

67 
50 

72 
47 

75 
45 

79 
49 

85 
57 

74.8 
51.6 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UN  IV 

MAX 
MIN 

72 
4  | 

72 
49 

65 
42 

71 
3''* 

70 
48 

72 
57 

73 
58 

73 
56 

76 
50 

76 
57 

73 
58 

73 
47 

6  6 
3  8 

75 
40 

78 
47 

83 
53 

84 
55 

83 
63 

82 
62 

76 
44 

79 
45 

8  0 
57 

70 
56 

79 
64 

7  4 
50 

67 
43 

64 
48 

69 
41 

74 
45 

77 
47 

74.2 

CAHOK I A 

MAX 
MIN 

62 
36 

66 

61 

32 

66 
32 

68 
4  8 

67 
48 

70 

48 

73 
52 

71 

69 

41 

70 
55 

74 
48 

39 

69 
4  1 

70 
47 

75 
44 

65 

42 

78 
66 

65 

64 

72 
49 

76 
46 

81 

55 

64 
37 

71 
52 

76 
51 

69 
44 

60 
48 

66 
42 

65 
39 

68 
38 

72 
37 

70.5 
45,5 

CAIRO  MSO 

MAX 
MIN 

77 
46 

62 
47 

65 
43 

72 
44 

73 
62 

30 
65 

78 
ti 

68 
56 

76 
53 

76 
63 

70 
63 

64 
48 

6  7 
48 

74 
48 

78 
54 

86 

59 

84 
64 

83 
66 

81 
64 

80 
56 

81 
58 

70 

6  0 

79 
59 

72 
59 

77 
54 

77 
55 

65 
56 

69 
54 

72 
51 

78 

52 

85 
56 

74. a 
55.6 

CARBONOALE  SEWAGE 

PL 

MAX 
MIN 

76 
39 

74 
48 

65 
37 

70 
35 

70 
58 

76 

64 

77 
56 

74 
55 

78 
47 

76 
57 

72 
61 

71 
49 

66 
45 

74 
41 

78 
46 

85 
53 

B5 
57 

B3 
63 

80 
68 

79 
47 

80 
48 

76 
55 

77 
55 

74 
61 

74 
54 

73 
46 

73 
50 

69 
44 

73 
44 

79 
45 

83 

SO 

73.5 
51.0 

CARLTL6  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

64 
44 

72 
44 

56 
39 

65 
39 

71 
45 

70 

66 
56 

73 
53 

75 
50 

73 
54 

69 
58 

72 
47 

54 

}  7 

66 
43 

74 
48 

77 
53 

84 
59 

63 
62 

82 
65 

72 
48 

75 
55 

76 
55 

62 
55 

68 
53 

72 
50 

67 
44 

61 
49 

65 
45 

68 
44 

71 
49 

77 
55 

70.3 
50.  2 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

75 
35 

74 
47 

69 
32 

70 
31 

69 
54 

BO 
66 

76 
56 

74 
53 

76 
42 

74 
55 

70 
57 

69 

45 

65 
43 

78 
41 

76 
39 

8  4 

53 

83 
53 

87 
62 

79 
67 

77 
43 

79 
46 

60 
48 

76 
52 

74 
50 

73 
50 

75 
44 

71 
49 

70 
44 

72 
38 

77 
41 

86 
56 

73.* 

OU  OUOIN  1  NNk 

MAX 
MIN 

75 
6  2 

73 

64 

70 
39 

69 

55 

73 
59 

79 
59 

74 
54 

79 
4  1 

73 
57 

74 
59 

73 
47 

65 
42 

75 
41 

60 
48 

65 

5  2 

85 
56 

64 
61 

84 

66 

77 
47 

79 
49 

80 

53 

73 
60 

71 

49 

71 
43 

71 
48 

69 

44 

71 
43 

79 
45 

89 
48 

73.5 
49.5 

MAKANOA    1  NW 

MAX 
MIN 

75 
45 

67 
46 

64 
37 

71 
4  1 

70 
57 

77 
65 

78 
59 

74 
55 

76 
50 

69 
57 

71 
60 

70 
47 

65 
44 

75 
44 

78 
50 

65 

56 

84 

60 

83 
63 

79 
67 

77 
49 

80 
54 

79 
55 

77 
53 

73 
58 

74 
52 

74 
47 

73 
49 

69 
44 

72 
46 

78 
49 

84 

55 

7*. 9 

52 .  ] 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

73 
38 

71 
48 

64 
35 

70 
34 

69 

52 

75 
55 

76 
6  0 

69 
55 

75 
46 

71 
55 

70 
60 

70 
48 

64 

45 

72 
40 

76 
46 

62 
52 

82 
58 

81 
64 

78 
55 

73 
47 

76 
46 

73 
54 

74 
53 

74 
62 

7? 
53 

71 
46 

69 
49 

67 
46 

70 
45 

76 
45 

81 
49 

73.1 
49.6 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 
MIN 

11 
45 

69 
45 

64 
38 

73 
43 

70 
55 

70 
57 

72 
58 

68 

53 

75 
49 

72 
it 

72 
59 

70 
47 

64 

41 

73 
45 

76 
50 

34 
54 

84 
58 

63 

65 

75 
50 

53 

55 

53 

60 

49 

47 

49 

6  B 
45 

47 

50 

55 

72.6 
51.4 

SPARTA 

MAX 
MIN 

7  4 
37 

73 
45 

65 
38 

69 
34 

69 

55 

73 
60 

75 
57 

70 
53 

77 
47 

7* 
56 

72 
58 

72 
49 

69 
40 

79 
50 

77 
56 

84 

54 

82 
55 

82 
64 

80 
64 

76 
47 

78 
48 

77 
56 

71 
53 

73 
61 

78 
SO 

70 
46 

69 
49 

69 
44 

72 
44 

77 

62 

74.3 
50.5 

WATERLOO  1  WSM 

•          •  * 

MAX 

MIN 

73 

73 

65 

71 
4  6 

72 
54 

72 
60 

75 
5  8 

70 
52 

7b 
46 

76 
57 

72 
59 

70 
48 

67 
39 

78 
44 

81 
49 

64 

5  3 

84 
58 

64 

67 

76 
t>4 

76 
46 

81 
48 

78 
55 

69 

53 

75 
61 

74 
50 

70 
44 

69 
49 

70 
45 

76 
43 

79 
46 

83 

53 

74.9 
50.7 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

Mm 

74 
42 

72 
45 

65 

37 

72 
39 

69 
55 

72 
57 

71 
57 

73 
54 

76 
50 

76 
54 

73 
59 

71 
46 

6  6 
..3 

74 
44 

79 
51 

84 

56 

86 
60 

84 
59 

84 
64 

80 
55 

79 
49 

76 
55 

74 

57 

75 
59 

69 

52 

66 
45 

68 
48 

66 
45 

72 
47 

60 

51 

60 
50 

74.5 
51.1 

BROOKPORT  DAM  92 

MAX 

Mm 

77 
37 

71 
51 

65 
36 

70 
35 

70 
57 

78 
67 

77 
58 

70 
57 

78 
48 

73 

sa 

70 
62 

69 
46 

66 

46 

73 
41 

79 
49 

83 

32 

62 
53 

81 

52 

79 
6! 

77 
50 

60 

49 

76 
54 

79 
33 

77 
63 

75 
54 

81 
49 

73 
33 

74 
S3 

75 
48 

79 
46 

65 
49 

75.6 
SI. 4 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

a 

S 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

DIXON  SPRINGS  AG*  C 

MAX 

72 

72 

62 

70 

70 

75 

75 

74 

75 

75 

72 

69 

64 

73 

75 

61 

81 

82 

81 

77 

78 

76 

76 

74 

73 

74 

73 

68 

69 

76 

60 

73.9 

34 

49 

35 

31 

57 

64 

59 

53 

43 

54 

6  1 

46 

44 

37 

43 

48 

56 

62 

45 

47 

52 

49 

62 

49 

43 

5 1 

«4 

43 

48.5 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

MAX 

71 

70 

63 

70 

66 

72 

72 

71 

77 

73 

74 

71 

64 

73 

76 

63 

84 

84 

81 

75 

77 

73 

68 

72 

67 

67 

65 

68 

70 

77 

82 

72.8 

MIN 

37 

45 

34 

32 

52 

53 

56 

54 

45 

51 

61 

47 

44 

40 

46 

51 

51 

6 1 

64 

45 

46 

52 

.  55 

62 

52 

45 

49 

42 

45 

48 

49 

46.8 

HARR I SBURG 

MAX 

76 

75 

67 

72 

70 

76 

60 

71 

60 

75 

71 

71 

69 

72 

80 

87 

85 

84 

79 

79 

60 

77 

72 

75 

75 

74 

71 

70 

74 

80 

85 

75.9 

M™ 

40 

40 

36 

35 

55 

61 

59 

55 

47 

55 

60 

48 

45 

40 

47 

50 

57 

65 

68 

47 

47 

53 

52 

63 

5 1 

48 

50 

4A 

44 

45 

49 

50 . 2 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 

73 

64 

65 

70 

69 

75 

74 

72 

77 

75 

73 

68 

65 

74 

76 

65 

83 

82 

78 

76 

78 

75 

70 

73 

71 

71 

63 

68 

71 

79 

83 

73.6 

MIN 

36 

46 

34 

34 

53 

57 

53 

54 

47 

53 

59 

47 

44 

40 

46 

52 

56 

60 

62 

46 

47 

54 

54 

60 

50 

4  5 

48 

44 

46 

4  8 

49 

49.2 

MT   CARMEL    1  NNW 

MAX 

73 

72 

64 

70 

70 

72 

71 

70 

75 

72 

72 

70 

65 

73 

76 

83 

83 

82 

80 

75 

76 

76 

66 

74 

66 

67 

67 

68 

75 

78 

81 

73.0 

MIN 

39 

45 

34 

35 

56 

54 

56 

54 

50 

52 

52 

46 

43 

41 

49 

52 

58 

64 

64 

48 

46 

54 

55 

58 

52 

39 

48 

42 

45 

46 

50 

49.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

72 

70 

71 

71 

68 

72 

72 

71 

76 

74 

72 

70 

65 

74 

77 

84 

84 

84 

79 

75 

77 

75 

69 

70 

68 

67 

64 

68 

72 

79 

73.1 

MIN 

40 

45 

37 

34 

52 

56 

56 

54 

46 

53 

59 

47 

43 

41 

46 

53 

55 

63 

62 

47 

47 

56 

55 

61 

51 

46 

48 

41 

45 

45 

49.6 

ROSICLARE 

MAX 

74 

70 

62 

70 

70 

78 

75 

72 

75 

73 

71 

69 

64 

72 

77 

62 

82 

62 

78 

76 

77 

75 

75 

75 

73 

74 

72 

68 

71 

77 

80 

73.8 

MIN 

37 

51 

35 

34 

56 

64 

60 

52 

46 

53 

62 

46 

46 

40 

46 

49 

55 

61 

63 

46 

50 

52 

50 

63 

53 

47 

53 

47 

43 

44 

47 

50.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.2 

0 
0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

o 

.50-.99 

0- 

o 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

"3  « 

Zi  « 

O  CL 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

IB 

Trace 

o 
q 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WS0 

38 

SW 

07+ 

2 

3 

5 

0 

2 

0 

12 

60 

5.2 

CHICAGO  0  HARE  WS0 

26 

1.2 

10.5 

35++ 

22 

24 

68 

72 

44 

44 

4 

2 

6 

1 

0 

0 

13 

5.5 

CHICAGO  WSO 

22 

0.6 

10.9 

32 

N 

11 

63 

69 

45 

45 

6 

2 

5 

1 

0 

0 

14 

67 

5.5 

MOLINE  WSO 

22 

2.1 

9.9 

35 

W 

23 

71 

75 

50 

47 

4 

4 

4 

1 

1 

0 

14 

57 

5.7 

PEORIA  WSO 

20 

1.8 

10.0 

30 

NW 

05 

69 

77 

49 

49 

7 

0 

5 

2 

0 

0 

14 

67 

6.3 

ROCKFORD  WSO 

23 

0.8 

10. A 

27  +  + 

19 

17 

72 

78 

46 

47 

8 

2 

5 

1 

c 

C 

16 

■ 

5.5 

SPRINGFIELD  WSO 

20 

2.8 

11.7 

34 

W 

24  + 

70 

73 

45 

49 

8 

4 

1 

4 

0 

0 

17 

62 

6.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3       STAT  1  DNS 

90 

DATE 

17 

LOWEST  TEMPERATURE 
PI°ER   CITY   3  SE 

25 

DATE 

03 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
RED  9UD 

7.31 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LA   SALLE    1  S 

.83 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

3.05 

DATE 

24  + 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
6  STATIONS 

T 

S«»  Ref»r«Dc»  Not«s  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


«AY  1971 


Station 

Day 

Of  Month 

3> 
0  0  ► 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.30 

.17 

.15 

.14 

.08 

.12 

.05 

.19 

.16 

.26 

.15 

.16 

* 

.60 

.43 

.29 

.44 

.32 

.45 

.29 

.25 

.10 

.17 

.14 

•  21 

.13 

.20 

.28 

.32 

.36 

.22 

7.13 

WIND 

88 

116 

45 

35 

23 

58 

46 

45 

32 

54 

46 

101 

• 

105 

82 

59 

83 

106 

169 

91 

37 

61 

75 

137 

166 

117 

27 

25 

24 

37 

30 

2120 

HAX 

73 

73 

72 

70 

65 

69 

66 

77 

81 

8 1 

75 

72 

64 

63 

68 

63 

79 

78 

75 

86 

86 

79 

76.5 

MIN 

50 

44 

39 

44 

46 

51 

50 

46 

53 

5 1 

60 

46 

45 

57 

54 

55 

63 

63 

5 1 

51 

48 

5? 

6n 

50 

5n 
50 

52 

" 

59 

51. 1 

•       •  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.24 

.35 

.11 

.25 

.23 

.  14 

.14 

.19 

.27 

.21 

.16 

.10 

.20 

.31 

.24 

.34 

.32 

.38 

.32 

.34 

.32 

.31 

.19 

.15 

.23 

.06 

.09 

.25 

.33 

.35 

.24 

7.39 

WIND 

46 

117 

70 

64 

93 

88 

80 

43 

67 

37 

32 

54 

63 

77 

55 

82 

74 

106 

117 

121 

65 

61 

58 

69 

133 

120 

68 

39 

36 

23 

58 

2236 

MAX 

71 

75 

51 

69 

62 

70 

73 

55 

79 

82 

77 

73 

67 

75 

63 

84 

It 

"l* 

6 1 

5  5 

76 

66 

83 

73.1 

MIN 

39 

43 

37 

37 

39 

47 

53 

47 

46 

51 

5 1 

47 

4 1 

42 

46 

55 

57 

57 

59 

48 

S3 

" 

44 

45 

** 

6 1 

47,9 

*       *  » 

WEST   SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

.17 

* 

.41 

.25 

.26 

.25 

.23 

* 

.15 

.26 

.19 

.20 

.21 

.35 

.23 

• 

.34 

.30 

.30 

.28 

.24 

.12 

.14 

.26 

• 

.24 

.41 

.12 

.28 

6.548 

WIND 

62 

107 

112 

65 

101 

86 

92 

65 

57 

46 

57 

86 

73 

70 

68 

67 

60 

129 

128 

119 

60 

65 

110 

153 

172 

ne 

67 

46 

47 

36 

37 

2363 

MAX 

75 

73 

57 

72 

65 

72 

75 

60 

80 

83 

66 

79 

67 

76 

8  3 

86 

63 

7Q 

tl 

'2 

60 

86 

87 

75.2 

MIN 

45 

45 

42 

41 

43 

52 

56 

52 

5 1 

55 

55 

50 

45 

45 

65 

57 

60 

A3 

5? 

50 

"4 

52 

4  5 

46 

32 

53 

58 

51.4 

•      »  * 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.27 

.24 

.21 

.31 

.25 

.04 

.13 

.00 

.20 

.24 

.01 

.18 

.23 

.21 

.22 

.26 

.32 

.44 

.31 

.-<3 

.30 

.31 

.04 

.03 

.23 

.15 

.10 

.23 

.29 

.26 

.22 

6.56 

WIND 

65 

104 

108 

165 

96 

42 

62 

65 

48 

33 

56 

94 

136 

57 

51 

64 

62 

136 

163 

85 

56 

54 

68 

87 

164 

92 

64 

64 

56 

*6 

24 

2467 

MAX 

72 

74 

63 

72 

69 

67 

70 

74 

80 

80 

69 

73 

56 

75 

81 

83 

84 

81 

61 

76 

79 

77 

57 

63 

69 

66 

65 

71 

73 

80 

84 

73.1 

MIN 

42 

46 

41 

40 

42 

50 

58 

55 

53 

53 

59 

50 

40 

41 

48 

53 

55 

59 

60 

59 

51 

53 

52 

51 

50 

47 

50 

47 

47 

30 

34 

50.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

a 

Day  of  month 

<U 
0> 

Station 

■& 
a> 

a 

(INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 

55 

54 

49 

51 

53 

5a 

58 

55 

37 

60 

62 

60 

55 

58 

61 

63 

63 

65 

65 

62 

61 

61 

59 

61 

61 

36 

56 

5B 

61 

61 

66 

38.9 

MAX 
MIN 

62 
51 

64 
54 

55 
49 

61 
49 

56 
51 

60 
53 

63 
5B 

58 
55 

64 
35 

67 
57 

65 
60 

64 
60 

60 
55 

64 
55 

67 
58 

69 

60 

69 
63 

71 
63 

70 
65 

68 

62 

70 
61 

68 

61 

61 
59 

63 
59 

64 
61 

61 
56 

61 
56 

64 
56 

66 
58 

71 
61 

72 
61 

64.5 
37.5 

B 

7AM 

56 

56 

53 

54 

54 

57 

58 

56 

57 

61 

62 

61 

58 

59 

62 

63 

64 

66 

66 

64 

64 

63 

60 

61 

62 

58 

58 

60 

63 

62 

66 

60.1 

MAX 
MIN 

58 
53 

60 
56 

56 
53 

57 
53 

55 
54 

57 
54 

59 

57 

58 
56 

60 
56 

63 

57 

62 
61 

63 
61 

62 
58 

61 
58 

64 
59 

62 

66 
63 

68 
64 

67 
66 

67 
64 

68 

64 

66 
63 

63 
60 

62 
60 

63 
61 

62 
58 

61 
5B 

62 
58 

64 
60 

67 
62 

68 
62 

62.3 
59.1 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

NORTHEAST  02 

ANTI0CH  2  NW 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  WSO 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

Sco  Referonco  Nolo  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

p 

i 

< 

SPECIAL 

ALBION 

ECwAROS  n 

>a  23 

81  03 

490 

*P 

ILL.   STATE  POLICE  RADIO 

01 

MERCER 

*1  13 

90  *3 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

00  t? 

WARREN 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  0AM  26 

nyi 

00 

MADISON 

38  33 

90  11 

432 

76 

78 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0117 

:o 

UNION 

37  28 

89  1* 

643 

6P 

J.   SON  HARTLINE 

ANTIOCM  2  NH 

0203 

02 

LAKE 

42  30 

aa  oe 

752 

7a 

71 

THOMAS  G.   ROBINSON*  JR 

A»G0NNE  NATIONAL  LAB 

0  2  3  T 

OUPAOE 

41  42 

87  39 

746 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0211 

WASHINGTON 

38  20 

69  11 

570 

JAMES  W.  MtLLSPAUGH 

AUGUST* 

9310 

OJ 

HANCOCK 

40  14 

90  36 

680 

REX  J ■  HOLMES 

AjRORA  COLLEGE 

0338 

0  2 

KANE 

*l  43 

B6  20 

74* 

7P 

7P 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  S  NE 

0336 

03 

FULTON 

40  44 

90  22 

630 

74 

JAMES  R  MITCHELL 

SARI  1  NGTQN    I  SE 

32 

cook 

*2  09 

86  07 

635 

6P 

6P 

RAYMONO  C  SHAVER 

HMV 

D4*J 

PIKE 

7a 

GEORGE  E.  GRIOCR 

BE AROSTOwN 

0<.92 

06 

CASS 

40  01 

90  26 

4*5 

7a 

THOMAS  6.  PHELPS 

BELLEVILLE  So  ILL  UNIV 

0310 

oe 

ST  CLAIR 

38  30 

89  51 

430 

4P 

GEORGE  K  a  PUS  T  A 

BEL v 1 OERE  1  E 

1SI  • 

02 

BOONE  * 

*2  13 

69  50 

BIS 

LEON  R  MOSS 

SENKEY    1  E 

0398 

ij 

HANCOCK 

40  20 

91  06 

630 

6P 

HQwARQ   w.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

060C 

09 

FRANKHN 

38  02 

88  53 

443 

MAX  R  CRAIN 

8  LOO" I N&T IN  WATERWORKS 

0761 

06 

40  30 

89  01 

773 

74 

BLQOmInGTOn  NORMAL 

0766 

06 

40  31 

89  00 

7B5 

*P 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

Q7B1 

39  49 

90  32 

517 

6P 

qam  32 

09 

37  08 

88  39 

330 

6P 

64 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AHOK I A 

1160 

aa 

66 

C AHQK I A  TREATMENT  PIT. 

CA1RQ  WSO  R 

1166 

AL  E  * ANDER 

37  00 

69  10 

31* 

mo 

Hit 

:  HJ 

CANTON    I  ESE 

1250 

"J 

40  33 

90  01 

628 

6P 

RADIO  STATION  WBVS 

CAR60NDALE    SEWAGE  PL 

1265 

37  44 

89  12 

380 

6P 

7* 

HOMER  JOHNSON 

CARLlNvlLLE 

1200 

06 

MACOUPIN 

39  17 

89  52 

629 

6P 

6P 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NOi  2 

128*. 

MACOUPIN 

39  17 

89  53 

621 

WILLIAM  J,   PR ANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

C  L INTON 

38  36 

89  20 

501 

■  1 

94 

•4 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

C  ARH I    6  NW 

1296 

n 

3B  10 

88  12 

390 

6P 

HUBERT  80MLEBER 

CENTRAL  I A   2  SW 

1386 

38  30 

69  10 

463 

74 

C ITY  OF  CENTRALIA 

CMANNAHON  DRESDEN  ISL 

; 

M  2* 

88  17 

3*3 

76 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1*36 

6P 

74 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CMENOA 

1*75 

94 

40  44 

68  64 

71C 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

C-ESTER 

1*91 

09 

37  54 

89  50 

460 

7A 

ROBERT  W,  GARRIS 

CHICAGO  CAlUKFT  TR  wKS 

1523 

02 

67  36 

5"3 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  MAYFR  PUP  sta 

13*2 

02 

COOK 

41  38 

87  43 

647 

CITY  ENGR  WATER  PUR  IF 

C-ICAGO  0  MARE  MSO  P 

13*9 

02 

COOK 

*1  39 

87  54 

638 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  tOSELANO  PMPG 

1332 

0  2 

87  38 

639 

CITY  QF  CHICAGO 

Chicago  racinf  pump 

1537 

32 

41  49 

67  41 

6*0 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

1562 

02 

41  54 

67  36 

630 

CHICAGO  SANITARY  DtST 

CHICAGO  S  FIlTER  PLANT 

02 

41  43 

87  33 

6U 

CITY  ENGR  WATER  PUP]F 

C-C-0  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

(12 

4  1  47 

87  36 

394 

Ft  10 

NIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MSG  R 

1577 

"2 

*1  47 

87  *5 

607 

MIC 

•".J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

C«ILttCOTHE 

1627 

04 

40  53 

89  30 

310 

7A 

DON  H.  CONNQR 

CISNE  2  ESE 

L66«. 

WAYNE 

38  31 

68  24 

45* 

UNION  OIL  CO. 

CLINTON  1  SSu 

17*3 

C4 

OE  WITT 

40  08 

88  5B 

695 

SP 

R.   E.   P I TR.AT 

C3BDEN  2  S 

1773 

oe 

37  30 

89  13 

5*0 

SP 

SP 

R,  G.  ANDERSON 

COULTERvILLE   1  SSH 

19*4 

38  11 

89  36 

510 

C   WARREN  BIRCHLEP 

CRETE 

2011 

■i 

41  27 

87  38 

VILLAGE  OF  CRETE 

QANVt  LLE 

■'J 

40  08 

87  39 

5*e 

INTERSTATE  WATER  CO 

oanvule  sewage  plant 

21*5 

7A 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

I 

39  51 

68  59 

670 

TP 

76 

H 

ETHElOA  Ci  coonraot 

QE  KAL8 

2223 

"<i 

41  36 

88  4b 

840 

HIE 

NORTHERN  ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

23*8 

01 

41  30 

69  29 

690 

6P 

74 

ROBERT  M.  NELLIS 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

OS 

POPE 

37  26 

66  60 

*P 

6P 

DIXON  SPRGS  AGR I C  CNTR 

OOhNS  2  NE 

2417 

MCLEAN 

"•0  23 

ee  3t 

79<, 

AQA  A,  DEVINE 

OJ  QUOIN  1  NNW 

2483 

oa 

38  00 

89  IS 

410 

•  p 

SP 

R60IO  STATION  WOON 

E0ELSTE1N 

2642 

04 

40  56 

89  38 

HAROLD  0.  PRICE 

EOWAROSv  I L  L.E 

2679 

38  50 

89  37 

500 

74 

MRS.    OE VERA  M,  GEBHART 

07 

EFF INGHAM 

39  07 

86  33 

59; 

7P 

7a 

CLIFFORD  ft.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

74 

HJSS  MYRTLE   E.  SPIEGLER 

FA [ " BUR  *  WATERWORKS 

2923 

15 

LIVINGSTON 

40  44 

88  31 

69J 

DEPT    OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

38  23 

88  19 

425 

5P 

SP 

RAOIO   STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

40  13 

88  39 

7S0 

7A 

NOR AH  VEAOLE 

flora  3  nw 

3109 

C  LAY 

39  41 

88  34 

500 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

STEPHENSON 

42  19 

89  37 

780 

7f 

JOHN  SCHRODER 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

3263 

STEPHENSQN 

42  17 

69  36 

730 

7A 

ALV1N   W,  TIMM 

FULTON  OAM  13 

3  2 9  . 

01 

WMJTESIDE 

41  3* 

90  09 

592 

6P 

74 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA  I  H 

3312 

01 

*2  29 

90  26 

770 

0* 

DIETRICH  KRQENCKE 

GALES0URG 

03 

40  37 

90  23 

77] 

MID 

HID 

C ITY  WATERWORKS 

Gal  VA 

333! 

7A 

7A 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARD  wOOOS  ST  PARK 

3369 

02 

CRUNDV 

41  22 

86  26 

50! 

6P 

bt 

GEBHARO  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

33B4 

Dl 

41  27 

90  10 

639 

- '  D 

■■■  |  ] 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3*13 

^5 

40  29 

88  23 

637 

5P 

ORLEN  f,  reis 

GLADSTONE  DAM  18 

3*3! 

0  3 

HENDERSON 

40  50 

91  04 

33B 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCQNDA  OAM  si 

3522 

J  9 

POPE 

37  22 

88  29 

33* 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN    1  NW 

3330 

.  3 

40  07 

91  02 

723 

6P 

6P 

ERNEST  M  IBNEN 

GRAFTON 

3372 

36  58 

90  27 

7A 

PAUL  E.  ARNOLD 

G*ANO  TOWER  2  H 

3395 

37  40 

89  30 

367 

7A 

LEROv  K,  HENDERSON 

GREENFIELD  1  f 

:o 

39  20 

90  12 

550 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

368: 

CUMBERLAND 

3P 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE  1  E 

0< 

39  53 

89  2* 

58( 

7A 

HAROLO  W.  DAVIS 

GR I CGSV ILLE 

3717 

01 

39  43 

90  4* 

700 

7P 

76 

HOWARD  E.  STAFF Y 

HARDIN 

3850 

39  09 

90  37 

440 

3P 

ORVULE  H,  J0HN£S 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SALINE 

37  4* 

88  32 

366 

3P 

SP 

CLYOE  PITTMAN 

HARR I SBURG   DISPOSAL  PL 

388* 

'  i 

SALINE 

37  43 

88  32 

360 

city  disposal  plant 

MAVANA  POWER  STATION 

39*0 

- 

MASON 

40  17 

90  03 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

*013 

Putnam 

41  IB 

89  19 

464 

'- 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

Ml LLS80R0 

4108 

MONTGOMERY 

39  0» 

89  29 

620 

7A 

WALTER  E.  BELCHER 

HOQPESTDN 

; : 

VERMILION 

40  28 

87  40 

710 

7( 

:  H 

JOHN  F ,  MUSHRUSH 

HJTSONvlLLE  POWER  PL 

*«' 

CRAWFORD 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

ROCK  ISLAND 

41  29 

91  01 

554 

Bi 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

MORGAN 

9U  12 

620 

7£ 

7A 

WLDS  RADIO 

jERSEVV I llE  2  Sw 

4*8 

JERSEY 

39  06 

90  21 

630 

'V 

aa 

JERSEVVULE  5WG  PLANT 

JOLIET   BRANDON  * D  DAM 

433C 

Oi 

MILL 

41  30 

68  06 

343 

Bi 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

*533 

■  I 

HILL 

4  1  32 

88  03 

520 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE   3  SW 

*593 

05 

KANKAKEE 

41  03 

87  55 

62! 

51 

*j 

OELBERT  W,  KOERNER 

KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

6603 

05 

KANKAKEE 

67  33 

MUNICIPAL   SEWAGE  TR  PL 

KE I THSBURG  1  NH 

*653 

01 

MERCER 

90  57 

540 

■a 

ROBERT  CRQSE 

SI 

HENRY 

41  13 

89  53 

820 

SP 

SP 

STAR  COURIER 

KFwANEE   BAKER  PARK 

671! 

01 

HENRY 

M  13 

89  33 

800 

KEWANEE  RAKER  PARK 

LACON  2  E 

6903 

04 

MARSHALL 

41  01 

69  21 

614 

31 

SP 

mR5.  0.8.PACE»  JR. 

LA  HARPE 

*823 

HANCOCK 

JACK  H.  SHARPS 

LANARK    1  SE 

♦  879 

. 

CARROLL 

42  06 

861 

RQVC E  0  HUMPHREYS 

LA  SALLE  1  S 

*92: 

:; 

LA  SALLE 

41  19 

89  06 

52C 

7A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

.■■"  =  ;'--"■'.  t 

D7 

LAWRENCE 

38  43 

87  41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REVN0L05 

LINCOLN 

5071 

- 

LOGAN 

40  09 

89  22 

590 

6P 

7A 

VERNON  P.  CEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5069 

0  7 

COLES 

39  22 

SB  12 

633 

JOSEPH  B.  5ENTENEY 

LOCKPORT  POwER  HOUSE 

s;  3- 

:i 

MILL 

41  34 

88  05 

,.„, 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

LOUISVILLE 

52  L  6 

07 

CLAV 

3B  46 

88  30 

470 

JOHN  D  BLAIR 

MACKINAW 

ill  7 

TAZEWELL 

*0  32 

89  22 

670 

6P 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

s:t: 

KCOONOuGM 

40  28 

702 

74 

VERNE  GEER 

MAKANOA   1  NW 

529s 

oe 

JACKSON 

37  38 

89  14 

?■»■: 

61 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

MCHENRY 

*Z  13 

88  36 

825 

61 

HAROLO  MYOE 

MARIETTA 

533* 

Oi 

PULTON 

40  30 

90  24 

546 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  *  NNE 

01 

WILLIAMSON 

37  46 

88  54 

477 

5P 

MRS.   ANTHQNY  MIGNONE 

MAROA    1  w 

536* 

04 

MACON 

40  02 

68  58 

720 

LLOYO  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

02 

LA  SALLE 

41  20 

88  45 

486 

7a 

U  S"  CORPS  OF  ENGINEERS 

STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE  1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UbbtHVLH 

| 

s 

SPECIAL 

MARSHALL    1  E 

53BC 

01 

CLARK 

87  41 

57! 

ERNEST  Thomas  pine 

MASON  CITY  1  NW 

34  i  3 

0* 

MASON 

40  13 

585 

JAMES  M,   MC  DONALD 

MATTQON 

3431 

01 

COLES 

39  28 

68  21 

716 

GENE  FRANCIS 

■  i 

42  17 

7*2 

MCLEANSBORQ  2  E 

9913 

430 

ii  3 

MACOUP I" 

670 

MlNONK  3  NE 

5712 

40  56 

730 

MISS  KAY  GASPARDO 

MOLlNE  wso  1 

575  1 

01 

ROCK  ISLAND 

41  27 

90  31 

582 

NIC 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

576B 

"  i 

770 

6P 

6P 

5792 

05 

40  02 

SB  35 

63S 

MORR I S 

5820 

GRuNOY 

41  21 

68  26 

520 

PAY  wEBfl 

MORRISON 

3833 

01 

WHITESIDE 

! 

41  49 

89  58 

603 

.  M 

CITY  OF  MORRISON 

MTRR I SQNVI l  LE 

CHRISTIAN 

39  25 

MRS  OUROTHY  A  BUL  LARD 

MORRISON VlLLE  *  SE 

98*« 

H 

CMR I  ST  I  AN 

39  23 

69  24 

63! 

[  H 

F,  PAUL  S£ATY 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

4B! 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

9901 

1] 

LEVI    C*  ZINK 

MOUNT  OLIVE  1  E 

5917 

■• 

MACOUPIN 

89  42 

683 

HAROLO  MAR6URGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

40  01 

89  17 

64  5 

91 

ALVA  BRQwN 

MOUNT  STERLING 

5939 

01 

90  46 

711 

9P 

HOMER  Li  RENAKER 

MOUNT  VERNQN 

39*3 

09 

JEFFERSON 

SB  55 

500 

HOWARD  HEANEY 

MOWEAOUA 

9950 

0; 

89  02 

619 

MRS.   MARY  A,  OODLEV 

MURPHVS80R0  2  Sw 

5983 

JACKSON 

MURPHYSBORO  WTR  '  SEwER 

NASHVILLE  4  NE 

l\ 

WASHINGTON 

38  23 

69  20 

51! 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  OAM  17 

608C 

01 

41  11 

91  03 

5*8 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

615' 

570 

NEWTON  2  NE 

NDKOMi S 

MONTGOMERY 

RICHLAND 

6P 

t>P 

RAOIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6526 

PANAST1NE 

CRAWFORD 

6571 

CHRISTIAN 

: 

696 

C.   E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

EDGAR 

39  38 

87  42 

730 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

661C 

39  38 

B7  42 

739 

MID 

Mil 

61 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PEftU  SEWAGE  PI  ANT 

6753 

PI  PER  CITY  3  SE 

MRS  OELLA  MAE  BQRK 

PITTSFIElD  no  2 

PIKE 

39  37 

PITTSFIELO  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

I 

PIKE 

39  27 

90  52 

471 

LOU  GALLOWAY 

69K 

I! 

1 

40  53 

64" 

H 

PRINCEVILLE   1  N 

TP 

7P 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

"t : 

11  S  F£0  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

ADAMS 

483 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

ADAMS 

91  25 

473 

MR.  VIRGIL  C,  niFwahnep 

RANTOUL 

7150 

>! 

CHAMPAIGN 

40  19 

89  10 

740 

RANTOUL  LIGHT  OEPT 

REO  8UD 

7137 

RANOOLPH 

; 

3B  13 

90  00 

430 

□LIN  F.  KETTELKAMP 

73*9 

0] 

41  56 

89  11 

820 

42  12 

ROCKPORT 

91  01 

ART  ATOR 

ROS I CL AR  E 

7*9"; 

37  23 

68  21 

400 

■  P 

KfiNNIS    H  WALLACE 

ft  USHV I L  L  E 

7951 

SCHUYLE" 

: 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

S AINTE  MAR  I E 

Tt  :  " 

07 

88  01 

5n< 

JUDSON  E .  CAMERON 

SALEM  WSMD 

7636 

0' 

MAR  ION 

1 

38  39 

88  58 

570 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SHABBONA  5  NNE 

7833 

DE  KALB 

6 

41  50 

BB  51 

870 

: 

UNIV  OF   ILL  N  EXP  FIELD 

SHAWNEETOWN  NEH  TOWN 

7859 

GALLATIN 

5 

37  43 

88  11 

400 

JAKE  H.  STEWART 

7876 

O; 

i 

39  2* 

BB  47 

65! 

: 

VERMI L ION 

S<0K1E  N  SIDE  TR  WORKS 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

RANDOLPH 

500 

SPRlNGFIELO  WSO  r 

SANGAMON 

mo 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SPR  t NCF  1  ELO  4  SE 

SanCamon 

570 

CITY  WTR*  LlGHTtPwR, 

STICKNEY   w  SIDE  TR  WKS 

e>2 

633 

CHICAGO  SANITARY  O'ST 

STOCKTON 

0] 

JO  DAVIESS 

<>2  21 

90  00 

1005 

RICHARD  J.  TOWNSENO 

STREATOR  2  ENE 

B35i 

oi 

LA  SALLE 

88  48 

650 

LARRY  G,  YUSKQ 

B  38? 

01 

39  34 

88  37 

666 

512 

ORVlLLE  L.  WEAVER 

763 

E  H  OODEN 

633 

SP 

5P 

DEKALB  AGR!  ASSN 

CHAMP AI GN 

74} 

HID 

HID 

74 

:ch 

STATE  WATER  SURVEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A    1   S W 

9781 

■,7 

36  57 

69  06 

600 

GEORGE  ENGLAND 

V  AND AL I  A    FAA  AIRPORT 

B783 

01 

FAYETTE 

38  59 

89  10 

532 

U  S  FED  A VI  AT  I  ON  AGENCY 

VlROEN    1  SSH 

8860 

06 

MACOUPIN 

39  29 

670 

WRAY  WHITENECK 

06 

39  S7 

90  13 

615 

LEICESTER  w,  CLARKE 

9916 

0] 

41  34 

89  33 

760 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

•990 

40  *2 

89  23 

730 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

tt  ■  , 

38  20 

90  09 

645 

5P 

8A 

EUGENE   Li    mc  MURTRY 

WATSEKA   2  NH 

-■>  ■  i  . 

J! 

I ROQUOI S 

40  47 

87  46 

620 

SP 

5P 

RADIO  STATION  WGFA 

9029 

02 

42  21 

87  53 

700 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

90*0 

09 

WAYNE 

38  21 

BB  33 

420 

7A 

PAUL  F.  NICHOLS 

WENONA 

9090 

0' 

MARSHALL 

89  0* 

685 

HALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9  .  9 

EDWARDS 

38  31 

SB  00 

445 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

03 

DU  PAGE 

41  49 

8B  0* 

680 

5P 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

16 

GREENE 

39  26 

90  23 

578 

5P 

SI 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

9274 

)1 

CLAY 

36  38 

68  18 

440 

74 

E.   LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

9354 

SHELBY 

39  26 

68  36 

685 

6P 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

*C  47 

90  01 

680 

ORA  L.  BELL 
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-  60  - 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
MAY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  0.   Box  2810  -  Station  "A  ,  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you      Add" ttonal  ore ini ,„(.„„ 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS."  near  you.     Additional  precipitation 


DIMENSIONAL  UMTS       Unless  otherwise  indicted,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are :     Temperature  In  °P,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65 'F,     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  lime  for  all  excopt  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  flble,  when  published,  are  for  the  24  hours 'end lnu 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
!  "d  ^blc'  3"d  Mi?  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end  ng  T 

inches  above  Ihe  pan.  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t.  ' 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Lncluri* 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofAth?sLbul?etln     U°nthly  a°d  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  Of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publlcatl 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CL IMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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88.0 

64.6 

76.3 

95 

28+ 

56 

22 

0 

1  0 

o 

o 

o 

4.16 

1.06 

14 

.0 

0 

b 

3 

1 

MORRISONVILLE  *  SE 

88.6 

65.5 

77.1 

3.9 

97 

27+ 

54 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

5.24 

.73 

1.77 

14 

■  0 

0 

7 

3 

2 

PANA 

65.4 

75.9 

1.8 

94 

27  + 

55 

9 

o 

7 

0 

0 

0 

4,86 

.32 

1.82 

15 

.  0 

o 

6 

3 

SPRINGFIELD  WSO  R 

91.1 

66.8 

79.0 

5.0 

100 

26  + 

54 

9 

0 

20 

0 

0 

0 

.96 

-  3.49 

.50 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

89.2 

65. 5M 

77.  4M 

99 

28+ 

53 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

VIRPEN   1  SSW 

89.6 

64.0 

76.8 

100 

26 

52 

22  + 

0 

16 

o 

o 

1.27 

.84 

12 

■  0 

0 

2 

1 

0 

WHITE   HALL   1  E 

DIVISION 

77.0 

3.0 

2.99 

-  1.53 

.0 

*      *  » 

east  southeast  07 

CHARLESTON 

86.4 

67.0 

76.7 

95 

27 

55 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

3.63 

-  .98 

1.46 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

EFFINGHAM 

90.9 

64.2 

77.6 

4.2 

101 

26 

53 

9 

0 

18 

0 

0 

0 

5.30 

.65 

1.70 

12 

.0 

0 

7 

4 

3 

FLORA  5  NW 

89.3 

65.5 

77.4 

2.6 

98 

27  + 

52 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

7.05 

2.73 

12 

.0 

0 

B 

4 

3 

MARSHALL    1  E 

88.4 

63.9 

76.2 

99 

27 

54 

10 

0 

13 

0 

o 

0 

6.26 

3.95 

2 

.0 

0 

8 

2 

1 

MATTQON 

87  B 

64.9 

76.4 

97 

2  7  + 

54 

22  + 

13 

0 

0 

0 

5.60 

2  *  66 

1 1 

o 

o 

g 

3 

1 

MOWEAOUA 

89.4 

64.5 

77.0 

98 

26 

54 

22  + 

0 

16 

0 

0 

0 

2.63 

.81 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

NEWTON   2  NE 

89.3 

64.8 

77.1 

98 

27+ 

53 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

4.05 

1.23 

12 

.0 

0 

7 

4 

1 

QLNEY  2  S 

88.3 

65.2 

76.8 

2.1 

97 

27  + 

55 

22 

0 

13 

o 

o 

o 

3.85 

1.27 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

PALESTINE 

86.6 

66.0 

76.4 

1.7 

97 

27+ 

57 

22  + 

0 

7 

0 

0 

0 

3.59 

-  ,78 

1.04 

2 

.0 

0 

7 

3 

1 

PARIS  WATERWORKS 

88.3 

76  •  7 

9  7 
c  l 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

1  2 

.  0 

0 

SALFM  WSMO 

87.7 

65.7 

76.7 

96 

27+ 

56 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

4.88 

.32 

1.64 

12 

.0 

0 

e 

4 

1 

TUSCOLA 

89.7 

64.7 

77.2 

97 

27 

54 

9 

0 

18 

0 

0 

0 

3.81 

-  .94 

.96 

15 

.0 

0 

s 

4 

0 

VANDAL  I  A  FAA   A  I P  PORT 

69.8 

65.6 

77.7 

101 

27  + 

55 

22 

0 

17 

o 

Q 

o 

2.44 

1.33 

11 

.0 

0 

7 

1 

1 

WINDSOR 

88.6 

64.3 

76.5 

3.2 

97 

27 

53 

22  + 

0 

13 

0 

0 

0 

3.76 

-  1.28 

2.50 

12 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

76.9 

3.0 

4.23 

-  .25 

.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNS   1  E 

89. 3M 

67. OM 

78.  2M 

3.0 

98 

26+ 

56 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

2.49 

-  1.90 

1.42 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

90.3 

65. 7M 

78. OM 

100 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

1.54 

.63 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAHOKIA 

88. OM 

63. 5M 

75. 8M 

99 

28  + 

55 

22  + 

0 

13 

o 

o 

o 

1.93 

.76 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAIRO  WSO  R 

88.9 

71.2 

2 . 2 

99 

25 

2 

13 

0 

0 

0 

5.72 

2.00 

1 

.  0 

0 

3 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

89.7 

67.4 

78.6 

3.0 

99 

26 

59 

22  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.38 

-  1.81 

1.33 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

87.5 

66.3 

76.9 

98 

27  + 

56 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

3.50 

1.30 

a 

•  0 

0 

8 

2 

1 

COBDEN  2  S 

68.6 

64.4 

76.5 

98 

26 

54 

2 

0 

I  3 

o 

o 

2.36 

1.83 

l 

■  0 

0 

3 

1 

1 

DU  OUOIN   1  NNW 

91.0 

66.2 

78.6 

3.0 

100 

27+ 

55 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

1.15 

-  2.74 

.46 

l 

.0 

0 

3 

0 

0 

MAKANOA  1  NW 

8  8.1 

67.4 

77  •  8 

96 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

3  •  98 

2.15 

8 

.  0 

0 

3 

2 

2 

MART  ON  4  NNE 

86!e 

66.0 

76.4 

1.6 

96 

27+ 

58 

22  + 

0 

7 

0 

0 

0 

3.21 

-  .98 

1.33 

a 

.0 

0 

4 

2 

2 

NASHVILLE  *  NE 

89.1 

66.6 

77.9 

99 

27 

56 

22 

0 

IS 

0 

0 

0 

2.91 

-  1.15 

1.07 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

SPARTA 

88.6 

66.5 

77.6 

1.7 

97 

26+ 

59 

22  + 

0 

1 2 

1.49 

-  2.36 

.9C 

19 

•  0 

0 

4 

1 

0 

WATERLOO   1  WSW 

66.5 

78.5 

2  5 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

1.67 

-  2.36 

.  40 

12 

■  0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

77.8 

2.2 

2.64 

-  1,66 

.0 

*       «  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

89.5 

66.6 

78.1 

100 

26 

56 

22 

0 

15 

0 

0 

1 

5.11 

1.42 

8 

.0 

0 

7 

4 

2 

BRODKPORT   DAM  52 

90.6 

67.7 

79.2 

100 

27  + 

59 

0 

20 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.78 

2.01 

2 

■  0 

0 

2 

1 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

88.2 

65.4 

76.8 

97 

26 

58 

2 

0 

10 

0 

0 

2.44 

1.68 

1 

•  0 

0 

5 

1 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

89.  1 

65.9 

77.5 

2.3 

98 

27 

53 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

3.97 

1.25 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

HARR I SBURG 

90.8 

67.0 

78.9 

2.9 

101 

26 

58 

22  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.67 

-  1.02 

1.93 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

MCLFANSRORO  2  E 

89.5 

65.1 

77.3 

1.7 

99 

27+ 

54 

22 

0 

16 

0 

0 

" 

2.71 

-  1.00 

.95 

12 

•  0 

0 

5 

2 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

87.4 

65.3 

76.4 

97 

27 

55 

22 

0 

n 

0 

0 

0 

3.52 

1.28 

12 

■  0 

0 

4 

2 

M9UNT  VERNON 

89.4 

66.3 

77.9 

2.6 

100 

27 

57 

22 

0 

15 

0 

0 

~! 

1  .40 

-  2.57 

.44 

2 

•  0 

0 

6 

0 

0 

R3SICLARE 

87.0 

65.9 

76.5 

95 

27+ 

58 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

3.46 

1.81 

1 

•  0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

77.6 

2.0 

3.05 

-  .67 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


1 
1 

1 

3 

4  |  5  |  6 


n 

8 

 L 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

•      •  • 

NOftT*wEST  01 



.44 

•  11 

.02 

DI  XQN 

6*01 

7 

.02 

.  23 

•  0! 

T 

.09 

FREEP3RT   SEWAGE  PLANT 

J*?: 

65 

.01 

.04 

FULTON  0AM  13 

6.64 

l"*72 

.16 

T 

.01 

1.61 

GALENA  s 

2.4; 

•  13 

**"?j 

,04 

•* 

GENE  StO 

95 

.01 

hennepin  powem  plant 

2 .  T; 

•  5 1 

*  *39 

[LLIN3IS   CITY   QAM  16  // 

1  .BO 

1.14 

.03 

T 

.Ol 

T 

.26 

HE  I  THSBURG   1    '■  » 

K  E  H ANEE 

1.03 

1.35 

HOLlNE  WSO  R 

2.36 

.36 

T 

.43 

.10 

hoc  b i Son 

.2! 

MOUNT  CARROLL 

5*59 

1*58 

'49 

.42 

.1* 

*04 

1.24 

NEW  BDSTON  DAM  17 

3.03 

.60 

T 

.OA 

.11 

1.0! 

.06 

.03 

.71 

■**? 

1 .92 

T 

S*"' 

ROC  HE  L  LE   6  NW 

i '  3< 

ROCKFDRD  6  ENE 

.  "it 

.  3i 

■  02 

■  ! 

R0CKF3RDWS3  //R 

..IS 

.29 

T 

.05 

STOCKTON 

2.80 

1.20 

.30 

.08 

T 

.08 

.01 

T 

yi?NuT-* 

.71 

•  11 

NORTHEAST  02 

.04 

8ARRINGTQN    I  SE 

f  "Si 

.36 

.  39 

•  03 

*70 

•  19 

.  34 

CHICAGO  0  MARE  WSO  It 

t.»i 

.47 

!o5 

.09 

.18 

.02 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

5 

.72 

?"T* 

"nY 

• 

.24 

.05 

rt4 

.67 

.  1: 

Elgin 

2*5 

'37 

01 

*01 

GEBHA'O  W300S  ST  PARK 

2.4< 

.61 

.34 

T 

.66 

•  11 

.21 

1.23 

.23 

.42 

la  salle  i  s 

»"*jjj 

27 

MARENSO 

3.5! 

.90 

.30 

.26 

.10 

T 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 

2.3! 

.53 

.35 

.43 

.3< 

OTTAWA 

2.45 

.74 

.04 

.66 

2.5! 

•  1 5 

P  EQTQNE 

peru  schage  plant 

STREAT3R    2  ENE 

2.61 

1.00 

.32 

T 

.17 

.01 

T 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

2.41 

1 .00 

.21 

T 

.5< 

wAukEGAN  4  WSw 

WHEATON  3  SE 

2.2 

•  06 

* 

•  12 

WEST  03 

AVON  9  NE 

BE  NT  l  S  Y    1  E 

™ 

.  09 

■  60 

*it 

.01 

C  ANTQN   1    E  S  E 

or 

.13 

.05 

'  1  A 

G A  L  E  s  Bur  g 

*4< 

04 

GLADSTONE   DAM  16 

2*4- 

.27 

.12 

!oi 

1*7< 

.07 

GOLDEN  1  NH 

3.71 

.32 

.23 

.11 

•  1< 

.64 

.36 

1.03 

LA  MARPE 

5.62 

.40 

.17 

.03 

.22 

-  . .  ■. 

.70 

1.27 

MONMQJTH 

3.1! 

.01 

.24 

!>i 

1.75 

MOUNT  STERLING 

2.4C 

T 

' 

.22 

.08 

• 

.96 

.08 

.52 

QUINC  5  F A A   A  I RPORT 

194 

02 

T 

*02 

T 

1  *  25 

23 

*  14 

QU1NCY  DAM  21  // 

1 .58 

.09 

!l7 

.1! 

i02 

.38 

.48 

flUINCY  MEMORIAL   BR  I OGE 

1.3< 

.08 

T 

T 

T 

T 

.20 

.9! 

.03 

.25 

.36 

RUSMVl i lE 

1 .6C 

■  22 

.20 

•  13 

.  1 8 

.83 

CENTRAL  0* 

bloomIngtin  WATERWORKS 

8  L  QQm  t  NGT  **)N  normal 

1.11 

.08 

"  i  1 

CHILLI COTHE 

I  *8! 

'  ° 

03 

CLINTON   I  SSM 

2*8* 

.18 

T 

.07 

•  3' 

HAVANA  POWER  STATION 

!bc 

.20 

.03 

T 

.04 

.0! 

.13 

.33 

LINCOLN 

llli 

.19 

.41 

.02 

.19 

1.21 

MACKINAW 

3.7. 

•  30 

.81 

T 

' 

•  03 

MlNONK  3  NE 

'91 

.  30 

.03 

MOUNT  PUL  ASK  I 

_ 

40 

.27 

NEW   SAlEM  STATE  PAR< 

PEORIA   -S-  //R 

.9! 

.28 

T 

.08 

.01 

T 

T 

PRINCEvJLLE   1  N 

* "  ft 

*  ji 

T  OULQN 

2.22 

.25 

*40 
• 

•  01 

EAST  OS 

DANVI LIE 

.02 

01 

DANVILLE   SEWAGE  PLAIT 

ilia 

T 

T 

T 

T 

!o: 

.01 

GIBSON  CITY 

1.62 

.08 

.01 

HOOPE  $  TON 

2.25 

KANKAKEE   3  SM 

2.12 

.43 

.06 

T 

.02 

T 

'.  J1 

N0NTICELL3  NO  2 

2.3C 

PIPER  CITY  3  SE 

1.45 

T 

•  1 1 

'  " 

"  42 

RANTOJL 

1.60 

T 

.30 

T 

T 

SIOELL 

1.61 

.03 

.02 

.13 

.11 

1.15 

IMIANI 

1.2! 

.01 

.03 

T 

.21 

.02 

WAT  SE  V A  2  NW 

2.61 

.13 

T 

T 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAN  26 

2.10 

.5" 

.21 

.86 

.03 

.09 

.03| 

BARRY 

2. IB 

T 

T 

.*3 

.39 

.35 

.10 

B  E  AR  OS  TOWN 

3.75 

T 

T 

.03 

.21 

1.20 

2.26 

BLUFFS 

3.01 

.13 

T 

.13 

.23 

.55 

.;> 

1.41 

.17 

16     17  18 


19     20  21 


•  II 

.30 
1.06 
1.11 
1.37 

.10 


.79 
.32 
.33 

.60 
T 

.03 


.37 
.34 
.24 


.40  1.14 
.32  1.85 


.39 

.07 


23     24     25  26 


1.33 

.33 
1.43 


.49 
.20 


DAILY  PRECIPITATION 


CARLINVILLE 

"«'■-*■.!- 
CRAFT3N 
GREENVUL!  1  E 
GRIGGSvlLLE 

HARDIN 

hillsioro 

j ACKS3NV ILLE 
JERSEVVILLE  2  Sw 
MEOORA 

MORR I SONV I LLE  *  SE 
MOUNT  01  IVE   I  E 
PANA 

PLEASANT  MILL 
R0CWP3RT 


SPR INGF I  ELD  WSO 
5  PR INGF I E  LO 
TAYLOAVILLE 
VIROEN  1  SSW 
VIRGINIA 

WHITE  HALL  1  E 


SE 


EAST  SOUTHEAST  3 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  S  NX 
GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

L  AWRENC  E VILLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 
MOwEAOUA 
NEwTON  2  N£ 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
5AINTE  WAR  I E 
SALEH  WSMS 

TUSCOLA 

VANDAL  I A    AAA  AIRPORT 

WILCO« 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


IS 


ANNA  1  E 

HELLEVILLC  SO   ILL  UN1V 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

f)U  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA  1  MM 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  OJ  ROCHE*  1WSW 

RED  B JO 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST 


09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPOAT   DAM  52 

L  ARM  I  (,  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFU 
GOLCONDA   DAN  SI 
HARRISBtiRG 

HARRISBURG  01SP0SAL  PL 
MCLEANSRORO  2  E 

MT  CAAMFL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
POSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  10WN 
WAYNE  CITY 


Day  of  Month 


2.17 

5.82 
2.02 

2.22 
3.08 
2.06 
4.16 


.06  1.42 

.19  .10 

.18  .30 

.0'  1.45 

.15  2.46 


5.60 
2.63 
4.05 


•OA  .28 

.31  3.95 
.03  .7* 
T  .66 
.15  T 

.Al 


.17 


1.42 
2.00 


.  18 
.47 
.14 

.07 


.11 
■  2C 
.02 


1.15 

1 .42 
3.96 
3.21 
2.91 
1.8! 


5.1: 

1.79 
2.21 


3.91 
3.04 
2.67 


3.52 
1  .40 
J. 46 


.71 


.77 


.3C 


2.01 

.98 

L.68  .04  .14 
.48 

1.66 

1.95 

.78  T 

.50 

.44  .14 


■  11 

2.15  T 
1.33  .23 


.03   1.13  T 


11  |  12 

.24  .67 

.07  1.59 

.15  1.42 

.03  1.40 
.20 


1.38     .05  1.00 


.37 

1.6A 
.01  1.58 


1.46 
1.7C 
2.73 
1.54 
1.7C 

1.51 


1.2! 

1.27 
.16  .71 
.66 
.9! 

.75  1.64 

T  .36 
1.33  .11 
1.5C 
.12  2.5C 


13     14  IS 


1.60 
.53 
1.15 


.61  .06 
.10 


.05  1.40  .05 
T 

.15  1.25 

T 

.05 

.05     .16  .43 

T         .01  .04 
.16     .06  .10 
.49 


.61 


19      20  21 


r3  1.48 
05  .70 


.78 
1.07 
1.04 


.14 
.20 


.06 
.05 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


Sm  r«f*r«ncat  not**  following  Station  Indai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUtton 

Dty  of  Month 

nil 

• 

01 

1 

3 

4  | 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

2? 

28 

29 

30 

31 

m 

< 

*        %  • 

NORTHWEST 

91 

ALEDO 

MAX 
NUN 

63 
63 

62 
56 

69 
58 

89 

66 

92 
70 

92 
72 

69 
64 

79 
56 

e  j 
5: 

61 
65 

92 
68 

91 
64 

87 
66 

87 
65 

66 

62 

69 

62 

67 

63 

89 
66 

92 
70 

91 
70 

8' 

5? 

86 
63 

63 
61 

9  I 
61 

90 
68 

92 
63 

9  3 

71 

96 
73 

94 

70 

91 
69 

68.3 

DIXON 

MAX 
MIN 

79 
64 

'6 
55 

87 

56 

9? 
63 

93 
67 

94 
64 

63 
64 

79 
56 

76 
49 

79 
56 

91 
64 

91 
5  1 

92 
66 

69 
61 

t" 
19 

69 
59 

90 
65 

n 

64 

97 
67 

94 

67 

8' 

6? 

86 

57 

88 

64 

• 

86 

64 

90 
61 

91 

6  0 

°8 

72 

94 
66 

68 

72 

86.7 

62.3 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

76 
5* 

70 
54 

81 
52 

88 
60 

98 

70 

86 

63 

80 
66 

73 
53 

75 
47 

77 
52 

83 
67 

8" 

63 

66 

67 

84 
62 

14 

60 

65 
59 

86 
67 

87 

68 

94 
64 

90 
67 

Si 

5  ? 

80 
63 

62 
61 

88 

6fl 

87 
65 

66 
61 

» a 

73 

93 
74 

90 
70 

88 

74 

64.3 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

80 
54 

79 
56 

81 
58 

80 

61 

a  a 

70 

89 

70 

81 
66 

75 
59 

77 
5  ) 

76 

56 

86 

66 

88 

63 

68 
69 

86 
66 

83 
64 

68 

63 

89 
65 

86 
56 

96 

70 

92 
68 

83 
65 

84 

66 

64 
65 

90 
9 1 

88 
64 

88 
64 

97 
73 

93 
70 

91 
73 

90 
73 

66.4 

GALVA 

MAX 
MIN 

82 
53 

79 
57 

79 
58 

89 
61 

91 
65 

92 
69 

92 
66 

83 
58 

79 
5  0 

60 
52 

80 
60 

K 
64 

90 
65 

88 
66 

86 

-  a 

66 
63 

69 
66 

86 
66 

90 
69 

98 

72 

n 

64 

83 
62 

66 
65 

8" 

9  j 

93 
64 

66 
62 

91 
64 

96 
73 

97 
71 

93 

72 

87.9 

CENESEO 

MAX 

MIN 

82 

63 

74 
57 

90 
58 

95 
6b 

93 

70 

95 

73 

63 
64 

78 
60 

6  0 
56 

81 
56 

93 
64 

92 
66 

91 
68 

87 
66 

99 

64 

92 
63 

90 
67 

92 
'  8 

101 
67 

91 
70 

8? 
67 

88 

62 

69 
64 

97 
6  | 

92 
67 

94 
64 

98 
74 

99 

76 

97 

71 

86 

70 

69.7 
65.3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

65 
57 

79 
59 

88 
53 

91 
55 

92 
65 

92 

62 

87 

62 

62 
53 

8  0 
48 

81 
53 

90 
6? 

90 
b  1 

69 
65 

68 
61 

89 
58 

91 
60 

88 
62 

92 
58 

98 

66 

96 
70 

81 
61 

66 
54 

88 

61 

93 
57 

91 
63 

89 
64 

97 
67 

97 
68 

96 
64 

92 
71 

69.4 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

64 

56 

80 
57 

37 
64 

93 
57 

94 
64 

93 
66 

92 
63 

83 
59 

79 
50 

81 
52 

86 
68 

88 
68 

89 
69 

91 
64 

86 

6  3 

89 
66 

88 

62 

91 
66 

87 
66 

94 
69 

87 
64 

63 

62 

86 
63 

94 
64 

94 
64 

93 
62 

9  a 

72 

101 
76 

93 
71 

92 
73 

69.4 
64.1 

moline  wSO 

MAX 
MIN 

81 
61 

72 
57 

87 
57 

90 
64 

92 
73 

94 
74 

63 
61 

79 
58 

8  3 
s  j 

61 
61 

91 
66 

92 
65 

88 
68 

86 

64 

87 

9  I 

89 

61 

88 

63 

92 
68 

99 
67 

91 
72 

62 
65 

87 
63 

86 

63 

94 
59 

86 
66 

94 
66 

97 
76 

96 
74 

93 
72 

66 
68 

86.2 

MORRISON 

MAX 

MIN 

79 
55 

78 
57 

86 
57 

90 
63 

92 
66 

90 
69 

82 
66 

78 
59 

75 
5 1 

78 
57 

93 
63 

91 
61 

88 

66 

87 

64 

87 
61 

89 

62 

68 

61 

91 
62 

97 
65 

93 
66 

f 

84 

59 

66 

64 

)  a 

62 

91 
64 

91 
66 

93 
65 

93 

72 

94 

66 

91 

72 

68.0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

81 
54 

77 
54 

.  83 
53 

90 
61 

89 
6  i 

89 
63 

80 
64 

73 
56 

75 
50 

76 
53 

86 
63 

89 
61 

67 
66 

84 

62 

85 
60 

67 
60 

88 
63 

69 
64 

96 
65 

93 
67 

81 
61 

62 
60 

65 

61 

90 
59 

88 
64 

86 

61 

83 

93 

71 

91 
69 

87 

71 

85.6 

PAW  PAW 

MAX 

MIN 

85 
55 

75 
55 

70 
55 

82 

62 

a  i 

69 

89 
69 

89 

62 

80 
54 

72 
47 

73 
51 

78 
63 

83 

62 

66 

62 

85 
60 

82 

s  a 

63 
39 

65 
61 

84 
68 

94 
66 

66 
56 

75 
56 

81 
63 

61 
63 

83 
J9 

66 
66 

83 
60 

36 

e  - 

92 
70 

93 
67 

90 
67 

83.2 
61.1 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

77 
54 

72 
56 

81 
53 

86 

56 

88 

66 

90 
65 

62 
61 

75 
54 

74 
47 

77 
52 

85 
65 

8" 

60 

67 
66 

62 
60 

9! 
56 

65 
57 

85 
62 

87 
61 

93 
63 

66 
66 

80 
60 

82 
57 

84 

61 

87 
58 

85 
64 

86 

56 

92 
64 

93 
72 

89 
64 

66 

70 

64.3 

ROC K FOR D  WSO 

MAX 
MIN 

77 
56 

71 
59 

84 
54 

90 
62 

89 
69 

87 
67 

80 
63 

74 
51 

75 
49 

79 
52 

87 
66 

91 
62 

90 
67 

64 

61 

66 
59 

67 
59 

90 
63 

90 
62 

96 
65 

87 
68 

80 
63 

84 
61 

86 
62 

93 
59 

82 
65 

69 
60 

97 
71 

96 

73 

93 

70 

86 
66 

66. 1 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

75 
53 

70 
53 

81 
54 

86 
63 

86 
70 

87 
7* 

79 
62 

71 
53 

73 
49 

76 
51 

63 
66 

87 

5.' 

85 
65 

82 
63 

83 
61 

85 

61 

85 
65 

66 
65 

93 
70 

67 
66 

78 
68 

80 
60 

82 
60 

87 

62 

82 
64 

84 

62 

9 : 

63 

91 
73 

89 

72 

64 

71 

62.9 
62.9 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

84 
59 

79 
59 

90 
55 

92 
59 

94 

94 

70 

87 
69 

83 
55 

80 
49 

83 
52 

92 
63 

92 
b  I 

90 
61 

87 
63 

89 
58 

90 
56 

69 
59 

93 
56 

100 
65 

95 

70 

87 

t  I 

88 

53 

89 
63 

94 
56 

93 
65 

90 
62 

98 

72 

96 
76 

96 

66 

92 

70 

90.3 
61.9 

WALNUT 

*           *  * 

MAX 

MIN 

61 
56 

77 
51 

86 
59 

90 
60 

92 
70 

91 
72 

82 
65 

79 
57 

79 

81 
55 

68 
65 

90 
64 

89 
67 

86 
63 

87 
59 

66 
61 

87 
63 

a" 
64 

96 
70 

90 
69 

82 
62 

85 
60 

68 
60 

91 
62 

90 
60 

87 
62 

93 
74 

94 
74 

93 
69 

86 

73 

67.3 
63.2 

NORTHEAST 

92 

ANT  I  DC  H  2  NW 

MAX 
MIN 

69 

43 

65 
51 

71 
49 

82 

50 

89 
56 

92 

90 

63 

69 

69 

73 
52 

83 
63 

89 
62 

86 
56 

78 
54 

79 
53 

86 

56 

86 

63 

88 

60 

62 
61 

85 
55 

76 
57 

82 
59 

82 
60 

66 
63 

73 
55 

80 
55 

94 

72 

94 

70 

91 
70 

61.8 
56.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

7B 
57 

73 
60 

86 
51 

92 
62 

93 
62 

95 

64 

79 
54 

73 

80 
5 1 

88 
65 

89 
64 

89 
67 

63 
59 

83 
59 

88 
58 

89 
63 

-91 
63 

95 
68 

90 
69 

79 
58 

84 
57 

84 

64 

. 

62 

67 
65 

91 
59 

99 

70 

97 
72 

99 
69 

92 
69 

67.2 
61.3 

BARRINGTON   1  SE 

MAX 
MIN 

78 
54 

82 
56 

84 

50 

94 
58 

94 
66 

98 
68 

68 

62 

72 
54 

az 
46 

78 
50 

90 
60 

90 
64 

94 
68 

84 
58 

68 

5: 

66 

52 

92 
66 

96 
64 

97 
64 

92 
68 

87 
56 

86 

60 

63 
62 

98 
60 

62 
65 

83 

60 

<J 

73 

102 
74 

100 
70 

93 

74 

69.3 

61.1 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 
MIN 

71 
55 

74 
56 

85 
53 

90 
60 

92 
68 

92 
66 

86 

63 

67 
49 

72 
48 

79 
53 

86 
65 

69 

67 

89 

62 

76 
59 

61 
58 

86 
56 

86 

60 

90 
66 

87 
69 

91 
64 

76 
56 

84 

57 

85 
68 

91 
63 

81 

62 

82 
61 

96 
69 

97 
73 

93 

73 

93 

72 

83.0 
62.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

66 
56 

76 
57 

80 
57 

86 
60 

94 
68 

90 
65 

68 
64 

64 
49 

67 
49 

71 
5  2 

86 
68 

91 
67 

82 
59 

75 
57 

72 
57 

84 
57 

89 

63 

93 
66 

82 
65 

92 
61 

71 
5  = 

85 
57 

64 
66 

85 

64 

80 
59 

76 
60 

96 
67 

99 
76 

95 
75 

94 

76 

63.2 
61  .9 

CHICAGO  WSO 

MAX 
MIN 

71 
59 

75 
59 

86 
60 

93 
65 

97 

72 

97 

70 

69 
69 

69 

50 

71 
49 

60 
53 

87 
69 

89 
68 

90 
64 

77 
62 

83 
61 

89 
61 

93 
66 

94 
67 

91 
71 

95 
66 

7* 
61 

84 
56 

83 
68 

93 
67 

83 
59 

85 

60 

101 
73 

101 
76 

96 
75 

96 

73 

87.1 
64 . 3 

DE  KALR 

MAX 

MIN 

76 
55 

72 
59 

84 
55 

91 
62 

! 

69 

92 
67 

82 

75 
50 

74 
47 

76 

67 
65 

86 
64 

92 
66 

82 
60 

85 
I  6 

87 
60 

86 

65 

8  = 
64 

93 
68 

87 
66 

77 
5° 

63 
59 

83 
64 

90 
61 

62 
62 

66 

61 

95 

71 

95 

75 

92 
69 

88 

72 

85.6 
62.4 

GERHARD   WOODS    ST  PURK 

MAX 

76 
59 

78 
62 

89 
56 

94 
6 1 

94 
61 

96 

91 
68 

83 
56 

79 

85 

50 

92 
64 

91 
64 

91 
61 

89 

61 

86 

58 

91 

56 

91 
66 

94 

60 

100 
69 

94 
70 

81 

59 

86 

53 

67 
63 

91 
63 

89 
67 

91 
62 

9J 

70 

96 

70 

95 
66 

93 

73 

69.6 
62.4 

JOLIET 

MAX 

85 

58 

76 
60 

82 
56 

92 
62 

94 
71 

96 

90 

86 
52 

74 
48 

65 

66 
61 

J- 

61 

90 
66 

90 
60 

83 
59 

89 
59 

90 
63 

93 
63 

95 
69 

93 

72 

85 

60 

84 
34 

86 
62 

92 
62 

92 
62 

92 
60 

98 
71 

96 

70 

98 

70 

95 

74 

89.4 

62.7 

MARENGO 

MAX 

76 
51 

76 
57 

84 

92 
59 

i: 

90 

62 

77 
5 1 

69 

79 
47 

69 
58 

>0 
62 

90 

81 
55 

84 

51 

90 
55 

91 
64 

93 
61 

93 
63 

87 

66 

82 
58 

85 

57 

64 

61 

98 

60 

85 
64 

67 
55 

96 
6  * 

96 

73 

96 
69 

90 
72 

66.6 
59. <, 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

78 

59 

79 
61 

89 
59 

93 
64 

94 

72 

94 

73 

66 

71 

79 

80 

81 

93 
65 

92 
63 

93 
69 

88 
64 

87 

6] 

90 
60 

90 
63 

93 
63 

96 

71 

96 

72 

81 

62 

66 
58 

90 
66 

93 
63 

90 
67 

91 
63 

93 

73 

99 

77 

96 

71 

88 

73 

89.6 
65.1 

PARK  FOREST 

MAX 

76 
58 

74 

•-  D 

86 
56 

92 
64 

n 

67 

95 
67 

69 
65 

65 
49 

ro 

47 

84 

47 

83 
64 

89 

65 

66 

63 

77 
56 

82 
58 

89 
55 

86 

64 

90 
61 

85 
65 

91 
63 

75 
58 

83 
52 

63 
63 

90 
61 

66 
59 

69 

60 

99 
71 

97 
73 

93 
66 

92 
72 

65.6 

61.1 

Peru  sewage  plant 

MAX 
MIN 

WAUKEGAN   S  WSW 

MAX 

MIN 

63 
44 

60 
48 

73 
51 

73 
52 

82 
56 

92 
6S 

90 
67 

84 

55 

62 
44 

63 

47 

65 

53 

62 

8  3 

69 

65 

67 
59 

79 
56 

75 
56 

79 
58 

85 

63 

88 

62 

74 
61 

87 
56 

71 
56 

82 
59 

78 

6  a 

61 
63 

74 
58 

76 
39 

94 

93 

92 
74 

79.2 
56.3 

WHEATON  3  SE 

•          *  « 

MAX 
MIN 

77 
56 

74 
57 

85 

92 

93 

95 

70 

86 
66 

62 
55 

73 
45 

80 
47 

87 
5H 

90 

9  1 

9C 
65 

69 
56 

84 

56 

68 
56 

91 
57 

92 
57 

93 
66 

91 
71 

79 
J7 

84 
52 

86 

63 

91 
6  - 

91 
66 

86 
59 

97 
67 

98 

71 

96 

67 

94 

72 

87.9 
60.4 

WEST 

S3 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

83 
61 

80 
b : 

89 
59 

89 
61 

92 
69 

92 
70 

84 
64 

7B 
60 

8  J 
53 

81 
59 

91 
67 

38 
64 

66 
66 

86 
64 

87 

6( 

87 
66 

66 
67 

69 
67 

97 
71 

92 
71 

8? 

69 

65 
64 

66 
60 

K 

5 : 

92 
66 

93 
65 

<- 

73 

96 

73 

92 
71 

83 

69 

87.9 
63.2 

Sm  FUUrooe*  Not4>«  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GOLDEN   1  NW 

MAX 
MIN 

62 

69 
57 

90 
57 

92 
61 

94 
68 

92 
69 

91 
67 

85 
64 

83 
54 

81 
63 

89 

68 

92 
63 

89 
64 

89 
65 

83 
64 

86 
64 

87 

65 

89 
62 

92 
73 

91 
65 

83 
68 

83 
59 

68 

60 

91 
65 

92 
70 

95 

70 

95 
73 

95 
70 

91 
69 

67 

70 

68.9 
65.0 

LA   HAR  P  E 

MAX 
MIN 

84 
63 

60 
56 

89 
56 

91 
66 

93 
68 

93 
67 

86 
64 

81 
57 

83 
54 

82 
61 

93 
65 

86 

61 

88 
60 

87 
65 

84 
64 

66 
64 

66 

63 

90 
65 

93 

70 

91 

70 

81 
63 

84 

61 

87 
64 

93 
59 

93 
68 

95 
69 

97 
69 

96 

70 

93 
69 

84 

70 

66.5 
64.1 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

82 
62 

60 
56 

69 
57 

90 
65 

92 
70 

93 
68 

88 
64 

79 
56 

82 
54 

82 
60 

91 
70 

90 
64 

87 
65 

88 
63 

85 
65 

68 

62 

67 
65 

89 
69 

96 

72 

92 
72 

82 
64 

65 
64 

85 
64 

91 
62 

92 
70 

94 
65 

97 
73 

96 
73 

93 
69 

90 
73 

88.5 
65.3 

QUINCY 

MAX 
MIN 

64 
62 

79 
60 

68 

60 

92 
69 

93 
72 

92 
72 

91 

72 

81 
65 

82 
57 

80 
64 

87 

70 

92 
66 

68 
67 

66 
67 

85 
64 

66 
66 

86 
66 

92 
70 

95 
76 

93 

72 

83 
64 

85 
64 

90 
69 

93 
66 

95 

77 

99 

75 

99 

77 

96 
73 

92 
73 

88 
74 

89.  l 
68.4 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
61 

80 

60 

87 
58 

90 
67 

91 
71 

92 
69 

69 

70 

62 
65 

S3 
56 

61 
65 

88 
65 

92 
65 

90 
66 

65 

66 

81 

66 

84 
65 

84 
65 

90 
69 

92 
74 

92 
71 

62 
64 

84 
59 

88 

66 

92 
63 

94 

71 

96 
69 

96 

71 

94 
69 

91 

70 

84 

67 

67.9 
66.  1 

RUSHVILLE 

*           »  * 

MAX 
MIN 

84 
61 

87 
54 

86 

56 

92 
60 

90 
63 

90 
66 

89 
67 

85 
60 

86 
51 

67 

54 

69 
66 

88 

60 

89 
62 

88 
63 

84 

62 

87 

62 

83 
66 

69 
68 

95 
72 

92 
70 

68 
68 

86 
53 

92 
64 

94 
68 

95 
66 

98 

70 

98 

72 

97 

70 

93 
68 

91 
66 

90.0 
63.7 

CENTRAL 

34 

BLODMINCTON  NORMA 

MAX 
MIN 

82 
62 

60 
60 

66 
61 

90 
67 

93 
70 

92 
70 

92 
73 

90 
60 

79 
48 

81 
58 

93 
68 

91 
66 

68 
66 

88 
66 

68 
64 

86 
63 

86 
63 

91 
70 

98 
73 

98 
70 

93 
63 

85 
56 

86 
66 

90 
63 

95 
65 

95 
62 

98 
75 

97 

72 

95 
71 

91 

71 

90.1 
65.4 

CHFNOA 

MAX 
MIN 

83 
61 

60 
61 

90 
57 

9? 
61 

93 
69 

93 
71 

91 
71 

85 
59 

79 
47 

84 
53 

94 
70 

91 
66 

96 

77 

88 
65 

88 

62 

90 
58 

91 
58 

93 
65 

97 
68 

93 
66 

82 
53 

86 
53 

88 
65 

93 
59 

93 
65 

93 
61 

97 

70 

97 
67 

94 

70 

90 
71 

90. 1 
63.4 

DECATUR 

MAX 
MIN 

79 
63 

65 
61 

86 
60 

89 
66 

92 
67 

92 
69 

90 

70 

82 
62 

81 
51 

79 
56 

91 
67 

86 
65 

89 
65 

87 
65 

84 

65 

87 
64 

89 
62 

92 
65 

97 
68 

92 
65 

88 
65 

84 
55 

66 
66 

91 
63 

93 
67 

96 
67 

97 

72 

93 
70 

92 
69 

91 
71 

88.9 
64.8 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

63 
61 

85 

60 

90 
60 

92 
64 

94 
68 

96 
66 

93 

71 

85 
58 

62 
50 

80 
56 

94 
66 

91 
65 

94 
64 

93 
65 

87 
65 

89 

60 

87 

61 

92 
63 

99 

71 

90 
65 

85 
63 

86 

54 

67 
66 

92 
61 

95 
65 

95 
63 

97 
73 

95 

70 

93 
ft7 

92 

71 

90.3 
63.8 

Havana  pOwEP  station 

MAX 
MIN 

65 

62 

82 
60 

89 
60 

92 
66 

95 

70 

91 
67 

92 
73 

91 
61 

86 

52 

81 
59 

93 
70 

90 
63 

90 
65 

92 
69 

87 
65 

91 
64 

86 

63 

90 
67 

98 

70 

91 

71 

91 
66 

87 
55 

92 
67 

95 

63 

100 
70 

100 
67 

100 
74 

100 
71 

08 

66 

93 
71 

91.7 
65.6 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

61 
58 

80 
58 

69 
56 

90 
61 

91 
67 

91 
71 

86 

71 

88 

82 

81 

92 

91 

87 

66 

68 

89 

87 

91 

96 

94 

84 

85 

66 

92 

91 

97 

96 

97 

95 

95 

69.3 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

83 
62 

81 

62 

86 

60 

88 

67 

91 

70 

90 
68 

89 
73 

80 
61 

81 

52 

80 
59 

91 
66 

83 
67 

89 
65 

67 

67 

82 
65 

83 

65 

84 

63 

69 
63 

96 

73 

94 
69 

69 
67 

64 
56 

67 
68 

91 
64 

96 
66 

96 
66 

95 

75 

94 
72 

91 

67 

91 
71 

88.0 
65.8 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 
MIN 

82 
61 

83 

53 

90 
56 

91 

67 

94 
62 

93 
67 

93 
61 

81 
59 

83 
50 

61 
59 

96 
66 

88 
65 

90 
63 

86 

67 

86 

65 

87 
64 

87 
62 

92 
65 

98 

72 

94 
69 

69 

85 

54 

91 
67 

93 
62 

98 
70 

96 
66 

99 

73 

98 
69 

94 
63 

92 
71 

90.5 
63.6 

MINONK   3  NE 

MAX 
MIN 

84 
63 

60 
59 

89 
58 

90 
64 

93 
68 

94 
69 

93 
68 

86 
56 

81 
46 

80 
51 

92 
64 

89 
65 

90 
63 

88 
63 

69 
59 

90 
57 

90 
58 

91 
61 

97 
66 

95 
68 

83 
60 

87 
53 

86 
64 

91 
61 

92 
65 

91 
60 

9ft 

70 

97 
71 

96 
66 

91 

71 

89.8 
62.2 

PEORIA  wSO 

MAX 
MIN 

78 
63 

80 
58 

86 
58 

89 
65 

91 
67 

91 
68 

89 
63 

79 
57 

80 
50 

82 
59 

94 
67 

89 

63 

90 
65 

69 
67 

88 
66 

69 

64 

86 
63 

94 
65 

100 
69 

93 

70 

83 
60 

86 

54 

91 
67 

95 
61 

96 
67 

95 
65 

99 
71 

99 
71 

95 
68 

90 
68 

89.7 
63.9 

PRINCEVILLE  1  N 

*          f  * 

MAX 
MIN 

82 
63 

79 
59 

86 

60 

88 
66 

91 
69 

90 
70 

89 
70 

62 
56 

79 
50 

81 
56 

91 
67 

87 
64 

86 
65 

84 
65 

85 
63 

86 
61 

e6 

67 

91 
67 

98 
69 

96 

72 

85 
64 

85 

56 

87 

67 

93 
59 

92 
65 

68 
62 

95 
73 

95 

73 

94 
71 

90 
73 

86.0 
64.6 

EAST 

35 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

83 
62 

85 

63 

88 
61 

91 
61 

91 
64 

94 
66 

93 
67 

66 
56 

78 
51 

81 
53 

92 
62 

92 
66 

93 
65 

90 
67 

85 
65 

87 
39 

87 
57 

89 
55 

97 
70 

93 
65 

90 
65 

85 

53 

66 
62 

93 
64 

93 
64 

94 
65 

97 

70 

97 
73 

92 
64 

93 

72 

89.8 
63.0 

HOOPESTON 

MAX 

Mm 

79 
61 

82 
62 

87 
62 

91 
65 

91 
70 

91 
71 

90 
65 

66 
59 

76 
49 

60 
53 

50 
64 

92 
66 

91 
67 

89 
65 

85 
64 

86 
59 

68 
60 

90 
58 

97 

72 

91 
67 

81 
61 

86 

53 

86 
66 

93 
65 

91 
65 

91 
62 

96 
76 

96 
75 

92 
68 

93 

70 

88.6 
64.0 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

Mm 

82 
61 

78 

62 

89 
56 

94 
63 

96 

70 

96 
72 

93 
66 

90 
58 

77 
49 

84 
53 

90 
66 

90 
66 

90 
68 

86 
63 

87 
59 

68 
58 

90 
59 

93 
58 

98 
67 

95 
67 

77 
60 

85 
52 

87 
65 

91 
62 

90 
67 

90 
61 

97 

72 

98 
73 

97 

67 

93 

72 

89.8 
63.1 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

Mm 

81 

63 

62 
60 

91 
57 

95 
66 

97 
68 

97 
69 

93 
68 

88 

57 

77 
47 

64 
53 

94 
66 

92 
66 

92 
63 

90 
63 

67 
61 

89 
56 

90 
58 

93 
60 

96 
66 

94 
69 

81 
59 

86 
51 

66 

63 

90 
60 

92 
65 

92 
60 

96 

71 

93 
72 

94 
66 

93 

71 

90.5 
62.5 

PONTIAC 

MAX 

Mm 

63 
61 

61 
61 

90 
60 

93 
68 

94 
70 

94 
73 

91 
70 

89 
59 

78 
49 

83 
55 

94 
67 

91 
65 

91 
67 

92 
64 

66 

61 

90 
61 

89 
61 

92 
59 

99 
71 

93 
69 

92 
62 

86 
56 

85 

ll 

89 
64 

92 
66 

90 
62 

97 

72 

96 
74 

95 
66 

91 
72 

90.2 
64.5 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

83 
62 

64 
64 

87 
67 

92 
60 

93 
70 

94 

70 

94 
70 

94 
61 

79 
50 

80 
56 

94 
56 

94 
67 

94 
67 

92 
67 

69 
65 

66 

68 

64 

91 
62 

98 
69 

68 

92 
63 

66 
55 

87 
67 

93 
66 

67 

94 
63 

97 
73 

73 

96 

70 

92 
67 

91.1 
64.9 

URSANA 

MAX 

Mm 

79 
63 

85 

61 

88 

62 

90 
69 

92 
69 

93 
71 

92 
66 

83 
55 

79 
53 

81 
56 

93 
66 

90 
65 

93 
6  8 

90 
68 

84 
65 

87 

88 
65 

91 

95 
69 

92 
67 

60 
60 

65 
5  7 

66 
6  5 

92 

94 

95 

96 

72 

95 
72 

94 
6  6 

93 
70 

89.2 
64.9 

HATSEKA  2  NW 

*           *  * 

MAX 

Mm 

78 
56 

81 
61 

88 
57 

93 
61 

95 
67 

94 
68 

91 
69 

91 
58 

74 
47 

82 
53 

90 
65 

93 
65 

90 
66 

88 
64 

66 
61 

88 

57 

69 
56 

92 
56 

98 
70 

94 
66 

75 
60 

64 
52 

86 
66 

91 
62 

90 
65 

94 

62 

95 
68 

97 
73 

92 
67 

92 

73 

89.0 
62.6 

WEST  SOUTHWEST 

3< 

ALTON  DAM  26 

MAX 

Mm 

62 
56 

78 
63 

65 

60 

87 
64 

89 
69 

89 

70 

90 
73 

88 
65 

80 
57 

8? 
61 

82 
67 

89 
65 

69 
68 

89 
62 

89 
67 

80 
65 

85 
66 

85 

68 

91 
72 

92 
71 

90 
69 

85 

63 

85 
68 

67 
66 

94 

72 

95 
74 

95 
75 

97 
71 

94 
71 

94 

73 

88.0 
67.0 

CARL INVILLE 

MAX 

Mm 

61 
63 

87 

60 

86 
59 

89 
63 

69 
67 

91 
66 

91 
70 

67 

60 

83 
53 

81 
59 

91 
67 

91 
66 

88 
65 

87 
65 

62 
66 

86 

62 

65 

62 

90 
65 

95 

71 

92 
68 

88 

66 

84 
54 

87 
66 

92 
61 

96 
69 

95 
67 

96 

73 

94 
68 

92 
67 

90 
69 

88.9 
64.5 

CRICGSVILLE 

MAX 

Mm 

81 
62 

61 
61 

87 

60 

88 
67 

89 

71 

89 

71 

68 

71 

63 
61 

81 
54 

80 
64 

87 
66 

90 
67 

87 
67 

87 
67 

82 
64 

85 
35 

85 
64 

88 
67 

94 
75 

92 
70 

82 
64 

82 
62 

89 
68 

91 
65 

96 
70 

96 

71 

96 
74 

94 
70 

91 
71 

89 

72 

87.7 
66.4 

HILLSBORO 

MAX 

Mm 

79 
61 

88 

62 

86 

59 

88 
66 

90 
67 

91 
70 

92 

70 

86 
62 

83 

55 

79 
60 

86 
60 

66 
65 

86 
65 

88 

65 

60 
67 

84 
65 

69 

62 

90 
62 

94 
73 

92 
68 

84 
68 

84 
55 

86 
63 

92 
63 

98 
69 

94 

70 

94 

72 

93 
68 

91 
67 

91 
68 

88.3 
63.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

82 
61 

62 
60 

65 
60 

88 
62 

89 

67 

91 
69 

91 
72 

89 
62 

61 

53 

63 
64 

83 
65 

90 
65 

90 
62 

86 

66 

87 
66 

82 
64 

84 
63 

84 
66 

69 
68 

93 
69 

91 
65 

81 
57 

63 

61 

88 

59 

90 
69 

96 
69 

93 

72 

95 
69 

94 
66 

91 
70 

87.8 
64.7 

JERSEYVIILE  2  SW 

MAX 

Mm 

81 
63 

63 

60 

84 
58 

86 
56 

87 
66 

88 

67 

89 
68 

88 
63 

63 

57 

83 
62 

86 
67 

90 
65 

89 
65 

86 

65 

79 
67 

84 
64 

84 
63 

88 
66 

93 

72 

91 
69 

89 
66 

62 
56 

66 
65 

91 
58 

95 

72 

94 
64 

95 

70 

93 
67 

92 
66 

92 
69 

68.0 
64.6 

MORRISONVILLE  *  SE 

MAX 

Mm 

81 

61 

68 

62 

86 
60 

89 
66 

92 
68 

92 
69 

93 
71 

88 
63 

82 
54 

80 
59 

92 
67 

89 
65 

86 
63 

85 
64 

79 
66 

64 
64 

86 

64 

90 
64 

95 
73 

91 
68 

65 
66 

63 
58 

66 
64 

91 
64 

96 
69 

97 

70 

97 
73 

92 
69 

93 
67 

90 
70 

86.6 
65.5 

PANA 

MAX 

Mm 

76 

62 

85 
60 

65 
60 

87 
65 

88 
68 

89 
69 

90 
70 

85 

62 

80 
55 

77 
59 

85 
65 

89 
65 

66 
68 

82 
65 

79 
65 

63 
64 

82 
63 

88 
64 

94 

72 

88 
67 

64 
68 

80 
56 

65 
65 

89 
66 

94 
69 

94 

70 

94 
71 

91 
70 

89 
68 

90 
71 

66.3 
65.4 

S*«  Reference  NoIm  Following  Stitlon  Indttx 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Monlh 

• 

Fj 
■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SPRINGFIELD  MSO 

MAX 

MIN 

83 
63 

87 
61 

91 
61 

92 
69 

95 

70 

95 
72 

93 
69 

82 
61 

84 
54 

83 
61 

95 
69 

90 
68 

90 
66 

91 
67 

83 
67 

87 
66 

86 

64 

93 
70 

96 

74 

93 
71 

84 

s  3 

87 
53 

90 
69 

94 
64 

too 

71 

100 
71 

99 
76 

98 

71 

95 
71 

93 

70 

91.1 
66.8 

SPRINGFIElO  4  SE 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
62 

87 
62 

88 
65 

90 
70 

92 
72 

92 
73 

91 
64 

81 
53 

S3 
57 

81 
62 

92 
59 

88 

86 
63 

87 
67 

83 
63 

86 
64 

86 
67 

91 
72 

97 
61 

92 

83 
56 

86 
67 

89 
64 

93 

99 
78 

91 
75 

99 

96 
7 1 

93 
73 

89.2 
65.5 

V1RDEN  1  SSW 

MAX 
MIN 

83 
63 

87 

60 

It 
67 

89 
65 

92 
67 

92 
69 

92 
72 

90 
61 

84 

52 

61 
59 

92 
67 

90 
65 

67 
63 

86 
64 

80 
65 

87 
62 

85 

62 

90 
64 

96 
72 

92 
66 

B9 
! ' 

65 

52 

86 
64 

92 
59 

97 
62 

100 
65 

97 
71 

95 
68 

93 
67 

92 
65 

89.6 
64.0 

WHITE    HALL    1  E 

MAX 
MIN 

•            *  * 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

77 
60 

84 
63 

83 
63 

87 
68 

88 

70 

89 
71 

90 

72 

86 
64 

75 
55 

78 
58 

90 
67 

86 
66 

86 

71 

83 
68 

78 
67 

83 
65 

83 
65 

68 
67 

93 
73 

89 
66 

85 
69 

60 
56 

63 
67 

90 
69 

94 
66 

94 

72 

95 
74 

93 
72 

90 
71 

91 
73 

66.4 
67.0 

EFFINGHAM 

MAX 

MIN 

83 
55 

86 
63 

88 
5" 

91 
71 

94 
73 

95 
66 

92 
66 

87 
63 

B7 
53 

86 
56 

95 
56 

'- 

65 

90 
69 

90 
60 

81 
58 

B9 

64 

89 
63 

91 
66 

91 
68 

89 
64 

87 
66 

65 

62 

90 
60 

95 
68 

96 
69 

101 
68 

100 
70 

95 
69 

96 
■  B 

92 
67 

90.9 
64.2 

flora  5  Nw 

MAX 
MIN 

80 
64 

87 
65 

88 

59 

69 
64 

91 
68 

92 
66 

90 
72 

63 
63 

84 
)i 

80 
56 

91 
64 

91 
68 

90 
70 

88 
66 

81 

67 

63 
66 

85 
62 

90 
61 

95 

72 

92 
64 

89 
73 

89 

52 

88 
65 

92 
65 

96 
72 

97 

70 

98 

93 
66 

93 
65 

93 
70 

89.3 
65.5 

MARSHALL    1  E 

MAX 

Mm 

79 
60 

78 
60 

85 
59 

83 
64 

89 
66 

90 
68 

90 
70 

90 
63 

84 
56 

80 
54 

90 
61 

87 
62 

89 
65 

88 

67 

82 
66 

85 

64 

86 

60 

98 
59 

94 
69 

91 
65 

89 
67 

82 
55 

86 

62 

9: 

64 

94 
66 

98 
66 

99 

70 

96 
70 

92 
65 

93 
69 

86.4 
63.9 

MATTOON 

MAX 
MIN 

7? 
63 

85 
61 

86 
61 

89 
66 

90 
67 

92 

70 

91 
70 

60 
59 

79 
54 

79 
57 

91 
65 

67 
65 

87 

70 

84 

67 

81 
6'. 

85 
64 

64 
62 

89 
63 

95 
68 

92 
65 

8  ' 

60 

64 
54 

86 
65 

92 
67 

97 
67 

97 

70 

97 

70 

94 
71 

93 
68 

92 
72 

67.6 
64.9 

MOWEAQUA 

MAX 
MIN 

78 

62 

87 
60 

68 

60 

90 
65 

91 
68 

93 
66 

91 
70 

89 
63 

81 
54 

61 
58 

93 
65 

9C 
67 

69 
67 

86 
65 

6  J 
64 

86 
64 

67 
63 

91 
60 

97 
64 

90 
66 

Bl 
6t 

84 

54 

86 

66 

91 
63 

97 
66 

98 

70 

97 
69 

96 
68 

93 

67 

93 
69 

89.4 
64.5 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

81 
64 

87 
62 

86 
59 

90 
59 

90 
66 

92 
66 

91 
73 

65 

62 

81 

57 

62 

56 

93 
63 

90 
65 

69 
69 

85 
66 

82 
66 

63 

64 

66 

62 

90 
64 

95 
72 

90 
65 

8  i 
69 

63 
53 

86 
61 

92 
63 

96 

72 

98 
69 

98 
69 

93 

67 

94 
69 

95 
70 

89.3 
64.6 

OLNEV  2  S 

MAX 
MIN 

77 
65 

85 

62 

86 
59 

89 
63 

89 

65 

90 
67 

89 

73 

85 
64 

61 
60 

78 
57 

90 
62 

89 
65 

88 

71 

86 
67 

81 
67 

85 
63 

85 
60 

90 
6! 

94 

72 

91 
64 

90 

e  s 

63 
55 

86 
62 

91 
6' 

97 
72 

tt 
67 

97 

96 
68 

91 
67 

93 
71 

88.3 
65.2 

Palestine 

MAX 

Mm 

74 
63 

84 

62 

86 

61 

88 
67 

89 
69 

89 

86 
73 

82 
64 

77 
61 

80 
56 

89 
64 

en 
66 

88 

71 

83 
68 

78 
57 

63 
65 

83 
62 

66 
60 

91 
69 

89 

65 

8' 

70 

61 
57 

86 
62 

91 
69 

97 

72 

96 

71 

97 

72 

69 

72 

93 
68 

93 

72 

86.8 
66.0 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

77 
63 

84 

62 

86 
62 

89 
69 

90 
69 

90 
70 

90 
66 

81 
61 

BO 
54 

80 
55 

91 
65 

69 
65 

88 
67 

85 
66 

83 
66 

86 
63 

66 

61 

90 
61 

94 

72 

91 
65 

87 
66 

84 

55 

87 
61 

91 
70 

96 
62 

91 
70 

9  9 

73 

95 

72 

95 

94 

73 

68.3 
65.1 

Salem  wSmo 

MAX 

Mm 

73 
63 

87 
59 

86 
58 

89 
64 

90 
67 

91 
65 

91 

71 

83 
65 

62 
59 

80 
59 

90 
65 

91 
65 

69 
70 

85 
66 

79 
64 

83 
66 

84 
65 

89 
66 

92 
71 

91 
67 

68 

70 

83 
56 

86 
64 

90 
67 

96 
73 

95 
71 

96 
72 

89 

67 

90 
67 

92 
70 

87.7 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

83 

65 

85 
61 

87 
60 

90 
66 

91 
67 

93 
67 

93 
68 

91 
61 

63 

54 

80 
57 

94 
65 

92 
65 

90 
68 

67 

64 
64 

es 

64 

85 

62 

69 
58 

95 
71 

91 
65 

»c 

66 

85 
56 

66 
65 

9; 

65 

93 
67 

96 
66 

97 

70 

95 

70 

93 
67 

93 
69 

89.7 
64.7 

vandalia  faa  airport 

MAX 

Mm 

75 
61 

86 

60 

88 

60 

69 
65 

90 
66 

94 
68 

93 
70 

79 
66 

84 
58 

79 
60 

93 
65 

93 
66 

91 
67 

87 
66 

S3 

85 
66 

86 
65 

91 
65 

94 

71 

93 
67 

84 
64 

87 
55 

90 
66 

96 
63 

101 
74 

100 
69 

101 
71 

95 

69 

93 
68 

94 
69 

89.6 
65.6 

WINDSOR 

«            *  » 

MAX 

Mm 

82 
63 

84 

59 

87 

60 

89 

66 

90 
67 

91 
69 

91 
69 

88 
61 

81 
53 

31 
56 

92 
65 

86 
64 

67 
68 

86 
66 

83 
64 

86 

62 

87 
64 

88 
64 

94 
69 

90 
65 

87 
61 

64 
53 

85 

64 

91 
66 

96 
67 

96 
68 

97 
72 

95 
69 

93 

66 

91 

70 

88.6 
64.3 

SOUTHWEST 

98 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

74 
62 

85 
56 

87 

60 

69 

68 

89 
68 

91 
68 

87 
69 

82 
64 

82 
63 

86 
61 

93 
71 

93 
72 

87 
69 

87 
66 

86 
66 

89 
66 

93 
67 

90 
72 

92 
67 

89 
72 

87 
60 

69 
65 

94 
67 

98 

71 

9B 

77 

97 

72 

87 

70 

94 
67 

94 
68 

69.3 
67.0 

BELLEVILLE  SO  ILL  IINIV 

MAX 

Mm 

Bl 
61 

86 

59 

86 

88 

61 

89 
68 

89 

71 

91 

77 

88 

65 

84 
58 

83 
60 

92 
64 

93 
69 

93 

70 

91 
65 

82 
64 

64 
62 

85 

60 

91 
62 

94 
73 

94 

71 

r-3 

74 

65 
54 

88 
65 

94 
60 

99 
69 

100 
74 

99 
72 

99 
65 

94 
64 

95 
66 

90.3 
65.7 

CAHOKIA 

MAX 

Mm 

84 
55 

80 
59 

8  5 
55 

87 
63 

90 
64 

90 
67 

86 
66 

91 
68 

76 
61 

80 
61 

61 
61 

84 
62 

84 
61 

90 
62 

65 

64 

60 
65 

86 
62 

62 

92 
69 

96 

93 
71 

87 
55 

82 
66 

91 
61 

90 
69 

99 
68 

99 
i  9 

99 
65 

95 

66 

66.0 
63.9 

CAIRO  WSO 

MAX 

Mm 

72 
65 

86 
62 

B9 
67 

89 

72 

91 
73 

91 
72 

84 

72 

84 
65 

64 
66 

86 
67 

90 
73 

94 
75 

93 
75 

89 

70 

83 

71 

87 

70 

88 
71 

90 
73 

88 

70 

92 
70 

69 
74 

86 
69 

67 

70 

92 
73 

99 
78 

97 
77 

96 
74 

87 

73 

«2 
74 

93 
75 

88.9 

71.2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

8? 
65 

85 
59 

86 

60 

88 

64 

90 
68 

69 
66 

87 

72 

84 

66 

64 
65 

85 

62 

90 
66 

93 
69 

93 

72 

90 
66 

66 
67 

85 

67 

87 
65 

93 
66 

91 
69 

94 
70 

91 
71 

86 
59 

69 
68 

94 
66 

98 
74 

99 
75 

93 

74 

87 

72 

93 
67 

93 

71 

89.7 
67.4 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

81 
56 

74 
61 

59 

86 
63 

88 
62 

89 
68 

90 

70 

90 
66 

78 

62 

61 
63 

80 
65 

90 
65 

91 
69 

89 
66 

65 
65 

60 
66 

83 
67 

63 

67 

90 

72 

94 
69 

92 
73 

85 
38 

82 
63 

87 
66 

93 

72 

98 

72 

95 
74 

97 
67 

91 
70 

92 
71 

87.9 
66.3 

C08DEN  2  S 

MAX 

Mm 

82 
58 

84 
54 

8*. 

50 

87 
63 

69 
68 

91 
68 

86 
68 

84 
63 

81 

b  : 

85 

59 

88 
64 

92 

70 

90 
69 

87 
66 

64 
65 

65 
65 

87 
64 

91 
65 

69 
66 

92 
63 

9C 
66 

85 
59 

88 

62 

93 
64 

96 
68 

98 

70 

96 
72 

93 
66 

90 
64 

90 
66 

88.6 
64.4 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

84 
62 

87 
60 

1" 

59 

87 
64 

90 
66 

91 
62 

91 
71 

86 
67 

a.' 

61 

83 
60 

92 
67 

»5 
68 

93 
67 

91 
65 

!  1 
67 

84 
65 

88 
66 

92 
66 

93 
69 

93 
68 

9  1 

71 

90 
55 

89 
66 

5^ 

69 

100 
73 

100 
73 

100 
72 

98 
66 

96 

67 

95 

75 

91.0 
66.2 

MAKANDA    1  NV 

MAX 

Mm 

75 
62 

85 
62 

66 
60 

88 
67 

89 
69 

90 
69 

87 

70 

85 
64 

81 
62 

83 
61 

90 
69 

91 
69 

90 
71 

86 
67 

67 

84 
66 

85 
65 

91 

70 

90 
67 

92 
68 

87 

71 

85 
58 

89 

67 

93 
69 

93 
73 

96 
77 

96 
75 

65 
69 

92 
67 

91 
70 

88. 1 
67.4 

MARION   4  NNE 

MAX 

Mm 

85 
63 

84 
59 

85 

60 

86 
64 

87 
66 

88 
65 

84 
66 

78 
56 

80 
64 

63 
61 

86 

67 

90 
67 

89 
71 

87 
66 

82 
67 

82 
67 

85 
67 

19 
66 

87 
66 

89 

67 

87 

71 

82 
58 

86 
63 

90 
66 

94 

72 

96 
73 

96 

72 

69 
68 

90 
68 

91 
70 

86.6 
66.0 

NASHVILLE  *  Nfc 

MAX 

Mm 

81 
63 

87 
60 

87 

e  o 

89 
66 

90 
69 

92 
67 

91 
70 

86 
67 

82 
6C 

81 
61 

92 
66 

90 
66 

88 
67 

87 
66 

8" 
66 

82 
65 

84 
66 

89 
68 

93 
69 

92 
68 

91 
70 

83 
56 

86 
69 

94 
67 

96 

72 

98 
74 

74 

96 
67 

91 
68 

93 

70 

89.1 
66.6 

SPARTA 

MAX 

Mm 

74 
62 

86 
59 

89 

59 

87 
62 

69 
67 

89 
65 

89 

71 

87 
69 

84 

6? 

83 
60 

90 
66 

93 
68 

92 
69 

88 
65 

84 
6! 

85 

65 

86 
64 

93 
65 

90 
66 

91 
69 

It 

72 

85 
59 

66 

67 

92 
65 

97 
73 

97 
75 

96 
75 

67 
69 

92 
67 

92 
71 

88.6 
66.9 

WATERLOO  I  WSW 

*          *  * 

MAX 

Mm 

82 
63 

86 
60 

88 
58 

89 
64 

89 
68 

89 
66 

90 
72 

88 

68 

85 
62 

85 
63 

90 
64 

92 
64 

90 
67 

89 
66 

83 

67 

66 

67 

88 
65 

9: 

66 

97 
68 

93 
68 

90 
71 

67 

60 

69 
66 

9- 

63 

99 
71 

96 

73 

91 

74 

96 
68 

93 
68 

94 

71 

90.4 
66.3 

SOUTHEA5T 

09 

ALBION 

MAX 

Mm 

83 
64 

87 
60 

89 
t  ' 

91 
66 

91 
69 

.3 

69 

69 

75 

85 

64 

80 

62 

81 
58 

92 
64 

91 
66 

90 
71 

88 

67 

82 

66 

63 

65 

86 
64 

92 
61 

94 

70 

92 
65 

87 

72 

8» 

56 

8B 

63 

94 
69 

99 
73 

100 
74 

99 

72 

86 
68 

94 
68 

93 

72 

69.9 
66.6 

BROOKPORT  OAM  52 

MAX 

Mm 

79 
63 

86 

60 

!' 

59 

91 
62 

90 
65 

93 
67 

87 

72 

84 

72 

82 
64 

87 
62 

90 
67 

55 

70 

94 

74 

90 
72 

84 

70 

85 
67 

98 
66 

95 
67 

90 
69 

93 
68 

91 
74 

85 

63 

90 
62 

95 

67 

99 
72 

100 
73 

100 
73 

90 
70 

91 
69 

94 
73 

90.6 
67.7 

S*«  fUUranc*  Not»»  following  Station  Indax 


DAILY  TEMPERATURES   '^ms 


Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DIXON  SPRINGS  AS'  C 

MAX 

M1N 

79 
63 

85 
58 

86 

61 

88 
64 

86 
62 

66 

63 

86 
69 

84 

67 

83 
63 

85 

59 

88 
65 

90 
68 

69 

71 

66 

77 

85 
65 

62 
63 

66 
65 

91 
65 

91 
65 

89 
64 

an 

70 

87 
59 

88 

59 

94 
64 

96 

70 

97 

71 

9* 

70 

93 
67 

91 
65 

92 
69 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

MAX 
MIN 

7? 
64 

87 

60 

86 
61 

90 
64 

89 
66 

91 
65 

88 
73 

86 
63 

81 
63 

80 
56 

90 
64 

91 
67 

91 
71 

88 
67 

84 

68 

84 
68 

87 
64 

91 
63 

93 

71 

92 
65 

89 

72 

62 
53 

87 
61 

92 
66 

97 
71 

97 

71 

98 

72 

96 
67 

93 
67 

93 
71 

HARR I SBuRC 

MAX 

MIN 

83 
63 

88 
58 

90 
63 

90 
65 

91 
66 

92 
67 

89 
66 

85 

70 

84 
64 

85 

60 

92 
65 

92 
67 

92 
73 

91 
68 

86 

70 

83 
65 

68 
65 

93 
66 

93 

70 

95 
68 

90 
73 

87 
58 

91 
62 

95 
67 

100 
73 

101 
74 

100 
74 

90 
69 

93 
67 

95 

73 

HCLEANSBOrO  2  E 

MAX 
MIN 

81 
63 

85 

57 

88 

61 

90 
65 

89 
66 

91 
66 

88 

71 

83 
64 

81 
62 

81 
58 

90 
64 

93 
65 

91 
69 

89 
67 

85 
65 

83 
64 

87 
64 

92 
64 

92 
69 

93 
65 

91 

70 

83 
54 

89 
61 

93 
65 

97 
70 

99 
72 

99 

70 

94 
66 

93 
66 

94 
69 

MT  CARMEL  1  NNH 

MAX 
MIN 

75 
63 

84 
60 

87 
60 

89 
66 

89 
68 

90 
67 

87 
69 

77 
63 

79 
62 

79 
59 

89 
62 

69 
66 

87 

71 

67 
67 

81 
67 

84 
66 

85 
63 

90 
62 

92 
70 

90 
63 

86 
66 

86 
55 

86 
59 

90 
67 

95 
72 

96 
70 

97 
71 

94 
67 

91 
66 

92 
71 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

82 
64 

86 
59 

87 
60 

88 
65 

89 
67 

91 
66 

90 
72 

85 
66 

82 
61 

81 
59 

90 
66 

92 
66 

90 
68 

89 
66 

82 
68 

83 
66 

85 
64 

91 
64 

92 
71 

92 
67 

89 

72 

84 
57 

68 
63 

94 
69 

99 
70 

99 
74 

100 
72 

96 
67 

94 
66 

93 

71 

ROS I  CLARE 

MAX 
MIN 

80 
59 

63 
61 

85 

63 

88 
65 

87 
65 

88 
66 

85 
69 

80 
67 

80 
66 

64 

60 

87 
60 

89 

70 

89 
73 

68 

67 

85 
66 

80 
65 

85 
65 

90 
65 

89 
67 

88 
65 

87 

72 

90 
58 

84 
59 

90 
66 

94 
69 

95 

73 

95 

71 

84 
68 

H9 
66 

91 
69 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

Resultant 
Direction 

c 

• 
o 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

a 

CK 

o 

o- 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Averc 

Fastet 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

o 
6 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSO 

41 

SW 

27 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

9 

65 

5.0 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

21 

1.5 

8.9 

36  +  + 

31 

24 

74 

78 

51 

54 

2 

4 

7 

0 

0 

0 

13 

5.3 

CHICAGO  WSO 

19 

1.7 

9.7 

34 

NE 

18 

66 

72 

51 

54 

0 

6 

4 

1 

0 

0 

11 

73 

5.3 

MOLINE  WSP 

20 

3.5 

8.7 

41 

SW 

11 

76 

80 

52 

51 

3 

0 

5 

1 

0 

0 

9 

63 

5.8 

PEORIA  WSO 

19 

3.4 

8.3 

31 

SW 

11 

72 

78 

49 

49 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

83 

6.2 

ROCKFORD  WSO 

19 

2.5 

9.0 

29  +  + 

30 

06 

80 

84 

53 

54 

3 

2 

4 

0 

1 

0 

10 

5.4 

SPRINGFIEl D  WSO 

20 

4.8 

9.5 

41 

W 

11 

69 

76 

44| 

47 

7 

4 

2 

1 

0 

0 

14 

80 

5.2 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
P  A°  R I NGTQN   1  SE 

102 

DATE 

23 

L0WFST  TEMPERATURE 
AURORA  COLLEGE 

40 

DATE 

09 

greatest  tutal  precipitation 
flora  5  nw 

7.05 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.49 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
LA  HARPE 

4.24 

DATE 

12 

Sog  Holorence  Nolo*  Following  Station  Indax 

-  70  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1971 


Station 

Day 

Ol  Month 

1  *  » 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

• 

27 

28 

29 

30 

31 

a      a  * 

NORTHWEST 

01 

.  

1  

HENNEPIN   POWER  PLANT 

WINC 
MAX 
MIN 

'11 
82 
6* 

•  3C 
*62 
89 
64 

*2T 
93 
65 

*29 
96 
69 

*'l 

94 
64 

62 
96 
74 

108 
90 
70 

52 
88 

62 

*61 
86 
65 

.39 
76 
83 
57 

.20 
48 
86 

67 

.22 
47 
95 

67 

•  35 

53 
96 
70 

•  17 
S3 
94 
55 

.  38 

36 
95 
66 

.37 
30 
95 
67 

.37 
48 

92 
67 

.39 

61 
91 
66 

.34 

37 
102 
73 

.39 
94 
93 
70 

.37 
49 
92 
72 

.37 
41 
88 
63 

.30 
37 
93 
69 

.40 
42 
95 
73 

.43 
TO 
91 
68 

.30 
43 
93 
68 

.40 
32 
98 
76 

.-6 

44 
100 
76 

.43 
33 
96 

73 

93 

79 

10.26 
1564 

92.5 
67.8 

•        •  • 

EAST 

05 

JRBANA 

win: 

MAX 
MIN 

■  33 
*58 
89 
54 

~63 
76 
60 

84 
87 
60 

*68 

92 
62 

'68 

95 
67 

loo 

91 
67 

89 
91 
68 

ioe 

89 
60 

57 
90 
51 

.35 
49 
87 

52 

.28 
46 
82 
56 

•  30 
92 
90 
64 

•  30 
85 

92 
65 

.  32 
57 
95 
67 

.  27 
38 
91 
64 

.16 
29 
89 
64 

.33 
32 
95 
64 

.32 
29 
95 

62 

.33 
32 
91 
62 

.22 
63 
93 
65 

.35 
72 
91 
64 

.39 
54 
88 
56 

.27 
37 
90 
37 

.26 
47 
89 
63 

.39 
52 
96 
67 

.31 

75 
95 
66 

.37 
46 

100 
67 

.41 
52 
95 
62 

47 
96 
66 

3! 
-.8 
. 

10.228 
1761 
91.1 
62.5 

•       a  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

SPRINGFIELD  4  SE 

WINC 
MAX 
MIN 

'74 
87 
60 

\a 

81 
64 

*67 
87 
64 

'48 

9* 

63 

*59 

95 
72 

.31 
76 
95 
74 

*90 
95 
72 

114 
91 
65 

•  25 
67 
83 
58 

.  35 
76 
88 

57 

.  1 2 
91 
81 
62 

79 
92 
68 

77 

.15 
71 

.28 
38 
93 
68 

.20 
48 
88 
68 

.24 

62 
93 
67 

.30 
68 
87 
67 

.41 
82 

92 
67 

.37 
105 
98 
69 

.55 
99 
92 
70 

.18 
64 
88 

62 

.  36 
63 
92 
68 

.29 
46 
92 
68 

.38 

63 
95 
70 

.36 
65 
95 
86 

.45 
115 
97 
74 

.42 
^9 
99 
72 

71 
99 

TO 

61 
97 
71 

9.43B 
2192 
91.6 
67.7 

•       a  a 

SOUTHWEST 

08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
80 
82 
56 

.07 
57 
75 
60 

.22 
64 
88 
60 

.28 
49 
90 
60 

.25 

70 
91 
67 

.36 

87 
92 
67 

.37 
101 
92 
67 

.30 
103 
89 

65 

.27 
66 
82 
61 

.29 
65 
88 

61 

.12 
45 
80 
63 

.29 
96 
88 
65 

.26 
49 
96 
66 

.33 
49 
94 
57 

.39 
36 
89 

67 

.22 
55 
83 

67 

.26 
53 
89 
67 

.28 
39 
88 
66 

.31 
80 
91 
67 

.39 
^6 

1O0 
66 

.32 
68 
93 
67 

.33 
91 
83 
58 

.34 
49 
90 
59 

.21 
36 
87 
65 

.35 
56 
95 
66 

.56 

103 
93 
67 

.36 
49 
96 

71 

.47 
83 

97 
67 

.36 

37 
92 
67 

.31 
46 
94 
69 

9.19 
197B 
89.6 
64.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


O 

Day  of  month 

<B 
0> 

Station 

ID 

Q 

(IN] 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«9 
h 

a> 

■s 

URB ANA 

4 

7AM 

67 

66 

68 

71 

73 

74 

74 

72 

69 

70 

71 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

74 

77 

74 

75 

71 

74 

74 

76 

77 

80 

80 

79 

79 

73 

t 

MAX 
MIN 

71 
65 

68 
66 

73 
66 

77 
68 

79 

71 

79 
73 

79 
74 

78 
72 

78 
69 

77 
69 

75 
70 

78 
70 

79 
72 

82 
74 

81 
74 

76 
73 

81 
73 

83 

74 

82 
74 

81 
74 

81 
74 

60 
71 

80 

70 

79 
74 

84 

74 

83 
'5 

66 

77 

67 
80 

98 

79 

67 

79 

79 
72 

e 
5 

1 

7AM 

67 

66 

66 

71 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

75 

74 

75 

75 

76 

75 

76 

7J 

73 

73 

77 

78 

78 

SO 

80 

80 

74 

0 

MAX 
MIN 

68 

66 

68 
66 

70 
66 

72 
68 

74 
71 

76 

73 

76 
73 

75 
73 

76 
72 

75 
71 

73 
71 

75 

_  71 

76 
72 

78 
73 

76 
75 

76 
74 

78 
74 

76 
75 

78 
75 

79 
75 

78 
75 

78 
73 

77 
73 

77 
73 

80 
73 

80 
76 

82 
76 

82 
78 

63 
60 

S3 
80 

76 
73 

6 
i 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


Saa  Reforanca  Nolaa  Following  Station  lndax 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

|| 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Date 

1 

0 

_] 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

V 

a 

.10  or  More 

1 

o 

1.00  or  More 

S  ! 
Si 

S  fc 

hi 

i  * 

5.2 

♦        *  « 

NOVEMBER  1970 

PERU  SEWAGE  PLANT 

49  9 

30 .  6M 

40  •  3M 

a. « 
62 

30  + 

6 

2  3 

7  31 

0 

_ 

1.72 

16 

1  00 

20 

24 

\ 

1 

ROCHELLE  6  NW 

44.7 

28.9 

36.8 

58 

6 

6 

23 

839 

0 

I 

19 

0 

1.63 

-  ^41 

!93 

9 

T 

T 

23 

4 

1 

0 

*       *  * 

DECEMBER  1970 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

36  9M 

19. 4M 

28. 2M 

-  .5 

57 

4 

3 

26 

1135 

0 

8 

0 

.47 

T 

30+ 

4 

0 

0 

PERU   SEWAGE  PLANT 

38  1 

22. 7M 

30. 4M 

.7 

70 

3 

7 

27 

1050 

25 

.90 

-  ,83 

.78 

10 

T 

0 

1 

0 

ROCHELLE   6  NW 

35^9 

19.5 

27.7 

66 

3 

2 

24 

1149 

0 

11 

29 

1 

1.42 

-  .24 

.78 

11 

1.5 

1 

13 

4 

l 

0 

*       *  * 

JANUARY  1971 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

30.1 

7.5 

18.8 

-  7.1 

45 

25 

9 

6 

1424 

0 

14 

31 

11 

.91 

-  .61 

.66 

3 

9.7 

7 

3 

3 

l 

0 

JOLIET 

29.6 

10.4 

20.0 

46 

25 

b 

7 

1387 

0 

15 

30 

9 

D  1.50 

1.32 

3 

e.o 

6 

3 

2 

l 

1 

PERU   SEWAGE  PLANT 

25. 6M 

8.4M 

17. OM 

-  9.5 

42 

4 

10 

6 

1477 

0 

19 

31 

12 

.85 

-  .96 

.85 

3 

6.0 

6 

3 

1 

l 

0 

*       *  * 

FEBRUARY  1971 

PERU  SEWAGE  PLANT 

34.7 

17.0 

25.9 

-  3.0 

55 

26 

10 

9 

1092 

0 

10 

26 

4 

2.09 

.52 

.62 

4 

5 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1970 

PERU  SEWAGE  PLANT 
ROCHELLE  6  NW 
R0CKPHRT 


DECEMBER  1970 
CEBHA«D  H000S  ST  PARK 

PER»  sewage  plant 

ROC  HE  i  LE  6  NW 
R0C<PrRT 


JANUARY  1971 

CEUHAOD  WOODS  ST  PARK 
jOllE' 

PERU  SEWAGE  PLANT 
R0CKP"RT 


FEBRUARY  1971 
PERU  SEWAGE  PLANT 


"ARCH  1971 


fPRJL  1971 
8L00MNGT0N  WATERWORKS 


WAV  1971 
MONT  J  C  E  L  L  0  NO  2 


Day  ot  Month 


.32     .27     .49  ,05 


10     11     12     13     14  I  15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.18     .47  ,10 
.78     T  T 
.24     .78  .10 


.11     .24  T 


.09  .27 


70     .10  .03 


.09     .01  T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


DELAYED   OA TA 


Station 

Day  of  Month 

• 

Ei 
i 

1  2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

"1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

NOVEMBER  1970 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 
M1N 

SO 
30 

50 
3S 

50 
35 

It 

34 

33 

60 
30 

57 
31 

43 

54 
34 

55 
33 

52 
30 

52 
32 

50 

31 

37 
24 

38 
29 

90 
20 

5? 

2 1 

5B 
43 

50 
2B 

52 
25 

48 

10 

22 

24 
13 

42 

46 

39 

52 

34 

46 
38 

62 

49.9 
30.6 

"DCHELLf  6  NW 

*          *  * 

MAX 
M1N 

43 

23 

AS 
Z» 

49 
29 

46 
33 

55 
32 

58 
32 

53 
34 

52 
40 

f  4 
4  2 

52 
33 

45 
34 

48 

31 

43 

31 

38 

27 

37 
20 

45 

24 

46 
32 

49 

33 

43 
26 

51 
25 

45 

33 

43 

21 

23 
6 

23 
8 

37 
20 

45 

30 

41 
33 

39 

31 

44 
35 

42 
33 

44.7 
2B.9 

DECEMBER  1970 

GEBHARD  HOODS  ST  PARK 

MAX 

MIN 

57 
29 

45 

22 

31 
9 

36 
15 

49 
28 

49 
29 

36 
26 

41 
31 

30 

31 

35 
28 

33 
'  17 

4j 
14 

38 

31 

36 

32 

46 
33 

45 
22 

30 
12 

32 
21 

34 
28 

34 

13 

27 
6 

26 

I 

35 
3 

33 

12 

29 
4 

32 
4 

29 

11 

37 
23 

36.9 
19.4 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

MIN 

60 
39 

62 
38 

70 
40 

2! 

1! 

26 
10 

35 

15 

44 

20 

28 

40 
28 

44 
32 

38 

3  i 

35 
26 

31 
16 

42 
1 1 

35 
33 

38 
33 

♦7 
33 

37 
19 

28 
13 

32 
17 

35 
31 

34 

B 

25 

24 
16 

35 

U 

22 
7 

30 

29 

30 
14 

32 
26 

38 . 1 
22.7 

ROCHELLE  6  NW 

*          *  * 

MAX 
MIN 

63 
10 

50 
2* 

66 
39 

54 

42 
1 6 

24 

32 
16 

49 
26 

44 
30 

33 
24 

35 
32 

34 
30 

33 
21 

24 
10 

35 
5 

36 
32 

35 
32 

39 
32 

40 
18 

23 
9 

32 
17 

34 
27 

33 
9 

22 
-  2 

26 
9 

33 
3 

30 
11 

24 
13 

27 
8 

27 
8 

33 
22 

33.9 
19.5 

JANUARY  1971 

GEBHARD   WOODS   ST  PARK 

MAX 
MIN 

42 

28 

38 
2* 

35 
23 

40 
14 

17 
-  2 

12 
-  9 

17 
-  B 

28 
-  S 

35 
9 

36 
15 

31 

10 

35 
6 

33 
23 

33 
20 

22 
1 

20 
0 

26 

2 

23 
0 

22 
-  1 

27 
.  5 

41 
25 

39 
16 

39 
13 

44 
18 

45 

22 

37 
6 

1 1 
-  5 

13 
-  7 

4  1 

8 

40 

1 

8 

-  5 

30.1 
7.3 

JOLIET 

MAX 
MIN 

40 
zi 

37 
19 

33 
19 

21 

22 
-  1 

-  1 

11 
•  6 

28 
-  2 

35 

12 

35 
22 

30 
13 

32 
14 

35 
24 

34 
22 

25 
5 

19 
6 

24 
11 

22 
1 

22 
1 

28 
.  1 

36 
26 

40 
18 

39 
12 

44 
23 

46 
37 

42 
12 

14 
-  It 

14 
■  <, 

38 
-  2 

39 

1 

4 

-  4 

29.6 

10.4 

PERU  SEWAGE  PLANT 
*          *  * 

MAX 
MIN 

39 
22 

35 
28 

36 

27 

42 

U 

5 

•  10 

10 
-  9 

22 
-  4 

30 

28 
IB 

27 

10 

28 
.- 

29 
19 

30 
20 

20 
-  1 

16 
9 

15 
9 

10 
-  2 

16 
-  2 

22 
-  5 

34 

21 

34 
12 

36 

10 

38 
22 

39 
26 

39 

2 

9 

-  8 

34 
6 

-  2 

2 

-  5 

25.6 

FEBRUARY  1971 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

6 

-  A 

12 
-  8 

2* 
10 

41 
19 

42 
18 

24 
12 

22 
6 

16 
-  3 

11 
-10 

30 
8 

45 
24 

40 

20 

28 

3 

24 
12 

34 

20 

38 

22 

46 

28 

50 
32 

54 
3* 

50 
30 

34 
26 

36 
26 

36 
26 

39 
24 

52 
23 

55 

35 

44 
24 

39 

22 

34.7 
17.0 

DATE 

OCTOBER  1970 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  G 
DIVISIONAL  DATA 


OCTOBER  1970        DAILY  TEMPERATURE 


DECEMBER  1970 
JANUARY  1971 

JANUARY  1971 
JANUARY  1971 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  G 
DIVISIONAL  DATA 


SNOWFALL  &  SNOW  ON  GROUND 
SNOWFALL  &  SNOW  ON  GROUNO 


CORRECTIONS 


DIVISION 
CENTRAL  04 

CENTRAL  04 

NORTHEAST  02 

CENTRAL  04 
WEST  03 
CENTRAL  04 


MORRIS  5  N 

DECATUR 
LA  HARPE 
OECATUR 


CORRECTION 


AVERAGE  MAXIMUM  66.5,  AVERAGE  MINIMUM  45.7,  AVERAGE 
TEMPERATURE  56.1,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.6i  TOTAL 
DEGREE  DAYS  277 

MAXIMUM  ON  30TH  63,  31ST  53,  AVERAGE  MAXIMUM  66. 5[ 
MINIMUM  ON  30TH  45,   31ST  37,   AVERAGE  MINIMUM  45.7 

DELETE  ALL  DATA 


MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  3,   DATE  31+ 
SNOW  ON  GROUND  ON  31ST  TRACE 
SNOW  ON  GROUND  ON  3 1ST  3 


Sm  R«l«r«nc«  NolM  Following  Sutloa  lnd«x 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

§ 

|  COUNTY 

3 

u 

O 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

w 

TEMP 

ft 

EVAP. 

SPCClAt 

ALBION 

00  EDWARDS 

•  0  01 

49C 

6 

M 

ILL.    S'i'E   POtl ; f   • 43  I C 

AlEOO 

01  MERCER 

" 

72C 

GENE  L  BURGESS 

4LER1S  WATERWORKS 

sob; 

03  BARREN 

I 

:;  j; 

90  3* 

69. 

c 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  0AM  26 

0.37 

Oft  MAOISON 

4 

>.  a 

90  11 

•  32 

Ti 

T 

U  3  CORBS  OF  ENGINEERS 

ANNA    1  E 

Oil 

01  UNION 

1 

11  n 

6*3 

J.  BON  HAATLtNE 

ANMOCH  2  NM 

oioi 

02!  LAKE 

) 

-1  )0 

BB  08 

73; 

T, 

Ti 

THOMAS  G.  ROBlNSONf  JR 

ARGONNE    NATIONAL  LAB 

0131 

04  DUPAGE 

: 

•  I  .2 

87  39 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

02B1 

0«  WASHINGTON 

»  iO 

B9  12 

97( 

e 

JAMES    Mi  MILLSBAUGM 

AJCUSTa 

OIK 

01  HANCOCK 

! 

.0  1. 

•0  36 

680 

c 

REX    J.  HOLMES 

AJROAA  COLLEGE 

0311 

OJ  KANE 

1 

»1  »J 

B8  20 

7** 

71 

J 

AURORA  COL  PHYSICS  DE" 

AVON   )  Hi 

0331 

03  FULTON 

90  22 

63C 

JAMES  R  MITCHELL 

I ARM I NGTON   1  St 

01  COOK 

B53 

w 

RAYMOND  C  SHAVER 

Barry 

0*4! 

06  RUE 

i 

39  *l 

91  03 

6*0 

GEORGE  E.  CRIDER 

bearqstohn 

Q**; 

OBJ  CASS 

1 

*0  01 

*0  26 

**3 

thOmaS  E.  phEl*S 

bEllEvillE  so  III  unIv 

091C 

ill  ST  CLAIR 

2 

31  30 

19  31 

*90 

41 

GEORGE  KAPUSTA 

•IlvioeK  l  E 

09B3 

01  BOONE 

i 

*2  13 

88  30 

B13 

c 

LEON  R  MOSS 

BEnUEy   1  E 

09t« 

01  HANCOCK 

*0  20 

91  06 

hQmarO  H.  COFFman 

BEnTON  FOREST  service 

b  a  o « 

09;  FRANKLIN 

31  02 

81  33 

»»: 

• 

MAX  It  GRAIN 

BLQOmInCTON  WATERWORKS 

0761 

0*i  MCLEAN 

B9  01 

773 

Ti 

BLOOMINGTQN  MATERmORHj 

BLOOmInGTON  NORMAL 

07»e 

ON  MCLEAN 

*0  31 

89  00 

783 

*l 

41 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

•luffs 

07| 

Oft  SCOTT 

J9  *3 

90  32 

311 

61 

VERNON  A.  NORTRuP 

BROOK'OOT  Oam  32 

0*  MASSAC 

1)0 

6F 

6i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEtRS 

1101 
1160 

OBI  ST.  Clair 

; 

31  3* 

90  13 

*O0 

*< 

$t 

C AHQK I  A   TREATMENT  PITi 

CAIRO  aSj  1, 

OBj  ALE  RANOER 

37  00 

B9  10 

11* 

MIC 

nil 

E  Hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

1290 

01  FULTON 

j 

*0  33 

90  01 

628 

RAO  10  STATION  HBVS 

C  AAtONQAlE    SEwACE  PL 

1263 

01  JACKSON 

T, 

HOMER  JOHNSON 

CARLINvlLLE 

1260 

06)  MACOUPIN 

39  iT 

89  32 

623 

JACK  R,  CAMPBELL 

CARLINVILLE    NO.  i 

12B4 

061  MACOUPIN 

39  17 

B9  33 

621 

H  ILL  I AH  J.  PRANCER 

CARLYLE  RESERVOIR 

III 

OBJ  CLINTON 

31  3B 

89  20 

SOL 

11 

« 

SB 

E 

U  S  CORPS  ENC I NEERS 

C  ARM  I    6  NW 

.  291 

09)  MKITE 

31  10 

BB  12 

390 

Of 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAlU   i  Sw 

I3B< 

os  Clinton 

31  30 

**3 

Ti 

CITY    OF  CENTRALIA 

CmaNNAhON  DRESDEN  ISL 

01  CtUNOV 

\ 

88  17 

903 

7( 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1*3) 

07  COlES 

39  29 

*8  11 

710 

6« 

TJ 

EASTERN  ILL.  UN|V. 

CMENOA 

1*71 

ON  MCLEAN 

11  ** 

710 

6« 

JOSEPH  ■.  SOMHER 

CHESTER 

L*«V 

oa  ranoul'm 

> 

89  »0 

*6Q 

ROBERT   ■ .  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET    TR  WIS 

l»2i 

01  COOK 

: 

*1  *0 

8  7  36 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  NAYFA    P»P  STA 

02  COOk 

! 

I 

*l  SB 

87  *3 

c 

CITy  (NCR  MATER  PUR1F 

CHICAGO  0  hare  wSO  R 

1**1 

02  COOK 

61  J9 

•  7  3* 

691 

MIC 

MIC 

:  mj 

N*TL  heather  service 

CHICAGO  ROSElaNO  PmPG 

01  COOK 

1 

*1  *2 

17  38 

c 

CITY   OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1391 

01  COOk 

1 

*1  »9 

87  »1 

CHICAGO   SANITARY  01ST 

CHICAGO   SAN  01ST  OFF 

L9AI 

OS  cook 

*l  3* 

87  )8 

CHICAGO  SANJTAAY  oist 

CHICAGO  S   FILTER    P L  ANT 

136* 

02  COOk 

: 

611 

CITY  £NGR  HATfR  PURIF 

CMGO  SPRlNGFJEiO  PmPG 

1961 

02  COOK 

3 

*l  99 

87  ** 

! 

CITY  ENG*  HATER  RuRIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  N 

197] 

02  COOk 

> 

*1  *T 

87  36 

NIC 

NATl  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  WSO  1 

15TT 

OJ  COOK 

1 

*l  *T 

87  *3 

NIC 

NATL   HEATHER  SERVICE 

CHUuICOTHfi 

.  -  .  ' 

0*  PEORIA 

*0  )3 

89  30 

71 

OQN   H,  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

,  -i. 

09  MAINE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologlst,  P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you      Additional  orec ini tat  ion 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS."  J""1,     *<">lllonal  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "P,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 'ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
■  nd  »»•     Ma*  and  Min  J*?0"  10  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hourrendlng  it 
inches  abovTthe  pan  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  iocal  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin.  * 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CL I MATOLOG I C AL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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31 

47 

4 

0 

0 

0 

61.7 

60.5 

71.1 

92 

6 

46 

30 

1* 

2 

0 

0 

0 

71.7 

-  5.0 

62.9 

61.3 

72.1 

-  3.8 

93 

6 

48 

31 

7 

3 

0 

a 

1 

61.3 

61.0 

71.2 

-  4.8 

92 

8 

49 

20 

12 

I 

0 

a 

62.3 

60.0 

71.2 

-  4.0 

92 

9* 

48 

31 

12 

i 

0 

0 

- 

82.5 

58.9 

70.7 

93 

6 

47 

20 

11 

3 

0 

a 

63.9 

61.2 

72.6 

-  3.5 

97 

6 

49 

31 

I 

2 

0 

0 

1 

63. 1M 

61. 9M 

72. 3M 

93 

S 

50 

31 

3 

1 

0 

0 

■ 

81.7 

62.0 

71.9 

-  4.3 

93 

6 

51 

31 

3 

: 

0 

0 

- 

60.3 

60.6 

70.5 

90 

8 

48 

31  + 

15 

1 

0 

-J 

71.6 

-  4.2 

ll 


Snow.  Slost 

No.  ol  Days 

a 

• 

| 

1§ 

a  o 

11 

-" 

J 

Z 

3 

o 

I 

.0 

0 

2 

1 

•  0 

0 

1 

1 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

2 

0 

■  0 

0 

3 

1 

.0 

0 

3 

2 

•  0 

0 

2 

0 

« 0 

0 

.0 

0 

4 

4 

■  0 

0 

2 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

0 

0 

■  0 

0 

2 

1 

.0 

0 

2 

1 

•  0 

0 

s 

1 

0 

.0 

0 

6 

3 

1 

■  0 

0 

4 

0 

0 

•  0 

•  0 

0 

8 

1 

1 

■  0 

0 

7 

1 

0 

.0 

0 

6 

1 

1 

■  0 

0 

9 

2 

2 

7 

4 

2 

.0 

0 

9 

3 

3 

.0 

0 

i 

1 

0 

■  0 

0 

1 

3 

1 

.0 

0 

7 

3 

1 

•  0 

0 

5 

2 

1 

•  0 

0 

5 

0 

0 

•  0 

0 

LO 

4 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

•  0 

0 

7 

2 

1 

.0 

.0 

0 

6 

2 

2 

■  0 

B 

4 

2 

.0 

0 

•  0 

0 

7 

3 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

.0 

0 

7 

2 

1 

.0 

g 

4 

2 

■  0 

.0 

0 

7 

4 

2 

■  c 

o 

e 

4 

1 

.0 

0 

LO 

7 

3 

.0 

: 

s 

6 

3 

.0 

0 

7 

t 

1 

.0 

7 

4 

3 

.0 

0 

1 

4 

3 

,  ( 

o 

6 

3 

0 

•c 

0 

7 

3 

2 

•  0 

: 

5 

4 

3 

.0 

0 

a 

1 

1 

.0 

.0 

0 

9 

J 

3 

.0 

0 

9 

s 

2 

.0 

0 

9 

9 

.0 

0 

1 

4 

•  0 

} 

7 

4 

10 

7 

•  0 

a 

9 

1 

4 

.0 

0 

11 

7 

.0 

NORTHWEST  0 

4LE00 

DU0N 

F9EEP0RT 

FULTON  DAM  13 

GAL.VA 

6ENESE0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEWANEE 
M0L1NE  WS0 
MORRISON 

MOUNT  CARROLL 
PAW  PAW 
R0CHELLE  6  NW 
R0CKF0RD  WSO 
STOCKTON 

TISKILWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTI0CH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
B ARR I N0T0N   1  SE 
CHICAGO  0  HARE  WSO 
CHICASD  UNIVERSITY 

CHICAGO  WSO 
DE  KALB 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

JOLIET 

MARENGO 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PERU  SEWAGE  PLANT 

WAUKEGAN  4  WSW 

WHEATON  3  SE 

DIVISION 


WEST 

GALESBURG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MONMOUTH 
QUINCY 

QUINCY  FAA  AIRPORT 
RUSHVILLE 


CENTRAL  0 

BL00MINGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY  1  NW 
MINONK  3  NE 
PEORIA  WSO 

PRINCEVILLE   1  N 


EAST 

DANVILLE 
H00PESTON 
KANKAKEE  3 
PIPER  CITY 
PONTIAC 


SW 
3  SE 


RANTOUL 
UR  B  AN A 

WATSEKA   2  NW 


4.06 

2.23 
2.19 
2.38 
3.77 

8.26 
2.90 
5.92 
11.22 
2.29 

2.14 
2.05 
2.65 
2.81 
2.24 

4,36 
1.70 


3.64 
2.43 
2.36 
3.57 
6.38 

5.00 
2,01 
3.32 
4.25 
2.31 

1.93 


2.33 
3.10 


3 

4.58 
3.96 
3.62 
2.20 

3.62 
6.43 


6.11 
4.87 
10.29 
8.61 
4.90 

7.56 
6.41 
3.01 
4.73 
5.21 

2. 64 

5.67 


7.61 
7 

7.49 
5.41 
4.00 

10.26 
10.96 
7.60 


.26 
1.21 
1.83 

.38 

5.07 


7.96 
1.15 

1.56 
1.35 
.71 
1.33 


1.01 
1.49 


.18 
3.29 

1.63 
1.76 
.30 


1.64 
.65 
.12 


.13 
.74 
.42 
.01 
1.38 


2.96 
7.22 
1.37 

3.16 

1.39 
1.67 

.55 

2.55 


3.94 
3.92 
4.38 
2.11 
.27 


7.47 
3.60 


1.01 
1.00 
.61 


4.80 
.95 

5.08 
.83 

.66 
.42 
1.13 
1.0* 
.72 


1.86 
.58 
1.43 
1  .26 
2.72 

1.88 
.69 


.05 
1.90 
1.10 

.46 
1.35 

1.15 
1.22 


2.28 
1.S6 
3.83 
2.41 
3.60 

2.66 
1.85 
.92 
1.50 
1.93 

1.02 


5 
5 

1.921  24 
1.721  11 


2.13 
3.29 


1.78 
3.H 
1.46 


See  Referenco  Nolea  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  .lundis 

Conlinued   ,  jui_Y  1971 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

&§ 

e  *§ 
*  a 
<  2. 

Average 

§1 

1  a 

&2 

Highest 

Date 

Lowest 

• 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

U 

i  i 

Total 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

fi  1  7 

64.5 

74.1 

95 

9 

55 

30 

2 

4 

o 

o 

o 

6t79 

1.57 

1 1 

.0 

o 

g 

5 

3 

CARLINVILLE 

84. B 

61.6 

73.2 

_     ^  t  Q 

96 

8 

48 

31 

5 

5 

0 

0 

0 

4.52 

1.48 

.98 

9 

.0 

0 

7 

4 

0 

•  GRIGGSVlLLE 

83.5 

62  .9 

73.2 

-  5.3 

97 

a 

49 

30 

8 

3 

0 

0 

0 

4. IB 

1.82 

19 

.  C 

0 

9 

3 

1 

HI LL5B0R0  2  SSW 

83.2 

63.2 

73.2 

-  4.5 

94 

8 

51 

31 

3 

4 

0 

0 

0 

3.37 

.17 

1.12 

19 

.0 

0 

e 

3 

1 

JACKSONVILLE 

82.6 

60.2 

71*4 

99 

9 

48 

29 

17 

o 

o 

o 

4.16 

1,07 

.  94 

10 

•  0 

9 

3 

o 

JERSEYVILLE  2  SW 

84.2 

62.2 

73.2 

94 

g 

45 

31 

8 

4 

0 

0 

0 

4.93 

1.48 

5 

.  C 

(J 

7 

4 

2 

MORR I SONV I L  L  E  4  SE 

83.4 

62.5 

73.0 

-  3.9 

96 

8 

48 

31 

4 

0 

0 

0 

4,17 

1.20 

1,18 

10 

.0 

8 

3 

1 

PANA 

82.0 

63.4 

72.7 

.  5,2 

93 

6 

51 

31 

6 

o 

o 

0 

6.24 

3.38 

3.27 

.0 

0 

9 

2 

1 

SPRINGFIELD  WSO  R 

82.5 

62.3 

72.4 

-  5.6 

97 

6 

48 

31 

9 

4 

0 

0 

0 

3.96 

2.47 

2.62 

10 

.0 

0 

a 

1 

SPRINGFIELD  4  SE 

84 .  0 

64. 1M 

74 . 1 M 

99 

9+ 

o 

4 

o 

o 

o 

6.49 

2.01 

1 0 

B 

1 

VIRDEN   1  SSW 

B3.3M 

60. 8M 

72  •  1 M 

97 

e 

46 

31 

10 

0 

0 

0 

4.62 

2.32 

10 

■  w 

(] 

5 

3 

1 

WHITE   HALL    1  E 

8  4  .  8 

61.1 

73.0 

-  5.1 

96 

Q 

47 

31 

7 

5 

0 

0 

0 

3.68 

.  43 

1.33 

1 8 

■  c 

3 

1 

DIVISION 

73.0 

m  4,9 

4.96 

1.78 

•  0 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

81.2 

64.5 

72.9 

93 

8 

52 

31 

3 

1 

0 

o 

0 

6.49 

3.10 

2.59 

11 

.0 

0 

9 

2 

EFFINGHAM 

66.7 

63 . 8 

75.3 

_    ^  t  g 

95 

8 

46 

31 

1 

1 1 

o 

o 

4.46 

.84 

1.18 

5 

.0 

0 

7 

\ 

1 

FLORA  5  NW 

84.8 

63. 1M 

7^ ,  qm 

-  4.3 

95 

8 

48 

31 

5 

o 

Q 

Q 

6*33 

1     R  * 

5 

i  c 

MARSHALL   1  E 

84.1 

63.2 

73.7 

94 

8 

51 

31 

3 

4 

0 

0 

0 

4.59 

1.22 

11 

tO 

0 

10 

3 

1 

MATTOON 

81.3 

62.3 

72.1 

94 

8 

51 

31  + 

5 

1 

0 

0 

0 

6.78 

2.46 

10 

•  0 

0 

6 

4 

2 

MOWEAOUA 

84  ■  0 

61.9 

73  •  0 

94 

8 

46 

31 

9 

2 

o 

o 

o 

9.81 

4.01 

1 0 

iO 

I  I 

A 

3 

NEWTON  2  NE 

63.2 

'3.0 

95 

50 

31 

1 

6 

0 

0 

0 

6*11 

1.49 

1 8 

.0 

? 

4 

4 

OLNEY  2  S 

84 '  3 

62.8 

73  •  6 

-  4.6 

92 

g 

46 

31 

4 

0 

0 

0 

2.45 

| 

1 

PALESTINE 

8.  •  7 

63.8 

73  •  3 

-  4.9 

50 

31 

2 

1 

0 

0 

0 

7*44 

4.04 

2*02 

•  0 

0 

1  0 

4 

3 

PARIS  WATERWORKS 

83.6 

62.8 

73.2 

-  3.9 

95 

6 

49 

31 

3 

4 

o 

o 

o 

5.69 

2.27 

1.13 

10 

•  0 

0 

9 

6 

2 

SALEM  WSMO 

83,7 

63.6 

73.7 

94 

g 

49 

31 

0 

- 

J: 

_ 

5.52 

1  •  95 

2*15 

5 

t  o 

2 

TUSCOLA 

84.3 

63.1 

73.7 

93 

49 

31 

2 

0 

0 

0 

10.44 

7.38 

2.85 

5 

iO 

0 

7 

3 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

84  •  0 

62.5 

73.3 

95 

8 

48 

31 

A 

4 

s 

0 

0 

2 . 77 

\ 

■  0 

Q 

2 

WINOSOR 

83.6 

61.5 

72.6 

93 

8 

50 

31 

3 

0 

0 

0 

9.90 

6.41 

4.62 

10 

<  0 

0 

; 

2  1 

DIVISION 

73.4 

4  2 

6.79 

3.31 

.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

85.9 

65.4 

75.7 

m  2,9 

96 

13+ 

52 

31 

0 

g 

o 

o 

Q 

4.73 

1.31 

1.90 

15 

•  0 

0 

9 

4 

i 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

87,7m 

62.7 

75  •  2M 

98 

9+ 

46 

27 

o 

Q 

Q 

2.30 

1^ 

•  0 

0 

i 

0 

CAHOKIA 

85.7 

M 

99 

14 

7 

1 

0 

0 

0 

"2 

0 

CAIRO  WSO  R 

85.6 

69,6 

77.6 

-  3.5 

98 

13 

57 

31 

0 

7 

0 

0 

0 

7.99 

4.80 

2.66 

15 

I  w 

0 

7 

6 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

87.1 

65.9 

76.5 

-  2.4 

97 

9 

49 

31 

1 

9 

0 

0 

0 

3.36 

.13 

1.54 

11 

•  0 

0 

6 

3 

i 

CARLYLE  RESERVOIR 

83.4 

64.6 

74.0 

94 

9 

5  1 

31 

•X 

5 

0 

0 

0 

4*59 

1.61 

■  0 

n 

* 

COBDEN  2  S 

65 . 5 

62.9 

74 . 2 

95 

9 

46 

31 

a 

7 

0 

0 

0 

0  .  1  u 

■  0 

' 

■ 

DU  OUOIN  1  NNH 

88 ,  6M 

63. 1M 

75. 9M 

-  3.1 

100 

8 

49 

31 

1 

0 

0 

0 

2.62 

-      ■  60 

1  *  10 

•  0 

MAKANOA   1  NW 

85. 6M 

65. 9M 

75.  8M 

95 

13  + 

52 

31 

0 

7 

o 

o 

n 

6.62 

1.17 

19 

■  0 

0 

10 

5 

MARION  *  NNE 

85.0 

64.8 

74.9 

-  3.2 

95 

13 

49 

31 

2 

7 

o 

o 

o 

3.63 

.48 

2.01 

14 

•  o 

0 

7 

1 

1 

NASHVILLE   4  NE 

85.4 

64.8 

75 ,  i 

97 

8 

52 

31 

° 

8 

o 

o 

g 

4  20 

1  55 

1  1 

■  0 

• 

SPARTA 

86.4 

64.7 

75.6 

m  4,0 

97 

13  + 

50 

31 

9 

0 

0 

0 

3.75 

*  46 

1 0 

•  0 

0 

WATERLOO   1  WSW 

87.7 

64.5 

76.1 

98 

13+ 

51 

31 

0 

9 

0 

0 

0 

3.59 

.15 

.86 

11 

i  o 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

75  .6 

3  5 

4.39 

1  ,05 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

86.3 

65. 4M 

75. 9M 

96 

B 

0 

9 

0 

0 

0 

4.12 

1.84 

5 

.0 

0 

5 

3 

2 

BRQOKPORT   DAM  52 

87.8 

66.0 

76.9 

99 

13 

50 

31 

1 

0 

0 

0 

6.04 

2.39 

1.32 

31 

•  0 

0 

11 

4 

2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

64.8 

63.3 

74.1 

96 

10+ 

46 

31 

3 

7 

0 

0 

0 

5.62 

1.41 

24 

.0 

0 

8 

4 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

64.5 

63.7 

74.1 

-  4.6 

96 

8 

46 

31 

5 

7 

0 

0 

0 

4.65 

2.44 

5 

■  0 

0 

5 

2 

2 

HARR I SBURG 

89.2 

65.5 

77.4 

-  2.1 

100 

13 

48 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

2.75 

-  .54 

.50 

13 

.0 

0 

9 

1 

0 

MCLEANSBORO  2  E 

66.8 

62 . 8 

74.8 

-  4.3 

97 

13  + 

45 

31 

3 

9 

0 

0 

0 

2.51 

-  ,85 

.S3 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

84.5 

63.5 

74.0 

92 

13+ 

46 

31 

2 

5 

0 

0 

0 

6.14 

2.73 

5 

.0 

0 

8 

3 

3 

MOUNT  VERNON 

66.  1 

64.5 

75.3 

-  3.7 

98 

8 

51 

31 

0 

8 

0 

0 

0 

4.11 

.65 

2.04 

11 

•  0 

0 

6 

2 

1  1 

RDSICLARE 

84.4 

64.8 

74.6 

93 

13+ 

53 

31 

1 

5 

0 

0 

0 

4.80 

1.56 

19 

■  0 

0 

8 

5 

1 

DIVISION 

75.2 

-  3.9 

4.53 

1.01 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

100 

DATE 

13  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
HENNEPIN  POWFR  PLANT 

43 

DATE 

31 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MONTICELLO  Nn  2 

12.24 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
WALNUT 

1.70 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MOLINE   WSO  R 

5.08 

DATE 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19     20  21 


25     26  27 


NORTMHFST 


01 


ALEO0 
DIXON 
FREEPORT 

FREEPORT  SEHAGE  PLANT 
FULTON  OAM  13 

GALENA  1  N 

GALVA 

GENESFO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAH  16 


NH 


KE I THSBURG 
KEWANFE 

mjline  wso 
morrison 
mount  carroll 

new  boston  dam 
pah  Pan 

RQCHELLE  t>  NH 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  HSO 

STOCKTON 
TISKlLHA 
HALNUT 


2.23 
2.19 
2.62 
2.38 


.0'  .33 

.07 
.06  .01 

■  07  T 

.07 

.05  .0 


.02  .20 
.2* 

.ia 


T  .22 
.2* 
.01  .07 


.99 
4.56 


.42  1.00 
T  .29 
.06 


.32 
1.15 
1.60 


1.39 

.49 
.25 
.26 


1.00 
.46  .15 
1.03 


.01  T 

.16 
.04  .10 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 
AURORA  COLLEGE 
8ARRINGT0N  1  SE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISl 
CHICAGO  0  HARE  HSO  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  HSO  //R 
DE  KALE- 
ELGIN 

GEE-HARD  HOODS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAHA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATOR  7  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  OAM 
HAUKEGAN  4  HSH 
HHEATON  3  SE 


2.65 
2.33 
3.  IP 


.05 
.10 
.23 


1.43 
.07 
1.26 

.90 
1.28 

.69 
1.31 


.  10 
.12 

.05  T 

T  .0* 

.19  .56 

.26  .23 

.28  .20 

.18  .91 


1.31 
1.19  .23 


.58 


.21 


.02 


.41  .07 
.06  .07 
.27  .12 
T  .34 
1.05 

.06 
.55 


.31 
.  5* 


.02     .19  .22 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  DAM  18 

GOLDEN  1  NH 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCY 

QUINCY  FAA  AIRPORT 
OUINCY  HAM  21  / 
QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHV1 LLE 


8.70 
3.62 
4.75 


2.82 
.29 
.31 


.18  1,20 

•  1 .97 

4.06  1.16 

.40  .50 


1.02 
.92 
2.42 


.46  .04 
1.28 

.10 


.35  .07 
.24  .0! 


.25 
.31 
.07 


:  ■ 


CENTRAL 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSH 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NH 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEH   SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  / 
PRINCEvlLLE   1  N 
TOULON 


3.82 
3.01 
4.73 


.06 
.07 
.17 


1.26  .49 

.44  .48 

.13  1 .86 

1.20  1.32 


.31 
.01 
1.50 


EAST 


-  ! 


DANVILLF 

OANVILLE  SEHAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SM 

MONTICEL LO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIDELL 


7.61 
6.69 
6.17 
7.74 
7.49 

12.24 


.12  2.13 
1.70 

.52  1.35 
3.29 
1.36 


1.09 

.90 

.72     T  .02 
.71  T 
1.99  .01 


HEST  SOUTHWEST 

ALTON  OAH  26 
BARRY 

BEARDSTOHN 
BLUFFS 


.02     .96  .09 


St.  r.t»r«n<-  nOW*  MlOWUK)  S'.'iOr. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 

JULY  1.71 


Day  of  Month 


aUuon 

Toi 

I     |     2    |  3 

4 

5  | 

G 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19     20  21 

22  23 

24 

25  | 

26  ]  27 

28  | 

29  | 

30 

31 

CARlINVILLE 

S  .  5  I 

•  98 

•  04 

.46 

.22 

.  ^  l 

.  04 

.28 

•  01 

•  08 

EDWAROS V  I L  LE 

6.97 

■  19 

1.72 

.  3  i 

,63 

*  24 

1,14 

.48 

.13 

.33 

•  25 

GRAFTON 

4.35 

"  63 

04 

.33 

,94 

.18 

1.24 

.68 

T 

■  13 

•  12 

ORE  E           r    1  E 

5.96 

2 .78 

•  01 

.69 

T 

•  36 

.26 

.76 

.09 

.08 

.02 

•  23 

.29 

GRIGG5VILLE 

4.18 

.06 

■  12 

.26 

.36 

.17 

.10 

.06 

1.82 

.72 

•  17 

.16 

HARDIN 

5.24 

•  *0 

•  ** 

38 

78 

1.45 

.06 

.09 

.17 

.33 

•  12 

T 

HILLS60R0  2  SSW 

3.37 

"  7 

"n7 
' 

10 

"  36 

1.12 

•  16 

T 

•  63 

J 6CKS0NV] L  LE 

4.16 

*  i  > 

T  41 

*75 

T 

•  31 

•  03 

T 

_ 

•  49  T 

.62 

T 

*  15 

jERSEYVlLLE  2  Sw 

4.93 

1*48 

"  03 

•  77 

.10 

•  IS 

.02 

01 

'  j  ^ 

*08 

mEOORA 

3.74 

l!l8 

1.94 

.65 

T 

*08 

*.53 

T 

.90 

.02 

!io 

.03 

.04 

•  01 

!o9 

HORRISONVILLE  4  SE 

4.17 

T 

.59 

.10 

1.18 

T 

.19 

.08 

T 

.48 

•  31 

.38 

•  07 

.02 

.67 

.07 

.09 

mqunt  Olive  i  e 

3.49 

.70 

.20 

•  07 

•  17 

•  12 

.50 

.80 

•  92 

.30 

•  11 

P  AN  A 

6.24 

.32 

3.27 

.27 

.30 

.44 

.66 

T 

T 

T 

.45 

•  26 

.06 

T 

.16 

.03 

PLEASANT  HILL 

4.36 

.18 

1-22 

.29 

.62 

.11 

•  27 

1.16 

T 

.35 

•  14 

ROCKPORT 

SPR  INCF I E  L  D  WSQ  R 

5.96 

T 

.43 

.57 

■  36 

SPRINGFIELD  4  SE 

6.49 

'  * 

30 

•  99 

j    « I 

•  81 

.60 

.56 

•  20 

.86 

,01 

■  06 

T  A  Y  LOR V I L  L  E 

7.17 

"  82 

•  71 

3  27 

.32 

T 

•  27 

.85 

T 

.11 

•  63 

.07 

VlRDEN  1  SSW 

4.82 

,2b 

.32 

2.92 

.0) 

.08 

.09 

.86 

.65 

.01 

.13 

.01 

.06 

VIRGINIA 

4.15 

T 

.01 

T  1.07 

.74 

.29 

.27 

T 

.79 

.61 

T 

.25 

.11 

.01 

WHITE  HALL    1  E 

3.68 

* 

* 

•  22 

01 

* 

_  _ 

y 

1  15 

05 

* 

* 

07 

EAST  SOUTHEAST  07 

c  harl  e  stqn 

6.49 

.20 

.02 

2  •  59 

69 
*  , 

•  40 

.45 

•  34 

.02  .01 

•  36 

■  OB 

4.46 

,   « ■ 

"  94 

.  38 

.28 

FLORA  5  NW 

6.33 

.25 

* 

B.ll 

I  29 

02 

3  30 

*53 

1  "oS 

*53 

20 

*47 

'23 

HUTSONVl LLE  POWER  PL 

7.45 

.40 

"so 

.06 

*30 

2.10 

.13 

T 

.24 

T 

2.00 

1.10 

.21 

.06 

.13 

.20 

T 

I AWR  E  NC  E  V I LLE 

6.21 

.27 

1.12 

1 .45 

.74 

•  04 

.93 

63 

06 

06 

MARSHALL    1  E 

4.39 

,78 

1.22 

.25 

. 

NAT  TOON 

6.78 

99 

05 

2  46 

1  'oo 

02 

•  28 

*2C 

29 

*03 

*06 

'  86 

03 

HOHEAOUA 

9.81 

*37 

1.14 

T  1.04 

4.01 

T 

*92 

T 

.15 

*37 

T 

*58 

.13 

*91 

T 

.20 

NEWTON  2  NE 

6.11 

•  39 

0LN6Y  2  S 

5.42 

2.45 

•  01 

.49 

.61 

.37 

.92 

.03 

.10 

.46 

PALESTINE 

7.44 

.79 

2.02 

1.45 

.21 

.32 

T 

.31 

1,66 

.03 

.15 

.07 

.11 

.32 

PARIS  WATERWORKS 

5 . 69 

1.02 

•  36 

1.13 

.02 

.63 

•  10 

,04 

.  33 

.05 

■  85 

•  53 

•  55 

SAINTS  MARIE 

4  ,69 

.02 

.38 

1*14 

.25 

.03 

•  83 

.02 

•  05 

*  2 

• 

.0 

SALEM  WSMO 

5.52 

.50 

2.15 

1*02 

•  10 

•  62 

21 

- 

06 

01 

*33 

TUSCOLA 

10.44 

.90 

2.85 

•  22 

2.29 

.11 

.96 

T 

T 

1.73 

.52 

.02 

.83 

T 

.01 

VANDAL  I  A   F  A A  AIRPORT 

6.03 

2.77 

.03 

.01 

1.00 

.  15 

•  11 

.90 

.22 

.03 

.60 

.16 

.05 

5.09 

85 

.67 

"  n"i 

Wl NQSOR 

9 . 90 

.  08 

2.51 

12 

* 

4  62 
* 

.91 

T 

_ 

46 

* 

03 
•  0 

48 

* 

_ 

. - 

6? 

•  09 

•       *  i 

SOUTHWEST  08 

4.73 

.  0 

1.90 

•  16 

.52 

,06 

BELLEVILLE  SO  ILL  U" I V 

2.30 

08 

* 

,36 

*29 

05 

* 

*53 
* 

05 

* 

42 

* 

*  g 

74 

44 

0 1 

* 

CAIRO  wSQ  R 

7.99 

"  16 

86 

"*65 

*  01 

2  66 

08 

*08 

65 

1 "  86 

01 

.09 

"  B  B 

CAR90NDAI.F   SEWACE  PL 

3.  36 

.07 

T 

T 

1  *34 

.50 

T 

T 

.67 

.20 

.01 

*25 

.12 

T 

CARLYLE  RESERVOIR 

4.59 

' 0 

CENTRAL  I  A  2   $  W 

6.82 

j  * 

1 '  74 

2  *  38 

J. 

"  56 

'  30 

"  46  T 

*43 

27 

•  | ' 

CHESTER 

4.60 

.45 

*72 

.84 

T 

1,48 

.08 

T 

*25 

.05 

T 

T 

*73 

COBOEN  2  S 

5  .10 

DU  QUOIN  1  NNW 

2.62 

.04 

.29 

1.10 

!o2 

.16 

!s7 

.01 

.24 

!§9 

!so 

GRAND  TOWER  2  N 

5.90 

.20 

T 

.66 

T 

1.48 

.84 

1.90 

.37 

.31 

T 

.12 

T 

MAKANDA   1  NM 

6.62 

*  *  -  - 

* '  nfc 

* ' It. 

1  •  17 

■ 

"  IS 

.29 

MARION  4  NNE 

3.81 

29 

.30 

■** 

* 

•  23 

.22 

NASHVILLE  4  NE 

4.20 

.07 

•  37 

T 

*35 

•  20 

14 

.30 

PRAIRIE  OU  RQCHER  1WSW 

3.23 

.  54 

1' 

* 

'  03 

26 

"  03 

'  J* 
* 

10 

T 

•  _  | 

RED  BUD 

3.31 

.15 

.42 

.34 

.83 

.34 

.10 

1.13 

SPARTA 

3.75 

»05 

T 

WATERLOO   1  WSW 

3.59 

•  29 

.25 

■  02 

* 

* 

.04 

•  05 

•  09 

■     *  a 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

4.12 

1 . 84 

•  08 

BENTON  FOREST  SERVICE 

2.07 

*  * 

.  28 

BRQQKPORT  DAM  52 

6.04 

a 

t'* 

.25 

•  03 

•  63 

.48 

.27 

.  10 

1 .32 

CARMI   6  NW 

2.73 

1  .  17 

*73 

02 

10 

T 

1  "lO 

IA1 

*03 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

5.62 

.13 

.  .  ! 

.48 

.24 

.46 

.98 

1.23 

!o5 

.99 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

4.63 

2.44 

1.23 

,06 

.06 

.42 

T 

.16 

.01 

T  .06 

.09 

•  12 

GOLCONOA  DAM  31 

6.39 

.  19 

.05 

.09 

.17 

1.39 

•  20 

.65 

•  27 

.84 

1.46 

.51 

.03 

.24 

.54 

HARR I SBURG 

2.73 

.-6 

.40 

.03 

.50 

.22 

.36 

.10 

.  10 

.35 

.29 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

2.46 

■  21 

.43 

.30 

.49 

.27 

.29 

.26 

•  23 

MCLEANSBQRO  2  E 

2.51 

.32 

.63 

.13 

.58 

.03 

.31 

■  10 

.04 

•  07 

T 

.08 

MT  C ARMEL    1  NNW 

6.14 

2.75 

.03 

1.55 

.10 

.12 

1.08 

T 

.11 

.16 

.03 

.18 

T 

.03 

MOUNT  VERNON 

4.11 

.83 

T 

2.04 

.01 

.10 

.46 

.09 

.26 

.27 

.05 

ROS I  CLARE 

4.80 

.04 

.19 

T 

T 

.23 

T 

.53 

•  72 

1.56 

.11 

.72 

.05 

T 

.63 

SHAWNEETOWM  NEW  TOWN 

2.59 

.25 

.26 

.03 

.62 

.14 

.12 

.12 

.32 

.16 

.04 

.05 

.46 

WAYNE  CITY 

4.47 

1.74 

1.38 

.01 

.62 

.31 

.03 

.11 

.01 

.16 

.07 

Sm  ral«r«nce  noln  following  Station  [ndai 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1970  ■   1971  I  LLl  NOI S 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*        •  * 

NORTHWEST  01 

AlEDO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

T 

1  .4 

16 . 2 

7,6 
2 

DIXON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

2.3 
3 

12.1 
28 

1 , 3 
13 

9 , 3 

7 

T 

25.2 
31 

PRE  E  PORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

5  •  6 

21 

10,3 
30 

1,8 
18 

12,4 
11 

1.4 

1 

31.7 
81 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

x 

6.8 
21 

12.2 
31 

45 
26 

1  3  7 

u 

1  A 
1  •  © 

l 

40*8 
90 

FULTON  DAM  13 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

2  •  1 
k 

14.0 
28 

1,7 
17 

i  a  n 
1  u  •  u 

5 

j 

3  7  A 

3*. 

GALENA   1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

j 

5  8 

17 

29 

3,3 

23 

5,9 

2 

1.0 

30*8 
71 

GALVA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

j 

,  7 

1 

16,0 
29 

T 

17 

2,o 

2 

j 

18,7 
49 

GENESEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 . 0 

1 

1 ,0 

4,5 

2 

HENNEPIN  POWFR  PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

5.0 
29 

T 

3 

1.5 

2 

6.5 

34 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.} 

2 

13.3 
29 

1.5 

17 

5.3 
5 

20.8 
53 

KEITHSBURG   1  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

12.5 

,  5 

5,5 

- 

KEWANEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

•  8 

,  5 

17.3 
29 

6.7 
1 

MOLINE  WSO 

1   IN  ON  GD 

2 

C  •  £ 

1 

17  7 
29 

2,6 
16 

7  8 
'  5 

▼ 

31 

MORRISON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4,3 
3 

14  ■  6 
29 

1  •  6 

18 

11.5 
3 

x 

32,0 
33 

MOUNT  CARROLL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5,0 
IS 

7 , 5 
28 

2,5 

21 

10,5 
2 

T 

25,5 
66 

NEW  BOSTON  DAM  17 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

,5 

1 

15.* 
29 

T 

17 

3.9 
2 

T 

19.8 
49 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

,5 

.2 

T 

ROCHELLE  6  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1 .5 
1 

9.0 
26 

T 

9 

6,5 
5 

T 

17.0 
41 

ROCKFORD  6  ENE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

6 

7.0 

2.0 
1 

ROCKFORU  WSO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.2 
5 

10.0 
28 

3.4 
19 

14.6 
11 

,4 

31.6 
63 

STOCKTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

22 

29 

1,0 
19 

8.3 

- 

- 

TISKILWA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

8.5 

29 

_ 

- 

T 

a 

WALNUT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.5 

3 

9.5 
23 

2.0 
1 

9.0 
3 

T 

23.0 
30 

*         •  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

9.0 
21 

14.6 
31 

2,8 
22 

14.7 
15 

1.0 
1 

T 

42.1 
90 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF  1970  -  1971    ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

AURORA  COLLEGE 

C  *     i      r  »  i  i 

3NUWF ALL 
1   IN  ON  GD 

j 

2 

1  1  •  < 

29 

c 
*  3 

9 

l  y  •  h 
6 

3 

24  5 
46 

rarqtmc. tdn  i   S  P 

SNDWP  A  L 1 

1    IN  ON  GO 

CHANNAHQN  DRESDEN  1SL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1.9 

1 

9.5 

22 

.  8 

1 

5.5 

3 

T 

T 

17.7 
27 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.2 

2.7 
4 

10.0 
25 

1 .4 
5 

8.0 
5 

.  8 

1 

T 

23.1 
40 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

cuirAfin  w  s  n 

SNDWF  A  L  L 
1   IN  ON  GD 

,  3 

4.2 

2 

12.8 
23 

5  •  0 

7 

14.8 

7 

•  8 

T 

37 . 9 
41 

r  wir  Ar.n  tttv  Nn  ?  w  S  n 

SNDWP  A  L  1 

1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DE  KALB 

c  it  n  i.i  c  a  i  i 
aNUWFAlL 

i   IN  ON  GD 

T 

4.6 
6 

1  1  •  T 

29 

1.1 
15 

13.1 
5 

.  2 

30.9 
55 

C  l  ft Tkl 

c. Kin u c  a  i  i 
1   IN  ON  GD 

4.5 
6 

12  5 
28 

l  n 
1  •  u 

17 

1  3  5 
1  J  •  3 

8 

; 

1 

3  L  »  U 

60 

reftuADn   unnnc    ct   d  a  o  1/ 
u  t  »  H AK  U    W  UU  U ->    3'     r  A  K  K 

e  ki  n  u  c  a  i  i 
1   IN  ON  GD 

O  7 

26 

1  •  5 
3 

4.0 
3 

T 

32 

JOLIET   BRANDON  RD  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1  •  0 

1 

22 

<* 

2.0 

2 

T 

29 

J  0L I ET 

SNDWP  AL 1 
1   IN  ON  GD 

j 

8.0 
IS 

c  •  u 

9  •  U 

T 

J.  J  •  u 

1    A      C  A  1   1  C      1  C 
LU    J>*L  LC     1  O 

SNDWP  A  1  1 

1   IN  ON  GO 

5 

- 

- 

3 

- 

m  a  d  cMrn 

1    IN  ON  GD 

T 

2  •  5 

14.0 
31 

1 .0 

17 

14.0 
10 

T 

31 .5 

u  >  a  ce  i  i  i  cc    i  nri/ 
1  Lib b  Lwl< 

C  M  n  U  C  A  1  1 
jINLIWp  ALL 

1   IN  ON  GD 

T 

1.9 
3 

9 . 1 

23 

T 

3  ■  5 

2 

14.5 
28 

MB  K  K I  a 

d  NUWp  AL L 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

4 

6.7 
28 

T 

2.0 

4 

T 

9 . 7 
40 

OTTAWA 

SNDWP  ALL 
1   IN  ON  GO 

T 

3  *  3 

9  •  3 

21 

l  .  n 
1  •  u 

9  7 
1 

j 

1  ft  % 

22 

PARI/     C  ■  a  E  C  t 

s  Ki  n  u  c  a  i  i 
1   IN  ON  GD 

j 

1 1 0 

T 

pgGTQNE 

SNDWP  ALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 
3 

1 0  •  9 
19 

7  1 

7 

3 

1  7  fi 

32 

DCRII     CCU.ATC     Dl  AWT 
K  ft  "  U    JCnttUC     K  L  A  IN  1 

CMnuc  a i  i 
jNUWrALL 

1    IN  ON  GD 

T 

T 

6.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CTBCATOB     7  CMC 
J  1  "  C  A  1  J  K     £     t  "J  C 

CMnucAi  i 
J    _  '  -  -  »  _ 

1   IN  ON  GO 

T 

4.0 

1 

9.2 

21 

1  >  2 

8.7 

1 

T 

23. 1 

23 

UTJfcA    SlAKVcD    RULK  DAn 

jrJUWr  ALL 
1   IN  ON  GD 

•  5 

. 

_ 

. 

T 

_ 

WAUKEGAN  4  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

5.5 
15 

17.5 
31 

7.0 
18 

11.5 

14 

.5 

T 

42.0 
79 

WHEATON  3  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.5 
5 

15.5 
29 

1.2 
4 

15.6 
6 

T 

35.8 
44 

#         ♦  * 

WEST  03 

AVON  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

1 

6.5 

21 

.5 

5.0 

3 

13.0 
25 

BENTLEY   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

1.6 

1 

7.4 

20 

1.3 

3 

11.2 

2 

21.5 
26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF  1970  -  1971   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

Q  to  n  u  c  a  1  1 
1    IN  ON  GD 

1*6 
1 

21 

1  .  1 

T 

7.4 
22 

GAL  ESBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.  6 

1 

9  ■  2 
29 

,  7 

4 

3.0 

1 

13.7 
35 

ULAL/blUrit    Din  lo 

c  w  n  Ul  C  A  1  1 
5  N  U W  p ALL 

1    IN  ON  GO 

1 5 

1 

7 . 0 
26 

T 

5.0 

3 

12.5 
30 

GOLDEN   1   N  W 

UU  L  .Ik  l<      *  lln 

SNQWF  A L  L 
1   IN  ON  GO 

6  0 
22 

2.0 

3  •  0 

la   n  a  *  r  c 

CWnWF A  L  I 

1    IN  ON  GD 

j 

J  •  7 

1 

7  n 
22 

1  n 
2 

7  •  0 
2 

T 

1  A  S 

-    v    .  - 

27 

MACOMB 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1* 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.0 

12,8 
29 

T 

10 

5*1 

19.9 
39 

mhiimt   ctcdi  rue 

cun  u  c  a  1  1 
1   IN  ON  GD 

j 

■  6 

a  ft 

0*0 

21 

- 

1  ft 
i  >  0 

- 

o  a  v  c  n  m 
r  A  T  5  UIN 

jNLJW  r  ALL 

1    IN  ON  GD 

2  ■  0 

1 

7  •  0 
3 

2*0 
7 

1  •  0 

£  .  U 
1 

1 4  •  0 

12 

QUI  ^£  y 

cwnuF  A  L 1 
1   IN  ON  GD 

T 

1  •  0 

4 , 5 
3 

1*6 

u 

5*9 

1 

13.2 

15 

AilTkirV     C  A  A  ATDDnOT 
QUINC>    rAA  AIKPIJKl 

CNflUC  A  1  1 

d  iNUWr  ALL 
1    IN  ON  GD 

•  c 

1  •  s 

1 

6.2 

9 

2.4 

13 

£.  "7 
*  ■  f 

1 

J 

'  u  A 

24 

U  U  *  IN  L  T    Uftn    £  1 

cunuc A  1  I 

1   IN  ON  GD 

- 

5  ( 5 
4 

2.5 

10 

2 

- 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

5.5 
3 

2.5 
9 

1.5 
2 

T 

10.0 
15 

RUSHVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

_ 

T 

.5 

10.0 

9.0 

4.0 

- 

- 

23.5 

*        *  * 

CENTRAL  04 

0  1  nriM  Twr.TriM  uATCounDi/c 

c  wn u c  a  1  1 
1    IN  ON  GD 

T 

x 

5  •  3 

2 

•  8 

1 

4.8 
2 

T 

10.9 
5 

Dl   nnuiMf  T.TM     Kl  n  0  U  A  1 

BLUUMINoTJN  NUKMAL 

jrJUWrALL 

I   IN  ON  GO 

j 

g 
1 

5  6 
4 

•  8 

**  •  C 

1 

j 

6 

C  HENOA 

SNQWF  ALL 
1   IN  ON  GD 

10 

H  •  H 

1 

j 

11.5 

11 

CH I L  L I C DTHE 

5NUWF  AL  L 
1   IN  ON  GD 

1  n 

1 

6  5 
16 

T 

4  •  u 

3 

9 . 5 

20 

c.  M  n  li  c  a  1  1 

1    IN  ON  GD 

,  2 

1  •  0 

4.9 

T 

1 . 4 

J 

7.5 

HCf  A  T!  ID 

c wn UP  A  L 1 
1    IN  ON  GD 

J 

,  5 

1 

4,5 
3 

1.5 
b 

1.5 

1 

- 

F AR  MFR    f I  TV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

2 

3.5 
3 

1.8 
3 

4.0 

1 

- 

HAVANA    ruWEK  aTATluN 

c  M  n  u  c  a  1  1 
iNUWrALL 

1    IN  ON  GD 

1  •  0 
1 

5.0 
2 

,  5 

2.0 
2 

8  .  5 

5 

LACON  2  E 

c  U  n  u  e  A  1  1 
iNUWr ALL 

1    IN  HN  GD 

j 

B  5 

6  •  5 
18 

,  5 

1 

6  •  B 

2 

14.3 

21 

LINCOLN 

SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 

T 

1.2 

2 

3.5 

1 

.4 

1.5 

1 

- 

4 

MACKINAW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

7.0 

7 

1.1 

3.5 

12.6 
8 

MASON  CITY   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1.9 
1 

1 

.4 

3.2 

.5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF  1970  -  1971  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MINONK  3  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.4 

1 

5.0 
4 

•  5 

3.0 

2 

9.9 

7 

MOUNT  PULASKI 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

1.8 

5.0 

T 

1.5 

T 
■ 

8.3 

NEW  SALEM  STATE 

PARK 

q  kn  u B a i  i 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

PEORIA  WSO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.4 

5.4 
3 

•  6 

5  .  8 

1 

15.2 
4 

PR1NCEVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

7.0 
10 

T 

4.0 

11.0 
10 

TOULON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

8.0 

.5 

- 

- 

*  » 

* 

EAST 

05 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

- 

3.5 
4 

2.5 

1 

- 

DANVILLE  SEWAGE 

PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

GIBSON  C I  TV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1  •  2 

4 

5.8 
2 

1  •  1 
2 

4  .  1 
2 

T 

12.2 
10 

H00PEST0N 

1   IN  ON  GD 

x 

2.4 

2.4 
3 

1.8 

5 

7  •  7 

4 

x 

14.3 
12 

KANKAKEE   3  SW 

1   IN  ON  GO 

j 

3.4 
1 

*3 

1 

3  a  *t 

3 

T 

17.9 
8 

MONTICELLO  NO  2 

1    IN  ON  GD 

6.0 
3 

2.0 

2 

1  n 

1 

1.0 

1 

10.0 

7 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1 . 9 

3 . 1 
2 

1 .4 

1 

3.9 

1 

T 

10.3 

4 

PONTIAC 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

8.0 

20 

.  4 

4.5 

1 

13.4 
22 

RANTOUL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

1.0 
4 

3.0 
1 

- 

- 

- 

SIDELL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1 

4.0 
4 

j 

j 

5 

URSANA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.8 

1 

4.2 
1 

3.0 
3 

3.2 

1 

.2 

11.4 
6 

WATSEKA  2  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.1 

2 

4.0 
4 

1.1 
1 

2.5 

1 

10.7 
8 

*  * 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

c ki nu c  a  i  i 
1   IN  ON  GD 

T 

r 

T 

T 

5 . 5 
1 

1 

BARRY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

j 

1.8 

1 

7.0 
3 

5 

J 

3  5 
1 

10 

BEARDSTQXN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

6  •  0 
3 

2  ■  0 

6 

2  •  0 

1 

2.0 

1 

BLUFFS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  Gil 

T 

1.0 

5.0 
2 

2.0 
5 

T 

2.0 

10.0 

7 

CARL INVI LLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

2.1 
2 

.6 

3 

T 

8.5 
2 

11.2 

7 

EDWARDSVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

.5 

1 

.2 

8,0 
2 

9.7 

4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1"70  -  1971  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

3.5 

GREENVILLE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

US 

1 

1.0 
1 

T 

S.O 

2 

10.5 

GRIGGSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
2 

7.0 
3 

3.0 
8 

T 

2.0 

1 

15.0 
14 

HARDIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

2tU 
2 

.3 

3 

• 

4,0 

1 

HI LLSB3R0 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

7.0 
1 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 . 0 
1 

6.5 
4 

6,5 
S 

T 

1,0 
2 

15.0 
15 

JERSEYVILLE   2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
2 

T 

3 

T 

3.0 
I 

6.0 

6 

ME  DORA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3.5 

,5 

3 

2.0 

1 

7.0 
2 

13.0 

MQRR I SONV I LL E   4  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.2 

1.5 
2 

1.0 
3 

.5 

6.0 
2 

9.2 

7 

MOUNT  OLIVE   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

I 

2.0 
2 

T 

3 

T 

12.0 
1 

14.5 

7 

PANA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

2.5 

3.5 

11 

T 

PLEASANT  HILL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.7 

3 .  4 

2 

1 . 6 
6 

,  2 

2,0 

7.9 
8 

ROCKPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

4.5 

SPRINGFIELD  WSO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.9 

4.2 
3 

3.4 
6 

.7 

1 

3.8 

2 

13.0 
12 

SPRINGFIELD  4  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

• 

3.0 

TAYLQRVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

V I RDEN  1  SSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.3 

1.5 
- 

.5 

T 

5.5 
- 

7.8 
- 

VIRGINIA 

SNUWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

6.5 

3 

4.4 

4.3 

4.0 

20.2 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

T 

3.0 
2 

T 

3 

T 

- 

- 

*         *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

4.0 
3 

5.5 

11 

14 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.5 

3,0 
2 

4.0 

10 

T 

T 

7.5 

12 

FLORA  5  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

2.0 
2 

5.5 

7 

.  1 

6.0 

1 

13.6 

10 

GREENUP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

3.0 

3.5 

7 

T 

HUTSONVILLF   POWER  PL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

.6 

6.5 

7 

T 

L A WRENC  E VI LLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.1 

3.0 
2 

5.4 
6 

.3 

3.2 

1 

12.0 
9 

MARSHALL   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF  1970  -  1971    ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MATT00N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

2 

4.0 

a 

T 

T 

6.0 

10 

MOWEAQUA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

2.5 

.5 

T 

4.0 

7.0 

NEWTON  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.3 

3.7 

2 

7.0 

a 

T 

T 

11. 0 
10 

OLNEY  2  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.3 

2.0 

2 

7.5 
9 

1.6 

4.0 
1 

15.4 
12 

PALESTINE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

4.7 
2 

7.5 
11 

.5 

T 

13.2 
14 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

6.0 
3 

B. 5 
9 

.5 

T 

16.0 
12 

SAINTE  MARIE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.0 

2 

5.0 
7 

T 

SALEM  WSMO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 
4 

T 

6.3 

2 

11.3 

7 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

4.5 
3 

3.0 

11 

T 

.5 

1 

8.0 

15 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.9 
2 

2.6 
8 

.3 

5.0 

1 

8.8 

11 

WILCOX 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

" 

. 

" 

• 

• 

- 

m 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

3.0 

2 

3.0 
8 

.5 

.1 

6.6 

10 

»        *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

.8 

6.0 
7 

1.9 

1 

2.0 

1 

11.7 
9 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

■ 

1.5 

1 

13.1 
3 

™ 

CAMOKIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

CAIRO  WSO 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

.2 

T 

4.3 

4 

3.6 

2 

1.0 

9.1 

6 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.5 

.5 

1 

6 

.5 

1 

9.0 

2 

10 

CARLYLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

.5 

1 

2.6 

4 

1.0 

1 

9.0 
3 

13.1 
9 

CtNTRALIA  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.3 

9.3 

7 

.8 
1 

23.7 
3 

34.1 
11 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

1 

1.5 

2 

4.5 

7 

T 

e.o 

2 

15.0 
12 

COBOEN  2  S 

SNOWFALL 
1   IN  flN  GO 

T 

T 

6.0 

2.0 

3.0 

11.0 

OU  QUOIN  1  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

.  1 

4 . 8 
6 

T 

2 

13.2 
8 

GRAND  TOWER  2  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

1 

3.7 
3 

1.0 

8.0 
2 

13.7 

7 

MAKANDA  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

6.0 

7 

1.5 
1 

8.0 
2 

15.5 
10 

MARION  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1.0 

.7 

8.9 

7 

1.4 

10.5 
2 

22.5 
9 

NASHVILLE   4  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.4 

T 

6.4 

a 

.4 

13.4 
3 

20.6 
11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1970  -  1971  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PRAIRIE   DU  ROCHER  1WSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1  •  0 

1 

f5 

2,0 
4 

1.0 

9  j 
2 

14  0 

7 

RED  BUD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.  1 

.3 

3 

1 .0 

9.5 
2 

5 

SPARTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

.5 

2.8 
2 

T 

10.0 
2 

14.3 
4 

WATERLOO  1  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

.1 

1.0 
1 

1.0 

9.0 
3 

12.6 
5 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALB  ION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 
2 

T 

4.0 

1 

- 

BENTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5 

11.0 
3 

6 

BR00KP0RT  DAM  52 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2  .0 
2 

2.5 
4 

2.5 
1 

T 

7.0 
7 

CARMI   6  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

6.5 

7 

1.0 

6.5 

1 

14.0 
8 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.8 
8 

3.0 

1 

3.5 

1 

12.3 
10 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.5 

5.5 

7 

T 

5.0 

1 

13.0 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1,7 
2 

6.8 

7 

2.2 

2 

5.0 
2 

15.7 
13 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.5 

1 

7.5 

7 

5 . 0 

11.0 
1 

26.0 
9 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

MCLEANSBORO  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.  1 

T 

5.0 
6 

T 

8.5 

2 

13.6 
8 

MT  CARMEL   1  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.  1 

2.0 
2 

6.2 

10 

.4 

1.5 

1 

10.2 
13 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

4.3 

T 

6.0 
2 

10.3 
6 

ROS I C  L  ARE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

,5 

e.o 

9 

3.0 

1 

4.0 

1 

15.5 
11 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.6 

1 

■a 

i 

12.5 
9 

5.0 

2 

7.0 
2 

26.1 
15 

WAVNE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

T 

1.5 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  iumuki 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

nuh i nut} i  ui 

ALEDO 

MAX 
MIN 

83 
58 

89 
59 

89 
59 

85 
66 

79 
60 

88 
58 

87 
65 

90 
72 

86 
63 

82 
65 

81 
60 

86 
61 

86 

70 

82 
60 

81 
63 

89 
60 

87 

63 

84 

63 

79 
59 

82 
56 

87 
61 

89 
64 

85 
63 

82 
62 

87 
59 

82 
58 

80 
52 

77 
61 

72 
50 

68 
46 

78 
50 

83.3 
60.2 

DIXON 

MAX 
MIN 

85 

60 

88 
58 

89 

56 

89 
65 

82 
59 

90 
67 

91 
64 

96 

73 

89 
67 

84 
65 

65 
60 

86 
58 

86 
70 

64 
66 

64 
55 

90 
56 

83 
58 

61 
58 

76 
59 

84 
5* 

88 
59 

89 
65 

82 
65 

83 
62 

6  7 
67 

80 
58 

80 
49 

77 
62 

74 
49 

70 
46 

84 
46 

84.4 
59.9 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

79 
59 

81 
56 

83 
57 

81 
67 

80 
60 

84 

60 

87 
63 

86 
69 

81 
64 

79 
62 

80 
60 

81 
57 

81 
68 

80 
54 

60 
63 

87 
55 

85 
59 

78 
56 

73 
60 

80 
5* 

65 
62 

8  5 
67 

61 
63 

80 
59 

83 
60 

72 
58 

75 
50 

73 
62 

7  1 
47 

46 

47 

79.7 
58.9 

FULTQN  DAM  13 

MAX 
MIN 

82 
66 

86 

66 

87 
59 

64 

66 

79 
65 

86 
62 

85 
66 

90 
70 

84 
69 

83 
65 

63 
63 

83 
59 

82 

71 

82 
61 

61 
64 

63 

61 

86 
64 

62 
61 

77 
63 

61 
58 

85 

63 

85 
69 

83 
67 

83 
63 

83 
56 

81 
62 

76 
S3 

77 
64 

73 
53 

70 
49 

73 
53 

82.0 
62,3 

GALVA 

MAX 
MIN 

84 
58 

82 
61 

87 
59 

87 
62 

87 
62 

80 
62 

89 
65 

85 

70 

92 
66 

76 
64 

83 
60 

80 
60 

85 
63 

61 
60 

61 
62 

80 
58 

87 
62 

82 
60 

82 
58 

73 
54 

80 
57 

84 
62 

87 
65 

78 
63 

60 
62 

8  5 
59 

73 
50 

79 
52 

51 

45 

68 
46 

81.3 
59.3 

CENESED 

MAX 
MIN 

84 

60 

68 
61 

90 
58 

87 
65 

77 
63 

89 
61 

68 

67 

93 

70 

79 
67 

81 
63 

82 
61 

87 
60 

9  5 
66 

83 
61 

83 
63 

89 
60 

83 
64 

85 

61 

76 
60 

63 
57 

87 

63 

89 
67 

75 
65 

81 

62 

B7 
61 

75 
58 

79 
52 

75 
56 

72 
51 

68 

48 

78 
49 

62.5 
60.7 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

82 
60 

86 
54 

87 
53 

68 
60 

84 
64 

68 
58 

90 
62 

94 

72 

90 
66 

60 
65 

85 
62 

85 
56 

67 
69 

81 
55 

80 
57 

86 
52 

84 

61 

80 
53 

78 
57 

80 
48 

84 
55 

87 
64 

83 
61 

79 
60 

86 
60 

85 

61 

79 
46 

79 
61 

75 
45 

70 
47 

78 
43 

63.2 
57.6 

KEWANEE 

MAX 

MIN 

84 
62 

87 
64 

87 
59 

85 
68 

85 

70 

69 
62 

88 

66 

97 

73 

90 
65 

83 
66 

81 
66 

85 
59 

86 

71 

63 
62 

64 
62 

86 

60 

84 
61 

81 
59 

79 
58 

77 
56 

84 
61 

87 
64 

86 
63 

83 
62 

81 
64 

80 
58 

74 
54 

77 
55 

74 
46 

73 
49 

72 
47 

63.0 
61.1 

HOIINE  WSO 

MAX 
MIN 

85 
58 

88 
58 

90 
58 

62 
63 

76 
62 

88 

59 

66 

67 

93 

70 

75 
67 

84 
65 

Bl 
62 

86 
59 

85 

67 

82 
62 

83 
6* 

89 
53 

82 
64 

84 
61 

74 
56 

a  l 

53 

86 

63 

88 
69 

73 
64 

79 
63 

65 

61 

73 
56 

78 
51 

73 
54 

70 
49 

69 
46 

76 
46 

81.5 
59.9 

MORRISON 

MAX 

MIN 

84 
61 

85 
60 

85 

57 

86 

63 

79 
60 

86 
62 

87 
63 

9  1 
73 

89 
66 

82 

66 

B3 
62 

83 
63 

81 
68 

62 
56 

82 
61 

88 
56 

87 
62 

85 

60 

62 

82 
53 

87 
61 

87 
66 

86 
66 

82 
61 

66 
56 

82 
59 

50 

78 
63 

72 
47 

70 
45 

46 

82.9 
59.9 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

81 
55 

83 
55 

85 

57 

82 
65 

60 

86 
60 

66 
63 

9C 
69 

84 
63 

8 1 
64 

60 

8 1 
56 

82 
66 

8 1 
53 

61 
60 

86 
55 

84 
61 

82 
55 

59 

81 
53 

8  5 
58 

66 

80 

64 

82 
57 

5? 

56 

48 

61 

43 

44 

45 

81.3 
57.8 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

85 
59 

80 
58 

81 
59 

85 
61 

65 
60 

60 
62 

85 
67 

86 
69 

89 
67 

78 
64 

80 

60 

80 
58 

8? 

70 

83 
55 

81 

60 

80 
55 

86 

60 

79 
56 

79 
64 

74 

50 

80 
57 

86 

61 

87 

60 

74 
60 

78 
61 

84 
56 

70 
48 

76 
56 

74 
49 

70 
45 

69 
45 

80.3 
58.5 

ROCHELLE  6  Nw 

MAX 
MIN 

81 
59 

82 
56 

64 
55 

84 
62 

61 
58 

65 
61 

B7 
61 

69 
69 

62 
65 

80 
62 

8  1 
61 

82 
56 

85 
66 

81 
51 

82 
57 

87 
53 

83 
56 

77 
54 

76 
58 

81 
49 

83 

56 

87 
66 

82 
62 

79 
60 

83 
60 

77 
56 

77 
46 

72 
61 

71 
45 

69 
45 

75 
44 

80.9 
57.2 

ROCKFORD  WSO 

MAX 
MIN 

83 
61 

84 
5B 

67 

58 

86 
66 

83 
62 

68 

62 

92 
64 

69 

71 

77 
69 

63 
65 

62 

62 

86 

61 

64 
62 

83 
55 

83 
62 

89 
57 

79 
61 

79 
57 

75 
56 

62 
55 

88 
60 

86 

70 

74 
65 

82 
63 

87 
62 

74 
55 

77 
52 

75 
54 

73 
48 

68 
47 

76 
48 

81.7 
59.6 

STOCKTON 

MAX 

Mm 

80 
59 

81 
59 

63 
57 

79 
67 

76 
61 

84 
61 

85 
66 

65 
69 

77 
63 

79 
60 

78 

60 

79 
57 

78 
66 

79 
57 

79 
57 

65 

54 

83 
59 

75 
59 

72 
58 

79 
55 

84 
61 

83 
68 

76 
65 

79 
69 

63 
69 

75 
57 

74 
52 

72 
61 

71 

50 

66 
45 

73 
50 

78.5 
59.7 

TI SK I LWA 

MAX 
MIN 

85 
57 

87 
54 

89 
53 

90 
59 

81 
61 

89 
68 

90 
60 

95 
66 

91 
65 

93 
64 

84 
59 

85 

56 

as 

70 

83 

57 

83 

60 

89 

54 

88 
64 

82 
57 

76 
60 

62 
50 

85 
60 

87 
66 

86 
63 

80 
63 

87 
60 

78 
62 

60 
48 

78 
63 

75 
46 

70 
44 

79 
45 

84. 1 
58.6 

WALNUT 

•          •  * 

MAX 
MIN 

85 

57 

86 
56 

83 

60 

86 
64 

78 
60 

87 
63 

67 
65 

92 
72 

66 
65 

62 
65 

82 
65 

83 
58 

83 

72 

83 
56 

81 

60 

87 

5B 

66 
61 

82 
59 

80 
59 

82 
54 

85 
59 

87 
65 

87 
64 

60 
62 

85 
62 

62 
58 

78 
50 

77 
62 

72 
50 

68 
46 

76 
48 

82.6 
59.8 

NORTHEAST  02 

ANTIUCH  2  NW 

MAX 
MIN 

88 

61 

79 
55 

77 
52 

83 
54 

63 
61 

82 
59 

87 
60 

87 
63 

87 
63 

74 

57 

78 
59 

78 
54 

82 
56 

63 
54 

79 
54 

79 
98 

86 
55 

75 
53 

7B 
56 

72 
52 

62 
54 

84 
62 

86 

66 

72 
61 

78 
62 

94 
58 

72 
49 

76 
52 

75 

47 

73 
46 

69 

47 

79,6 
56,1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

82 
61 

83 
59 

67 

55 

84 
62 

89 
63 

89 
58 

89 

63 

89 
68 

66 
66 

82 
64 

82 
62 

86 
59 

67 
69 

62 
53 

83 
59 

68 
55 

84 
59 

B2 
54 

76 
53 

63 
49 

85 

62 

86 
63 

83 

62 

31 
58 

85 

60 

81 
60 

79 
48 

72 
61 

71 
48 

70 
47 

76 
45 

82,7 
58,2 

3ARR I NGTDN  1  SE 

MAX 

Mm 

89 
62 

80 
60 

88 

54 

86 
66 

88 
64 

89 
62 

90 
60 

92 
70 

86 
68 

86 

70 

84 
66 

88 
56 

66 

6B 

87 
52 

82 
64 

60 
56 

76 
58 

84 
54 

78 
57 

60 
52 

86 
60 

88 
66 

76 
64 

80 
60 

80 
63 

82 

60 

80 
46 

76 

76 
46 

78 
48 

82 
46 

83,3 
59.3 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 

nun 

82 
65 

79 
62 

67 
57 

90 
66 

84 
66 

86 

68 

67 
66 

88 

71 

79 
68 

82 
67 

78 
61 

84 

60 

66 
64 

82 
56 

83 
64 

67 
61 

76 
59 

81 
55 

73 
53 

82 
54 

64 
64 

88 

70 

80 
67 

80 
62 

B9 

64 

75 
59 

79 
54 

" 
5' 

74 
52 

72 
53 

77 
49 

81.6 
61.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

82 
69 

76 
64 

66 
62 

91 
68 

80 
66 

85 
69 

89 
66 

86 
67 

75 

70 

76 
66 

76 
67 

85 
65 

6? 

70 

81 
64 

82 
65 

67 

64 

73 
62 

79 
59 

70 
59 

81 
57 

86 

62 

89 
69 

81 
6' 

78 
63 

66 
65 

76 
64 

78 
57 

78 
61 

75 

56 

70 
56 

77 
54 

60.9 
63.6 

CHICAGO  WSO 

MAX 

Mm 

69 

80 
63 

89 
59 

65 

86 
68 

6  6 
66 

90 
67 

66 

70 

7C 

81 
69 

67 

66 
67 

90 
70 

83 
63 

P4 
66 

90 
65 

75 
63 

63 
59 

58 

a  2 

56 

86 

62 

69 
69 

80 
67 

79 
63 

6  5 

63 

74 

60 

76 
54 

76 
57 

72 
53 

69 

57 

53 

62.1 
63.2 

DE  KALB 

MAX 

Mm 

82 
61 

83 
58 

84 
57 

86 
64 

84 
62 

86 
65 

89 

66 

90 
69 

79 
67 

82 
64 

82 
61 

83 
59 

64 
63 

82 
54 

62 
61 

87 

57 

79 
59 

76 
57 

73 
55 

81 
53 

66 

60 

84 
66 

73 
63 

62 
60 

84 

62 

73 
57 

77 
49 

75 
58 

71 
50 

69 
48 

75 
49 

60,9 
59.2 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

Mm 

88 
60 

90 
55 

88 
54 

91 
60 

85 

64 

90 
62 

90 
60 

97 
71 

90 
67 

82 
64 

85 
62 

80 
57 

90 
70 

81 
54 

87 
61 

88 
56 

85 

02 

60 
54 

78 
60 

60 
49 

84 
59 

87 
66 

63 
62 

62 
61 

85 
62 

64 
62 

78 
50 

78 
56 

70 
48 

73 
50 

77 
47 

64.1 
58,9 

JOL I ET 

MAX 

Mm 

8* 

(4 

84 
59 

88 

57 

90 
64 

87 
67 

89 
66 

89 
64 

90 
69 

90 
62 

81 
63 

61 
65 

85 

60 

96 

71 

84 

57 

83 
61 

87 
59 

66 

62 

61 
56 

61 

62 

81 
50 

87 
67 

85 

59 

87 
64 

82 
60 

85 
63 

65 
64 

80 
52 

76 
60 

78 
51 

71 
53 

78 
50 

6o!? 

MARENGO 

MAX 

Mm 

82 
60 

82 
55 

86 
53 

90 
64 

83 
60 

91 
60 

92 
63 

69 
68 

83 

65 

82 
60 

80 
63 

85 

54 

62 
72 

82 

53 

64 

60 

90 
55 

65 

56 

80 
52 

77 
59 

82 
52 

87 
57 

87 
67 

83 
66 

82 
62 

68 

60 

85 
59 

79 
49 

72 
61 

74 
46 

69 

46 

79 
46 

83.0 
58.2 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

85 

62 

87 
59 

B7 
58 

87 
65 

81 
63 

91 
64 

92 
66 

97 
73 

63 
68 

81 
66 

84 
63 

86 
61 

68 

72 

85 
5B 

67 
64 

90 
60 

84 
64 

84 
59 

75 
61 

83 
53 

86 
60 

86 
67 

80 
67 

82 
63 

68 
65 

79 
64 

80 
54 

63 
63 

72 
52 

75 
51 

81 
51 

84.2 
61.8 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

83 
63 

83 
59 

89 

62 

69 
65 

83 
65 

88 
68 

67 
64 

69 

72 

77 
67 

82 
67 

77 
64 

83 
63 

67 
65 

60 
56 

63 
63 

84 
59 

75 
59 

80 
57 

70 
53 

80 
51 

82 
61 

85 
65 

82 
65 

79 
61 

85 
63 

75 
59 

77 
51 

72 
57 

72 
51 

69 
51 

76 
49 

80.7 
60.5 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

WAUKEGAN  4  WSH 

MAX 

Mm 

91 
64 

80 
58 

72 
55 

79 
56 

65 
63 

60 
64 

85 
63 

87 
63 

86 
66 

73 
61 

74 
62 

73 
56 

80 
60 

85 

58 

80 

5-9 

80 
59 

88 
60 

70 
57 

77 
5B 

70 
53 

80 
55 

85 

60 

87 
65 

78 
62 

77 
61 

84 
62 

75 
54 

78 
54 

76 
51 

75 
51 

71 
50 

79.3 
56.7 

WHEATtlN  3  SE 

•          •  » 

MAX 

Mm 

84 
62 

84 

57 

88 
54 

90 
58 

90 
65 

91 
62 

89 
60 

88 
63 

86 

69 

81 
64 

62 
64 

85 
56 

87 

71 

85 
55 

63 
56 

88 
54 

88 
59 

81 
50 

76 
60 

82 

46 

86 

56 

89 
57 

89 
65 

81 
59 

66 
62 

85 

61 

60 
49 

80 
62 

79 
47 

73 
49 

60 
45 

84.5 
58,1 

WEST  03 

GALESBURG 

MAX 

Mm 

84 
57 

88 

60 

87 
62 

86 
64 

60 
60 

89 
62 

85 

68 

93 

73 

75 
64 

81     80  66 
68     62  63 

See  Reference  N 

B7     81  82 

65     63  60 

ote.  Following  Stall 

87  97 
58  58 
on  Index 

83 
64 

72 
56 

61 
53 

65 
62 

87 
64 

77 
65 

80 
64 

85 
63 

74 
56 

78 
51 

75 
57 

69 
51 

67 
46 

76 
47 

81.5 
60.2 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  JUk' 

Day  of  Month 

• 

■ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

&C1L0EN  1  NW 

MAX 
MIN 

86 

57 

90 
5B 

39 

84 

66 

82 
59 

91 
56 

88 

67 

94 
64 

64 

7C 

81 

81 

69 

87 

80 
63 

62 
59 

86 

57 

97 
67 

85 
6  5 

72 
60 

82 
54 

8A 
5  H 

63 

63 

83 
65 

61 

62 

87 
59 

75 
60 

60 

50 

78 
63 

68 

50 

70 
46 

77 
46 

62.6 

60.3 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

93 
56 

88 

59 

19 
*  9 

63 

60 

9C 

86 

93 

S< 

81 
66 

82 
6 1 

87 

88 

76 

83 

89 

66 

63 
61 

79 

82 
51 

>~ 
5  9 

86 

60 

62 

62 

60 

5  5 

87 
5' 

73 
60 

61 
46 

76 
60 

69 
*t  9 

69 
44 

79 
45 

62.9 
59.1 

MONMOUTH 

MAX 

83 
56 

88 

60 

31 
57 

64 
64 

60 
58 

3  9 
6 : 

66 
65 

94 
72 

Be 

63 

82 
67 

8? 
60 

66 
60 

68 

73 

80 
62 

82 

;« 

69 
58 

66 
66 

86 
63 

80 
56 

82 
53 

95 
6 

86 
63 

62 
64 

8  2 
5? 

87 

60 

60 
56 

30 
52 

76 
61 

70 
51 

71 
47 

77 
49 

63.3 

60.1 

OUINCY 

MAX 
MIN 

85 

62 

91 
63 

88 

67 

83 
66 

60 
62 

90 

64 

87 

71 

95 

75 

85 
67 

84 
69 

84 

67 

>0 
.  g 

90 
76 

84 

67 

86 
63 

91 
63 

91 

72 

a* 

67 

65 
6A 

65 

56 

Bl 

65 

90 
67 

63 
66 

3  2 
5- 

89 
64 

62 
63 

64 

54 

78 
63 

72 
56 

72 
30 

60 

52 

69.3 
64.9 

0U1NCV  FaA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
59 

87 
61 

87 
62 

77 
64 

78 
60 

69 

5? 

85 
67 

95 

72 

77 

67 

81 
67 

81 
66 

90 
s» 

86 
66 

79 
64 

60 

66 

60 

86 
66 

85 

16 

70 
59 

80 
55 

6A 

6 

86 
62 

79 
65 

79 
64 

65 
61 

76 
59 

79 
53 

76 
55 

67 
52 

71 
48 

76 
50 

61.6 
61.4 

RUSHVULt 

»          »  • 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 

63 

86 

•_.  2 

83 
61 

89 
60 

92 
62 

92 
59 

98 
69 

90 

66 

82 
63 

83 
63 

,° 

88 

86 

87 

67 

88 
69 

i' 

60 

80 

37 

86 

66 

67 
8  1 

86 

86 

77 
5  2 

78 

68 

50 

76 

67 

5  .: 

69.3 
59.8 

CENTRAL 

OA 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

81 
66 

85 

84 
5  9 

87 

84 

89 
61 

89 

7  3 

97 
73 

96 

66 

79 
69 

80 

8A 

88 

87 

83 

83 
58 

85 

80 
61 

78 
6 1 

76 
52 

S3 
60 

85 

84 

3 

85 
63 

85 
62 

77 
51 

77 
60 

77 
52 

68 

30 

74 

63.0 

62.0 

CHENOA 

MAX 

83 
63 

85 
62 

67 
55 

89 
60 

83 
65 

90 
5  9 

92 
62 

96 

72 

92 
67 

78 
65 

79 

so 

84 
69 

67 

63 

64 

82 

81 

77 

79 

82 

83 
62 

82 

79 

6  3 

85 

87 

72 
50 

76 
5  6 

73 

68 
30 

73 

62.4 

60.3 

OECATUR 

MAX 

82 
64 

87 
58 

87 
62 

88 
64 

B4 
65 

87 
t ' 

89 

67 

94 
71 

83 
65 

79 
65 

81 
65 

6  3 

89 

82 

S3 

85 

86 

79 

79 

78 

82 

85 

60 

^7 

85 

82 

78 

75 

77 

70 

62.7 
61.7 

FARMER  CITY 

MAX 

82 

87 

I 9 

89 

62 

85 
65 

67 
o  9 

87 
66 

93 

71 

63 

67 

80 

82 

BA 

78 

81 
6 1 

;3 

85 
65 

85 
65 

33 
57 

75 

80 
51 

32 
37 

84 

60 

63 

63 

60 

62 

65 

63 

73 
57 

78 
48 

76 
56 

75 
50 

69 
53 

76 

61.9 
60.6 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

85 

62 

90 
59 

91 
60 

90 

86 

92 
61 

93 

99 

97 
67 

80 
69 

82 
65 

88 

90 

88 

94 

88 

89 

87 

86 

83 

B7 

86 

61 

30 

86 

87 

80 

60 
62 

78 

71 

78 

63.9 
61.7 

LACUN  2  t 

MAX 

8? 
65 

86 
59 

85 
59 

67 
60 

79 
60 

a ' 
5  9 

88 

62 

95 
75 

91 

6  J 

79 

84 
59 

94 

86 

85 

61 

86 

85 

3  ~ 

76 

80 

s1 

85 

61 

3  ' 
5  3 

83 

77 

71 

76 
60 

72 

66 

77 

62.2 
58.5 

LINCOLN 

MAX 

84 

85 

84 

66 
62 

84 
65 

88 
66 

88 
68 

96 
71 

93 
67 

79 

81 

84 

89 

79 

84 

83 
6  1 

85 

80 
61 

80 

78 
5  4 

9: 

S3 
61 

80 
63 

77 
5  9 

63 
64 

73 

re 

52 

76 
59 

73 
52 

66 
52 

74 

61.6 

62.0 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 
MIN 

84 

57 

88 
59 

89 
58 

89 
62 

86 
63 

»i 

5: 

90 
65 

99 
71 

94 
68 

82 
68 

63 
64 

87 
62 

89 

75 

85 
62 

1  3 
59 

87 
56 

86 
69 

33 
59 

78 
58 

80 
52 

8' 

58 

87 
62 

62 
64 

60 
64 

86 

63 

80 
56 

79 
46 

77 
61 

74 
51 

66 

50 

76 
46 

84.1 
60.6 

MINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

82 
60 

85 
59 

85 

53 

88 
62 

85 
63 

87 
57 

90 
62 

96 
70 

90 

i> 

78 
63 

60 
61 

83 
58 

86 
68 

85 
58 

d: 
6C 

85 

56 

84 
62 

BC 

54 

30 
59 

80 
50 

3  2 
37 

84 

62 

83 
61 

79 

91 

85 
58 

85 
61 

76 
49 

76 
59 

75 
48 

67 
45 

73 
47 

82.5 
38.2 

PEORIA  WSO 

MAX 
MIN 

85 

60 

88 

60 

88 
63 

90 
64 

81 
64 

90 

88 
68 

97 
73 

79 
65 

80 
68 

62 
62 

67 
63 

90 
65 

80 
63 

94 
59 

87 
56 

84 

67 

S3 
62 

73 
56 

79 
51 

64 

57 

67 

62 

81 
64 

79 

64 

89 

62 

75 
54 

79 

7» 

77 
53 

71 
50 

66 
48 

75 
47 

62.4 
39.9 

PRINCEVILLE   1  N 

♦          •  » 

MAX 
MIN 

Bl 

84 

85 

85 
66 

77 
63 

85 
51 

85 
66 

92 
73 

91 
69 

80 

80 

83 

85 

82 

81 

83 

85 

3': 

80 

80 

84 

86 

84 

77 

85 

83 

76 

77 

72 

67 

73 

61.7 
60.9 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

82 

86 

56 

86 

-  3 

89 
60 

83 
68 

88 

66 

89 
64 

93 

72 

91 
69 

S9 

82 

84 

90 

66 

64 

64 
58 

84 

81 

79 

78 

82 

84 

83 

60 

85 

82 

76 

50 

75 

73 

72 

'• 

62.9 
61.3 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

83 
66 

86 

59 

87 
*  0 

89 
61 

82 
68 

86 
65 

88 
65 

92 
69 

86 
68 

79 
67 

79 

83 
61 

87 

82 

a; 
t  2 

83 
59 

81 
66 

79 

75 

77 

81 
5  9 

83 
62 

82 
6 1 

60 

5  - 

84 

79 

76 
5  i 

72 

73 
5 1 

70 

73 

81.3 
61.0 

KANKAKEE  3  SN 

MAX 
MIN 

81 

84 

B6 

89 

59 

82 
67 

67 
64 

90 
62 

92 

71 

92 
66 

82 

80 
67 

64 

65 

83 
55 

82 

85 

3  7 

83 

79 
5  5 

79 

80 
49 

3  2 

64 

63 

9- 

84 

82 

77 
5  0 

75 
59 

74 

70 
50 

73 

62.3 
60.0 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

83 

86 
57 

as 

54 

91 
58 

83 

65 

88 

3  i 

87 
62 

93 
69 

90 
61 

80 

80 

g  i 

88 

84 

r3 

84 

56 

82 

BC 

5  2 

74 

79 

63 

85 

84 

6 1 

61 

6  3 

85 

80 

79 
50 

76 

75 

70 

77 

62.9 
58.9 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

83 
64 

86 
61 

85 
58 

86 
63 

86 
65 

68 

63 

89 
65 

97 

71 

9  5 

70 

78 
64 

81 
64 

85 

60 

89 

70 

87 
61 

85 
64 

87 
60 

83 
64 

81 
56 

81 
61 

81 
52 

a. 

59 

87 
64 

64 
63 

61 
64 

86 

63 

63 
64 

79 
52 

78 
60 

76 
52 

69 
31 

It 
49 

63.9 

61.2 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

80 
65 

86 

61 

85 
63 

89 
6A 

82 
67 

86 

67 

88 

67 

93 

72 

92 
68 

90 
68 

60 
68 

84 

6  2 

84 

61 

60 

60 

84 
•? 

83 

59 

84 
69 

32 
59 

80 
60 

79 
51 

84 
59 

86 
64 

62 

5- 

65 

84 

'-- 
52 

61 
58 

74 
3* 

74 
35 

75 
50 

63.1 
61.9 

URBANA 

MAX 
MIN 

83 
67 

86 

64 

67 
63 

88 

63 

83 
66 

86 
68 

88 

69 

93 

70 

83 

fi 

77 
68 

81 
66 

B9 

63 

89 
66 

60 
63 

64 

62 

84 
62 

84 
63 

80 
59 

74 
58 

78 
53 

92 
59 

84 

61 

81 
62 

79 
63 

83 

67 

75 
60 

77 

5<. 

74 
56 

75 
S3 

71 
54 

76 
91 

61.7 
62.0 

KATSEKA  2  NW 

•          •  * 

MAX 
MIN 

80 

84 

59 

85 

88 

66 

61 
68 

86 
63 

85 

63 

90 
71 

86 
66 

80 

80 

82 

85 

79 

80 

92 

81 

79 

76 

78 
48 

81 

82 

61 

61 

61 

73 

75 

73 

73 

69 
52 

74 
48 

60.3 
60.6 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  OAM  26 

MAX 
MIN 

89 
69 

85 
65 

90 
65 

89 
65 

86 

67 

ic 
67 

89 

67 

90 
69 

95 
69 

83 

71 

81 
67 

81 
68 

89 

71 

89 

64 

61 
6A 

85 
69 

86 
68 

90 
63 

84 

61 

74 
60 

60 

61 

69 

6  3 

62 

65 

60 

66 

83 

67 

86 

77 
37 

62 

57 

76 

74 

70 

63.7 
64.5 

CARL  I NVILL8 

MAX 

MIN 

84 

65 

87 
56 

87 

58 

87 

60 

83 
65 

61 
64 

90 
65 

96 

70 

93 
69 

79 
68 

83 

3  8 

93 
73 

86 

62 

66 

61 

87 
58 

92 

89 

81 

81 

65 

66 

61 

81 

61 

86 

84 

60 
49 

79 

77 

71 

70 
40 

64.6 

61.6 

SR1CGSVILLE 

MAX 

MIN 

85 

61 

88 

63 

87 
61 

83 
64 

83 
64 

89 
62 

87 
68 

97 

72 

9 

54 

80 
69 

81 

16 

71 

91 

82 

67 
61 

87 
61 

69 

65 

82 

79 

64 

87 

79 

76 

83 

82 

76 

76 

72 

70 
49 

76 
52 

63.9 

62.9 

HILLSSnRU  2  SSW 

MAX 
MIN 

83 
67 

86 
59 

86 

64 

87 
63 

82 
66 

87 
66 

88 

67 

94 
70 

! : 
69 

80 

81 

87 

91 

80 

a- 

86 

91 
67 

=  » 
65 

79 

78 
56 

6] 
5  3 

84 

60 

78 
63 

II 

86 
69 

63 
65 

79 
53 

77 
59 

75 
54 

70 
56 

76 
51 

83.2 
63.2 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

89 
62 

83 
53 

87 
58 

87 
62 

85 
63 

85 
63 

90 
64 

90 
69 

99 
69 

79 
66 

79 
67 

62 
6  6 

87 
62 

90 

to 

63 

6C 

66 

33 

83 

71 

79 

62 
59 

65 

7' 

76 

63 

73 

«  9 

78 
5  j 

76 
46 

73 
30 

61 
49 

62.6 

JEPSEYVILLE  2  SW 

MAX 

MIN 

86 
66 

86 

56 

67 
67 

85 
60 

62 
66 

66 

66 

89 
65 

94 
69 

93 
71 

79 
69 

60 
67 

S« 

69 

91 
7* 

84 
65 

63 

62 

86 
57 

90 
66 

83 
5  6 

63 

63 

79 
56 

12 

56 

65 

60 

84 

63 

8" 
65 

87 
62 

67 
64 

79 
.8 

79 
63 

77 
SO 

70 
33 

76 
43 

64.2 

62.2 

MORRISONVILLE  A  SE 

MAX 

MIN 

83 
64 

86 

57 

67 

60 

88 

61 

83 
66 

69 

66 

89 
67 

96 
71 

90 
71 

76 
66 

61 
66 

86 

64 

90 

73 

63 
63 

94 

60 

66 
5" 

90 
67 

85 
5- 

78 

63 

79 
54 

64 

J7 

94 

54 

60 

63 

8- 
5' 

86 

70 

62 
63 

8- 
57 

76 
59 

79 
50 

69 

36 

79 

46 

63.4 
62.3 

PANA 

MAX 

MIN 

82 

67 

84 

61 

83 
62 

86 

63 

81 
66 

65 

67 

86 
68 

93 

72 

•9 

70 

60 
69 

80 

67 

8' 
68 

8  = 

70 

83 
65 

83 
62 

84 

61 

92 
69 

5- 

65 

71 
61 

77 
57 

•  1 

5» 

62 

61 

79 
64 

•0 

66 

64 
69 

81 

66 

79 
5? 

75 
59 

75 
54 

68 

33 

91 

62.0 
63.4 

Sm  FUiwome*  NoIm  following  Suuoo  lnd« 
-   89  - 


DAILY  TEMPERATURES  Illinois 

Continued  JULY  1971 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SPRINGFIELD  WSO 

MAX 

Mm 

84 
64 

87 
59 

88 
62 

86 

67 

85 
66 

90 
65 

91 

70 

97 
72 

84 

70 

79 
69 

81 
68 

66 
67 

90 
69 

80 

64 

84 

61 

85 
60 

86 
69 

83 
65 

73 
60 

79 
54 

63 
59 

85 
65 

79 
66 

78 
65 

84 
65 

75 
54 

76 
51 

76 
54 

74 
52 

69 
52 

76 
46 

82.5 
62.3 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 
MIN 

92 
62 

84 
60 

87 
63 

87 

65 

67 
65 

85 
65 

89 
68 

99 

73 

99 
67 

84 
64 

79 
57 

82 
66 

66 
67 

92 
64 

81 
63 

85 
62 

86 
66 

86 
64 

84 
63 

84 
57 

61 

83 
64 

85 

67 

78 
65 

86 

76 

78 

75 

69 

84.0 
64 . 1 

VIRDEN  1  SSH 

MAX 
MIN 

9* 
65 

88 

60 

88 

56 

67 
60 

85 
65 

92 
65 

90 

70 

97 
66 

94 
69 

76 
62 

32 
67 

33 
67 

91 

73 

86 
63 

85 

60 

83 

57 

84 
63 

80 
63 

81 
53 

82 
55 

85 
60 

78 
62 

76 
61 

62 
64 

77 
61 

79 
48 

77 
59 

76 
48 

70 
53 

78 
46 

83.3 
60.6 

WHITE  HALL  1  E 

•          »  » 

MAX 
MIN 

86 

88 

87 

65 

63 

68 

68 
66 

96 
69 

95 
67 

78 
67 

81 
65 

83 
65 

90 
72 

89 

67 

86 
55 

38 
36 

91 
59 

90 
63 

85 

63 

60 
55 

83 
56 

86 
59 

86 
59 

79 
58 

87 

63 

86 
65 

79 
48 

79 
61 

77 
62 

70 
53 

77 
47 

84.8 
61.1 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

87 
69 

84 

83 

67 

82 

84 

87 
7^ 

93 
73 

66 

71 

80 
72 

80 
67 

83 

89 
69 

85 
64 

82 
64 

84 

85 
68 

78 
64 

75 
65 

75 
56 

80 
6 1 

82 
61 

80 
62 

78 
67 

82 
69 

80 
66 

76 
55 

72 
59 

74 
55 

70 
58 

74 
52 

81.2 
64.5 

EFF INGHAM 

MAX 
MIN 

88 

67 

87 

90 

90 
69 

90 
65 

89 
68 

90 
65 

95 
70 

93 

70 

65 

65 

63 
63 

89 
62 

63 

72 

89 
65 

85 

63 

90 
62 

90 
6 1 

88 

71 

63 
65 

60 
53 

63 
67 

86 
55 

90 
63 

90 
68 

91 
68 

85 
69 

84 
53 

79 
56 

79 
63 

77 
62 

80 
48 

86  .7 
63.8 

flora  5  nw 

MAX 
MIN 

85 
68 

84 
59 

85 

59 

88 

63 

84 

70 

89 
67 

91 
65 

95 

73 

92 

70 

B3 

70 

82 
69 

86 
64 

92 
64 

82 
64 

65 
63 

86 
58 

92 
66 

88 
67 

61 
68 

80 
56 

84 

54 

85 
57 

84 
62 

85 
64 

85 
68 

82 
67 

83 

81 

60 

79 
52 

74 
57 

78 
48 

84,8 
63.1 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

84 
69 

85 

65 

69 

89 
69 

88 

67 

89 
65 

94 
68 

92 
7 1 

63 
69 

63 
69 

83 
69 

91 
63 

90 
63 

85 
60 

85 

88 
67 

85 
64 

78 
62 

79 
54 

82 
64 

83 
64 

65 
59 

82 

84 
70 

83 
67 

76 

53 

82 
64 

72 
53 

73 
57 

76 
5  1 

84.1 
63.2 

MATTDON 

MAX 
MIN 

82 
68 

85 
59 

84 

62 

88 

62 

81 
69 

86 
69 

88 
67 

94 
70 

83 

70 

31 
68 

81 
68 

85 
65 

89 

71 

60 
64 

63 
61 

85 

60 

86 
63 

79 
63 

76 
61 

77 
54 

83 
57 

83 
61 

82 
63 

80 
67 

85 

67 

73 
59 

78 
51 

73 
58 

75 
52 

72 
52 

76 
51 

81.8 
62.3 

MOWEAQUA 

MAX 
MIN 

82 
66 

87 
57 

66 
60 

69 
6 1 

85 
67 

88 
68 

88 
67 

94 
69 

87 
69 

62 
67 

62 
6B 

86 
65 

91 
71 

89 
64 

85 
61 

86 
57 

89 
66 

86 
65 

87 
64 

79 
52 

83 
56 

84 
59 

82 
63 

80 
66 

86 
67 

82 
66 

78 
46 

77 
58 

76 
50 

72 
56 

76 
46 

64.0 
61.9 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

86 
69 

87 
63 

86 
59 

90 
64 

86 

69 

89 
69 

90 
66 

95 

71 

92 
69 

82 
69 

84 
69 

85 
65 

91 
66 

81 
66 

85 

61 

86 

60 

92 
68 

67 

65 

77 
66 

76 
59 

82 
54 

86 

59 

83 

63 

85 

67 

85 

70 

78 
65 

79 
52 

77 
58 

77 
53 

74 
56 

77 
50 

84,4 
63.2 

OLNEY  2  S 

MAX 
MIN 

87 
68 

87 
61 

86 
61 

88 
61 

66 
69 

69 
70 

69 
65 

92 
71 

91 

72 

84 

70 

84 
69 

86 
67 

90 
70 

83 
63 

64 
62 

64 
33 

90 
67 

67 
69 

78 
67 

78 
54 

84 

53 

84 
56 

83 
62 

85 
67 

85 
68 

82 
66 

79 
49 

79 
56 

79 
52 

75 
57 

76 
46 

84,3 
62.6 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 

86 
65 

89 
65 

62 
70 

68 

71 

69 
66 

93 
72 

86 
69 

81 

70 

83 
69 

84 
66 

89 
70 

80 
67 

83 
6 1 

84 

89 
68 

80 
66 

77 
65 

76 
56 

80 
56 

83 
59 

84 
64 

84 
66 

85 

7 1 

78 
63 

78 
53 

77 
59 

76 
55 

74 
56 

75 
50 

62.7 
63.6 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

86 
69 

87 
56 

87 
65 

90 
64 

84 
69 

89 
68 

90 
67 

95 
73 

89 
69 

81 
69 

84 
68 

85 

64 

91 
68 

66 
62 

83 

60 

83 
59 

86 

70 

79 
62 

67 
62 

79 
5  2 

83 
56 

84 
64 

62 
63 

81 

85 

68 

80 
66 

78 
52 

72 
59 

75 

5  2 

72 
57 

77 
49 

63,6 
62.8 

SALEM  WSMO 

MAX 

Mm 

85 

6e 

85 
61 

85 
62 

89 

65 

82 
69 

87 
67 

88 
66 

94 

72 

91 

74 

63 
69 

81 
69 

66 
67 

92 
72 

61 
64 

84 
64 

B6 
60 

92 
66 

68 
66 

78 
66 

76 
57 

83 
56 

84 
59 

83 
62 

85 
67 

84 
68 

82 
67 

80 
50 

76 
57 

76 
54 

72 
57 

76 
49 

83.7 
63,6 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

84 

70 

87 

60 

86 
62 

88 
61 

84 
65 

89 
69 

88 
67 

93 
69 

90 
69 

62 
63 

84 
68 

85 
63 

90 
70 

83 
62 

64 

60 

83 

60 

85 

72 

85 

71 

85 
61 

60 
62 

85 
62 

90 
62 

87 
58 

85 
68 

85 
67 

79 
67 

79 
54 

76 
55 

78 
52 

76 
57 

77 
49 

84.3 
63. 1 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
69 

87 

58 

68 
63 

89 
63 

84 
69 

89 
67 

92 
68 

95 
72 

87 

72 

82 
69 

82 
67 

69 
67 

90 
66 

80 
61 

65 
64 

89 
39 

91 
67 

62 

70 

77 
60 

79 
58 

84 
56 

38 
59 

81 
60 

83 
69 

87 

70 

76 
57 

80 
49 

77 
58 

76 
52 

71 
52 

78 
48 

84.0 
62.5 

WINDSOR 

*          *  * 

MAX 

Mm 

82 
66 

85 
58 

86 
59 

87 
61 

64 
66 

88 
65 

89 
6  1 

93 
70 

92 
68 

87 
66 

82 
67 

65 
62 

90 
67 

88 
62 

63 
60 

85 
62 

89 
67 

87 
61 

75 
63 

78 
53 

82 
58 

84 
61 

61 
61 

62 
67 

84 
67 

84 
65 

78 
54 

78 
52 

75 
5 1 

71 
55 

77 
50 

83.6 
61.5 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

87 

70 

90 
62 

87 
64 

89 
62 

88 

73 

91 
67 

94 

70 

95 
71 

96 
74 

92 
72 

87 
67 

89 
67 

96 
72 

83 
69 

81 
67 

87 
6? 

92 
66 

67 

73 

79 
68 

80 
60 

84 
57 

85 
57 

78 
62 

80 
66 

34 

70 

83 
65 

61 
57 

61 
60 

62 
62 

75 

58 

79 
52 

85.9 
65,4 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UN  IV 

MAX 

Mm 

88 
65 

88 

55 

88 
60 

90 
62 

89 

70 

90 
66 

91 
64 

96 
66 

98 
69 

71 

92 
73 

90 
73 

97 
7  1 

87 
64 

86 
65 

88 
56 

93 

93 
69 

84 

63 

79 

84 
56 

67 
54 

86 
58 

87 
66 

91 

7  - 

89 
64 

82 

81 

80 

75 
57 

60 
49 

87.7 
62.7 

CAHOKIA 

MAX 

Mm 

91 

92 

89 

89 

91 

86 

85 

92 

91 

67 

64 

85 

94 

99 

81 

69 

91 

89 

95 

77 

81 

79 

84 

80 

7R 

84 

79 

76 

79 

78 

62 

83.7 

CAIRO  WSO 

MAX 

mn 

ee 

7* 

86 

69 

87 
66 

89 

74 

92 
72 

89 
72 

93 
73 

94 

77 

94 
77 

92 
73 

86 

73 

89 

7 1 

93 

76 

86 

76 

61 

69 

87 
66 

92 
7 1 

68 
75 

82 
66 

79 
65 

62 
63 

83 
65 

■5 

79 
69 

83 
7 1 

64 

68 

80 

81 
68 

83 
67 

75 
61 

76 
57 

85.6 
69.6 

CARBONOALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

Mm 

88 

71 

68 
62 

87 
60 

69 
66 

89 

74 

91 
69 

92 
66 

96 
74 

97 
73 

93 
73 

89 

71 

69 
68 

96 
73 

90 
67 

83 
66 

96 

92 
68 

68 
75 

65 

72 

80 

84 

83 
5  8 

82 

84 

86 

63 

7  j 

81 

81 

81 
59 

78 
59 

78 
49 

87.1 
65.9 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

92 
69 

64 
6  1 

80 
64 

86 
67 

89 

68 

85 
68 

87 

71 

90 

73 

94 
74 

61 

72 

83 
69 

80 
68 

87 

71 

93 
65 

80 
64 

85 

82 
65 

92 
7  ^ 

82 
67 

75 
59 

78 
59 

83 

84 

78 

84 

67 

85 

78 

79 
59 

79 
5  5 

77 
5  8 

72 
5 1 

83,4 
64.6 

COBOEN  2  S 

MAX 

Mm 

86 
66 

87 

64 

88 

57 

89 
64 

88 
63 

88 
65 

92 
67 

93 
69 

95 

70 

91 
68 

85 
65 

87 
65 

94 
70 

90 
65 

79 
65 

85 
5  8 

90 

89 

72 

80 
69 

87 
67 

82 

83 
57 

80 
59 

80 

82 

81 

79 

87 

60 
58 

78 

76 

85.5 
62.9 

DU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

88 
66 

87 

89 
59 

92 

91 

94 

100 

97 

93 

65 

91 

97 

94 

94 

88 

60 

96 
6 1 

94 
71 

87 

80 
58 

84 
54 

87 
57 

85 

62 

84 
64 

66 

70 

86 
52 

83 
62 

81 

55 

77 
57 

79 

88.6 
63.1 

MAKANOA  1  NW 

MAX 

Mm 

86 
69 

87 
63 

87 
61 

89 
67 

68 

73 

88 
66 

91 
69 

94 
74 

95 
75 

92 
70 

65 
68 

89 
67 

95 

73 

91 
66 

81 
67 

87 

91 
68 

86 
74 

79 
67 

78 
59 

82 
5  5 

84 

82 

82 
67 

85 

76 

80 
7  J 

30 

60 
59 

77 
57 

77 
52 

85.6 
65.9 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

87 
68 

86 
65 

86 

59 

88 
65 

86 

72 

88 
66 

91 
69 

94 

72 

94 
72 

93 
71 

87 
67 

87 
66 

95 

72 

93 
66 

60 
63 

85 
61 

90 
65 

87 
74 

84 
72 

77 
61 

81 
53 

84 
59 

80 
64 

80 
68 

81 

71 

81 
66 

78 
52 

81 
59 

79 
59 

75 
56 

76 
49 

64  .  " 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

MIN 

86 
68 

87 
63 

86 
64 

90 
65 

65 

70 

88 
67 

91 
68 

97 

72 

95 
73 

92 
69 

80 
68 

88 

67 

93 

73 

81 

64 

64 
66 

86 
62 

93 
67 

90 
68 

83 
69 

76 
59 

83 
58 

86 
61 

82 
64 

83 
66 

85 
69 

83 
67 

81 
53 

80 
61 

78 
57 

72 
57 

78 
52 

85.4 

SPARTA 

MAX 

Mm 

87 
69 

87 
63 

87 
61 

90 
64 

67 

70 

90 
66 

92 
65 

97 

72 

96 

74 

91 

70 

84 

70 

89 
66 

97 
75 

88 
65 

65 
66 

88 
58 

93 
67 

92 
72 

82 

71 

79 
59 

85 
55 

85 
57 

84 
63 

85 
66 

86 

72 

81 
69 

BO 

51 

80 
60 

79 
57 

75 
58 

78 
50 

86,4 
64.7 

WATERLOO  1  WSw 

»          •  • 

MAX 

Mm 

86 
68 

69 
59 

89 
62 

89 
64 

86 
68 

91 

95 
68 

98 

7  1 

96 
73 

69 
69 

82 
69 

91 
65 

98 
75 

92 

86 
68 

38 

93 

92 

86 
69 

61 

86 

68 

87 

67 

89 
7  1 

68 

84 
52 

84 

78 

74 

76 

87.7 
64.5 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

Mm 

91 
70 

87 
64 

86 
62 

90 
68 

86 

70 

68 

70 

90 
68 

96 

72 

94 

70 

90 
69 

83 
63 

66 
67 

95 

72 

84 
65 

84 
65 

88 
62 

93 
67 

90 
68 

83 

70 

79 
68 

83 
57 

88 
60 

85 

61 

84 
67 

85 
69 

66 
68 

80 
53 

85 
59 

81 
56 

76 
57 

60 

86.3 
65.4 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 

Mm 

91 
70 

87 
63 

89 
58 

69 
69 

93 
74 

89 
69 

93 
69 

96 

74 

98 

73 

93     68  88 
71     71  67 

Sao  Reference  N 

99     92  82 
65     74  68 
les  Following  Slatl 

69  94 
63  64 
on  Index 

89 

75 

85 

73 

64 

59 

85 
55 

88 

59 

82 
66 

81 
69 

86 

71 

86 

72 

83 
54 

82 
60 

85 
62 

79 
59 

77 
50 

87.  e 

66.0 

-  90  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Dayol  Month 

JULY 

1971 
• 

m 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

i 
< 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

92 

95 

96 

96 

87 

87 

94 

94 

79 

86 

86 

86 

82 

76 

61 

80 

62 

74 

79 

80 

81 

81 

61 

60 

77 

64.6 

MIN 

66 

63 

61 

66 

72 

68 

67 

70 

70 

67 

68 

65 

69 

66 

66 

39 

63 

72 

70 

56 

62 

* 

31 

36 

59 

* 

63.  3 

90 

94 

90 

81 

85 

95 

81 

84 

86 

91 

91 

83 

77 

82 

S3 

80 

80 

84 

84 

79 

81 

76 

74 

76 

64.5 

MIN 

69 

63 

61 

62 

71 

69 

67 

71 

^3 

70 

70 

64 

73 

65 

65 

37 

66 

69 

68 

57 

53 

* 

37 

36 

46 

63.7 

HAR  R I S8URG 

90 

91 

90 

92 

91 

92 

95 

99 

97 

96 

89 

91 

100 

85 

86 

91 

96 

90 

89 

63 

66 

68 

65 

67 

86 

85 

64 

65 

85 

78 

61 

69.2 

MIN 

69 

63 

61 

65 

74 

69 

69 

74 

74 

72 

69 

67 

73 

67 

69 

62 

65 

73 

72 

62 

55 

56 

69 

72 

67 

59 

65.5 

^Cl^ANSsJRO  2  e 

87 

90 

87 

90 

93 

97 

96 

94 

85 

89 

97 

83 

86 

88 

93 

91 

80 

79 

64 

87 

64 

85 

85 

85 

80 

65 

76 

60 

66.8 

MIN 

68 

62 

61 

64 

71 

68 

67 

70 

72 

69 

67 

66 

70 

64 

68 

58 

64 

70 

67 

57 

52 

55 

69 

55 

62.8 

HT  CARMEl  1  NNH 

87 

92 

9 1 

86 

92 

82 

84 

85 

90 

88 

82 

79 

80 

86 

82 

63 

•  1 

80 

79 

79 

78 

77 

76 

64.9 

MIN 

70 

61 

61 

65 

69 

70 

67 

71 

71 

68 

68 

68 

69 

65 

63 

60 

66 

68 

68 

57 

54 

38 

63 

66 

67 

66 

31 

37 

55 

37 

48 

63.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

86 

87 

87 

92 

89 

89 

92 

98 

94 

93 

85 

89 

94 

82 

84 

67 

92 

90 

82 

80 

63 

84 

83 

84 

86 

63 

60 

60 

79 

74 

76 

86.1 

MIN 

70 

64 

61 

65 

71 

69 

68 

72 

74 

69 

68 

67 

73 

65 

69 

60 

67 

69 

69 

61 

56 

58 

62 

67 

69 

69 

32 

52 

56 

37 

31 

64,5 

R0SICLAR6 

MAX 

87 

8". 

89 

86 

87 

88 

91 

93 

93 

92 

89 

86 

93 

80 

79 

85 

89 

86 

84 

77 

80 

84 

80 

80 

82 

84 

78 

62 

61 

77 

74 

84.4 

MIN 

66 

63 

59 

71 

70 

66 

68 

71 

72 

69 

68 

66 

68 

68 

76 

62 

63 

71 

68 

56 

55 

61 

63 

66 

67 

66 

54 

56 

61 

37 

33 

64.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

tshine  1 

jnset 

1.2 

c 

4) 
0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

.50. 99 

a 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resul 

Direcl 

Resull 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

o 

1.00-' 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WS0 

m 

27 

N 

14 

1 

5 

1 

4 

1 

1 

13 

63 

5.2 

CHICAGO  0  HARE  WS0 

25 

3.0 

8.9 

34++ 

36 

38 

76 

78 

52 

51 

5 

5 

3 

0 

2 

0 

15 

m 

6.0 

CHICAGO  WS0 

23 

2.6 

9.6 

28 

SW 

13 

71 

74 

53 

50 

5 

7 

2 

0 

3 

0 

17 

62 

5.6 

M0LINE  WSD 

23 

2.2 

7.9 

40 

NW 

12 

84 

87 

57 

59 

4 

2 

5 

0 

2 

2 

15 

70 

5.8 

PEORIA  WSD 

24 

1.3 

8.1 

22 

NW 

26 

81 

83 

54 

57 

5 

4 

1 

1 

3 

0 

14 

75 

5.8 

ROCKFORD  WSO 

24 

2.3 

9.2 

43  +  + 

28 

08 

82 

87 

49 

53 

5 

4 

3 

1 

1 

0 

14 

6.0 

SPRINGFIELD  WSO 

23 

1.9 

9.0 

35 

NW 

18 

80 

82 

55 

57 

2 

1 

5 

2 

0 

1 

11 

70 

5.9 

S*«  FUUranca  Noim  Following  Sution  Indox 

-  91  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF   1970  -   1971   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULYJUNE 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

ALE  DO 

2 

0 

68 

309 

764 

1100 

1498 

1083 

899 

373 

205 

0 

630  1 

An  "7  1 

DIXON 

2 

0 

8  1 

322 

803 

1134 

1502 

1101 

944 

442 

2  29 

1 

6561 

6315 

FREEPORT 

8 

1 

104 

350 

821 

1194 

1561 

1153 

998 

9  A  5 

c  0  ~ 

Q 

6957 

6910 

FULTON  DAM  13 

0 

0 

65 

307 

768 

1126 

1494 

1112 

948 

426 

205 

0 

645  1 

GAL  VA 

2 

3 

95 

346 

825 

1145 

1538 

1148 

989 

423 

264 

0 

6778 

6087 

GENESEO 

1 

2 

88 

328 

■J70 

119  7 
lie-: 

1  J  C  J 

O  9  L. 
Vd4 

*T  U  C 

212 

0 

6463 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

1 

0 

55 

315 

732 

10  5  5 

1448 

1061 

924 

236 

1 

6235 

KEVANEE 

0 

0 

76 

331 

802 

1  i  lu 

1508 

1085 

923 

3  f  I 

1  1  y 

0 

0  SO  J 

MOLINE  WSO 

0 

2 

92 

350 

764 

1111 

1556 

1088 

931 

242 

u 

ASA  1 
O  3  O  1 

0  6408 

MORRISON 

1 

0 

66 

307 

786 

1095 

1487 

1071 

929 

427 

216 

2 

6387 

6300 

MOUNT  CARROLL 

6 

0 

101 

355 

825 

1180 

1 549 

1 154 

983 

482 

247 

2 

6884 

6632 

PAW  PAW 

* 

8 

118 

393 

862 

1158 

1600 

1172 

1041 

479 

276 

10 

7121 

ROCHELLE  6  NW 

8 

2 

107 

366 

839 

1149 

1525 

1115 

986 

4«7 

255 

5 

6844 

RDCKFORD  WSO 

5 

2 

117 

377 

812 

1162 

1549 

1114 

1007 

504 

253 

5 

6932 

6830 

STCCKTON 

8 

3 

130 

369 

869 

1229 

1584 

1204 

1040 

516 

lib 

12 

7260 

TI SK I LWA 

6 

0 

58 

311 

743 

106  3 

1441 

1 040 

894 

401 

C-  L.  1 

0 

6178 

WALNUT 

3 

0 

77 

311 

773 

1127 

1502 

1083 

938 

426 

211 

1 

6452 

6146 

*         *  * 

NORTHEAST  02 

ANT  I OCH  2  NW 

17 

6 

160 

397 

836 

1199 

1584 

1226 

1120 

613 

370 

4  1 

7569 

AURORA  COLLEGE 

1 

0 

81 

312 

787 

1 1 1 7 

1469 

1071 

938 

495 

2  37 

8 

6516 

6498 

BARRINGTON  1  SE 

25 

383 

266 

4 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

2 

0 

6  5 

302 

725 

1055 

1422 

1026 

923 

484 

262 

14 

6300 

6639 

CHICAGO  UNIVERSITY 

5 

0 

62 

270 

722 

1046 

1384 

1008 

919 

521 

285 

22 

6244 

6095 

CHICAGO  WbU 

4 

0 

79 

'  Li 

1  J  2  c 

1413 

1023 

903 

4  0  c 

257 

1  n 

A  9  1  Q 

A1  EE 

CHICAGO  CITY  NO  2  WSO 

10 

2 

84 

DE  KALB 

4 

0 

78 

313 

797 

1115 

1528 

1095 

993 

512 

263 

6 

6704 

0  6734 

GE9HARD  WOODS   ST  PARK 

4 

0 

78 

353 

790 

1135 

1424 

1006 

890 

417 

200 

2 

6299 

6090 

JOLIET 

0 

0 

50 

251 

704 

1050 

1387 

1002 

894 

416 

209 

4 

5967 

MARENGO 

5 

2 

104 

366 

831 

1175 

1537 

1149 

1014 

510 

281 

12 

6986 

OTTAWA 

0 

0 

53 

280 

722 

1047 

1390 

1010 

884 

400 

182 

0 

5968 

5925 

PARK  FOREST 

10 

5 

95 

340 

761 

1117 

1475 

1080 

981 

539 

277 

14 

6714 

PERU  SEWAGE  PLANT 

10 

2 

85 

345 

731 

1050 

1477 

1092 

998 

0  5837 

WAUKEGAN  4  WSW 

13 

3 

139 

372 

818 

1133 

1522 

1184 

1094 

624 

375 

55 

7332 

6667 

WHEATON  3  SE 

4 

0 

60 

312 

783 

1097 

1464 

1082 

963 

474 

244 

7 

6510 

+         *  * 

WEST  03 

GALESBURG 

4 

2 

83 

334 

764 

1087 

1472 

1051 

922 

40B 

223 

0 

6350 

GOLDEN   1  NW 

0 

0 

47 

269 

713 

956 

1310 

993 

807 

32b 

150 

0 

5573 

LA  HARPE 

1 

0 

58 

304 

753 

1037 

1402 

1081 

863 

355 

207 

0 

6061 

5777 

MONMOUTH 

3 

0 

66 

314 

749 

1053 

1403 

1021 

866 

352 

197 

0 

6024 

6013 

OUINCY 

0 

0 

35 

257 

662 

910 

12f2 

976 

762 

287 

149 

0 

5290 

5185 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

0 

0 

46 

306 

708 

976 

1348 

1039 

846 

352 

191 

0 

5812 

RUSHVILLE 

2 

0 

66 

3J5 

749 

1005 

1337 

1034 

824 

316 

190 

0 

5878 

5523 

*         *  * 

CENTRAL  04 

BL0QM1NGT0N  NORMAL 

1 

0 

47 

297 

741 

994 

1337 

978 

862 

379 

193 

1 

5830 

5655 

CHENOA 

3 

3 

51 

335 

754 

1044 

1381 

1002 

892 

398 

212 

2 

6077 

DECATUR 

1 

0 

33 

277 

735 

950 

1281 

954 

818 

352 

1 80 

0 

5581 

5269 

FARMER  CITY 

1 

0 

44 

306 

743 

978 

1298 

970 

841 

263 

174 

0 

5640 

HAVANA  POWFR  STATION 

0 

0 

21 

263 

706 

952 

1292 

946 

801 

295 

154 

0 

5430 

q  5557 

LACON  2  E 

2 

0 

65 

323 

771 

1079 

1424 

1044 

922 

414 

227 

LINCOLN 

0 

0 

40 

304 

723 

955 

1299 

957 

836 

347 

172 

0 

5633 

5512 

MASON  CITY   1  NW 

0 

0 

4  3 

294 

724 

976 

1307 

965 

837 

347 

187 

0 

5680 

MINONK  3  NE 

776 

1064 

1420 

1027 

898 

411 

219 

1 

PEORIA  WSO 

2 

3 

84 

353 

774 

1080 

1418 

1035 

906 

402 

241 

0 

6298 

6025 

PRINCEVILLE   1  N 

3 

0 

55 

307 

748 

1039 

1415 

1044 

892 

360 

205 

0 

6068 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Contirued  SEASON  OP  1970  -  1971   ILLlNUIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        »  * 

EAST  05 

DANVILLE 

2 

0 

46 

290 

698 

927 

1266 

943 

822 

384 

193 

o 

5571 

5551 

H00PEST0N 

3 

0 

53 

304 

738 

1000 

1341 

983 

892 

429 

199 

2 

5944 

5711 

KANKAKEE   3  SW 

4 

0 

57 

296 

728 

1025 

1379 

992 

886 

431 

192 

2 

5992 

5972 

PIPER  CITY  3  SE 

5 

1 

56 

326 

753 

1047 

1388 

998 

891 

416 

187 

3 

6071 

PONT  I  AC 

0 

0 

46 

303 

743 

1016 

1364 

989 

881 

372 

174 

1 

5889 

0  5764 

RANTOUL 

1 

0 

38 

279 

719 

959 

1289 

951 

819 

342 

149 

0 

5546 

JRBANA 

2 

1 

41 

303 

725 

983 

1296 

984 

858 

382 

174 

o 

5749 

5589 

WATSEKA  2  Nw 

*         *  * 

2 

0 

51 

297 

727 

996 

1364 

1012 

889 

443 

212 

4 

5997 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

2 

o 

29 

291 

677 

878 

1227 

964 

807 

319 

166 

o 

5360 

CARL INVILLE 

2 

o 

27 

280 

686 

886 

1212 

896 

759 

323 

1 67 

Q 

5238 

5049 

CRIGGSVILLE 

0 

0 

36 

297 

699 

960 

1213 

942 

759 

297 

153 

o 

5356 

5215 

HI LLSBORO 

1 

0 

29 

269 

656 

873 

1188 

888 

746 

323 

163 

o 

5136 

4992 

JACKSONVILLE 

7 

1 

66 

327 

745 

974 

1304 

1020 

86? 

357 

223 

0 

5889 

5270 

JERSEYVILLE   2  SW 

1 

0 

30 

282 

671 

871 

1180 

877 

730 

306 

151 

5099 

MORRISONVILLE  4  SE 

0 

0 

26 

284 

693 

906 

1219 

924 

775 

352 

156 

0 

5335 

5259 

P  A  N  A 

1 

0 

29 

300 

686 

904 

1230 

926 

7B5 

334 

173 

0 

5368 

5148 

SPRINGFIELD  WSO 

0 

1 

♦  1 

281 

690 

952 

1275 

952 

793 

342 

168 

0 

5495 

5429 

SPRINGFIELD  *  SE 

0 

0 

47 

731 

971 

1346 

1023 

870 

333 

192 

0 

VIRDEN  1  SSw 

3 

o 

32 

283 

708 

907 

1233 

930 

769 

304 

170 

o 

5339 

WHITE  HALL   1  E 

•         *  * 

2 

0 

33 

285 

707 

915 

1247 

936 

756 

322 

168 

0 

5371 

5043 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

1 

o 

295 

689 

904 

1248 

959 

792 

345 

122 

o 

EFFINGHAM 

o 

o 

35 

264 

726 

879 

1212 

919 

732 

291 

140 

o 

5198 

5172 

FLORA  5  NW 

1 

o 

24 

249 

630 

864 

1169 

867 

704 

324 

140 

o 

4972 

4679 

MARSHALL   1  E 

2 

o 

30 

242 

665 

905 

1228 

773 

364 

171 

o 

MATTODN 

6 

0 

40 

306 

713 

940 

1261 

960 

842 

394 

185 

0 

5652 

MOWEAQUA 

1 

o 

30 

285 

701 

899 

1232 

928 

779 

341 

161 

o 

5356 

NEnTON  2  NF 

1 

o 

24 

245 

635 

856 

1200 

891 

747 

342 

129 

o 

5070 

OLNEY  2  S 

0 

o 

26 

240 

629 

835 

1172 

886 

724 

328 

159 

0 

4999 

4633 

PALESTINE 

1 

0 

28 

251 

639 

856 

1162 

890 

742 

335 

144 

0 

5048 

4843 

PARIS  WATERWORKS 

1 

0 

31 

2S7 

685 

902 

1247 

925 

789 

362 

159 

0 

5358 

5275 

SALEM  WSMO 

0 

0 

22 

242 

637 

840 

1155 

874 

712 

336 

150 

0 

4968 

TUSCOLA 

1 

0 

28 

258 

690 

894 

1247 

933 

792 

361 

141 

0 

5345 

VANOALIA  FAA  AIRPORT 

2 

o 

30 

282 

685 

891 

1182 

923 

770 

367 

178 

0 

5310 

WINDSOR 

0 

0 

30 

255 

674 

888 

1233 

922 

786 

348 

152 

0 

5288 

5285 

*         *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  F 

o 

o 

16 

207 

584 

774 

1059 

813 

683 

274 

93 

o 

4503 

4242 

R  P  1  1  P  V  T  I  I  c    cn    Tit  IINTW 

DCLLCV1LLC     3  U     ILL     UI1 1  V 

L 

o 

1 7 

258 

643 

798 

1105 

818 

679 

320 

124 

o 

4766 

C  AHOK I  A 

o 

676 

873 

1202 

2°4 

230 

0 

CAIRO  WSO 

o 

o 

1 1 

165 

517 

685 

967 

739 

598 

207 

64 

0 

3953 

0  3821 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

0 

0 

17 

213 

570 

748 

1035 

788 

641 

275 

92 

0 

4379 

4263 

CARLYLE  RESERVOIR 

o 

o 

36 

269 

654 

851 

1204 

936 

779 

332 

164 

0 

5225 

fOBnFN  2  S 

o 

1 8 

239 

610 

801 

1072 

825 

675 

283 

133 

0 

4656 

DU  QUOIN   1  NNW 

0 

0 

18 

218 

564 

837 

1120 

745 

649 

288 

120 

0 

4559 

4347 

MAKANDA   1  NW 

0 

0 

19 

219 

577 

771 

1054 

799 

698 

255 

90 

0 

4482 

0  4299 

MARION  4  NNE 

0 

0 

19 

223 

581 

767 

1064 

807 

656 

287 

126 

0 

4530 

NASHVILLE  *  NE 

0 

0 

17 

231 

616 

811 

1127 

857 

692 

312 

117 

0 

4780 

SPARTA 

n 

Q 

1  8 

238 

597 

768 

1089 

814 

659 

288 

105 

0 

4576 

4296 

WATERLOO   1  WSW 

0 

0 

16 

227 

593 

773 

1076 

807 

646 

281 

102 

0 

452  1 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALB  ION 

0 

0 

21 

213 

605 

776 

1106 

846 

682 

299 

99 

0 

4647 

BROOKPDRT  DAM  52 

0 

0 

16 

177 

521 

714 

984 

775 

641 

238 

75 

0 

4141 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

0 

0 

24 

213 

576 

749 

1028 

785 

658 

259 

135 

0 

4427 

FAIRFIELD  RADIO  WF I W 

1 

0 

26 

239 

609 

803 

1148 

848 

694 

310 

148 

0 

4826 

4493 

HARR I SBURG 

0 

0 

16 

215 

551 

750 

1032 

784 

629 

239 

98 

0 

4314 

4130 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Contirued  SEASON  OF   1970  -   1971  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

MCLEANS80R0  2  E 

0 

0 

19 

223 

398 

793 

1091 

835 

687 

306 

129 

0 

4681 

4321 

MT  CARMEL   1  NNW 

0 

0 

22 

238 

632 

833 

1110 

869 

706 

316 

139 

0 

4865 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

19 

237 

604 

803 

1103 

846 

677 

306 

132 

0 

4729 

4610 

ROS I C  L ARE 

0 

0 

15 

167 

524 

708 

993 

770 

619 

254 

118 

0 

4166 

0     REVISED  OR  ADJUSTED 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  94  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JULY  19TI 


Station 

Day 

Ol  Month 

3  *  <» 

£  °< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

.» 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

•1 
31 

•      •  * 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.38 

.26 

.37 

.26 

.13 

.27 

.30 

.30 

.22 

.  10 

.22 

.33 

.42 

.34 

.24 

■  *  1 

.27 

.  26 

.20 

.  37 

.  36 

.03 

•  20 

36 

.20 

WIND 

72 

27 
91 

50 

46 

48 

28 

4S 

58 

39 

52 

53 

'2 

96 

50 

58 

5C 

:3 

66 

33 

65 

61 

30 

23 

29 

*B3 

55 

*94 

44 

'73 

53 

1650 

MAX 

8fi 

90 

89 

87 

97 

95 

9  8 

95 

8» 

9 1 

90 

9  1 

90 

88 

91 

9* 

91 

86 

66 

89 

87 

65 

86 

92 

91 

83 

62 

60 

76 

84 

68.6 

MXN 

6* 

63 

67 

67 

69 

70 

" 

72 

66 

66 

65 

73 

65 

68 

6* 

69 

65 

62 

60 

65 

6T 

67 

67 

68 

67 

96 

62 

18 

94 

99 

69.2 

•       •  • 

east  03 

URBAN* 

EVAP 

.49 

.35 

.36 

.37 

.20 

.25 

.48 

.32 

.24 

.  18 

.33 

.24 

■  3C 

•  31 

.  20 

.  20 

.38 

.  28 

•  37 

.16 

.  1 3 

.27 

.00 

•  29 

WINO 

61 

5! 

40 

35 

34 

27 

20 

23 

54 

35 

34 

32 

47 

52 

18 

*  r 

44 

29 

46 

16 

39 

33 

26 

11 

27 

43 

31 

25 

30 

30 

1067° 

92 

9! 

9 1 

96 

96 

86 

79 

66 

95 

96 

90 

92 

93 

95 

93 

78 

85 

90 

92 

82 

85 

91 

82 

68 

73 

62 

83 

68.8 

* 

6  i 

6] 

61 

62 

6c 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

64 

65 

63 

63 

62 

62 

59 

59 

57 

57 

61 

62 

64 

66 

67 

35 

96 

56 

96 

93 

62.9 

•     •  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIElO  4  SE 

EVAP 

.30 

* 

• 

1.11 

.06 

.34 

.30 

.46 

.21 

.  *2 

* 

• 

.79 

.20 

.  20 

.17 

•  32 

• 

.37 

.29 

.  38 

.14 

■  19 

•  1 6 

8.236 

WIND 

94 

94 

60 

* 

104 

44 

83 

90 

71 

82 

45 

100 

62 

41 

62 

67 

61 

79 

29 

66 

78 

41 

35 

31 

73 

87 

'■} 

41 

46 

1992 

MAX 

92 

86 

92 

90 

98 

94 

81 

87 

93 

97 

90 

89 

92 

94 

87 

61 

69 

93 

94 

61 

69 

92 

61 

66 

79 

61 

63 

86.8 

MIN 

68 

*- 

67 

68 

72 

73 

72 

70 

69 

69 

71 

69 

67 

65 

65 

64 

65 

59 

60 

64 

64 

67 

69 

69 

38 

97 

60 

59 

96 

69,6 

*      •  * 

SOUTHWEST  06 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.33 

.39 

.38 

.36 

.31 

.22 

.29 

.27 

.34 

.33 

.11 

.19 

.29 

.23 

.  16 

.29 

.28 

.27 

.25 

.27 

.23 

.29 

.29 

.06 

.19 

.15 

.40 

■  27 

.  14 

.16 

.25 

7.99 

WIND 

70 

73 

62 

36 

106 

32 

35 

42 

68 

62 

78 

55 

67 

78 

43 

50 

62 

40 

70 

78 

36 

41 

70 

105 

34 

48 

67 

•>l 

59 

58 

59 

1896 

MAX 

90 

89 

91 

86 

84 

86 

96 

95 

95 

90 

62 

80 

93 

93 

84 

89 

92 

91 

62 

79 

83 

92 

82 

75 

91 

88 

62 

93 

77 

81 

80 

66.9 

MIN 

72 

62 

62 

65 

65 

68 

69 

70 

72 

69 

67 

68 

67 

65 

64 

63 

63 

65 

68 

61 

60 

61 

62 

64 

66 

66 

56 

97 

60 

59 

64 

64.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

0) 

Day  of  month 

01 
CP 

Station 

V 

.9 

0 

u 

Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

1  INI 

URSA  IA 

4 

7At 

78 

76 

75 

75 

74 

77 

77 

78 

80 

7« 

75 

75 

75 

75 

73 

74 

76 

74 

74 

70 

71 

74 

74 

74 

74 

75 

72 

72 

69 

70 

69 

74 

4 

MAX 

86 

84 

84 

85 

81 

80 

82 

82 

84 

80 

78 

77 

80 

60 

79 

79 

78 

60 

79 

74 

79 

78 

79 

75 

76 

78 

76 

75 

72 

72 

72 

76 

6 

MIN 

78 

7c. 

75 

75 

74 

74 

77 

77 

78 

78 

75 

75 

75 

73 

79 
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MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist     P    0    Box  2810  "Station     A  ,  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Add! tional  precipitation 
data  are  contained  in     HOURLY  PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS."  «~»**wuw  Frwtipiuuon 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In' "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  timo.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 


and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.a.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Procipl ta t ion"  table  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours'endlng 
at  time  of  observation. 

5VApQRAT*0N  l2  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
WJnd  tablf/     Ma*and  M*n  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hour^t-ndlng  at 
inches  abovTthe  pan  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causeB  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  In  the  Julv  issue 
of  this  Dulletin.  ' 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE-  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol  1  Temperature"  table . 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CL I MATOLOG I C AL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AM^iy^IC^A^DATA 


Temperature 

^ — —  Precipitation 

No.  ol  D.y. 

Snow.  SU«t 

Station 

A 

t 

Max. 

Mln. 

si 

1 

.  a 

_  a 

Q 

"a 

|| 

J 

|z 

1 

| 

| 

f 

*  i 
►  w 

<£ 

»1 
<S 

■ 
< 

18 

rSl 

1 
2 

3 

a 

• 

Q 

fi, 

i 

a 

> : 
ii 

•J 

si 

Si 

3 
i2 

*  § 

Si 

J 

• 

I 

1 

i 

•        •  • 

NORTHWEST  01 

At  EDO 

S<>.8 

58.1 

71.5 

-  2.7 

95 

24 

49 

27 

7 

7 

0 

J 

- 

.75 

-  2.18 

.40 

10 

.0 

DIXON 

96.1 

57.7 

71.9 

-  1.5 

94 

24+ 

^  . 

29  + 

4 

10 

0 

0 

a 

1.33 

-  2.32 

.82 

11 

.0 

3 

FREEPORT 

81.4 

56.6 

69.0 

-  2.4 

89 

22* 

43 

29 

15 

0 

0 

0 

s 

2. 11 

-  1.63 

.97 

2 

.  0 

c 

FULTON  DAM  13 

33.6 

59.5 

71.6 

92 

24* 

51 

17 

0 

4 

0 

D 

0 

2.27 

1.10 

24 

■  0 

0 

C  A  L  V  A 

83.5 

57.6 

70 . 6 

-  3.3 

94 

25 

50 

28+ 

10 

6 

" 

0 

0 

2.16 

1  05 

1.99 

2  5 

0 

GENESBQ 

84.6 

59.4 

72.0 

94 

24* 

52 

29 

2 

6 

0 

Q 

0 

.64 

-  3.37 

.39 

10 

•  0 

0 

henne^In  power  Plant 

86 . 4 

55.8 

71.1 

94 

24  + 

46 

29  + 

1 

7 

0 

0 

0 

.29 

.11 

3 

.0 

0 

K  E WANE  E 

84.0 

58.6 

71.3 

93 

10 

47 

29 

4 

5 

0 

3 

0 

2.23 

1.73 

24 

0 

MOLINEWSO  r 

84.7 

59.1 

71.9 

-  1.7 

95 

24  + 

50 

28  + 

3 

7 

G 

0 

0 

.35 

-  3.18 

.23 

10 

.0 

c 

ungDi CHN 

85.6 

57.5 

71.6 

-  2.0 

93 

10 

48 

29 

0 

8 

0 

0 

1.35 

2.64 

■  0 

0 

MOUNT  CARROLL 

83. 1 

55.5 

69.3 

-  2.8 

91 

13 

47 

29+ 

8 

2 

0 

0 

0 

1.62 

•  2.02 

.46 

11 

■  0 

0 

P  A W  PAW 

81.7 

58.2 

70.0 

92 

11 

17  + 

12 

5 

0 

J 

?■ 

4.24 

.64 

2.50 

25 

.0 

0 

ROCHELLE   6  NW 

82.8 

54.7 

68.8 

91 

20* 

45 

29 

8 

4 

0 

0 

1 

2.31 

-  1.32 

.90 

2 

R0CKF0RD  WSO  //R 

83.3 

58.1 

70.7 

-  1.8 

94 

10 

50 

28  + 

5 

7 

0 

0 

1.48 
1.72 

-  2.66 

.40 

22 

.0 

o 

3  1  J  ■.  *    1  -I  • 

79.5 

57.8 

68.7 

88 

22 

47 

5  + 

18 

0 

0 

0 

•  67 

1 

.0 

0 

TISKILWA 

86.6 

57.7 

72.2 

95 

24 

47 

29 

1 

9 

0 

0 

■ 

.87 

•  2.66 

.54 

3 

.0 

0 

WALNUT 

85.2 

58.0 

71.6 

-  2.6 

93 

24+ 

47 

27 

6 

8 

0 

0 

.70 

-  3.14 

.33 

10 

.0 

0 

nf  if TCl  nw 

Ul  V  1  3  1  urt 

70.8 

-  2.4 

1.56 

-  2.09 

.0 

*        •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

80.0 

54.6 

67.3 

91 

10 

47 

6 

35 

2 

0 

0 

0 

3.72 

_          (  J  Q 

1.40 

25 

.0 

AURORA  COLLEGE 

83.7 

55.5 

69  .6 

-  2.8 

92 

20  + 

29 

6 

0 

0 

~ 

3.37 

1 . 54 

25 

•  0 

0 

0 

BARR I NGTON  1  5E 

83.4 

56.5 

70.0 

94 

13  + 

48 

2B+ 

10 

6 

0 

0 

0 

3.06 

.76 

1.26 

25 

.0 

CHICAGO  0  HARE  WSO  R 

82.9 

61.0 

72.0 

.7 

94 

20 

53 

29+ 

3 

7 

0 

0 

0 

3.97 

2.30 

24 

.0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

81.0 

62.9 

72.0 

-  1.4 

95 

20 

97 

29 

1 

5 

0 

0 

0 

2.40 

-  .79 

1.32 

24 

CHICAGO  WSO  //R 

82.0 

62.8 

72.4 

-  1.8 

96 

20 

54 

17 

2 

8 

0 

0 

'7 

1.96 

-  1.20 

1.00 

24 

.0 

0 
0 

DE  KALB 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

81.8 

58. 1 

70.0 

-  2.1 

91 

22 

50 

4 

8 

4 

0 

0 

0 

3*26 

.61 

1.57 

.0 

84.3 

58.5 

71.4 

-  1.8 

94 

22 

48 

29 

3 

6 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.23 

.66 

25 

0 
0 

JOLIET 

86.0 

59.6 

72.8 

94 

20 

50 

29 

0 

'.  1 

0 

0 

0 

2.73 

1.37 

25 

.0 

MARENGO 

85.1 

55.8 

70.5 

95 

22+ 

48 

29  + 

6 

0 

0 

2.10 

25 

.0 

0 

OTTAWA 

86.7 

6C .  8 

73.8 

-  .7 

98 

22 

53 

2B 

0 

10 

0 

0 

.95 

-  2.58 

.50 

10 

.0 

0 

PARK  FOREST 

81.5 

60.0 

70.8 

92 

22 

51 

5 

3 

4 

0 

0 

- 

1 .90 

1.08 

24 

■  0 

a 

PERU  SEWAGE  PLANT 

4.23 

.93 

2.24 

1 1 

WAUKEGAN  4  WSW 

78.6 

57,2 

67  .9 

-  3.7 

90 

23  + 

5 1 

3 1 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

WHEATON  3  SE 

85.8 

56.7 

71.3 

94 

22  + 

47 

29* 

4 

11 

0 

0 

0 

3.43 

2.39 

25 

.0 

0 

DIVISION 

70.8 

-  2.4 

2.76 

-  .64 

.0 

•      •  • 

WEST  03 

GALESBURG 
GOLDEN  1  NW 

83. G 
84.6 

60.4 
59.6 

71.7 
72.1 

92 
92 

24  + 
23  + 

50 
48 

27 

5 
3 

5 
8 

0 

1 

0 

- 

' 

7 

1 .09 
2.26 

-  2.11 

-  1.08 

.49 

1.00 

10 
15 

.0 
.0 

0 

0 

LA  HARPE 
MONMOUTH 
QUINCY 

84.2 

58.9 

71.6 

-  3.2 

94 

13 

49 

27 

4 

7 

0 

0 

2.87 

-  .92 

2.09 

3 

0 

a 

0 

84.6 

59.  1 

71.9 

-  2.3 

93 

24+ 

48 

27 

2 

6 

0 

7 

2.43 

-  .87 

1.91 

3 

.0 

85.7 

64.2 

75.0 

-  2.8 

95 

i  9* 

53 

27 

1 

3 

0 

0 

0 

_  j  t7j 

.  96 

2 1 

.  0 

QUINCV  FAA  AIRPORT 

82.8 

60.9 

71.9 

94 

10 

5] 

27 

„ 

-  2.55 

1.27 

14 
11 

.0 
.0 

0 

RUSHVILLE 

85.8 

57.6 

71.7 

-  3.9 

95 

10 

49 

28 

C 

9 

c 

c 

t 

1.01 

.35 

DIVISION 

72.3 

-  3.2 

2.08 

-  1.48 

( 

♦ 

CENTRAL  0* 

BLOOHINGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FAR-E"  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

84.2 
84.2 
84.3 
84. 4M 
86.9 

61.2 
58.6 
60.3 
59. 3M 
59.7 

72.7 
71.4 
72.3 
71. 9M 
73.3 

-  2.3 

-  3.6 

-  2.3 

91 
91 
92 
93 
94 

24+ 
10+ 
24  + 

9 
10 

50 
50 
49 

5C 
5C 

28 
17 
27 
28+ 
29  + 

4 

1 
3 

3 
1 

7 
- 

5 
( 

11 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

c 
: 
0 

a 

i 
- 

0 

1.29 
1.33 
.35 
1.3] 
1.1C 

-  1.89 

-  2.35 

-  2.21 

.42 
.67 
.  1C 

.  5' 
'.tt 

11 
23 
10 
25 
15 

.0 

■( 

.0 
.C 

0 
0 
0 
0 

a 

LACON  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY  1  NW 
MINONK  3  NE 

PEORIA  WSO  119. 

85. 3 
81.7 
85.1 
84.7 
83.0 

56.6 
60.9 
59.2 
56.8 
60.2 

71.0 
71.3 
72.2 
70.8 
71.6 

-  4.1 

-  2.7 

93 
90 
95 
93 
94 

24 
24. 
24 
10. 
10 

48 
52 
46 
4E 
5C 

27 

27 

18 

26+ 

27 

i 
! 
4 

• 

7 
3 

5 
- 

0 

c 
0 
G 
0 

c 
c 
c 
c 
c 

a 

0 

c 
- 

0 

1.11 

I.*' 
1.0. 

-  2.27 
.  6S 

.31 
■  7' 
.6« 
.53 

1.4' 

11 
25 
11 
23 
14 

■( 
■c 
.  c 
■1 
■t 

0 
0 

c 

3 

0 

PRINCEVILLE   1  N 

83.6 

59.1 

71.4 

92 

11  + 

5C 

29+ 

2 

c 

C 

1.62 

.  1.03 

.74 

10 

■c 

c 

DIVISION 

71.8 

-  3.2 

1.33 

-  i.ee 

.C 

•       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 
HODPESTON 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 

83.4 
81.6 
82.9 
84,0 
86.0 

58.9 
58.8 
58.5 
57.9 

60.0 

71.2 
70.2 
70.7 
71.0 
73.0 

-  3.C 

-  4.C 

-  2.7 

-  1.2 

91 
9C 
9C 
12 

9e 

10 
10 
9 
22< 
20 

5C 
5 
5t 
5( 

j: 

1 
28 

16 
29. 

i 
3 
1 
1 
C 

< 

1 
1 

: 

■ 

c 
c 
e 

C 

c 

( 
( 
. 
c 
( 

- 
t 
c 
e 
c 

3.1i 
2.42 
2.5e 

1.93 
.  SC 

.0< 

-  .31 

-  .8" 

-  l.lt 

-  2.2" 

1.51 
.9! 
1.01 
1.3! 
.4' 

29 
11 
29 
29 
23 

.( 

.£ 

■1 
•( 
■I 

1 

1 

1 

RANTOUL 
URBANA 

WATSEKA  2  NW 

84.8 
82.6 
81.8 

61.1 
60.8 
58.4 

73.0 
71.7 
70.1 

-  2.1 

9; 

9C 

es 

9 
24. 

22 

5, 
9 
41 

27 
27. 
29 

; 
i 

; 

( 

S 

c 

( 
( 
c 

; 
. 

( 
( 
- 

l.Oi 
1.43 

1.8; 

-  1.6 

-  1.2' 

.61 
.5" 
.8' 

11 
10 
25 

.( 
■( 

3 

DIVISION 

71.4 

-  2.< 

1.9( 

-  1.11 

■( 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Avorage 

Avorage 

01 

i 
► 
< 

Departure 
From  Normal 

■3 
2 

• 

13 
Q 

w 
e 
S 

.3 

Oats 

« 

$ 
a 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mis. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

t : 
»  2 
^  < 

5  > 

jj  * 

i » 

J, 

S  i 
•  1 

Tolal 

•       *  • 

nrf  T     tnilTUut  CT  f\d. 

WE  ->  I    oUUIMHcjI  UO 

ALTON  0AM  26 

85.0 

63.3 

74.2 

95 

25 

33 

27 

0 

8 

0 

0 

0 

1.41 

1.36 

15 

.0 

0 

1 

1 

1 

CARLINVILLE 

B6.5 

60.1 

73.3 

-  3.2 

95 

24 

48 

26 

0 

9 

j 

.05 

-  3.14 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRICGSVILLE 

84.5 

60.8 

72.7 

13  + 

5  2 

6 

0 

J 

0 

1  •  86 

•  93 

^5 

r 

HILLSPDRD  2  S5W 

85.5 

62.1 

73.8 

-  2!5 

93 

24+ 

51 

27 

2 

8 

0 

0 

0 

.96 

-  2,50 

.96 

15 

■  0 

0 

1 

1 

0 

•j  *■       j  i  ■  -  I  LLC 

62.7 

58.4 

70.6 

-  5.2 

92 

14  + 

48 

26 

8 

5 

0 

0 

0 

2.65 

-  .38 

1.52 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

JFRSEYVILLE   2  SW 

86.3 

60.5 

73.4 

94 

23 

4B 

29+ 

1 

1  2 

0 

1.12 

.97 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

84.8 

59.5 

72.2 

-  3.1 

94 

24 

49 

26  + 

1 

5 

0 

0 

0 

.40 

-  3.20 

.32 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PANA 

6  2.6 

61.9 

72.3 

91 

24* 

32 

C  ( 

2 

3 

0 

0 

0 

_  3,99 

■  07 

2  3 

•  0 

SPRINGFIELD  WSO  R 

83.5 

61.5 

72.5 

-  2.7 

92 

10 

31 

28 

1 

9 

0 

0 

0 

1.06 

-1.68 

.70 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

63.6 

62. 6M 

73.  1M 

94 

25 

55 

29  + 

° 

3 

0 

0 

0 

.76 

.43 

15 

2 

0 

0 

V  IHUCIN    i  Jin 

85. 6M 

57. 4M 

71. 5M 

94 

24 

48 

28  + 

4 

0 

.11 

.09 

25 

■  0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   HALL   1  S 

86.4 

56.6 

72.6 

-  4.0 

94 

10 

49 

28  + 

2 

9 

0 

0 

0 

1.19 

-  1.92 

.54 

15 

■  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

72.7 

-  3.6 

.98 

-  2.36 

.0 

*      »  * 

cAj!    aUUTHfcA-*!  V' 

CHARLESTON 

62. B 

63.0 

72.9 

91 

10 

53 

28  + 

3 

3 

0 

0 

0 

.74 

-  2.60 

.33 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

EFFINGHAM 

67.5 

62.2 

74.9 

-  .7 

96 

24 

51 

27 

2 

15 

0 

0 

0 

.45 

-  2.85 

.31 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

FLORA  5  NW 

87.7 

60.5 

74.1 

-  2.6 

95 

24+ 

50 

29+ 

0 

12 

0 

0 

0 

.32 

.32 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARSHALL   1  E 

85.3 

60.3 

72.8 

92 

10 

50 

2 

0 

5 

0 

1.07 

.45 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

in  a  t t nn w 

MA  1  l uun 

83.9 

61.3 

72.6 

94 

19 

52 

28 

2 

6 

0 

0 

0 

.  14 

.  1 1 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

M0WEA0UA 

84.5 

60.0 

72.3 

93 

24 

47 

28 

3 

6 

0 

0 

0 

.30 

.11 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWTON  2  NE 

87.1 

61.2 

74.2 

24  + 

52 

29  + 

0 

9 

0 

0 

0 

.70 

.36 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

OLNEY  2  S 

86.5 

60.7 

73.6 

-  3.3 

93 

24  + 

46 

1 

2 

0 

0 

.47 

.40 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAI  CCTTMC 

83.6 

62.5 

73.1 

-  3.5 

91 

10 

33 

28  + 

0 

3 

0 

0 

0 

1.89 

-  1.15 

.79 

14 

•  0 

0 

5 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

84 . 2 

61.6 

72.9 

-  2.6- 

91 

20+ 

52 

28  + 

2 

4 

0 

0 

0 

2  •  45 

•  43 

.82 

21 

■  0 

0 

4 

3 

0 

SALFM  WSMD 

85.2 

61.8 

73.5 

93 

24 

51 

27 

1 

6 

0 

0 

0 

.60 

-  2.65 

.58 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

TUSCOLA 

85.4 

59.8 

72.6 

93 

24 

50 

27 

3 

S 

0 

0 

0 

.79 

-  2.73 

.24 

4 

•  0 

0 

3 

0 

0 

II  A  Kl  p  a  1    T*      CAA      A  I  DDROT 

86. 1 

61.0 

73.6 

96 

24  + 

31 

28  + 

2 

7 

0 

0 

0 

.12 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINDSOR 

65.0 

61.1 

73.1 

-2.1 

93 

24 

51 

27 

2 

6 

0 

0 

0 

.07 

-  3.39 

.04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

73.3 

-  2.7 

.72 

-  2.51 

.0 

*       *  * 

<ni  i  t  uup  c  -r  no 

ANNA   1  E 

85.5 

64.0 

74.8 

-  2.7 

91 

24+ 

33 

1 

0 

9 

0 

0 

e 

4.81 

.73 

1.10 

21 

.0 

0 

7 

6 

1 

BFLIEVILLE  SO  ILL  UNIV 

88. 8M 

60. 1M 

74. 5M 

96 

23  + 

49 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

.28 

.19 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAHOKIA 

85.6 

M 

M 

97 

25+ 

48 

28 

9 

0 

0 

0 

.25 

.11 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAIRO   WSO  R 

84.9 

76.9 

-  3.0 

91 

20 

59 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

4.03 

.93 

1.71 

3 

•  0 

0 

5 

3 

2 

CARPONDALE   SEWAGE  PL 

85.8 

63!a 

74.8 

-  3.0 

92 

23  + 

52 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

6.85 

2.99 

3.00 

4 

■  0 

0 

5 

4 

3 

CARLYLE  RESERVOIR 

85.1 

62.6 

73.9 

94 

25 

50 

27 

0 

6 

0 

0 

0 

.48 

.36 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

CGBDEN  2  S 

84.7 

60.8 

72.8 

90 

26  + 

49 

1 

1 

2 

0 

0 

8 

B.26 

2.29 

5 

.0 

0 

7 

5 

4 

nn  rii in t m  i  mnu 

MAKANDA   1  NW 

84.5 

64.4 

74.5 

90 

25  + 

53 

28 

0 

5 

0 

0 

0 

9.51 

3.36 

5 

•  0 

0 

6 

5 

3 

MARION  4  NNE 

84.2 

62.5 

73.4 

-  3.9 

90 

10  + 

51 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3.25 

-  .36 

1.50 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

NASHVILLE  4  NE 

86.5 

63.4 

75.0 

94 

24  + 

52 

27 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .04 

-  2.77 

.62 

4 

■  0 

0 

3 

1 

0 

SPARTA 

86.9 

63.3 

75.1 

-  3.4 

93 

23  + 

51 

1 

0 

1  1 

0 

0 

0 

1.30 

-  2.40 

.69 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

WATERLOO   1  WSW 

8  8  7 

63.5 

76.1 

95 

24  + 

52 

CO* 

0 

16 

0 

0 

0 

1  •  46 

-   1  •  B9 

•  69 

22 

■  0 

0 

1 

0 

DIVISION 

74.7 

~32 

3  •  46 

a  0 

*       *  » 

cniiTuFA^T  no 

ALBION 

BR0QKP0RT  DAM  52 

86.6 

64.3 

75  •  5 

9  2 

30  + 

5  3 

0 

10 

0 

0 

0 

5.77 

2.47 

1.60 

31 

•  0 

0 

7 

3 

2 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

83.9 

62.4 

73.2 

90 

24  + 

51 

0 

2 

0 

0 

0 

2.95 

.83 

22 

.0 

0 

7 

3 

0 

86.3 

61.3 

73*8 

-  3.6 

92 

25  + 

8 

0 

0 

0 

1.52 

.78 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

HARRISBURG 

87.3 

63.0 

75.2 

-  3.0 

94 

10 

50 

0 

11 

0 

0 

0 

3.23 

-  .31 

1.90 

4 

.0 

0 

6 

1 

1 

MCLEANSB0R0  2  E 

86.9 

60.5 

73.7 

-  4.3 

94 

9 

48 

0 

11 

0 

0 

0 

3.75 

•  13 

2.39 

4 

■  0 

0 

6 

2 

1 

MT  CARMEL    1  NNW 

85.5 

61.7 

73.6 

91 

23  + 

50 

0 

6 

0 

0 

0 

1.45 

.83 

4 

.0 

0 

31 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

87.8 

63.2 

75.5 

-  2.3 

95 

24 

53 

0 

14 

0 

0 

1.08 

-  2.75 

.82 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

RDSICLARE 

83.4 

63.1 

73.3 

90 

21  + 

32 

0 

3 

0 

0 

0 

2.11 

.70 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

74.2 

-  3.7 

2.73 

-  .77 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
OTTAWA 

98 

DATE 

22 

LOWEST  TEMPERATURE 
FREEPDRT 

43 

DATE 

29 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
MAKANDA   1  NW 

9.31 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOUNT  OLIVE   1  E 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MAKANDA   1  NW 

3.36 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  100  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


NORTHWEST 


01 


•1100 
DIXON 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWACE  PLANT 
FULTON  OAH  13 

GALENA   1  N 

Gim 

CENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DIN  16 

KEITMSBURG  1  NU 
KEWANEE 
MOL INE  WSO 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEK  BOSTON  OAH  17 
RAM  PAN 

ROCMELLE  6  NX 
ROCKF0R0  6  ENE 
AOCKFORO  WSO 

STOCKTON 
T ISK1 LNA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANT10CH  2  NN 
AURORA  COLLEGE 
BARRINGTON  1  SE 
CHANNAHON  ORESOEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  UNIVERSITY  / 
CHICAGO  WSO  / 
DE  KALA 
ELGIN 

GEBHARO  HOODS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  RD  OAM 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATOR   2  ENE 
UTICA  STARVEO  ROCK  OAM 
WAUKEGAN  A  WSW 
WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  9  NE 
BENTLEV  1  E 
CANTON  1  ESE 
CALESBURC 
GLADSTONE   OAH  IB 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
HACOMB 

MONHDUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
QUINCV 

QUINCY  F A A  AIRPORT 
OUINCY  OAM  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


OA 


RUSHVlLLE 


CENTRAL 

BL00M1NGT0N  WATERWORKS 

BL00H1NGT0N  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

OECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY   1  NW 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 


PEORIA  WSO 

PR1NCEVULE 
TOULON 


EAST 


05 

DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE   3  SW 

N0NT1CELL0  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT  I  AC 
RANTOUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 
BARRY 

BEARDSTONN 
BLUFFS 


1.10 
1.18 
1.B3 


2.»» 
2.99 
2.42 
2.S6 


1.A1 
3.S6 
1.B6 
2.06 


7      8  9 


3.37 
3.06 
1.8A 
3.97 

2. AO 
1.96 
3.26 


2.23 
2.73 
.♦7 


1.10 
1.90 
1.09 


.27 

.oe 


2.09 
1.91 


13     14  15 


.96 

.10 

.70 


l.DD 

1.32 

1.21 

1.29 
.13 

.26 


.It 
.69 
.OA 
.25 

.37  T 
.«1  .01 
.29 

.09 

.01 

l.AA 


19  I  20  21 


22     23     24     25     28     27     28     29     30!  31 


.13  .02 
.09 

.07 

1.10 


1.73 
I  T 
.30 

.03     .12  .12 

,61 

.A3 
.70 

.AO  .2* 

.01  .13  .16 
.16 

.07  7 


1.32 
.02 


1.50 
..35 
1.69 


note.  toUowing  Suimmi 
-  101  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SK 


CARLINVILLE 
EOWARBSVlLLE 
GRAF TON 

GREENVILLE  1  E 
GR1GGSVILLE 

HARDIN 

HILLSSORO  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
HE  DOR  A 


HORRISONVILLE  4  SE 
HOUNT  OLIVE  1  E 
P  AN  A 

pleasant  hill 
rockport 

springfield  wso 
springfield  *  se 
taylorvillE 
v1rden  1  ssw 
virginia 

white  hall  1  e 


EAST  SOUTHEAST  3 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
M  AT  T  DON 
MOWEAOUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEV  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDAL  1 A  FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


08 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE   SO  ILL  UNIV 

CAHOKlA 

CAIRO  WSO 

C ARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

C  ENTRAL I A  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

DU  QUOIN   I  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
HAKANOA  I  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE   DU  ROC  HE  R  1WSW 

REO  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  52 
CARMI   6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 
GOLCONDA  DAM  51 
HARR I SBURG 

HARR I SBURG  OISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARHEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


.96 
2.65 
1.12 


1.06 
.76 

1.36 
.11 

1.62 

1.19 


1.89 
2.45 
.46 
.60 


3.23 
3.26 
3.75 


2.11 
2.6S 
1.08 


.20 
1.71 


.49  .04 
.72  .03 
1.96  2.29 


2.31   3.36  .39 


.78 
.28 
1.90 


13       14  15 


1.25  ,87 
.96 
1.52 


22     23  24 


.02  T 

.04 


25     26     27  28 


.  19 
.03 


S*«  lofeienc*  not**  following  Station  Index 
-  102  - 


DAILY  TEMPERATURES  uuhii 


Station 

Day  ol  Month 

• 

a 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

*         •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 
MIN 

84 
53 

83 

61 

81 
58 

76 
54 

77 
56 

80 
51 

83 

60 

65 

60 

94 
66 

94 

70 

76 

57 

63 
53 

93 
62 

91 
63 

78 

37 

63 

32 

64 

52 

87 
38 

69 

63 

90 
65 

61 
64 

93 
61 

87 

64 

99 
61 

67 

56 

68 

52 

77 
44 

62 

52 

sa 

51 

68 

55 

89 

60 

84.3 
38. 1 

DIXON 

MAX 
MIN 

B8 

55 

84 
61 

7B 
58 

77 
50 

61 
58 

84 

52 

86 
61 

91 
57 

93 
68 

94 

67 

74 
56 

85 
39 

92 
61 

83 
59 

81 
37 

63 
32 

85 
53 

87 
33 

89 

61 

94 

61 

90 

67 

94 
65 

97 
65 

94 
56 

67 
54 

69 
54 

79 
31 

66 

50 

91 
50 

90 
56 

97 

59 

86. 1 

37.7 

FREEPORT 

MAX 

MIN 

81 
60 

78 
62 

73 
57 

70 
47 

76 
54 

77 
49 

78 
59 

88 

57 

67 
68 

89 
69 

76 
55 

80 
57 

67 
61 

86 
64 

77 
53 

79 
46 

80 
52 

81 
54 

84 

60 

67 
65 

97 
66 

99 
62 

63 
59 

67 

57 

64 

52 

80 
54 

73 
50 

79 
48 

83 
43 

63 

53 

91 
59 

91.4 
36.6 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

80 
56 

81 
62 

78 
59 

76 
54 

78 
59 

78 
52 

60 
63 

85 
61 

89 

67 

90 
66 

80 
62 

80 
54 

92 
62 

68 

66 

76 

60 

60 
36 

S3 
31 

83 
57 

33 

65 

86 
63 

17 
61 

90 
67 

66 

61 

v.' 

60 

69 

39 

83 
58 

75 
56 

82 
54 

86 
53 

85 

37 

99 

61 

93.6 
99.5 

GALVA 

MAX 
MIN 

76 
51 

83 
58 

84 
58 

74 
54 

77 
54 

77 
54 

81 
55 

81 
61 

87 
64 

91 
64 

92 
56 

80 
55 

63 
58 

93 
64 

69 
55 

60 

52 

83 
54 

64 

58 

86 

61 

88 
63 

90 
66 

83 
61 

92 
64 

80 

6C 

94 
37 

65 

53 

68 

50 

76 
50 

80 
55 

86 

60 

65 

60 

93.3 
37.6 

GENESEO 

MAX 
MIN 

63 
58 

85 
63 

75 
60 

77 
54 

79 
57 

80 
53 

83 
61 

89 
59 

92 
69 

94 
67 

81 
57 

62 
56 

94 
65 

83 

66 

74 

56 

84 

53 

85 
55 

83 
39 

83 

63 

90 
67 

85 
65 

92 
64 

60 
63 

94 
59 

67 
56 

70 
56 

78 
56 

63 
33 

88 

52 

87 

57 

99 

39 

94.6 
59.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

8* 
47 

85 
60 

83 
56 

80 
54 

81 
58 

84 

51 

83 
57 

88 

34 

93 
64 

93 
63 

81 
53 

83 
46 

91 
56 

88 

66 

81 
55 

63 

30 

86 

52 

86 

52 

88 

56 

92 
65 

66 
64 

94 
64 

91 
63 

94 
56 

86 

57 

83 
54 

77 
51 

66 

46 

87 
46 

68 

32 

96 

96 

66.4 
55.3 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

78 
49 

83 
53 

80 
59 

76 
55 

74 
54 

84 

60 

82 

60 

86 

61 

92 
61 

93 

70 

91 
59 

81 
55 

90 
63 

88 

62 

68 

60 

81 
55 

80 
57 

83 
59 

86 

62 

88 
68 

81 

60 

65 
6* 

63 

63 

n 

61 

89 

60 

84 

53 

74 
51 

60 
56 

84 

47 

83 

56 

61 

61 

94.0 
58.6 

M0L1NE  WSQ 

MAX 
MIN 

81 
60 

83 
63 

78 

61 

77 
57 

80 
59 

81 
54 

83 

63 

86 

60 

93 
66 

95 
66 

80 
57 

84 
53 

94 
62 

83 
67 

80 
60 

62 
52 

84 
54 

67 
53 

90 
68 

92 
67 

85 
64 

92 
62 

81 
63 

93 

61 

66 

52 

68 
55 

79 
50 

63 

30 

87 
51 

87 
56 

67 
61 

84.7 
59.1 

MORRISON 

MAX 

Mm 

83 
53 

82 
61 

so 

59 

76 
53 

81 
59 

82 
51 

84 

60 

87 
56 

91 
65 

93 
69 

87 

57 

82 
52 

91 
59 

90 
63 

65 

57 

83 
52 

84 

56 

86 
53 

87 

60 

91 
63 

90 
62 

91 
62 

88 

63 

91 
61 

67 
53 

83 
54 

77 
5? 

61 

30 

87 
46 

87 
56 

67 

62 

85.6 
37.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

Mm 

82 
56 

80 
61 

77 
56 

72 
49 

77 
57 

79 
48 

81 
59 

86 
55 

89 
65 

68 
66 

79 
54 

81 
52 

91 
58 

87 
63 

76 
53 

81 
47 

82 
51 

84 

52 

86 

60 

68 

60 

83 

63 

90 
62 

86 
59 

8" 
57 

85 
51 

79 
52 

77 
49 

62 
47 

87 
47 

86 

31 

84 
59 

83.1 
35.5 

PAW  PAW 

MAX 

Mm 

76 
52 

81 
59 

81 
59 

71 
50 

73 
57 

76 
56 

60 
60 

62 
60 

85 

62 

90 
72 

92 
51 

76 
52 

86 

62 

89 
64 

81 
53 

7J 
53 

81 
50 

83 
62 

84 

62 

86 
63 

91 
63 

86 
68 

91 
60 

74 
56 

90 
56 

81 
56 

71 

32 

73 
34 

81 
56 

86 
36 

94 

62 

91.7 
53.2 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

Mm 

82 
53 

79 
60 

74 
57 

73 
47 

78 
54 

60 
48 

61 
54 

86 

54 

91 
64 

90 
63 

76 
54 

83 
53 

87 
56 

83 
63 

76 
54 

60 
50 

89 
49 

84 

52 

64 

60 

91 
61 

87 
61 

90 
62 

84 
37 

81 
55 

83 

52 

76 
51 

74 
51 

61 
46 

85 

45 

85 

30 

92 
57 

82.3 
54.7 

R0CKFOR0  WSO 

MAX 

Mm 

85 

57 

31 
64 

75 
58 

72 
52 

79 
56 

61 
52 

80 
60 

87 
58 

92 
69 

94 
64 

77 
58 

83 

56 

91 
62 

76 
62 

79 

56 

63 
50 

84 
53 

86 
54 

86 

61 

92 
64 

90 
66 

93 
65 

76 
61 

91 
5« 

85 
56 

68 

57 

76 
55 

62 
30 

86 
51 

67 
53 

84 

60 

63.3 
36.1 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

80 
50 

75 
60 

73 
58 

71 
47 

76 
47 

76 
51 

77 
52 

81 

62 

86 
67 

87 
69 

77 
57 

76 

67 

63 

84 
63 

74 
55 

50 

50 

57 

67 

67 

66 

62 

58 

97 

37 

54 

31 

54 

57 

8 1 
SB 

59 

79.3 
37.8 

TI SK I LWA 

MAX 

Mm 

83 
49 

85 
6 1 

83 
61 

79 
55 

79 
60 

84 
51 

82 
60 

87 
55 

93 
68 

94 
73 

81 
57 

84 

51 

92 
63 

90 
69 

80 
57 

85 

85 

50 

87 
52 

69 
61 

93 
62 

86 
6  4 

94 
63 

91 
63 

91 

90 
58 

83 
55 

79 
50 

84 

39 

89 
53 

68 

60 

86,6 
37.7 

WALNUT 

•          •  • 

MAX 

82 
55 

83 
61 

81 
59 

72 
50 

60 
56 

82 
52 

81 
37 

87 

60 

91 
68 

93 
70 

79 
55 

82 
55 

91 
62 

90 
65 

80 
56 

63 
52 

84 

56 

83 
58 

89 

63 

91 
65 

67 
64 

92 
65 

90 
59 

93 
5  8 

87 
53 

84 

51 

76 
47 

83 
30 

87 

59 

88 

60 

87 

61 

83.2 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

Mm 

76 
48 

81 
59 

77 
57 

72 
48 

71 
48 

75 
47 

80 
48 

80 
55 

66 
63 

91 
69 

86 

53 

73 
54 

60 
56 

86 

62 

73 
60 

73 
48 

81 
48 

81 
49 

84 

52 

84 

60 

89 
60 

86 

64 

90 
57 

71 
53 

84 

55 

81 
54 

68 
56 

72 
50 

77 
51 

84 
54 

84 
56 

60.0 
54.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

83 

53 

80 
53 

77 
52 

72 
51 

87 
54 

81 
52 

81 
57 

86 
58 

91 
67 

92 
64 

77 
54 

82 
51 

91 
57 

61 
62 

77 
56 

S3 
32 

87 
52 

87 
56 

66 
59 

92 
58 

68 

62 

91 
61 

84 

57 

90 
35 

83 
56 

77 
51 

74 
51 

61 

50 

34 
49 

86 
54 

85 
58 

83.7 
35.5 

BARRINGTON  1  S6 

MAX 

Mm 

80 
56 

86 
54 

76 
56 

72 
50 

74 
50 

7B 
48 

86 
55 

90 
56 

94 
68 

88 

70 

84 
54 

80 
56 

94 
60 

60 
62 

72 
63 

64 

50 

60 
48 

66 

52 

69 
62 

90 
63 

90 
66 

ae 

64 

78 
58 

86 
54 

64 
54 

78 
56 

76 
56 

86 
48 

84 

50 

90 
56 

60 
56 

63.4 

36.3 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 

Mm 

85 

62 

82 
62 

79 
62 

71 
57 

76 
57 

81 
55 

83 
59 

89 
62 

93 
73 

93 
66 

78 
58 

63 
56 

91 
65 

79 
63 

75 
60 

61 
56 

82 
53 

66 
59 

69 
66 

94 

69 

91 
68 

93 
63 

76 
63 

90 
5" 

83 
61 

68 
58 

74 
58 

81 
55 

84 

53 

66 
61 

81 
65 

82.9 

61.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MM 

81 
60 

81 
64 

72 
60 

68 
62 

74 
60 

76 
61 

80 
60 

85 
64 

92 

72 

93 
67 

73 
61 

83 
58 

91 
65 

76 
65 

73 
63 

78 

61 

73 
60 

84 

60 

68 
67 

93 

70 

69 

JO 

94 
68 

75 
63 

67 

61 

83 

62 

68 

60 

71 
61 

77 
58 

31 
57 

66 
64 

76 
65 

81.0 
62.9 

CHICAGO  WSO 

MAX 
MIN 

81 
59 

77 
63 

69 
61 

67 
61 

72 
60 

77 
60 

80 
62 

91 
64 

95 
73 

95 
69 

73 
62 

83 
38 

92 
66 

60 
64 

73 
62 

79 
35 

78 
54 

88 
62 

68 
64 

96 
71 

12 
70 

93 
69 

73 
65 

90 
63 

63 
63 

68 
60 

72 
61 

76 

57 

83 
58 

69 
64 

80 
66 

82.0 
62.3 

DE  KALB 

MAX 

Mm 

82 
56 

81 
62 

73 
58 

73 
50 

77 
56 

61 
52 

83 
59 

86 
59 

90 
68 

90 
63 

77 
58 

81 
54 

69 
61 

79 
64 

77 
55 

62 
51 

84 
53 

84 

56 

65 
62 

90 
65 

67 
66 

91 
63 

75 
59 

88 
37 

62 
57 

67 
54 

73 
53 

80 
53 

83 
33 

84 

57 

83 
61 

91.3 
99.1 

GEBHARD   WOODS    ST  PARK 

MAX 

Mm 

81 
54 

83 
58 

82 
61 

74 
56 

78 
56 

64 

51 

82 
38 

88 

54 

92 
68 

92 
70 

81 
56 

81 
55 

92 
59 

86 
66 

80 
58 

84 
54 

87 
30 

86 

53 

86 

63 

92 
73 

87 
67 

94 

63 

79 
63 

90 
37 

86 

60 

72 
52 

63 
64 

63 

50 

87 
48 

86 

53 

87 

62 

94.3 
53.3 

JOLIET 

MAX 
MIN 

83 
55 

81 
59 

81 
60 

71 
58 

77 
56 

81 
56 

83 

55 

88 

59 

92 
71 

93 
72 

92 
58 

82 
55 

92 
61 

90 
66 

80 
60 

83 
56 

87 
54 

66 
57 

88 

64 

94 
66 

93 
63 

93 
63 

93 
63 

90 
58 

90 
63 

87 
57 

73 
37 

82 
53 

86 

50 

87 
37 

86 

62 

86.0 
39.6 

MARENGO 

MAX 

Mm 

87 

56 

8? 
61 

76 
58 

72 
49 

78 
49 

83 
48 

82 
56 

89 
55 

93 
68 

94 
61 

77 
55 

65 

52 

93 
60 

89 
66 

76 
55 

8' 
49 

85 
50 

87 

52 

87 
61 

93 
62 

91 
65 

93 
63 

90 
57 

90 
54 

63 
35 

80 
S3 

74 
53 

81 
51 

86 
46 

67 
54 

85 
54 

63.1 
55.8 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

84 

57 

87 
61 

75 
62 

76 
57 

82 

62 

86 
56 

84 

63 

88 

60 

95 
70 

94 

72 

83 
58 

84 
57 

92 
62 

88 

68 

81 
54 

66 
56 

88 

55 

69 
59 

88 

63 

94 

65 

S9 
61 

98 
66 

83 
64 

92 
61 

90 
63 

75 
36 

76 

54 

88 

53 

93 
54 

90 
39 

90 
63 

66.7 
60.8 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

79 

52 

80 
60 

71 
61 

71 
61 

76 
51 

79 
53 

82 
56 

85 

62 

90 
70 

90 
69 

73 
56 

80 
56 

67 

67 

83 
70 

74 
62 

81 
56 

84 

56 

84 
56 

86 

63 

91 
66 

66 

67 

92 
65 

76 
61 

66 
57 

82 
59 

71 
57 

71 
56 

80 
33 

62 
53 

85 

66 

94 

62 

81.9 
60.0 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

WAUKEGAN  *  WSW 

MAX 

Mm 

76 

83 

79 

67 

70 

70 
51 

74 

82 

62 

90 
70 

89 
58 

72 
57 

SO 
56 

88 

63 

74 

60 

70 
53 

75 
5  3 

77 
53 

83 
56 

84 
64 

90 
64 

91 
66 

90 
61 

68 
5* 

86 

56 

82 
56 

61 
56 

69 
56 

76 
53 

82 
34 

83 
61 

78.6 
37.2 

WHEATON  3  SE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

84 
54 

B3 
37 

77 
58 

71 
53 

79 
52 

83 

52 

65 

53 

90 
68 

93 
66 

94 
69 

90 
56 

84 
51 

92 
59 

90 
61 

76 
56 

84 

52 

86 
48 

88 
54 

88 

61 

94 
64 

93 
64 

94 

62 

61 

60 

92 
53 

90 
57 

84 
54 

79 
54 

82 
49 

86 
47 

67 

33 

66 
53 

63.8 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

Mm 

81 
57 

85 

63 

74 
60 

75 
56 

78 

60 

60 

56 

60 
65 

85 

64 

90 
68 

92 
67 

79 
56 

62 
53 

91 
64 

91 
68 

77 
56 

81 

37 

83 
36 

65 
56 

86 

64 

65 

68 

8? 
66 

69 

67 

90 
67 

92 
63 

86 
58 

69 
53 

76 

so 

62 
30 

85 

35 

65 

60 

85 

63 

63.0 
60.4 

Sm  (UImojoco)  Not**)  following  SUQeo  Iad«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST 


Day  of  Month 

n 

Station 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

4 

25 

26 

7 

28 

29 

30 

31 

< 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

81 

85 

78 

82 

77 

79 

78 

87 

91 

92 

60 

82 

91 

92 

85 

92 

84 

86 

91 

95 

76 

89 

92 

91 

85 

84 

76 

82 

84 

87 

90 

84.6 

Mm 

5* 

59 

63 

58 

60 

58 

58 

61 

67 

69 

56 

52 

62 

67 

60 

55 

54 

53 

63 

71 

66 

62 

67 

67 

65 

53 

48 

49 

51 

59 

58 

59.6 

LA  HARPE 

MAX 

93 

85 

76 

76 

76 

79 

80 

85 

93 

91 

88 

84 

94 

93 

73 

91 

82 

88 

93 

84 

77 

92 

89 

93 

66 

73 

75 

81 

86 

96 

88 

84.2 

M1N 

53 

58 

60 

55 

59 

56 

61 

62 

65 

66 

58 

52 

61 

65 

5' 

55 

56 

57 

62 

6B 

63 

60 

66 

64 

61 

54 

49 

52 

51 

56 

59 

58.9 

MONMOUTH 

MAX 

82 

85 

80 

76 

77 

81 

82 

65 

91 

93 

84 

82 

92 

92 

77 

92 

83 

86 

88 

66 

81 

91 

64 

93 

87 

81 

77 

82 

87 

88 

88 

84.6 

MIN 

54 

60 

60 

55 

60 

55 

61 

61 

68 

69 

56 

54 

62 

67 

58 

53 

54 

57 

62 

69 

67 

64 

65 

64 

56 

52 

48 

50 

54 

57 

59 

59.1 

QUI NC V 

MAX 

85 

87 

82 

82 

79 

81 

79 

82 

93 

94 

88 

84 

94 

95 

61 

80 

83 

88 

95 

87 

84 

91 

91 

92 

87 

82 

75 

81 

63 

84 

88 

85.7 

MIN 

58 

63 

6  4 

61 

63 

62 

64 

68 

72 

74 

63 

58 

68 

71 

68 

60 

60 

62 

69 

72 

67 

67 

70 

70 

67 

57 

53 

54 

57 

63 

64 

64.2 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

85 

79 

78 

76 

80 

78 

86 

91 

94 

80 

81 

91 

92 

78 

79 

80 

84 

92 

84 

74 

87 

89 

90 

84 

74 

73 

so 

62 

82 

84 

82.8 

MIN 

55 

59 

62 

60 

62 

60 

60 

63 

69 

69 

59 

55 

64 

66 

62 

37 

57 

58 

64 

70 

67 

63 

66 

67 

64 

53 

51 

53 

53 

57 

57 

60.9 

RUSHVILLE 

MAX 

83 

85 

85 

80 

79 

78 

80 

85 

90 

95 

93 

83 

86 

91 

78 

61 

84 

85 

93 

91 

88 

87 

90 

90 

90 

83 

85 

S3 

85 

85 

68 

85.8 

MIN 

52 

55 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

61 

64 

61 

54 

58 

56 

56 

56 

56 

57 

67 

66 

64 

62 

62 

63 

53 

50 

49 

52 

36 

S7 

57.6 

CENTRAL 

04 

BL00M1NGT0N  NORMAL 

MAX 

79 

83 

82 

75 

76 

80 

80 

86 

90 

91 

91 

80 

89 

69 

86 

80 

81 

84 

90 

90 

83 

89 

88 

91 

90 

82 

72 

78 

85 

63 

85 

84.2 

MIN 

57 

57 

63 

59 

61 

57 

62 

64 

71 

72 

58 

59 

66 

69 

60 

57 

58 

54 

63 

71 

70 

63 

62 

64 

63 

57 

51 

50 

52 

61 

61 

61.2 

C  HENOA 

MAX 

83 

84 

80 

73 

75 

79 

80 

88 

91 

91 

87 

80 

89 

86 

79 

81 

85 

66 

89 

88 

86 

90 

88 

90 

63 

82 

75 

80 

86 

88 

89 

84.2 

MIN 

61 

55 

63 

59 

56 

53 

58 

57 

67 

69 

58 

57 

60 

64 

58 

53 

50 

51 

60 

74 

67 

60 

62 

60 

64 

55 

52 

51 

51 

57 

56 

58.6 

OECATUR 

MAX 

79 

84 

81 

79 

76 

8  1 

85 

66 

91 

92 

62 

81 

89 

88 

79 

81 

84 

87 

92 

87 

83 

87 

84 

92 

83 

77 

74 

80 

85 

87 

90 

64.3 

MIN 

55 

58 

63 

58 

60 

57 

60 

62 

70 

70 

60 

56 

62 

67 

61 

58 

55 

56 

64 

69 

67 

64 

61 

64 

65 

55 

49 

50 

52 

58 

63 

60.3 

FARMER  CITY 

MAX 

79 

83 

80 

76 

77 

80 

83 

66 

93 

91 

83 

81 

87 

90 

6C 

81 

94 

86 

90 

88 

85 

91 

89 

91 

84 

7* 

81 

85 

84 

87 

84.4 

MIN 

53 

57 

62 

58 

59 

56 

59 

60 

69 

69 

59 

52 

60 

64 

61 

57 

53 

55 

62 

69 

66 

62 

62 

61 

57 

50 

50 

58 

57 

60 

59.3 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

84 

93 

84 

80 

81 

84 

84 

65 

92 

94 

93 

84 

93 

88 

88 

90 

94 

85 

91 

91 

7B 

91 

91 

93 

89 

68 

77 

84 

89 

88 

90 

86.9 

MIN 

53 

5° 

63 

59 

62 

57 

60 

60 

68 

71 

59 

53 

61 

64 

68 

57 

54 

56 

62 

68 

68 

61 

63 

62 

66 

56 

50 

50 

50 

53 

58 

39.7 

LACON  2  F 

MAX 

81 

82 

80 

79 

80 

83 

83 

86 

92 

91 

89 

83 

89 

87 

91 

63 

93 

84 

87 

90 

84 

91 

90 

93 

90 

84 

77 

62 

96 

88 

67 

83.3 

MIN 

55 

61 

59 

55 

56 

52 

52 

55 

68 

69 

53 

54 

53 

67 

55 

51 

51 

54 

56 

65 

65 

62 

61 

57 

58 

52 

48 

50 

49 

55 

58 

36.6 

LINCOLN 

MAX 

78 

82 

78 

76 

77 

79 

81 

64 

90 

90 

79 

80 

87 

86 

76 

79 

61 

82 

89 

S3 

80 

87 

81 

90 

83 

73 

73 

79 

91 

83 

85 

81.7 

MIN 

53 

57 

63 

59 

63 

59 

62 

62 

70 

69 

60 

54 

60 

65 

63 

59 

59 

59 

62 

70 

68 

63 

63 

63 

66 

57 

52 

53 

55 

39 

62 

60.9 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

81 

85 

81 

78 

78 

82 

84 

87 

93 

94 

90 

81 

90 

88 

77 

81 

63 

86 

92 

89 

81 

92 

83 

95 

87 

84 

75 

63 

97 

87 

88 

85.1 

MIN 

54 

57 

64 

58 

47 

58 

61 

59 

69 

69 

60 

53 

62 

67 

62 

53 

53 

46 

62 

72 

68 

60 

63 

64 

67 

56 

51 

50 

51 

57 

60 

59.2 

MINDNK  3  NE 

MAX 

80 

83 

82 

76 

76 

79 

81 

87 

93 

93 

91 

91 

89 

88 

74 

81 

83 

85 

88 

88 

87 

90 

89 

90 

88 

S3 

76 

81 

96 

86 

88 

84.7 

MIN 

51 

57 

61 

57 

58 

49 

58 

55 

66 

67 

57 

52 

60 

65 

56 

52 

48 

52 

59 

67 

65 

59 

61 

59 

61 

54 

49 

48 

49 

55 

54 

56.8 

PEORIA  WSO 

MAX 

81 

83 

7* 

77 

78 

8  1 

82 

87 

92 

94 

80 

82 

91 

89 

75 

80 

81 

83 

89 

64 

83 

88 

80 

92 

83 

70 

75 

60 

95 

86 

86 

83,0 

MIN 

5* 

57 

63 

60 

62 

59 

64 

63 

68 

67 

57 

56 

62 

65 

61 

58 

55 

S7 

61 

68 

65 

60 

65 

64 

64 

54 

50 

52 

53 

58 

63 

60.2 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

81 

82 

81 

76 

77 

80 

80 

82 

90 

92 

92 

80 

90 

88 

7S 

79 

81 

84 

86 

83 

80 

90 

87 

91 

68 

S3 

75 

60 

85 

85 

86 

83.6 

*          *  • 

MIN 

56 

60 

60 

55 

60 

53 

60 

62 

67 

70 

59 

54 

64 

69 

58 

54 

54 

55 

64 

64 

67 

62 

65 

61 

60 

54 

50 

50 

50 

56 

60 

59.1 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

79 

93 

80 

75 

78 

80 

83 

87 

89 

91 

89 

79 

85 

68 

83 

80 

63 

65 

90 

87 

83 

87 

86 

86 

83 

78 

74 

78 

94 

84 

87 

83,4 

Mm 

50 

53 

60 

59 

57 

57 

57 

58 

66 

68 

60 

52 

58 

62 

64 

58 

54 

53 

62 

72 

67 

61 

63 

58 

66 

56 

52 

51 

52 

55 

65 

56.9 

HOOPESTON 

MAX 

78 

92 

80 

70 

76 

78 

80 

85 

89 

90 

84 

78 

84 

84 

76 

78 

82 

83 

88 

87 

84 

86 

81 

85 

82 

74 

73 

78 

93 

84 

87 

81.6 

Mm 

54 

58 

62 

59 

54 

54 

56 

59 

67 

70 

59 

52 

59 

64 

62 

55 

55 

52 

64 

69 

68 

61 

62 

56 

66 

56 

52 

51 

52 

56 

60 

56.8 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

79 

92 

79 

71 

75 

79 

79 

85 

90 

89 

88 

79 

B6 

85 

80 

80 

82 

85 

86 

89 

85 

89 

88 

87 

86 

81 

72 

79 

93 

83 

66 

82,9 

Mm 

53 

58 

58 

60 

57 

59 

56 

57 

69 

70 

57 

51 

59 

65 

58 

56 

51 

50 

62 

68 

69 

61 

63 

57 

62 

56 

55 

51 

50 

55 

59 

58,5 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

79 

84 

81 

70 

76 

80 

80 

86 

92 

91 

86 

81 

67 

69 

82 

81 

85 

86 

90 

69 

87 

92 

B0 

90 

88 

62 

75 

8 1 

95 

85 

85 

84,0 

Mm 

51 

57 

63 

59 

57 

53 

57 

56 

67 

69 

56 

52 

59 

65 

56 

50 

51 

51 

60 

68 

67 

60 

61 

57 

65 

56 

52 

51 

55 

57 

55 

57.9 

PONTIAC 

MAX 

80 

85 

82 

90 

77 

82 

B2 

86 

91 

91 

90 

82 

68 

89 

83 

83 

85 

98 

90 

96 

88 

92 

90 

89 

89 

85 

77 

84 

99 

86 

88 

86.0 

Mm 

53 

58 

63 

60 

61 

56 

60 

59 

68 

70 

60 

58 

60 

66 

59 

56 

55 

53 

62 

70 

69 

63 

63 

60 

64 

5  7 

53 

53 

53 

58 

60 

60.0 

RANTOUL 

MAX 

80 

84 

84 

80 

78 

80 

81 

86 

92 

91 

90 

80 

88 

68 

67 

80 

84 

86 

90 

90 

83 

99 

88 

90 

89 

84 

74 

76 

85 

84 

87 

84,8 

Mm 

55 

58 

64 

64 

57 

56 

59 

64 

71 

71 

60 

57 

62 

63 

62 

57 

57 

57 

63 

72 

67 

63 

63 

63 

67 

57 

52 

54 

53 

61 

62 

61.1 

URBANA 

MAX 

79 

83 

81 

72 

76 

79 

82 

66 

89 

90 

78 

80 

86 

88 

78 

79 

81 

8  1 

90 

87 

83 

99 

79 

90 

83 

74 

73 

68 

94 

85 

88 

82.6 

Mm 

53 

56 

62 

59 

58 

57 

61 

63 

69 

69 

62 

53 

60 

64 

62 

58 

59 

56 

63 

72 

67 

64 

62 

63 

64 

58 

53 

55 

56 

60 

64 

60.  8 

WATSEka  2  Nw 

MAX 

80 

80 

79 

69 

76 

79 

80 

83 

87 

86 

83 

81 

85 

66 

84 

79 

61 

83 

87 

87 

84 

88 

83 

85 

81 

80 

70 

79 

91 

83 

85 

81.8 

*          *  * 

Mm 

52 

56 

62 

60 

56 

54 

55 

57 

67 

69 

60 

50 

62 

64 

61 

55 

5 1 

51 

60 

70 

69 

60 

64 

5  7 

68 

57 

5  3 

50 

49 

54 

37 

58,4 

WEST  SOUTHWEST 

0  6 

ALTON  DAM  26 

MAX 

79 

82 

85 

80 

79 

78 

83 

80 

90 

91 

91 

84 

86 

9l 

86 

93 

84 

84 

89 

92 

90 

83 

90 

8  5 

95 

84 

82 

76 

93 

85 

85 

83,0 

Mm 

57 

61 

60 

61 

62 

62 

63 

66 

66 

72 

68 

58 

62 

69 

64 

61 

61 

62 

65 

66 

71 

69 

69 

69 

69 

61 

53 

55 

59 

60 

60 

63,3 

CARLINVILLE 

MAX 

80 

83 

81 

79 

79 

82 

84 

87 

93 

93 

89 

84 

91 

87 

83 

94 

83 

68 

94 

92 

88 

91 

93 

95 

91 

82 

75 

83 

96 

88 

89 

86.3 

Mm 

53 

57 

60 

59 

59 

59 

59 

62 

7  0 

69 

62 

51 

63 

66 

63 

59 

53 

55 

63 

69 

64 

64 

62 

66 

67 

63 

59 

48 

50 

54 

56 

60.1 

GRIGGSVILLE 

MAX 

82 

94 

80 

79 

79 

so 

81 

87 

91 

92 

68 

83 

92 

88 

87 

60 

81 

85 

91 

87 

62 

68 

90 

91 

86 

78 

74 

80 

94 

84 

86 

84,5 

Mm 

56 

59 

60 

59 

63 

58 

60 

62 

70 

70 

61 

53 

65 

69 

60 

57 

56 

56 

63 

69 

63 

66 

66 

67 

64 

55 

52 

52 

53 

59 

57 

60.8 

HI LL5BORO  2  SSW 

MAX 

80 

93 

80 

77 

76 

82 

84 

88 

93 

93 

86 

84 

9  1 

94 

83 

83 

64 

86 

93 

92 

84 

89 

93 

93 

86 

82 

7; 

82 

96 

87 

90 

85.3 

Mm 

54 

59 

64 

61 

62 

60 

62 

65 

71 

70 

65 

57 

61 

66 

64 

62 

57 

63 

64 

70 

67 

67 

64 

65 

69 

56 

51 

54 

54 

59 

61 

62.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

76 

90 

83 

78 

77 

77 

79 

83 

87 

91 

92 

79 

82 

92 

88 

78 

80 

81 

94 

90 

86 

76 

86 

87 

9  1 

83 

7  5 

74 

90 

83 

65 

82.7 

Mm 

49 

56 

59 

58 

58 

58 

59 

62 

62 

69 

61 

52 

53 

65 

63 

56 

54 

57 

64 

69 

63 

64 

64 

65 

57 

51 

46 

50 

53 

56 

58.4 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 

80 

95 

85 

90 

78 

80 

83 

89 

92 

93 

91 

83 

90 

90 

83 

92 

83 

87 

92 

92 

90 

90 

94 

9  3 

91 

84 

79 

81 

84 

84 

68 

86.3 

Mm 

50 

55 

59 

62 

63 

63 

62 

65 

70 

68 

65 

50 

62 

63 

64 

59 

57 

56 

61 

69 

67 

68 

71 

73 

68 

52 

49 

49 

49 

52 

55 

60.5 

MORRISONVILLE  *  SE 

MAX 

90 

84 

79 

77 

75 

78 

83 

88 

93 

92 

67 

85 

90 

65 

82 

80 

93 

86 

93 

88 

65 

69 

88 

94 

87 

79 

78 

80 

65 

86 

87 

84.6 

Mm 

52 

56 

60 

59 

62 

59 

59 

62 

6  5 

69 

71 

51 

61 

65 

63 

57 

55 

56 

61 

69 

65 

61 

63 

65 

67 

54 

49 

49 

51 

53 

56 

59.3 

PANA 

MAX 

78 

82 

78 

76 

75 

78 

81 

85 

89 

91 

85 

81 

87 

63 

80 

60 

91 

85 

91 

68 

81 

86 

86 

91 

84 

78 

73 

78 

92 

84 

95 

82.6 

Mm 

54 

58 

65 

60 

62 

SB 

63 

65 

71 

71 

65 

55 

63 

65 

63 

59 

57 

63 

64 

72 

67 

67 

63 

6  5 

65 

58 

5  2 

54 

56 

58 

62 

61.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

01 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

SPRINGFIELD  WSO 

MAX 
MIH 

80 
57 

83 

61 

80 
63 

77 
60 

78 
61 

81 

59 

83 
63 

86 

63 

9  . 

73 

92 
71 

80 
58 

81 
54 

90 
66 

67 
69 

77 
64 

60 
59 

82 
56 

65 

60 

91 
66 

85 

72 

76 
68 

88 
64 

89 

63 

91 
56 

85 

60 

77 
57 

73 
52 

85 

53 

» 

88 
59 

13.5 
61.5 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 
MIN 

75 
57 

79 
57 

84 

60 
60 

77 
62 

77 
60 

80 
62 

63 
64 

87 
69 

92 

72 

92 
64 

81 
57 

83 
63 

90 
66 

ie 

64 

79 
59 

81 
58 

82 
61 

86 
68 

92 
68 

87 
69 

79 
69 

89 
64 

19 
64 

94 

71 

86 

62 

78 

57 

» 

BO 
55 

59 

•9 
63 

13.6 
62.6 

VIRDEN  1  SSH 

MAX 

MIN 

80 

51 

86 

57 

85 

60 

78 
56 

79 
61 

81 
58 

64 

56 

87 

62 

93 

70 

92 
69 

84 
58 

84 

50 

90 
50 

91 
J4 

94 
55 

92 
66 

82 

56 

76 
46 

65 
54 

91 
95 

•  5.6 
97.4 

«MlTE    HALL    1  E 

•            •  * 

MAX 
MIN 

81 

85 

50 

83 

61 
59 

79 
57 

81 
54 

83 
62 

88 

63 

9  3 

94 
67 

93 
62 

84 

52 

92 
49 

89 
58 

0' 

72 

81 
59 

62 
56 

86 

93 
56 

93 
63 

88 

55 

89 
69 

91 
64 

93 
65 

91 
66 

84 

59 

74 
51 

60 

49 

84 

52 

85 

88 

59 

58.8 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

77 

81 

81 

75 
62 

75 
60 

76 
56 

81 
62 

84 
66 

89 

72 

91 
72 

90 
66 

80 
59 

85 
64 

85 
66 

81 

63 

SO 
61 

81 
58 

85 

63 

90 
66 

89 

71 

82 
69 

69 
66 

84 
64 

69 
69 

87 

70 

82 
60 

71 
53 

77 
53 

82 

64 

62 

85 

65 

62.8 

63.0 

EFFINGHAM 

MAX 

MIN 

85 

83 
6 1 

80 
6 1 

60 

61 

78 
59 

84 

59 

69 
62 

91 
62 

95 
74 

95 
63 

83 
65 

86 

54 

90 
63 

90 
65 

84 
64 

65 
60 

87 

63 

91 
54 

93 

70 

94 

67 

90 
73 

90 
69 

92 
65 

96 
6  3 

90 
66 

85 
63 

73 
51 

76 
62 

92 
57 

91 
62 

•  7.5 

62.2 

FLORA  3  Nw 

MAX 

MIN 

81 

86 

80 

80 
63 

78 
63 

62 
63 

85 

61 

69 
62 

94 

70 

93 

91 

65 

5  2 

89 
56 

91 
61 

8" 

65 

85 

60 

87 
55 

90 

5  9 

94 
62 

94 
68 

88 
68 

89 
67 

94 
63 

95 
64 

94 
69 

83 
59 

79 
50 

65 

50 

87 

90 
53 

90 
56 

•  7.7 
60.5 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

80 
5  5 

84 

82 

79 
64 

78 
60 

61 
39 

84 

62 

87 
61 

89 
67 

92 

91 

82 

86 

57 

86 
60 

87 
64 

62 
61 

84 

56 

87 
56 

90 
62 

90 
69 

85 
68 

89 

60 

86 
65 

69 
60 

88 

70 

84 

59 

79 
54 

79 
53 

S7 
55 

90 
60 

•  5.3 
60.3 

MATTOON 

MAX 
MIN 

78 

83 

79 

78 
60 

77 
60 

79 
57 

S3 
62 

86 

63 

to 

71 

93 

79 

82 
56 

87 
61 

85 
64 

80 
6  3 

91 
60 

63 
57 

86 
61 

94 
64 

90 
71 

82 
67 

88 
66 

64 

63 

92 
67 

84 
63 

79 
56 

73 
53 

79 
52 

66 
56 

87 
62 

•  3.9 
61.9 

HOWE  AQUA 

MAX 
MIN 

79 
52 

84 

54 

80 
62 

77 
59 

79 
62 

81 
58 

83 
61 

67 

62 

91 
70 

92 
68 

86 
63 

82 
54 

90 
59 

86 
65 

83 
63 

62 
60 

84 

56 

87 

60 

92 
59 

90 
71 

83 
64 

88 
63 

65 
62 

93 
64 

86 
68 

81 
54 

74 
31 

61 
47 

86 

86 
57 

83 
59 

•  4.3 

60.0 

NEWTON  2  NE 

MAX 

Mm 

81 

85 

5  5 

80 

79 
65 

77 
62 

61 
61 

84 
62 

Be 

63 

94 

71 

92 
7  1 

89 

67 

64 
54 

88 
54 

91 
62 

62 
61 

93 
63 

67 
57 

89 
5  3 

93 
56 

94 

58 

88 
67 

86 
66 

89 
69 

94 
64 

90 
70 

84 

61 

66 
59 

86 

55 

86 

56 

91 
6  1 

•7.1 
61.2 

OLNEY  2  S 

MAX 

Mm 

80 

83 
54 

80 
64 

78 
64 

76 
64 

62 
64 

85 

62 

89 

61 

92 
69 

91 
69 

87 
68 

67 
53 

87 
54 

90 
58 

86 
6  9 

85 
63 

86 

60 

89 
59 

91 
61 

93 
68 

88 

67 

87 
66 

92 
69 

9-> 

64 

92 
70 

86 
58 

80 
49 

83 
49 

69 
54 

89 
60 

•  6.5 

60.7 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

80 

83 

60 

76 
65 

78 
63 

60 
61 

83 
63 

85 

63 

90 
70 

91 

80 

81 

85 

87 
62 

83 

81 
64 

82 
61 

85 

6  | 

89 

90 
70 

63 
69 

64 

69 

83 
69 

89 
6  5 

88 

72 

82 
62 

75 
54 

60 
33 

68 

86 

62 

•  3.6 
62.5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

SO 

85 

60 

83 
64 

79 
61 

78 
58 

82 
57 

85 
61 

88 

62 

90 
6" 

91 

72 

87 
64 

81 
55 

86 
64 

86 

65 

62 
6  3 

82 

60 

83 
58 

17 
59 

90 
66 

91 

70 

13 
69 

67 
67 

63 
63 

88 
6  1 

83 
70 

77 
59 

74 
52 

79 
52 

86 

57 

69 

61 

84.J 
61.6 

SALEM  wsmo 

MAX 

Mm 

80 
53 

83 
56 

79 
64 

79 
65 

75 
44 

79 
64 

82 
63 

87 
64 

91 
69 

92 
69 

88 

67 

82 
55 

86 
59 

85 
62 

86 
65 

84 

61 

84 
59 

87 

62 

91 
61 

92 
67 

•  3 
63 

87 
66 

92 
65 

93 
66 

89 

71 

85 
58 

77 
51 

62 
54 

54 

17 

57 

68 

60 

•  5.2 
61.  • 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

79 
51 

85 
55 

82 
62 

79 
59 

77 
59 

80 
57 

83 

67 

88 
65 

92 
63 

92 
69 

91 
62 

82 
53 

87 
58 

85 
60 

80 
61 

86 
60 

62 
59 

86 
58 

92 
60 

91 
70 

89 
67 

87 
64 

86 
62 

93 
60 

90 
62 

64 

62 

74 
50 

60 

52 

» 

87 

52 

90 
62 

•  5.4 
59.6 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
52 

88 

57 

80 
65 

78 
64 

75 
65 

82 
64 

B4 
64 

88 

64 

91 
69 

94 

70 

82 
58 

87 

54 

89 
61 

85 

63 

14 
65 

82 
63 

84 
56 

88 

63 

96 
60 

93 
68 

86 
67 

89 
67 

89 
64 

96 
67 

88 

61 

81 
55 

75 
51 

82 

51 

90 
55 

93 
58 

86.1 
61.0 

WINDSOR 

•           •  * 

MAX 

Mm 

79 
56 

83 
60 

82 
66 

76 
60 

76 
61 

79 
57 

84 

60 

87 
65 

90 
71 

91 
71 

88 
61 

82 
54 

87 
63 

86 
63 

d* 
6  3 

82 
59 

65 

53 

87 
58 

91 
65 

91 
72 

84 
68 

86 
66 

86 
62 

93 
53 

89 
67 

84 
5  5 

75 
51 

60 

52 

86 
5  3 

67 
54 

90 
63 

65.0 
61.1 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

81 

53 

85 
59 

7J 
66 

77 
64 

71 
65 

82 
65 

86 

65 

91 
69 

90 
71 

91 
70 

87 
68 

84 
58 

88 

63 

89 
61 

87 
65 

85 

65 

86 
61 

90 
64 

91 
66 

90 
67 

89 
65 

82 
63 

91 
66 

91 
69 

90 
69 

87 

66 

78 
55 

81 
55 

83 
58 

65 
61 

86 
67 

•  5.5 
64.0 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

82 
50 

89 

56 

86 

62 

79 
64 

79 
64 

82 
65 

67 
64 

92 
67 

93 
68 

96 
66 

94 

85 

91 
57 

92 

6" 

91 
61 

86 
54 

89 
55 

95 
5  6 

95 

96 
64 

93 
64 

94 

88 

83 

64 

50 

86 

86 

90 
55 

•  8.8 

60.1 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

79 

79 

86 

75 

76 

71 

77 

80 

18 

92 

91 

66 

88 

94 

63 

92 
6  5 

85 

63 

86 
58 

6  6 
5  4 

90 
61 

96 
62 

90 
67 

84 

66 

83 
64 

97 
|4 

97 
67 

88 
58 

86 

51 

69 
48 

85 
49 

81 
52 

84 

5 1 

85.8 

CAIRO  WSD 

MAX 

Mm 

81 

83 
68 

76 
7 1 

78 
72 

73 
70 

63 
69 

67 

70 

90 
72 

69 
75 

90 

86 

82 

86 

90 

90 

86 

70 

87 

8- 

90 

71 

64 

76 

67 

9  - 

90 

89 

78 

78 

B2 

86 

85 

84.9 
68.6 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

81 

52 

84 
57 

82 
66 

79 
67 

75 
65 

80 
65 

86 
65 

90 
70 

92 
71 

91 
71 

86 

70 

84 
56 

86 
59 

90 
61 

19 

65 

87 
65 

87 
61 

It 

6  2 

87 
64 

87 
66 

87 
67 

84 
67 

92 
67 

91 

7C 

91 
70 

88 

67 

80 
55 

82 
54 

83 
56 

65 
59 

86 
66 

65.8 
63.8 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

77 
53 

80 
56 

84 

62 

78 
65 

77 
65 

74 
65 

60 
66 

82 
68 

69 
69 

91 
72 

93 
69 

84 
5  1 

83 
62 

68 
65 

89 

65 

86 

62 

84 
58 

85 
60 

89 
64 

93 
64 

93 
67 

84 

67 

86 
66 

90 

6Q 

94 

70 

89 

62 

84 

50 

78 
53 

82 
56 

65 
58 

67 

61 

•  3.1 
62.6 

COSDEN   2  S 

MAX 

Mm 

79 
49 

83 
5* 

82 
64 

76 
62 

74 
62 

80 
64 

86 
63 

89 

67 

86 
69 

89 

67 

85 
68 

82 
54 

88 
58 

87 
56 

19 
1 2 

82 
64 

89 

60 

87 
61 

86 

60 

90 
62 

SB 

60 

80 
63 

69 
62 

19 
66 

88 
65 

90 
62 

84 

53 

60 
54 

03 
55 

86 

65 
64 

•  4.7 
60. a 

OU  OUOIN   1  NNW 

MAX 

Mm 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

Mm 

81 
56 

84 
61 

79 
66 

76 
64 

73 
64 

78 
65 

84 

65 

90 
70 

68 

73 

90 
71 

84 

70 

63 
56 

66 

63 

87 
65 

86 
66 

84 

66 

85 

61 

67 
5  2 

88 

67 

89 
66 

89 

67 

82 
67 

90 
68 

90 
59 

90 

70 

86 

B3 
54 

60 

53 

81 
57 

66 

66 

•  4.5 
64.4 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

80 
51 

83 

56 

79 
65 

76 
64 

74 
63 

78 
65 

63 
64 

88 
69 

90 
71 

90 
70 

86 
69 

61 
55 

84 

57 

86 
58 

66 
64 

83 

63 

84 

60 

66 

60 

87 
64 

89 
66 

89 
63 

80 
67 

89 
64 

3  1 
68 

88 

67 

87 
65 

81 
55 

79 
54 

82 
54 

87 
57 

85 

65 

•  4.2 
62.3 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

Mm 

81 
56 

a; 

59 

83 
62 

81 
64 

75 
65 

76 
65 

83 
63 

87 
67 

91 
71 

93 
70 

90 
66 

85 
65 

90 
61 

91 
64 

86 
65 

84 

61 

85 
59 

89 

62 

94 
64 

94 
69 

19 

66 

86 

67 

93 
66 

94 
68 

91 

70 

86 
62 

79 
52 

62 
59 

84 
56 

17 

57 

87 

63 

86.9 
63.4 

SPARTA 

MAX 

Mm 

80 
51 

85 
56 

63 

67 

78 
65 

78 
66 

78 
66 

84 
64 

90 
69 

90 
70 

93 
71 

91 

70 

84 
53 

89 
60 

90 
64 

91 

70 

86 
64 

86 

60 

89 
59 

93 
64 

93 
67 

89 
68 

66 

67 

93 
69 

92 

70 

92 
69 

89 
62 

84 
54 

•  2 
34 

85 
54 

66 

56 

17 
61 

66.9 
63.3 

WATERLOO  1  WSW 

•           •  • 

Mm 

83 
54 

87 
58 

89 
66 

79 
65 

77 
65 

80 
66 

85 
65 

92 
70 

93 

70 

93 

71 

91 
68 

88 

55 

93 
63 

94 
66 

65 
66 

85 

65 

86 
59 

90 

5  9 

93 

93 
69 

92 

90 

93 

99 

93 

72 

86 

84 

5  2 

89 

87 

90 

91 

66.7 
63.9 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

Mm 

BROOK  PORT  DAM  92 

MAX 

Mm 

85 

53 

84 

60 

78 
68 

83 

47 

76 
67 

85 

66 

90 
66 

91 
67 

90 
'1 

92 

70 

86 

72 

85 

60 

65 
55 

69 

60 

|| 

63 

86 
66 

66 

64 

89 

64 

89 
68 

91 
66 

69 

70 

76 
66 

91 
64 

92 
61 

91 
66 

90 
67 

79 
57 

81 

56 

63 
55 

92 
56 

•  8 

70 

86.6 
64.3 

Sm  Mr M  NcriM  Following  Suilon  tnd« 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rag© 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

"1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

Mm 

80 
51 

80 
58 

85 
66 

76 
64 

74 
66 

80 
65 

61 
65 

85 
68 

85 

72 

89 
67 

69 
69 

83 
55 

85 
52 

63 
58 

83 
64 

81 
67 

85 
61 

87 
62 

87 

61 

88 
63 

88 
66 

78 
66 

90 
62 

90 
67 

88 
64 

67 
65 

63 
94 

79 
54 

83 
55 

85 
60 

89 
67 

83.9 
62.4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 
MIN 

8* 

54 

84 

52 

84 

65 

78 
64 

75 
66 

80 
66 

86 

63 

87 
63 

90 
70 

90 
71 

89 
69 

81 
56 

87 
54 

89 
56 

68 

57 

65 
59 

87 

61 

89 
62 

91 
63 

92 
61 

90 
64 

83 
66 

91 
65 

92 
65 

92 
71 

86 
62 

84 
53 

81 

53 

85 

54 

67 
53 

65 
61 

86.3 
61.3 

HARP.  I S BURG 

MAX 
MIN 

85 

50 

86 

56 

81 
66 

76 
64 

75 
66 

83 

67 

86 
64 

90 
69 

91 
70 

9* 

70 

88 

71 

86 
55 

88 
53 

91 
59 

90 
65 

88 

66 

89 
60 

69 
61 

90 
64 

93 
66 

91 
64 

83 
68 

93 
65 

93 
69 

93 
67 

89 
66 

61 
55 

63 
54 

66 
55 

89 
59 

86 
66 

87.3 
63.0 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

84 
48 

87 

52 

81 
63 

78 
62 

75 
64 

80 
64 

84 

62 

90 
64 

94 
69 

92 
69 

89 
66 

84 
55 

87 
5* 

90 
58 

88 
64 

86 
62 

87 
59 

90 
59 

92 
61 

93 
63 

93 
63 

85 
63 

91 
64 

93 
65 

92 
65 

86 
61 

79 
53 

82 
51 

85 

53 

88 

56 

88 
61 

66.9 
60.5 

MT  CARHEL   1  NNW 

MAX 
MIN 

81 

50 

85 
55 

79 
65 

78 
63 

76 
62 

81 
64 

86 
62 

ee 

64 

81 
69 

89 
69 

84 
69 

83 
55 

85 

55 

86 
60 

89 

64 

86 
62 

87 
59 

90 
61 

89 
65 

91 
63 

90 
66 

85 
66 

91 
67 

90 
65 

90 
69 

88 
64 

78 
53 

63 
53 

84 
53 

88 
56 

66 
62 

85.9 
61.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

84 

53 

87 
56 

84 
65 

78 
65 

76 
65 

79 
66 

82 
64 

90 
65 

92 
70 

93 

70 

90 
69 

85 

56 

90 
58 

93 
58 

69 
67 

67 
68 

88 

62 

91 
61 

93 
64 

94 
69 

91 
66 

87 
67 

94 
67 

95 
68 

92 
71 

88 
63 

82 
55 

69 

55 

65 
56 

90 
99 

89 
62 

87.8 
63.2 

ROS I  CLARE 

MAX 
MIN 

76 
52 

83 
59 

77 
68 

75 
65 

73 
66 

81 
67 

84 
64 

67 
66 

90 
70 

68 
68 

85 

71 

80 
56 

63 

56 

85 
61 

87 
64 

63 

67 

85 

62 

86 
63 

85 
63 

90 
62 

90 
64 

79 
67 

67 
64 

89 

70 

64 

65 

85 
66 

77 
56 

78 
93 

82 
53 

69 
98 

83 
67 

83.4 
63.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

c 

• 

ion  of 
t  mile 

^  i 

0_ 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

CK 

CK 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speet 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

o> 

o 

<o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSD 

29 

NW 

21  + 

0 

4 

2 

1 

2 

0 

9 

66 

4.5 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

29 

1.2 

8.8 

41++ 

36 

24+ 

77 

84 

51 

55 

1 

2 

3 

1 

0 

1 

8 

5.2 

CHICAGO  WSO 

20 

0.6 

9.5 

39 

N 

22 

77 

84 

57 

59 

3 

1 

4 

0 

1 

0 

9 

73 

4.6 

M0LINE  WSO 

18 

0.9 

7.0 

31 

NW 

10 

78 

87 

52 

56 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

78 

4.9 

PEORIA  WSO 

14 

0.7 

7.5 

46 

NW 

14 

82 

87 

54 

61 

6 

2 

3 

0 

1 

0 

12 

70 

5.3 

ROCKFORD  WSO 

25 

0.1 

8.1 

33+4 

6 

22 

81 

92 

50 

53 

1 

0 

6 

0 

0 

C 

7 

5.3 

SPRINGFIELD  WSO 

13 

0.7 

7.7 

29 

NE 

23 

81 

85 

55 

59 

1 

4 

1 

1 

c 

0 

7 

77 

5.2 

S«.  R.I.r.nc.  Not..  Following  Station  Ind.x 

-  106  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


AU6UST  1971 


SllHon 

Diy 

Ol  Month 

"S  „  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  ► 

1  -  < 

NORTHHES'  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.30 

.28 

.20 

.35 

.27 

.13 

.23 

.26 

.30 

.41 

.30 

.30 

.34 

.23 

.20 

.30 

.24 

.30 

.24 

.30 

.26 

.30 

.10 

.20 

.36 

.26 

.15 

.26 

.26 

.29 

.26 

8.24 

WIND 

70 

52 

44 

43 

43 

31 

21 

33 

34 

'2 

58 

63 

52 

31 

39 

36 

29 

39 

56 

65 

56 

50 

47 

66 

64 

54 

5  3 

29 

34 

26 

31 

1483 

MAX 

84 

89 

87 

86 

87 

90 

68 

93 

93 

n 

89 

86 

92 

90 

64 

90 

92 

90 

87 

93 

86 

94 

89 

92 

88 

83 

61 

86 

66 

90 

86 

86.5 

HIN 

59 

64 

66 

60 

65 

36 

66 

63 

71 

72 

62 

60 

65 

70 

64 

61 

62 

69 

65 

72 

68 

69 

69 

64 

67 

63 

65 

60 

60 

56 

66 

64.6 

•      •  • 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.22 

.2* 

.25 

.38 

.09 

.24 

.32 

.16 

.24 

.16 

.31 

.35 

.24 

.25 

.22 

.13 

.27 

.24 

.21 

.29 

.19 

.09 

.22 

.26 

.20 

.27 

.22 

.12 

.16 

.24 

.16 

7.00 

WIND 

26 

34 

34 

36 

39 

55 

37 

23 

1* 

27 

62 

40 

31 

39 

31 

26 

36 

19 

17 

33 

34 

21 

19 

31 

24 

25 

52 

29 

21 

9 

11 

977 

MAX 

87 

90 

91 

66 

79 

85 

67 

67 

92 

94 

92 

66 

81 

91 

92 

81 

88 

90 

91 

91 

92 

66 

94 

90 

93 

69 

61 

75 

66 

91 

91 

88.0 

MIN 

53 

56 

59 

59 

J7 

57 

61 

58 

70 

70 

65 

38 

58 

60 

62 

60 

61 

62 

65 

63 

67 

66 

63 

63 

62 

61 

59 

54 

57 

63 

62 

61.1 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELO  SE 

EVAP 

.17 

.33 

.33 

.20 

.20 

.16 

.47 

.16 

.25 

.30 

.44 

.37 

.20 

.33 

» 

.53 

.21 

.24 

.30 

.35 

.24 

• 

.32 

.13 

.43 

.21 

.15 

.33 

.20 

.34 

.21 

8.10 

WINO 

* 

116 

41 

* 

142 

76 

49 

44 

47 

60 

106 

55 

57 

67 

49 

45 

32 

46 

86 

60 

28 

39 

66 

30 

47 

71 

43 

28 

33 

1670 

MAX 

86 

88 

91 

84 

82 

85 

91 

MIN 

37 

62 

65 

63 

62 

6 1 

63 

_ 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

CARIYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.17 

.30 

.25 

.03 

.17 

.18 

.21 

.16 

.19 

.27 

.33 

.36 

.28 

.30 

.11 

.26 

.32 

.27 

.23 

.35 

.34 

.10 

.21 

.27 

.29 

.26 

.36 

.29 

.25 

.29 

.18 

7.56 

WIND 

40 

57 

33 

45 

110 

111 

51 

31 

47 

59 

90 

72 

52 

66 

46 

93 

90 

42 

39 

109 

61 

46 

49 

56 

72 

5  0 

33 

80 

51 

30 

22 

1911 

MAX 

92 

62 

87 

86 

91 

"3 

83 

e5 

91 

91 

101 

87 

86 

90 

88 

86 

88 

88 

97 

90 

69 

79 

68 

92 

«0 

96 

65 

78 

64 

87 

8  ! 

87.6 

MIN 

53 

55 

60 

65 

62 

62 

62 

63 

67 

70 

66 

59 

56 

60 

63 

62 

60 

59 

62 

62 

65 

64 

67 

66 

67 

63 

54 

34 

55 

62 

62 

61.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

t 

o 

Day  of  month 

a 

ID 

1 

« 

Q 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

(IN) 

URBANA 

4 

7AM 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

75 

77 

76 

73 

74 

76 

76 

74 

73 

73 

75 

76 

75 

74 

74 

75 

76 

74 

71 

69 

71 

72 

73 

73.3 

MAX 

74 

75 

76 

73 

71 

72 

74 

76 

78 

60 

SO 

80 

78 

79 

60 

76 

76 

77 

77 

76 

77 

76 

80 

77 

80 

80 

75 

72 

73 

76 

77 

76.6 

MIN 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

75 

76 

73 

73 

74 

75 

7* 

73 

73 

73 

73 

75 

74 

73 

75 

75 

74 

71 

69 

66 

71 

72 

72.4 

6 

7AM 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

75 

76 

76 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

76 

76 

75 

73 

76 

77 

76 

74 

72 

71 

73 

74 

74.2 

MAX 

74 

74 

75 

75 

73 

73 

73 

75 

76 

78 

79 

79 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

76 

74 

74 

75 

76 

75.9 

HIN 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

75 

76 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

73 

74 

74 

76 

75 

75 

75 

76 

76 

74 

72 

71 

71 

'3 

73.7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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STATION  INDEX 


AUGUST  1971 


STATION 

o 
z 

□ 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

£ 

£ 

SPEC1A1 

OBSERVER 

[  TEMP. 

SPECIAL 

OBSERVER 

ALBION 

005 

EDWARDS 

ILL.  STATE  POLICE  RAOIC 

MARSHALL   1  E 

CLARK 

ERNEST  THOMAS  PINE 

ALEDO 

J07 

0 

MERCER 

41  13 

90  49 

72 

I 

GENE  L  BURGESS 

MASON  CITY   1  NW 

5-1 

0 

40  13 

89  43 

91 

JAMES  M,   MC  DONALD 

ALEXIS  WATERWORKS 

; 

WARREN 

41  03 

90  34 

69* 

MUNI C I  PAL  WATERWORKS 

MATTOON 

6-3 

0 

COLES 

1 

39  28 

S8  21 

71 

MIO 

GENE  FRANCIS 

ALTON  DAN  26 

MAD  I  SON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

MCHENRY 

0.   H.  GULLANG 

UN  I  ON 

J.   BON  HARTLINE 

MCLE ANSBORO  2  E 

HAMILTON 

GEORGE  W.  MARTIN 

ANTIQCM  2  NW 

THOMAS  G.  ROBINSON/  JR 

MEOORA 

MACOUPIN 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

DUPAGE 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

MINONK  3  NE 

LA  SALLE 

6P 

MISS  KAY  GASPAROO 

WASHINGTON 

JAMES  Wt  MlLLSPAUGH 

HOLINE  HSO  ■ 

ROCK  ISLAND 

IC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA 

HANCOCK 

REX  J.  HOLMES 

MONMOUTH 

WARREN 

MRS   I NE I  M.   F I NLE  V 

AURORA  COLLEGE 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

HONTICELLO  NO  2 

PIATT 

EARL  FISlER 

AVON  5  NE 

.■■))' 

FULTON 

JAMES  R  MITCHELL 

MORRIS 

GRUNDY 

RAY  WE88 

BARRINGTON  1  SE 

J-.J 

0 

COOK 

42  09 

88  07 

89! 

RAYMOND  C  SHAVER 

MORRISON 

583 

J 

WH1 TESIDE 

41  49 

89  58 

60. 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

: 

39  41 

91  03 

64C 

GEORGE  E.  GR10ER 

MORR I SONVl LLE 

564 

9l 

CHRISTIAN 

39  2S 

89  28 

63i 

MRS  OUROTHY  A  BULLARD 

BEARDSTOHN 

THOMAS  E.  PHELPS 

MORR I SONVI LLE  4  SE 

Christian 

E.   PAUL  8EATY 

GEORGE  KAPUSTA 

GQRDEN  R.  GILLETTE 

BE  L  V  1  DE  RE   1  E 

LEON  R  MOSS 

mount  Carroll 

CARROLL 

LEVI  C.  I1NK 

BENTlEY  1  E 

HANCOCK 

6 

HOWARD  W,  COFFMAN 

MOUNT  OLIVE   1  E 

MACOUPIN 

7A 

HAROLD  MAR6URGER 

BENTQN  FOREST  SERVICE 

FRANKL  IN 

8 

MOUNT  PULASKI 

LOGAN 

SP 

6LOOMINGTON  WATERWORKS 

6LO0MINGTQN  WATERWORKS 

MOUNT  STERLING 

BROWN 

HOMER   Li  RENAKER 

BLOOMlNCTON  normal 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

MOUNT  VERNON 

JEFFERSON 

HOWARD  HEANEY 

Bluffs 

0TI1 

SCOTT 

VERNON  A.  NORTRUP 

MOHEAQUA 

SHELBY 

MRS.   MARY  A.  OOOLEY 

BROOKRORT  OAK  32 

o*«; 

. 

MASSAC 

37  OS 

86  39 

331 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HURPHYSBORQ  2  SW 

598 

01 

JACKSON 

37  44 

B9  22 

MURPHYSBORO  HTR  C  SEhER 

0 

36  34 

90  13 

400 

C AHOK I  A  TREATMENT  PLT  > 

NASHVILLE  4  NE 

601 

9< 

WASHINGTON 

3B  23 

B9  20 

51! 

6P 

DOYLE  COHLMEYER 

CAIRO  wSO  1 

Alexander 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  BOSTON  DAM  17 

MERCER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANTON  1  ESE 

RADIO  STATION  WBYS 

NEH  SALEN  STATE  PARK 

MENARD 

DIV  OF  PARKS  L  MEMOR 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

HOMER  JOHNSON 

NEWTON  2  NE 

JASPER 

39  60 

SAM  PARR  STATE  PARK 

CARL INVl LLE 

MACOUPIN 

61 

61 

JACK  A,  CAMPBELL 

NOKOMIS 

MONTGOMERY 

CARL  C  KEELE 

CARLINVILLE  NO*  2 

MACOUP IN 

WILLIAM  J«   PR ANGER 

OLNEY  2  S 

RICHLAND 

6F 

RADIO  STATION  HVLN 

CARLVLE  RESERVOIR 

C  L INTON 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

OGLE 

CARNATION  COMPANY 

HUBERT  B0HLE6ER 

OTTAWA 

LA  SALLE 

JOHN  A.  BEED 

CENTRAL  I A  2  SW 

13B6 

CLINTON 

C  I  TY  OP  CENTRAL ia 

PALESTINE 

CRAWFORD 

7( 

H.  M.  CADDIS 

C  HANNAHON  DRESDEN  ISL 

1421 

9 

GRUNDY 

41  24 

88  17 

50! 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

657' 

CHR ISTI AN 

39  23 

89  05 

69f 

C.  t .  SCHUMACHER 

CHARLESTON 

: 

COLES 

39  29 

88  11 

710 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

PARIS   1  N 

6  CO 

C 

EDGAR 

39  38 

87  42 

73C 

C 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

JOSEPH  W.  SOMMER 

PARIS  WATERWORKS 

EDGAR 

CITY  OF  PAR  1 S 

RANDOLPH 

ROBERT  W.  GARRIS 

PARK  FOREST 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
AUGUST  1971 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Ocoanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  prec iDi ta t ion 
data  are  contained  in     HOURLY  PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS."  uu*nuu«x  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  Id  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  win 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65UF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol 1  Temperature"  table . 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tho 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 
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2.9 

39 

24 

43 

5 

0 

0 

0 

2.17 

—  1 1  05 

•  66 

20 

*  0 

0 

5 

2 

0 

u  i  v  i  j i un 

71.2 

2.5 

3.58 

.42 

.0 

#       *  # 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

61  B 

72.0 

1.3 

91 

14  + 

45 

21 

26 

0 

Q 

Q 

2.39 

-  1.29 

.93 

2 

•  0 

0 

4 

2 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

86.2 

58.6 

72.4 

101 

14 

37 

21 

37 

1  b 

0 

0 

0 

2.03 

1.56 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

C  AHOK I A 

CAIRO  WSO  R 

82.5 

66.1 

74.3 

1.8 

91 

14 

52 

21 

9 

2 

0 

0 

0 

.91 

-  2.10 

.24 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

82.9 

62.1 

72.5 

2.0 

91 

10+ 

42 

21 

22 

6 

0 

0 

0 

1.89 

.  1.58 

.67 

20 

•  0 

0 

5 

2 

0 

CARLYL'E  RESERVOIR 

82.3 

60.9 

71.6 

96 

15 

45 

22  + 

42 

8 

0 

0 

0 

3.87 

1.85 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

COBOEN  2  S 

82.8 

58.8 

70*8 

Q  1 
'  1 

41 

2 1 

26 

5 

0 

0 

0 

2.24 

1.28 

2 

■  0 

0 

4 

1 

1 

DU  OUOIN  1  NNW 

86.  9M 

60. 2M 

7 3  •  6M 

3.0 

95 

14+ 

40 

2 1 

30 

15 

0 

0 

0 

•  0 

0 

MAKANOA  1  NW 

82.1 

62.2 

72.2 

90 

30  + 

44 

21 

25 

6 

0 

0 

1.90 

1.04 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

MARION  4  NNE 

62.* 

61.6 

72.1 

1.8 

91 

30+ 

40 

21 

27 

4 

0 

0 

0 

1.43 

-  2i02 

.46 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

NASHVILLE   4  NE 

84.3 

61.0 

72 . 7 

98 

14 

44 

21 

29 

1  0 

0 

0 

0 

2.28 

.94 

1.47 

20 

■  0 

0 

4 

1 

1 

SPARTA 

0  4.0 

At  7 
0  1  •  * 

73.2 

1 . 7 

97 

14 

42 

21 

26 

9 

0 

0 

0 

1  .70 

-  1.33 

1  .13 

20 

•  0 

0 

3 

1 

1 

WATERLOO   1  WSW 

86.1 

61  4 

73.8 

102 

14 

42 

21 

26 

15 

0 

0 

0 

1.94 

-  1.38 

1.12 

20 

■  0 

0 

4 

1 

1 

72.6 

1.9 

2.05 

-  1.37 

.0 

♦     ♦  . 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

83  8 

61.0 

72.4 

95 

14 

46 

21 

25 

9 

0 

0 

0 

1.20 

.69 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

8RO0KPQRT  DAM  52 

83;* 

63ll 

73.3 

92 

5 

45 

21 

15 

4 

0 

0 

0 

5.16 

1.67 

2.02 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

82.5 

62.0 

72.3 

89 

30  + 

39 

21 

i» 

0 

0 

0 

0 

2.38 

1.47 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

84.0 

59.9 

72.0 

1.7 

93 

29 

41 

21 

24 

3 

0 

0 

0 

2.21 

.90 

7 

•  0 

0 

5 

2 

0 

HARR I SBURG 

83.8 

61.8 

72.8 

1.8 

92 

29+ 

42 

21 

19 

8 

0 

0 

0 

2.63 

-  .30 

.87 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

MCLEANSBDRD  2  E 

84.6 

58.3 

71.5 

.5 

95 

14 

39 

21 

31 

li 

0 

0 

0 

l.oe 

-  2.41 

.70 

20 

■  0 

0 

2 

1 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

82.6 

60.0 

71.3 

90 

30  + 

42 

21 

29 

5 

0 

0 

0 

2.47 

.83 

20 

•  0 

0 

8 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

85.4 

61.3 

73.4 

2.9 

96 

14 

42 

21 

22 

11 

0 

0 

0 

1.35 

-  2.11 

.69 

20 

.0 

0 

Z 

1 

0 

ROSICLARE 

80.6 

61.2 

70.9 

88 

30 

44 

21 

24 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1.78 

7 

•  0 

0 

7 

1 

DIVISION 

72.2 

1.4 

2.53 

-  .78 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

WATERLOO  1  WSW 

102 

DATE 

14 

LOWEST  TEMPERATURE 

4  STATIONS 

32 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

WATSEKA  2  NW 

6.68 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

CAIRO  WSO  R 

.91 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 

WATSEKA  2  NW 

4.05 

DATE 

06 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  0 

ALEDO 
DIXON 
FREEPORT 

FREE  POUT  .  PLANT 
FULTON  OAH  13 

GALENA  1  N 

CALVA 

GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITV  OAH  16 

KEITHSBURG  1  NW 
KEWANEE 
HOLINE  WSO 
HDRR I  SON 
HOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  DAH  17 
PAW  PAW 
ROCHELLF  6  NW 
ROCKFORP  6  ENE 
ROCK  F  ORD  WSO 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 


02 


NORTHEAST 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
BARR1HCT0N  1  SE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISl 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  UNIVERSITY  / 
CHICAGO  WSO  / 
DE  KAL6 
ELGIN 

GEBHAAO  WOODS  ST  PARK 

JQL1ET  BRANDON  RO  OAH 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
HARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAH 
WAUKEGAN  A  WSW 
WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  3  NE 
BENTLEV  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE   DAH  1» 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
HACOHB 
HONHOUTH 
HOUNT  STERLING 

PAV50N 
QUINCY 

OUINCV  FAA  AIRPORT 
OUINCV  OAH  21  / 
OUINCT  MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHVlLLE 


CENTRAL 


OA 

BLOOHINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHILL1CPTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITV 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITV  1  NW 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  / 
PRINCE  V I LLE   1  N 
TOULON 


EAST 


09 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITV 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SW 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITV  3  SE 
PONTUC 
RANTOUL 

UDELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  OAH  26 
BARRY 

BEAADSTOMN 
BLUFFS 


4.SA 
2.06 
2.96 


3.61 
1.A6 
2.36 


2.21 
3.02 
4.25 
2.27 
4.03 


2.AB 
2.90 
3.97 


A. AO 
S.A6 
3.27 


.76 


2.AB 

1.07 
,74 
.94 
.19 

1.45 


.4  1  1.06 
.23 

.42  .06 

,45  .59 


.12  1.63 
.13  1.19 
.73 


.01     .14  1.62 

.02  1.43 
T         .03  1.92 
1.69 


Month 
I  I  15 


.at 

.09 


ra]24j2S|26|z7[28|29|x 


.09  .11 

.01  .02 


.02  .02 

.01  .21 

.11     .02  .13 

T         .20  .30 


.75 
.66 
1.37 
.56 


.30 
T 

.15 


.03 
.04 


.47  .04 
T 

.02  T 
.07 

.03  .01 

.45  T 

.32  .07 

.31  .06  .02 


.30     .06  .01 


.40 
7 

.07 


.06 
.14 


.02 
.19 

.77 


.OT 
.07 
.01 


.03     .91  T 


.65 
1.09 
1.65 


.19  1.32 

1.57  .13 

1.14  .24 

.25  2.19 

1.60  .25 

.09  1.30 

.20  2.01 

.23  1.63 

.79  1.10 

.26  1.43 


1.43 


.01 


.57     .01  T 


1.66 

.94 
1.94 


.IB  .02 

.96  .94 

1.21  1.09 

1.30  .06 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CARL1NVILLE 
EOWARDSVILLE 
GRAFTON 

GREENVILLE  1  E 
GR1GGSVRIE 

HARDIN 

HI LLSBORO  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JERSE YVI LLE  2  SW 
MEOORA 

HORRISONVILLE  4  S 
MOUNT  OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 


SPRINGFIELD  WSO 
SPRINGFIELD 
TAYLORVILLE 
VIRDEN  1  N 
VIRGINIA 

WHITE  HALL  1  E 
EAST  SOUTHEAST 


SE 


CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

L AWRENCE VI LLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOMEAQUA 
NEWTON  2  HE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINT E  MARIE 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDALIA  PAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


08 


SOUTHEAST 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAHOKtA 

CAIRO  WSO 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

DU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA  1  NW 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  DU  ROC  HER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


J9 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
6R00KPORT  DAM  52 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA   DAM  51 
HARR I SBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARMEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROS ICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


4. 28 
S.7J 
4.21 
2.69 
4.86 

4.49 
3.59 
3. IB 
5.20 
4.0B 

3.18 
3.23 
2.70 
2.53 


3.76 
5.33 
3.63 
A. 59 
5.96 

3.13 


Day  of  Month 


.60 

.  I  2 


3.74 
6.33 
3.85 


.16  .28 
.71 


.06     .16  1.51 


.16     .60  .16 


10  |  11  1  12  I  13  1  14  |  15  |  16  |  17  1  18  |  19  |  20  |  21     22  |  23  |  24     25  |  26  \  27     28  j  29  j  30  31 


10  1 

11  |  12 

.32 

.38 

1.12 

.36 

.65 

.42 

.61 

T 

.91 

.67  T 

.26 

1.05 

.21 

.20 
.27 


2.43 
1.90 
1.43 
2.28 
2.19 


2.02 

1.47 

.90 
1.12 
.67 
.67 


1.45 
.48 
.46 


.03 
.02 
.04 


.20  .67 

.16  1.02 

.32  .17 

.28  .93 


1.13 
.28  1.18 
.08  .94 
*  1.46 


.09  1.26 
1.20 


25 

 L 

26 



27 

.46 

.01 

.21 

.05 

T 

.34 

i'.zo 

'.56 

.05 

.25 

.02 

.28 

.36 

.46 

.38 

.25 

.14 

.62 

.53 

T 

.27 

.17 

.17 

.67 

1.02 

T 

.56 
.28 
1.12 


1.83 
.37 


.77 
.95 
.76 
.03 
.03 

.02 


1.98 
1.40 
.03 


.90 
1.79 
1.17 

.43 


.34 
.58 


.83 
.69 
.74 


.23 

.36 
.02 


.07  .02 
.03  .02 
.15  .03 


Se«  ftlvtence  not*,  following  S'.lior.  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1971 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•        *  * 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MIN 

90 
61 

93 
68 

90 
69 

91 
68 

67 
65 

90 
67 

94 

67 

94 
67 

92 
68 

66 
60 

82 

57 

80 
55 

84 
55 

89 

57 

77 
44 

72 
4! 

66 
45 

64 
48 

53 

51 

68 
42 

73 
45 

74 
48 

65 
46 

69 
35 

63 
48 

79 
56 

88 
66 

89 
68 

8  5 
58 

90 
67 

80.7 
56.6 

DIXON 

Mm 

89 
61 

93 
69 

91 
67 

91 
68 

90 
66 

92 
66 

94 
63 

97 
64 

95 
65 

90 
65 

80 
56 

SI 
53 

69 

50 

95 

53 

79 

50 

78 
45 

73 
46 

63 
48 

59 
51 

69 
43 

16 
39 

76 
45 

63 
46 

73 
35 

56 
46 

73 
52 

85 

63 

90 
68 

83 

58 

92 
62 

82*0 
55.6 

FREEPORT 

MIN 

86 
61 

89 
69 

87 
70 

86 
69 

89 
67 

83 
66 

88 
58 

89 
65 

90 
65 

62 
63 

80 
55 

77 
51 

82 
50 

85 

50 

76 
51 

70 
41 

69 
45 

64 
52 

61 
49 

64 
43 

70 
39 

72 
47 

69 
47 

68 
34 

68 
46 

69 

53 

84 
59 

89 
63 

85 

53 

88 
61 

76.7 
54.8 

FULTON  DIM  13 

Mm 

87 
6* 

89 
68 

88 

67 

87 

67 

87 
65 

66 

69 

92 
64 

92 
66 

91 
68 

66 
66 

83 
64 

79 
56 

82 
55 

86 

55 

76 
56 

72 
47 

70 
54 

76 
55 

59 
51 

67 
48 

77 

44 

74 
43 

67 
49 

70 
39 

68 
48 

73 
54 

65 

61 

87 
70 

=  3 

58 

38 

80.3 
57.9 

CALVA 

Mm 

86 

61 

87 
66 

88 

66 

88 
66 

88 

65 

87 
65 

88 
65 

92 
67 

94 
67 

91 
63 

87 

57 

83 
57 

82 
54 

68 
58 

92 
50 

69 
47 

74 
47 

71 
47 

56 
49 

57 
43 

66 
44 

73 
47 

73 
48 

62 

42 

70 
43 

62 
48 

79 

61 

66 
67 

66 
61 

62 
61 

79.6 
56.1 

CENESEO 

Mm 

92 
63 

94 
69 

90 
70 

91 
68 

89 
66 

89 
67 

94 
66 

99 
68 

95 

71 

88 
63 

84 
60 

82 
?2 

67 
54 

92 
55 

75 
51 

73 
46 

71 
46 

60 
50 

56 

50 

68 
43 

75 
45 

75 
44 

64 
44 

71 
38 

59 

47 

80 
57 

88 
68 

90 
70 

82 
60 

9  1 
64 

81.3 
57.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MIN 

ee 

61 

92 
64 

69 
67 

91 
66 

90 
67 

91 
61 

96 
62 

97 
59 

94 
65 

91 
63 

85 
56 

82 
46 

66 

47 

95 
49 

69 

55 

73 
42 

74 
39 

70 
56 

62 
56 

68 

47 

74 
39 

75 
38 

70 
49 

7  0 
32 

67 
44 

76 
51 

66 
66 

90 
63 

66 

62 

91 
34 

83.2 
54.3 

KEHANEE 

MIN 

B6 
64 

88 

67 

88 
68 

63 

67 

94 
65 

91 
62 

92 
66 

95 
66 

95 
69 

90 
65 

84 

59 

81 
55 

62 
56 

86 
58 

62 

52 

70 
49 

70 
48 

66 
50 

61 
47 

64 

40 

70 
44 

70 
45 

70 
46 

65 
41 

59 
48 

7S 

52 

85 

6  3 

88 

67 

85 
'  i 

69 
64 

80.2 
56.8 

HOLINE  WSO 

Mm 

90 
61 

93 
70 

90 
71 

91 
69 

67 
68 

68 
68 

92 
66 

95 
69 

94 
69 

86 
62 

82 
59 

81 
55 

65 
55 

90 
52 

74 

5  Li 

72 
43 

70 
45 

60 
51 

53 
50 

67 
44 

72 
44 

74 
43 

62 
41 

69 
37 

59 
50 

79 
59 

07 

70 

89 
70 

61 
58 

89 
63 

60.1 
57.2 

MORRISON 

Mm 

88 
65 

91 
66 

90 
69 

86 
66 

86 
66 

67 
66 

92 
62 

95 
61 

93 
66 

90 
64 

84 
57 

79 
5? 

86 
51 

91 
49 

89 

51 

75 
43 

72 
46 

70 
53 

65 
52 

67 
44 

74 
38 

65 

42 

62 
43 

71 
35 

63 
44 

77 
49 

86 
65 

91 
70 

89 
61 

90 
65 

61.5 
55.4 

MOUNT  CARROLL 

Mm 

8B 

61 

91 
66 

90 
67 

88 

67 

87 
66 

86 
65 

90 
58 

93 
62 

91 
65 

84 

62 

82 
54 

79 
49 

83 
49 

88 
49 

75 
48 

73 
39 

70 
43 

64 
52 

56 

47 

67 
41 

72 
38 

74 
44 

6^ 

46 

69 
33 

64 
46 

73 
52 

85 
64 

90 
66 

84 
■■3 

59 

79,8 
53.9 

PAW  PAW 

Mm 

83 
62 

85 
65 

88 
67 

87 
66 

87 
67 

87 
65 

86 
67 

90 
64 

92 
65 

91 
64 

65 
54 

60 
52 

76 
51 

83 
52 

92 
52 

71 
47 

71 
47 

73 
55 

60 
53 

64 
53 

65 

40 

71 
46 

71 
52 

73 
40 

67 
38 

60 
48 

75 
6^ 

63 
63 

86 

65 

77 
67 

76.6 
56.4 

ROCHELLE  6  NW 

Mm 

85 
62 

89 

67 

87 
67 

89 
68 

87 
65 

85 
66 

91 
60 

91 
56 

89 
64 

83 
63 

80 
54 

75 
50 

83 
47 

89 
51 

82 
4S 

72 
42 

71 
41 

65 
50 

61 
50 

64 
44 

71 
37 

71 
43 

6  0 
46 

65 
33 

60 
47 

75 
51 

83 
64 

85 

67 

83 
56 

8  7 
61 

79.0 
54.1 

ROCKPORD  WSD 

MAX 

Mm 

88 

65 

91 
70 

91 
71 

91 
70 

69 
69 

89 
65 

91 
62 

92 
66 

91 
68 

85 
67 

80 
58 

75 
54 

83 
52 

92 
54 

72 
44 

73 
43 

72 
47 

64 
54 

58 
52 

63 
44 

72 
42 

72 
46 

61 
41 

69 
36 

55 

51 

71 
55 

85 

6! 

89 
68 

80 
56 

92 
62 

79.3 
56.9 

STOCKTON 

MAX 

Mm 

8* 

62 

86 
68 

85 

69 

84 
67 

61 
68 

84 

67 

65 
61 

65 
65 

86 
64 

79 

60 

77 
56 

73 
52 

79 
54 

62 
52 

70 
51 

69 
45 

67 
49 

59 
51 

55 
45 

66 
42 

69 
47 

69 
46 

62 
43 

64 
40 

58 
48 

68 
52 

81 
62 

86 
66 

61 
55 

86 
55 

75.3 
55.7 

TISKILWA 

MAX 

Mm 

90 
62 

92 
66 

90 
68 

92 
67 

90 
67 

92 
66 

97 
64 

98 

63 

96 
66 

92 
65 

68 

56 

8? 

50 

89 
47 

96 
50 

92 
54 

73 

44 

74 
43 

69 
54 

62 
55 

68 

47 

76 
37 

73 
40 

71 
49 

71 
33 

68 
43 

78 
50 

80 
68 

90 

70 

8  8 
63 

92 
59 

84.1 
55.5 

WALNUT 

*          *  * 

Mm 

89 
64 

90 
67 

86 
68 

89 
68 

84 

67 

85 
63 

93 
66 

94 

66 

92 
66 

90 
64 

84 
56 

80 

54 

it 
53 

93 
58 

86 

55 

75 
45 

70 
46 

67 
50 

57 
52 

66 
44 

73 
44 

73 
49 

6° 
48 

71 

38 

69 
48 

76 
54 

83 
66 

89 
66 

86 

60 

90 
61 

81.3 
57.1 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

Mm 

76 
60 

80 
60 

87 
69 

B6 
69 

85 
67 

85 
67 

85 
57 

89 
56 

93 
61 

83 
63 

83 
55 

76 
52 

75 
49 

79 
50 

86 
51 

73 
42 

71 
42 

79 
43 

63 
53 

60 
47 

64 
39 

70 
39 

72 
44 

58 

34 

67 
33 

56 
52 

64 
54 

83 
58 

85 
56 

71 
55 

75.8 
52.7 

AURORA  COLLEGE 

Mm 

87 

61 

89 
66 

68 
65 

87 
66 

87 

66 

87 
63 

92 
61 

94 
61 

90 
62 

86 
65 

80 
57 

72 
50 

82 
46 

92 
55 

80 
51 

73 
44 

73 
44 

65 

51 

61 
51 

66 
45 

73 
37 

72 
43 

73 
43 

69 
34 

59 
43 

75 
51 

87 

67 

89 
65 

83 

60 

92 
59 

80.1 
54.5 

BARRINGTQN  1  SE 

Mm 

87 

65 

90 
70 

90 
70 

90 
71 

88 

70 

87 
68 

93 
60 

96 
64 

86 

62 

62 
60 

82 
56 

72 
54 

78 
50 

88 
56 

82 
52 

70 
45 

72 
44 

66 
54 

62 
56 

60 
46 

68 
35 

70 
40 

68 
56 

64 
34 

66 
50 

70 
52 

61 
64 

64 
66 

82 
60 

88 
62 

78.7 
56.5 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

Mm 

86 
67 

90 
71 

67 
73 

89 

74 

86 

70 

87 

70 

92 
68 

94 
69 

90 
69 

87 
69 

74 
60 

74 
57 

60 
54 

90 
58 

72 
57 

73 
50 

72 
51 

67 
59 

64 

56 

66 

47 

72 
42 

73 
49 

63 
45 

6« 
4  1 

58 

51 

73 
57 

86 
69 

89 
73 

80 
65 

92 
65 

79.2 
60.2 

CHICAGD  UNIVERSITY 

Mm 

82 
66 

90 
72 

89 

73 

87 
71 

86 

67 

86 

67 

91 
68 

95 

70 

89 
68 

85 

70 

71 
65 

71 
60 

77 
57 

89 
60 

72 
57 

72 
53 

72 
57 

65 
61 

63 
54 

65 

50 

70 
47 

71 
50 

61 

4  P. 

67 
46 

60 
52 

70 
56 

87 
69 

69 
70 

79 
64 

92 
69 

76.2 
61.2 

CHICAGO  WSO 

Mm 

87 
68 

91 
72 

89 

73 

89 
74 

92 
67 

86 
66 

91 
66 

95 
66 

91 
70 

89 

70 

75 
62 

72 
61 

78 
58 

90 
60 

71 
58 

72 
53 

72 
53 

65 

61 

64 
56 

64 

50 

71 
46 

72 
50 

64 

47 

68 
44 

56 

51 

75 
57 

91 
71 

89 
71 

80 
67 

92 
69 

79.4 
61.3 

OE  KALB 

Mm 

85 
64 

89 
68 

67 

68 

88 
68 

86 

66 

86 
66 

91 
63 

92 
62 

88 
65 

86 
64 

80 
57 

76 
54 

84 

52 

91 

57 

72 
52 

72 
46 

72 
47 

64 

54 

59 
54 

66 
46 

72 
40 

71 
48 

60 

»e 

66 

36 

53 
49 

72 
51 

84 
64 

89 
68 

77 
59 

90 
61 

78,4 
56.2 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

Mm 

87 

63 

89 
69 

89 
69 

86 

70 

87 
69 

69 
66 

97 
64 

95 
65 

91 
65 

91 

70 

85 

60 

79 
52 

87 
49 

94 
56 

89 

54 

73 
46 

74 
45 

69 
53 

63 
57 

70 
49 

74 
37 

75 

40 

71 
54 

69 
33 

65 
50 

81 
53 

86 
68 

90 
67 

85 
66 

92 
60 

82 , 3 
57.3 

JOt J ST 

MAX 

Mm 

88 
59 

90 
70 

86 

70 

92 
70 

86 
68 

69 
66 

92 
66 

94 
62 

91 
65 

88 

70 

87 
63 

64 
56 

81 
53 

91 
52 

90 
51 

72 
49 

72 
52 

71 
54 

63 
56 

66 
50 

74 
38 

78 
42 

73 
53 

69 
37 

68 
49 

77 
52 

8» 
68 

89 
63 

69 
68 

93 
64 

82.5 
57.9 

MARENGO 

Mm 

87 
60 

92 
68 

89 
69 

92 
68 

90 
67 

90 
65 

94 
56 

96 
68 

91 
62 

87 
63 

80 
55 

76 
52 

63 
48 

93 
58 

83 
50 

74 

41 

72 
44 

69 
50 

60 
54 

66 
46 

74 
36 

71 
42 

60 
49 

70 
32 

66 
41 

70 
52 

86 
62 

89 
67 

84 

61 

92 
58 

81.2 
54.9 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

91 
66 

93 
70 

90 
70 

90 
71 

86 

71 

92 
67 

96 
66 

99 
67 

96 
69 

96 
72 

87 
61 

84 
56 

91 
54 

67 

60 

80 
57 

76 
49 

75 
48 

66 
58 

62 
56 

72 
49 

77 
42 

78 
46 

65 
52 

72 
39 

60 
50 

82 
53 

8  0 
60 

92 
70 

82 
67 

94 
63 

63.3 
59.7 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

84 
64 

88 

70 

86 

70 

85 

70 

85 

67 

64 
65 

87 
62 

93 
67 

66 
66 

86 
65 

73 
61 

61 

58 

78 
52 

65 
59 

70 
52 

72 
50 

71 
51 

66 
57 

64 
54 

64 
47 

70 

«  : 

72 
46 

61 
41 

67 
39 

53 

47 

77 
55 

85 

64 

87 
72 

87 
63 

89 
64 

77.5 
57.9 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

87 

62 

88 
66 

86 
66 

86 
66 

87 

66 

87 
64 

91 
62 

93 
62 

94 
65 

92 
66 

88 

56 

77 
5  0 

84 
49 

90 
54 

82 
52 

70 
44 

72 
43 

73 
53 

62 

52 

72 
44 

71 
38 

72 
41 

72 
44 

68 
35 

69 

46 

71 
49 

83 
64 

86 

66 

79 
62 

68 
39 

60.7 
55.0 

WAUKEGAN  4  MSN 

MAX 

Mm 

72 
65 

75 
66 

88 
69 

85 
69 

85 
67 

63 
66 

87 
62 

90 
64 

92 
66 

79 
67 

85 
60 

71 
57 

70 
51 

75 
51 

88 

55 

73 
49 

69 
49 

68 
49 

62 
52 

61 
49 

63 
40 

70 
42 

6' 
48 

60 
39 

64 

40 

60 
49 

65 

5'. 

83 

62 

87 
63 

69 
59 

75.1 
55.9 

WHEATON  3  SE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

es 

61 

89 
68 

88 

69 

88 
69 

87 

70 

68 

65 

92 
61 

95 
63 

94 
63 

87 
68 

66 

58 

74 
53 

82 
68 

»l 
51 

90 
54 

69 
45 

70 
47 

71 
46 

68 

57 

66 
46 

73 
35 

73 
41 

71 
50 

69 
32 

69 
40 

7* 
51 

83 

6.' 

68 
64 

83 

62 

91 
60 

81.3 
53.3 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

Mm 

87 
66 

B9 
68 

68 
69 

89 
66 

67 
66 

87 
67 

93 
68 

94 
68 

92 
69 

88 
62 

81 
61 

81 
56 

88 

56 

91 
56 

66 

53 

74 
48 

69 
46 

61 
49 

57 
51 

66 

4" 

73 
45 

73 
48 

62 
44 

66 
41 

61 
49 

79 
59 

87 

68 

89 
69 

84 

63 

90 
69 

79.8 
58.2 

S«.  fl.l.r.nc.  Not..  Following  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1971 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|  Ave: 

GOLDEN  1  NH 

MAX 
MIN 

91 
65 

91 
68 

90 
69 

92 
67 

91 
66 

89 
67 

94 
64 

96 
68 

93 
66 

90 
64 

89 
60 

84 
58 

85 
54 

92 
55 

77 
52 

71 
47 

70 
49 

66 
50 

59 
92 

70 
43 

73 
42 

75 
42 

70 
48 

70 
36 

68 

51 

85 

63 

89 

70 

90 
70 

90 
65 

90 
64 

82.6 
57.9 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

89 
63 

91 
68 

88 
68 

90 
67 

87 
65 

88 
67 

93 
66 

94 
66 

91 
67 

88 

61 

81 
57 

82 
55 

86 
56 

91 
56 

77 
52 

75 
46 

67 
43 

63 
48 

56 
42 

68 
43 

74 
43 

74 
44 

68 
47 

70 
40 

63 
49 

79 
58 

87 
67 

89 
68 

83 

61 

90 
66 

80.8 
56.7 

DUINCY 

MAX 
MIN 

86 

70 

B8 
71 

87 

72 

91 
70 

91 
68 

90 
69 

96 

70 

95 
72 

92 
72 

90 
66 

85 
63 

83 
58 

83 
62 

92 
60 

77 
54 

70 
90 

66 
46 

63 
50 

53 
93 

67 

43 

70 
47 

70 
48 

67 
49 

67 
47 

68 
52 

83 
63 

89 

70 

91 
71 

90 
70 

90 

71 

81.3 
61.0 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
65 

87 
69 

86 
69 

91 
69 

87 
68 

67 
69 

92 
67 

94 
67 

91 
68 

87 
66 

80 
62 

81 
55 

83 
59 

91 
56 

68 

52 

69 
49 

68 
47 

60 
50 

56 
90 

67 
44 

71 
43 

71 
44 

67 
42 

66 
38 

66 

52 

85 
64 

87 
69 

89 

71 

88 
67 

88 
67 

79.7 
58.6 

RUSHVILLE 

•          »  • 

MAX 
MIN 

88 

65 

88 
67 

88 

67 

90 
67 

68 
65 

87 
64 

93 
64 

93 
65 

88 

67 

87 
62 

83 
61 

82 
57 

85 

55 

92 
53 

80 
53 

70 
93 

66 

52 

98 

47 

56 

47 

67 
42 

69 
42 

70 
42 

72 
40 

70 
40 

71 
40 

84 
56 

83 

62 

89 
64 

89 
63 

86 
64 

80.3 
56.2 

CENTRAL 

8L00MINCT0N  NORMAL 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
70 

86 

71 

89 
71 

88 

71 

86 

67 

91 
67 

93 
69 

93 
71 

89 
71 

87 
63 

77 
54 

84 
52 

91 
61 

91 
53 

69 

92 

72 
50 

72 
90 

61 
56 

63 

90 

71 
36 

73 
43 

72 
90 

67 
37 

63 

51 

80 
53 

85 
68 

87 
69 

87 
68 

90 

70 

81.2 
59.6 

CHENOA 

MAX 
MIN 

90 
67 

69 
69 

89 

70 

92 
70 

89 
65 

87 
65 

91 
64 

93 
65 

90 
62 

89 
69 

86 

63 

81 
52 

83 

50 

93 
57 

84 

53 

69 
49 

72 
48 

68 
99 

62 
59 

66 
48 

72 
37 

74 
44 

66 

50 

66 
34 

64 

43 

82 
53 

87 

66 

89 
68 

86 
68 

90 
68 

81.6 
57.6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

89 
66 

84 
66 

87 
69 

89 

70 

87 
66 

86 

66 

91 
65 

95 
67 

92 
66 

88 
69 

82 
59 

77 
53 

85 

52 

93 
96 

81 

52 

69 

93 

73 
51 

70 
53 

62 

54 

69 
48 

73 
42 

76 
44 

64 
51 

68 
41 

60 
31 

82 
56 

88 

63 

89 
68 

90 
68 

92 
66 

80.8 
58.8 

PARMER  CITY 

MAX 
MIN 

87 
65 

84 

68 

86 
69 

88 

70 

87 
66 

86 

67 

90 
65 

93 
66 

96 

64 

S3 
62 

78 
53 

86 
49 

92 
98 

83 
54 

64 
54 

74 
51 

70 
96 

63 
53 

68 
49 

73 
34 

73 
42 

67 
90 

69 
39 

58 

51 

79 
56 

66 
66 

89 
68 

89 
68 

90 
67 

80.4 

58.! 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
67 

90 
70 

92 
68 

89 
65 

86 
66 

93 
65 

94 
63 

94 
66 

91 
65 

90 
58 

82 
55 

90 
50 

94 
53 

71 
48 

72 
48 

70 
90 

60 
52 

68 
44 

73 
37 

74 

42 

72 
48 

72 
35 

72 
48 

84 

57 

89 

64 

91 
71 

90 
63 

93 

70 

83.4 
97.1 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

87 
61 

89 

66 

87 

67 

88 
67 

64 
64 

90 
64 

94 
66 

95 
65 

93 
65 

90 
64 

89 
54 

82 
50 

87 
49 

94 
56 

86 
46 

79 
44 

73 
42 

67 

52 

61 
52 

68 

48 

74 
37 

74 
40 

71 
46 

70 
33 

68 
43 

79 
56 

67 

67 

86 

67 

87 
62 

90 
64 

82.2 
95.4 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

86 
66 

63 

68 

86 

70 

87 
69 

86 
68 

86 

68 

89 
65 

91 
66 

88 
66 

86 
69 

78 
62 

78 
56 

82 
53 

90 
56 

86 
55 

63 

93 

72 
51 

64 
52 

61 
54 

69 

50 

70 
42 

71 
44 

61 

52 

67 
40 

59 
SI 

82 
57 

83 

67 

88 
69 

87 
67 

88 
67 

78.8 
59.1 

MASON  CITY  1  NH 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
67 

89 

71 

91 
70 

91 
68 

87 
66 

93 
66 

94 
68 

90 
67 

90 
67 

88 

61 

80 
54 

88 

52 

94 
54 

90 
51 

69 
91 

71 
50 

69 
55 

60 
55 

66 
48 

72 
39 

74 

43 

66 
51 

70 
37 

72 
49 

82 
59 

86 
67 

88 

70 

88 
67 

90 
67 

81.9 
58.9 

MINONk  3  NE 

MAX 
MIN 

88 

62 

88 
67 

88 
68 

90 
66 

68 

67 

88 
64 

93 
64 

95 
64 

90 
63 

91 
66 

86 

59 

82 
49 

86 

47 

93 
54 

90 
54 

74 
49 

73 
43 

72 
55 

62 

55 

66 

47 

73 
39 

74 
39 

72 
49 

70 
32 

69 

43 

80 
54 

87 

67 

88 
67 

88 
65 

91 
63 

82.6 
56.0 

PEORIA  wSO 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 
68 

BS 

70 

90 
69 

87 
66 

86 

66 

92 
64 

93 
63 

91 
66 

89 
67 

81 
62 

80 
54 

83 

54 

93 
53 

73 
52 

72 
47 

72 
48 

59 
54 

60 
51 

67 
46 

71 
42 

72 
45 

62 
41 

68 
37 

61 
51 

79 
61 

86 
66 

89 
68 

85 
66 

90 
67 

79.8 
57.9 

PRINCEVILLE   1  N 

•          *  • 

MAX 
MIN 

86 

66 

89 

69 

88 
69 

90 
69 

88 
65 

90 
66 

94 
68 

94 
68 

93 
72 

90 
63 

88 
57 

80 
51 

88 

51 

94 
54 

92 
55 

71 
43 

71 
43 

68 

52 

60 
55 

66 

47 

73 
41 

73 
45 

71 
48 

68 
35 

67 
46 

76 
57 

87 
69 

89 
68 

89 
65 

90 
69 

82.2 
57.7 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

65 
65 

85 

70 

86 

72 

88 

71 

86 

73 

88 
68 

88 
64 

91 
64 

88 

62 

85 
64 

79 
61 

73 
57 

81 

52 

90 
55 

84 
57 

71 
94 

74 
35 

73 
59 

69 
56 

64 

52 

71 
40 

72 
42 

68 
48 

68 
39 

65 
45 

82 
96 

86 
65 

68 

70 

90 
69 

91 
66 

80.4 
59.0 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

84 

64 

87 
69 

84 
71 

87 
69 

86 
65 

85 
66 

86 
66 

92 
67 

88 
62 

85 
66 

78 
63 

71 
54 

79 
50 

89 
56 

74 

53 

66 
92 

72 
55 

72 
52 

63 

97 

64 

90 

71 
39 

74 
45 

64 

52 

68 
38 

56 
49 

61 
54 

84 
65 

87 
69 

86 

70 

89 
66 

78.6 
58.3 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 
MIN 

86 

64 

87 
69 

88 

70 

87 

71 

86 

71 

86 
66 

89 
67 

93 
64 

69 
64 

87 
68 

85 
61 

73 
54 

80 
49 

89 
55 

88 

52 

70 
51 

72 
50 

69 
56 

65 
57 

63 

51 

70 
38 

73 
42 

71 
53 

67 
36 

66 
46 

81 
53 

86 
64 

86 
66 

88 
67 

90 
63 

80.5 
56.0 

PIPER  CITy  3  SE 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
68 

87 

70 

86 

70 

87 
67 

84 
64 

89 
66 

92 
66 

88 
62 

69 
66 

85 
61 

76 
59 

84 
46 

90 
55 

88 
52 

68 
51 

73 
49 

68 
53 

65 
96 

69 
50 

72 
39 

73 
41 

67 
31 

68 
36 

58 
44 

82 
53 

87 
66 

89 
68 

88 

70 

91 
64 

60.4 
57.6 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

86 

66 

87 
68 

85 

70 

90 
69 

87 

70 

87 
67 

91 
65 

94 
65 

93 
65 

91 
70 

89 
63 

80 
55 

85 

52 

92 
58 

91 
53 

70 
91 

72 
48 

70 
57 

62 
99 

68 

50 

72 
40 

73 
44 

70 
93 

68 
38 

69 
48 

82 
54 

87 
67 

88 
69 

87 
68 

92 
65 

81.9 
58.8 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

87 
66 

69 

70 

89 

70 

89 
69 

87 
67 

66 

93 
66 

67 

69 
68 

68 
64 

55 

49 

58 

33 

94 

53 

99 

56 

50 

43 

48 

44 

40 

50 

53 

66 

69 

69 

91 
68 

81.8 
59.3 

URBAIIA 

MAX 
MIN 

67 
66 

86 

85 

88 

67 
67 

86 

90 

93 

90 

87 
66 

79 

73 

64 

92 

79 

67 
94 

72 

73 

64 

63 

71 

75 

65 

69 

60 
5 1 

83 

87 

69 

88 

91 
68 

80. 1 
59.7 

WATSEKA  2  Nw 

•          •  • 

MAX 

Mm 

65 
64 

88 

70 

86 
71 

86 
70 

85 
67 

84 
68 

86 
68 

92 
66 

88 
63 

84 

70 

83 
63 

71 
56 

79 
52 

87 
57 

86 
94 

69 
93 

73 
52 

70 
94 

66 
56 

63 
50 

70 
40 

72 
43 

70 
90 

67 
37 

65 
50 

78 
53 

83 
66 

88 
68 

85 
68 

89 
67 

79.3 
58.9 

WEST  SOUTHWEST 

D6 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

88 

60 

90 
66 

90 
68 

90 
68 

91 
71 

89 

71 

89 
67 

93 

68 

94 
68 

92 

71 

88 

62 

82 
57 

62 
59 

90 
60 

97 
57 

78 
93 

72 
53 

74 
S3 

68 
56 

60 
49 

68 
44 

72 
45 

71 
45 

64 
45 

69 
46 

74 
56 

88 

63 

87 
63 

90 
66 

89 
66 

82.3 
59.3 

CARLINVIILE 

MAX 

Mm 

89 
65 

88 
66 

88 
71 

91 
69 

91 
69 

87 
69 

94 
65 

95 
66 

92 
66 

89 
69 

66 

60 

81 
56 

90 
52 

95 
65 

90 
59 

70 
54 

74 
52 

67 
97 

60 
56 

69 
50 

73 
39 

74 
42 

66 
52 

70 
39 

70 
S3 

87 
69 

88 

66 

91 
68 

90 
69 

91 
67 

82.9 
59.8 

ORIOOSVILLE 

MAX 

Mm 

86 

62 

89 
67 

69 

70 

89 

67 

88 
63 

68 
68 

94 
68 

94 
69 

92 
69 

90 
66 

81 
60 

81 
54 

87 
38 

94 
59 

74 

90 

62 
90 

70 
49 

64 
90 

58 

93 

67 
46 

71 
44 

73 
45 

66 

50 

68 
41 

67 
53 

86 
69 

87 
69 

90 
71 

88 
69 

90 
68 

81.0 
59.1 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

Mm 

86 

66 

84 
66 

86 
65 

68 

71 

87 

72 

89 

71 

93 
66 

94 
68 

93 
67 

88 
69 

82 
62 

80 
56 

88 
58 

97 
62 

90 
56 

73 
54 

74 
59 

72 
96 

70 
58 

68 
49 

71 
43 

73 
48 

66 
53 

70 
42 

71 
53 

86 
69 

88 
63 

90 
67 

88 
68 

91 
67 

62.6 
60.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

88 
56 

89 
66 

66 
66 

68 
68 

91 
71 

68 
66 

88 
63 

93 

64 

94 
67 

91 
67 

91 
60 

81 
55 

80 
54 

88 
99 

94 
94 

74 
93 

63 
90 

71 
51 

60 
54 

60 
49 

67 
39 

71 
40 

73 
42 

64 

37 

68 
45 

67 
62 

84 
64 

87 
68 

88 
69 

68 
66 

80.9 
57.6 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

Mm 

90 
65 

86 
66 

88 
69 

69 
69 

88 
70 

86 

69 

91 
63 

92 
65 

89 
64 

89 

70 

86 
62 

80 
53 

69 
53 

96 
51 

99 
54 

71 
93 

72 
53 

69 
98 

60 
55 

67 
49 

71 
39 

72 
41 

69 
51 

69 
42 

71 
54 

86 
63 

86 
67 

89 
68 

88 
67 

89 
64 

82.2 
59.0 

HORRISONVILLE  4  SE 

MAX 

Mm 

65 
66 

82 
65 

86 

70 

90 
71 

89 
68 

B7 

70 

94 

65 

96 
66 

93 
63 

88 
68 

81 
61 

79 
54 

89 

50 

96 
56 

86 
56 

71 
34 

74 
52 

71 
99 

63 
56 

68 
50 

70 
39 

73 
42 

65 
50 

69 
38 

68 
53 

86 
63 

66 
63 

89 
68 

90 
66 

91 
66 

81.9 
58.9 

PANA 

MAX 

Mm 

85 
68 

80 
68 

85 

70 

89 
72 

88 

72 

86 

72 

69 
66 

91 
66 

90 
64 

66 
68 

82 
61 

79 
56 

85 
54 

92 
58 

86 
96 

72 
99 

72 
55 

72 
37 

67 
56 

63 

50 

69 
44 

70 
47 

65 
SI 

67 
42 

64 
53 

84 
63 

66 
66 

88 
59 

87 
69 

86 
68 

80.3 
60.2 

See  Reference  Notes  Following  Slatioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  acriCHBt 

Day  oi  Month 

(  if  1 1 
• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

10 

31 

• 

< 

SPRINGFIELD  WSO 

MAX 
MIN 

90 
6B 

86 

70 

90 
71 

90 
73 

90 

71 

ie 

70 

94 

66 

95 
69 

93 

70 

91 
69 

82 

61 

61 
5* 

69 

53 

95 
36 

75 
55 

64 

36 

74 
53 

53 
59 

61 
52 

68 

46 

73 
41 

73 
43 

64 
43 

70 
40 

67 
33 

86 

66 

99 

70 

91 

71 

5  0 

70 

92 

70 

81.9 
60.4 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 
MIN 

BB 

66 

89 

70 

13 

72 

86 
69 

87 
74 

)l 
61 

87 
66 

93 
69 

96 

t>9 

91 
69 

86 

62 

79 
56 

79 
53 

87 
58 

93 
5' 

72 
33 

64 
51 

7 1 
54 

63 
56 

61 
30 

58 

41 

70 
44 

73 
46 

61 

3' 

66 

40 

66 

53 

66 

67 

69 
69 

69 
69 

60. 1 
59.3 

VIRDEN   1  N 

MAX 

MIN 

90 
65 

85 

66 

aa 

ro 

90 
69 

90 
66 

89 

72 

93 
67 

96 

67 

93 
58 

91 
70 

88 

59 

81 
5  3 

90 
52 

95 
56 

95 
34 

68 

5  3 

75 
5 1 

69 

53 

72 
50 

74 
5  I 

75 

69 
52 

70 

68 

86 

88 

69 

90 

92 
67 

64.2 

59.3 

WHITE  HALL   1  E 

•          »  • 

MAX 

MIN 

89 

63 

89 
67 

=  8 
69 

91 
66 

90 
65 

CB 
69 

93 
64 

93 
63 

9  0 

66 

90 
60 

84 

62 

80 
56 

88 

94 

96 
59 

>e 

53 

71 
52 

71 
52 

70 
59 

61 
54 

66 
48 

'2 
41 

71 
44 

67 
44 

58 

42 

70 
52 

67 
62 

69 
6  5 

90 
67 

99 
65 

91 
65 

62.2 
58.0 

EAST  SOUTHEAST  07 

Charleston 

MAX 
MIN 

85 
68 

83 

70 

84 

70 

88 

71 

69 

71 

84 

64 

88 

67 

90 
67 

8" 

5  5 

65 

70 

83 
59 

75 
56 

82 
92 

90 
62 

83 

57 

72 
54 

73 
35 

74 
53 

68 

60 

64 

47 

70 
8? 

74 
43 

70 
52 

66 
41 

59 
45 

82 
5B 

89 

61 

67 
69 

87 

67 

68 
66 

60.3 
59.6 

Effingham 

MAX 

MIN 

90 
61 

90 
68 

89 
64 

90 
67 

91 
62 

»l 
69 

97 
69 

97 

67 

95 
58 

90 
61 

86 
99 

77 
34 

80 
91 

96 
92 

68 

60 

73 
33 

78 
56 

65 
55 

79 
63 

69 
52 

73 
41 

63 

43 

79 
50 

71 
40 

70 
50 

83 
64 

9  0 

81 
69 

90 

58 

90 
63 

64.5 
56.9 

FLORA  S  Ny 

MAX 
MIN 

B9 
65 

84 
68 

B  9 

7o 

91 
70 

92 

70 

90 
72 

96 
65 

96 
64 

93 

60 

92 
63 

85 
60 

8  0 
53 

88 
49 

96 
54 

54 

sa 

77 
35 

79 
53 

8  3 
55 

75 
96 

68 

51 

73 
39 

72 
40 

77 
48 

71 
41 

74 
49 

88 
63 

90 

6  5 

91 
69 

92 
<  6 

92 
64 

64.6 
58.7 

MARSHALL   1  E 

MAX 

Mm 

87 
6* 

85 
69 

88 

72 

91 
70 

92 
70 

95 

70 

90 
63 

92 
63 

91 
60 

89 
62 

85 
59 

7* 
57 

82 
93 

92 
55 

91 
55 

80 
54 

76 
55 

77 
55 

74 
58 

65 

53 

71 
41 

73 
44 

73 
50 

70 
41 

69 
49 

83 

37 

87 

67 

67 

-9 
5  9 

91 
64 

62.9 
56.6 

MATTOON 

MAX 
MIN 

86 
66 

81 
69 

84 

70 

90 

71 

89 
70 

88 

70 

92 
66 

93 
67 

92 

53 

87 
69 

80 
60 

76 
56 

86 

50 

92 
60 

78 
57 

72 
53 

75 
55 

77 
56 

67 
54 

66 
47 

70 
42 

72 
46 

70 
46 

5  = 
4! 

63 
53 

63 

60 

81 

69 
69 

»9 

70 

90 
68 

81.2 
59.7 

MOWEAQUA 

MAX 
MIN 

90 
61 

82 
67 

9; 

55 

91 
69 

91 
69 

89 

71 

92 
65 

95 
65 

91 

53 

88 

67 

86 
60 

58 

5  5 

87 
50 

95 
54 

96 

55 

70 
53 

74 
55 

74 
57 

65 
55 

67 

50 

72 
42 

74 
43 

65 
49 

70 
40 

64 
53 

66 

61 

88 

6  5 

91 
69 

90 

67 

92 
65 

82.9 
36,6 

NEWTON  I  NE 

MAX 
MIN 

86 

65 

83 

70 

85 

71 

89 

72 

91 
71 

86 

7* 

92 
69 

93 
64 

93 
63 

90 
61 

64 
60 

73 
56 

65 
52 

93 
57 

88 
5' 

73 
35 

78 
55 

80 
52 

71 
59 

67 
52 

72 
43 

73 
44 

75 
50 

70 
42 

66 

51 

96 
51 

98 
67 

68 

69 

91 

92 
66 

82.9 
59.5 

0LNEY  2  S 

MAX 
MIN 

89 
65 

84 

71 

67 
71 

92 
72 

91 
72 

89 

73 

91 
64 

93 
64 

9*. 

62 

92 
64 

84 

61 

77 
57 

67 
46 

93 
56 

90 
61 

78 

57 

79 
56 

81 
57 

74 
55 

67 
53 

73 
40 

74 
42 

79 
52 

71 
46 

70 
50 

68 
56 

6  3 
6  6 

91 
70 

92 

70 

91 
6S 

64.4 
59.9 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

81 
67 

83 

71 

94 
72 

88 

72 

68 

72 

ao 

70 

87 
67 

69 
64 

83 
65 

89 
67 

80 
61 

73 

58 

84 
53 

90 
59 

80 
61 

74 
33 

76 
56 

77 
55 

73 
57 

68 
54 

70 

43 

71 
44 

75 
53 

t 

48 

62 
52 

64 
61 

87 

66 

88 

70 

>G 
70 

90 
68 

80.6 
60.9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

86 

67 

86 

70 

e? 

72 

89 

70 

90 
71 

67 
69 

91 
66 

93 
68 

91 
63 

83 
68 

80 
60 

71 
57 

82 
50 

91 
59 

8  0 

57 

73 
54 

75 
55 

75 
54 

72 
60 

64 

52 

72 
43 

74 
46 

73 
51 

63 
43 

77 
51 

64 

57 

83 

67 

89 

70 

9  1 

69 

92 
69 

81.9 
60.3 

SALEM  WSMO 

MAX 

Mm 

89 

67 

82 
68 

B6 

70 

90 

71 

91 

70 

69 

71 

95 
66 

95 
65 

91 
63 

91 
67 

83 
57 

80 
55 

68 
50 

99 
96 

o5 
6C 

73 
35 

79 
53 

98 
57 

72 
57 

66 
51 

72 
.2 

74 
46 

74 
50 

71 
46 

75 
53 

68 

06 

88 

65 

90 
70 

90 

67 

92 
66 

83.9 
60.0 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

87 

63 

85 
68 

86 
69 

90 
71 

89 
69 

87 
69 

92 
63 

94 
63 

91 
63 

90 
65 

90 
60 

84 
55 

86 

50 

94 
56 

91 
54 

70 
99 

73 
56 

75 
59 

76 
56 

67 
51 

7  2 
42 

74 
45 

71 
49 

6  g 

43 

68 

50 

84 

50 

89 
65 

91 
69 

9  l 
•  9 

93 
65 

83.4 
56.7 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
68 

81 
67 

88 

70 

90 
72 

90 
72 

89 

70 

96 
66 

94 
66 

92 
64 

87 
67 

82 
61 

7| 

56 

90 
51 

97 
56 

58 

58 

74 
57 

74 
57 

75 
58 

65 
53 

67 
46 

72 

42 

73 
44 

68 

51 

5  9 

44 

74 
54 

88 
66 

aa 

67 

89 

70 

93 
70 

92 
65 

82.6 
60.3 

WINDSOR 

•          •  » 

MAX 

Mm 

89 
65 

82 
69 

65 

70 

89 

71 

89 
71 

aa 

71 

94 
61 

96 
66 

93 
63 

88 
69 

81 
60 

77 
54 

87 
50 

94 

59 

89 

56 

74 
56 

75 
54 

77 
56 

67 
57 

68 

50 

73 
42 

73 
41 

70 
51 

72 
19 

68 

52 

86 
60 

87 
6  5 

89 
69 

|« 
|  9 

90 
67 

82.6 
59.4 

SOUTHWEST  09 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

85 

67 

80 
68 

82 

70 

87 

70 

89 
69 

89 

72 

91 
68 

91 
68 

89 

68 

91 
69 

91 

63 

96 
59 

87 
59 

91 
59 

63 
63 

76 
59 

78 

56 

eo 

58 

73 
53 

64 

51 

6". 

45 

73 
46 

77 
57 

73 
90 

74 
57 

83 
65 

9' 

64 

88 

70 

8  9 
66 

69 
64 

82.2 

6i. a 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

88 
64 

87 
65 

«8 

67 

92 
73 

91 

74 

90 
74 

96 
58 

98 
62 

96 
39 

92 
64 

91 
65 

65 

53 

93 
47 

101 
52 

:CC 
5  9 

79 
55 

77 
53 

76 
59 

73 
59 

70 
52 

73 
37 

72 
39 

72 
47 

70 
42 

79 
57 

90 
68 

90 
60 

92 
66 

91 
6  6 

92 
62 

86.2 
56.6 

CAHOKIA 

MAX 

Mm 

CAIRO  WSO 

MAX 

Mm 

85 

72 

84 

72 

83 
72 

87 
74 

89 

73 

as 

73 

66 

72 

89 

73 

89 

72 

69 

73 

84 

70 

81 
63 

86 

61 

91 
63 

82 

59 

71 
61 

77 
62 

3'. 
62 

79 
57 

65 
54 

'3 
52 

72 
34 

77 
60 

75 
5- 

79 
62 

84 

69 

84 

69 

88 

73 

89 
71 

90 

70 

62.5 
66.1 

CAR80NDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

85 
67 

82 
69 

83 
69 

•7 

71 

85 

71 

88 
74 

90 
69 

91 
68 

89 
69 

91 
69 

84 
68 

82 
56 

88 
54 

90 
59 

86 
62 

79 
56 

78 
58 

81 
58 

78 
62 

68 

52 

72 
42 

72 
43 

79 
56 

74 
51 

73 
56 

89 
67 

61 
67 

67 

70 

90 
69 

90 
66 

62.9 
62.1 

carlvle  reservoir 

MAX 

Mm 

92 
64 

84 
68 

94 

69 

87 
71 

90 
71 

89 

72 

67 

70 

93 
68 

95 

58 

92 
69 

90 
62 

83 
56 

81 

96 

87 
59 

96 
59 

60 
56 

74 
55 

77 
56 

79 
60 

63 

51 

61 

85 

70 
45 

71 
51 

72 
47 

68 

50 

74 
59 

B7 

5  5 

66 
66 

88 

•  8 

90 
68 

82.3 
60.9 

COBOEN  2  S 

MAX 

Mm 

84 
65 

81 
66 

S3 
6S 

66 
66 

85 

63 

87 
61 

90 
65 

91 
67 

9  0 
68 

89 
67 

82 
61 

a  4 

98 

87 

91 

89 
53 

87 
60 

79 
57 

76 
53 

'9 
5* 

90 
55 

70 
50 

71 
41 

75 
45 

77 
45 

76 
48 

74 
55 

66 
62 

80 
60 

87 

67 

90 
54 

90 
61 

82.8 
58.8 

OU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

90 
66 

88 

67 

91 
68 

93 
65 

90 
70 

n 

69 

95 
67 

94 
66 

93 
63 

92 
66 

86 
61 

as 

94 

54 

95 

92 

8* 

84 
56 

77 
54 

90 
54 

79 
60 

68 
49 

72 
40 

72 
42 

91 
62 

52 
'9 

94 
66 

66.9 
60.2 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

Mm 

86 
6B 

80 
68 

83 

71 

87 

71 

85 

70 

sa 

'3 

90 
68 

90 
69 

v: 
67 

9B 

70 

84 
67 

80 

37 

87 
59 

90 
63 

86 

61 

77 
58 

76 
55 

80 
56 

6B 

57 

65 
52 

72 

73 
45 

76 
56 

73 
50 

72 
56 

89 
61 

8? 
69 

as 

70 

9  0 

69 

90 
69 

82.1 
62.2 

MARION  A  NNE 

MAX 

Mm 

85 
68 

80 
69 

84 

71 

68 

71 

87 

71 

89 
73 

88 
66 

90 
67 

8  3 

64 

68 
63 

86 

72 

64 
60 

85 

52 

91 
97 

83 

63 

77 
59 

76 
56 

79 
59 

76 
61 

66 
52 

71 
40 

71 
42 

78 
53 

72 
51 

72 
56 

89 
66 

62 
67 

86 

70 

90 
67 

91 
64 

62.4 
61.8 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

Mm 

90 
67 

86 

67 

86 

69 

91 

70 

88 

70 

89 

70 

96 
68 

96 
66 

92 
66 

69 
68 

84 

62 

80 
57 

89 

57 

98 
61 

30 
5» 

77 
55 

77 
55 

76 

57 

75 
56 

69 

51' 

71 
44 

70 
46 

73 
52 

71 
47 

77 
53 

89 
66 

68 

66 

91 
69 

91 
70 

92 
67 

64.3 

61.0 

SPARTA 

MAX 

Mm 

87 

66 

85 

69 

86 

71 

69 

72 

88 

72 

8  B 
7* 

93 
69 

94 
67 

9 : 

6- 

90 
68 

89 
66 

64 

55 

92 
53 

97 
59 

91 
62 

81 
57 

76 
57 

80 

58 

76 
57 

68 

52 

73 
42 

71 
43 

76 
52 

71 
48 

76 
56 

86 

67 

63 

67 

89 

70 

90 
70 

91 
69 

84.6 

61.7 

WATERLOO  1  WSW 

•          •  * 

MAX 

Mm 

89 
67 

86 
68 

90 
ro 

93 
70 

93 

72 

9  0 

97 
67 

98 
69 

9  5 
67 

92 
69 

87 
65 

85 
53 

96 
56 

102 
56 

^' 

51 

79 
56 

77 
56 

74 
59 

66 

53 

6B 

51 

73 
82 

74 
44 

71 
53 

74 
49 

79 
56 

90 
66 

68 

6" 

90 
69 

91 
70 

92 
66 

86.1 
61.4 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

Mm 

89 
67 

82 
70 

69 

71 

90 
71 

91 

70 

88 

72 

88 
65 

91 
65 

9  0 

67 

92 
68 

85 
61 

79 
57 

87 
59 

99 
98 

52 

76 
55 

78 
59 

a: 
36 

77 
58 

70 
52 

70 

.5 

75 
47 

so 

53 

73 

69 
51 

87 
53 

8^ 
65 

91 
70 

91 
70 

92 

70 

63.6 

61.0 

8R00KP0RT  DAM  32 

MAX 

Mm 

86 

70 

85 

71 

•2 

71 

87 

71 

92 
72 

8  7 
% 

86 

69 

89 

69 

69 
1' 

90 
68 

84 

69 

8  9 

60 

86 

53 

90 
60 

84 

66 

73 
59 

79 
58 

63 

53 

80 
63 

71 
53 

"2 

-5 

72 
47 

76 
59 

75 
53 

80 
57 

84 

63 

84 

67 

87 

71 

3  0 

67 

89 
64 

as. 4 

63.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER 


1971 


uonunuea 

Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

8« 

84 

82 

88 
69 

87 

70 

85 
73 

84 
64 

88 

66 

88 
64 

89 
64 

87 

71 

81 
62 

82 
58 

89 
57 

88 
64 

78 

57 

76 
55 

81 
60 

80 
62 

74 
57 

72 
39 

71 
42 

76 
55 

76 
50 

75 
60 

82 
67 

82 
68 

68 
69 

B9 

67 

89 
63 

82.5 
62,0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIM 

MAX 
MIN 

87 
66 

86 
65 

86 

71 

91 

89 

89 

89 
66 

69 

65 

89 
64 

91 
63 

89 
65 

80 
56 

83 
51 

89 
57 

88 

62 

80 
55 

79 
56 

80 
55 

78 
53 

70 
53 

70 

41 

75 
45 

77 
55 

74 
48 

75 
48 

88 
65 

89 
63 

89 
63 

93 

70 

89 

66 

84.0 
59.9 

HARRIS8URG 

MAX 
MIN 

88 

82 
71 

84 

89 

90 
69 

90 
74 

89 
67 

91 
66 

90 
65 

92 
67 

84 
64 

81 
58 

88 

52 

92 
59 

84 

64 

76 
59 

78 
58 

82 
56 

76 
59 

70 
53 

73 
42 

73 
43 

80 
57 

74 
51 

77 
54 

86 
66 

84 
68 

89 

71 

92 
67 

91 
64 

63.8 
61.8 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

88 

64 

82 
67 

86 
68 

90 
68 

90 
68 

91 
69 

90 
63 

92 
63 

91 
62 

93 
64 

86 

60 

80 
54 

89 
49 

95 
55 

85 
59 

80 
55 

79 
55 

82 
54 

76 
56 

69 
49 

71 
39 

75 
41 

81 
52 

72 
46 

74 
51 

88 
62 

86 
62 

91 
66 

93 
65 

93 
64 

84.6 
58.3 

KT  CARMEL  1  NNW 

MAX 
MIN 

86 
67 

86 
67 

84 

71 

88 

71 

88 

70 

85 

70 

87 
64 

89 
64 

90 
65 

90 
66 

86 
61 

79 
56 

85 
53 

90 
53 

83 
62 

ei 

5* 

78 
55 

80 
55 

73 
57 

68 

52 

71 
42 

74 
45 

78 
55 

70 
47 

72 
48 

65 

64 

85 

66 

88 
64 

90 
69 

90 
67 

82.6 
60.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

91 
67 

85 
69 

87 
69 

92 
69 

91 

70 

92 
72 

87 
67 

95 
66 

95 
65 

94 

70 

88 
65 

82 
68 

89 
52 

96 
59 

89 

62 

80 
57 

79 
55 

80 
58 

76 
61 

67 

52 

73 
42 

73 
45 

72 
54 

78 
48 

77 
53 

88 
54 

83 
65 

91 
69 

94 
69 

94 
66 

85  .4 
61.3 

kQSICLARE 

MAX 
MIN 

87 
68 

83 
70 

80 
71 

85 
68 

86 
69 

86 

71 

84 
64 

87 
64 

86 
65 

87 
68 

79 
65 

78 
58 

82 
54 

85 
58 

82 
66 

77 
58 

76 
58 

79 
57 

77 
60 

69 

53 

70 
44 

71 
45 

75 
58 

71 
50 

77 
50 

82 
64 

78 
63 

85 
68 

87 
66 

88 
64 

80.6 
61.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  wi 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

0) 
CD 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o> 

.50-. 99 

t> 

> 

Percent  of 
Possible  sui 

i-  0 

<d  <a  — 

D)  >  <D 

r\  o  .a 

Avera 

Faste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

->* 

6 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

Averc 
sky  o 
sunru 

CAIRO  WS0 

21 

SW 

28  + 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

8 

60 

4.8 

CHICAGO  0  H4.RE  WSO 

13 

3.0 

9  .6 

34  +  + 

19 

28 

77 

83 

58 

60 

7 

1 

4 

2 

0 

0 

14 

6.6 

CHICAGO  WS0 

17 

3.5 

9.6 

29 

SW 

05 

75 

81 

60 

61 

7 

4 

3 

1 

1 

0 

16 

59 

6.1 

MOLINE  WSO 

19 

2.4 

7.7 

29 

SW 

28 

78 

88 

52 

61 

5 

1 

3 

2 

0 

1 

12 

74 

4.7 

PEORIA  WSO 

17 

2.8 

8.3 

22 

NW 

14  + 

79 

90 

56 

62 

4 

3 

4 

1 

1 

0 

13 

65 

5.4 

ROCKFORD  WSO 

18 

2.1 

8.9 

40  +  + 

20 

04 

82 

90 

53 

57 

4 

3 

1 

1 

1 

0 

10 

5.6 

SPRINGFIELD  WSO 

16 

3.3 

9.0 

24 

SE 

05 

81 

89 

54 

59 

1 

3 

6 

2 

1 

0 

13 

70 

5.2 
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EVAPORATION  AND  WIND  kunois 


D.y 

Ol  Month 

Station 

■2  °< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

.       «  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.  26 

.30 

.27 

.26 

•  22 

.31 

.34 

■  30 

.  30 

■  36 

.33 

.  23 

.  2 1 

.30 

.26 

.15 

.19 

■  1  7 

1  9 

1 G 

.18 

30 

'It 

•  2  6 

6.76 

WIND 

36 

56 

60 

69 

63 

62 

34 

♦  1 

47 

46 

41 

36 

27 

49 

75 

24 

30 

*3« 

*47 

'79 

'it 

'35 

"S4 

*30 

"7* 

*32 

'ei 

130 

59 

1395 

MAX 

88 

'3 

89 

89 

90 

90 

91 

93 

91 

91 

93 

64 

88 

87 

64 

73 

73 

70 

62 

63 

77 

76 

73 

73 

70 

70 

87 

86 

S3 

86 

62.1 

M1N 

69 

71 

78 

60 

71 

69 

69 

68 

70 

66 

64 

59 

58 

62 

57 

91 

33 

56 

36 

50 

90 

51 

63 

45 

49 

35 

66 

69 

70 

61.3 

•       •  ♦ 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

•  20 

.16 

•  1 6 

.10 

.20 

■  21 

.16 

•  16 

.28 

.22 

.12 

•  15 

.  03 

.13 

.08 

.14 

.  15 

.13 

•  1 4 

•  04 

•  04 

•  16 

•  20 

•  24 

4.70 

WIND 

17 

19 

31 

32 

*31 

'38 

'\l 

'if 

19 

20 

'35 

*34 

13 

43 

46 

35 

40 

48 

31 

20 

u 

16 

38 

34 

38 

22 

52 

62 

19 

930 

MAX 

94 

91 

89 

84 

69 

86 

69 

95 

96 

93 

89 

77 

75 

88 

90 

80 

70 

78 

76 

63 

68 

77 

7T 

71 

72 

61 

76 

66 

67 

83 

61.7 

M1N 

63 

67 

69 

69 

69 

66 

67 

66 

66 

65 

62 

61 

55 

95 

95 

94 

54 

53 

36 

91 

47 

47 

50 

44 

46 

30 

60 

64 

67 

67 

36.9 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  *  SE 

EVAP 

■  2  3 

.  25 

.  20 

•  22 

.22 

.30 

.38 

.02 

• 

'*\ 

'l\ 

•  24 

•  IS 

•  04 

.22 

• 

41 

•  21 

•  26 

•  21 

•  23 

3.628 

WIND 

41 

71 

77 

79 

lol 

69 

54 

'*7 

*67 

53 

33 

'll 

'\t 

20 

89 

63 

53 

'ei 

36 

20 

40 

43 

75 

66 

52 

SO 

94 

4! 

1773 

MAX 

90 

90 

90 

69 

88 

88 

90 

97 

96 

92 

93 

84 

85 

89 

90 

78 

76 

77 

64 

63 

76 

79 

80 

39 

80  73 

62 

88 

88 

91 

83.6 

MJN 

66 

70 

70 

7* 

7* 

74 

72 

72 

70 

70 

66 

63 

63 

63 

53 

56 

35 

56 

36 

92 

92 

52 

53 

49 

49 

55 

65 

69 

70 

71 

62.8 

•      •  * 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.23 

.10 

.09 

.20 

.27 

.27 

.11 

.24 

.30 

.26 

.30 

.26 

.23 

.39 

.38 

.19 

.28 

.18 

.02 

.12 

.20 

.13 

.20 

.20 

.66 

.21 

.23 

.33 

.19 

6. JOB 

WIND 

31 

32 

67 

116 

13* 

128 

75 

43 

31 

*2 

59 

93 

66 

31 

96 

151 

115 

146 

83 

56 

36 

33 

25 

93 

et 

87 

73 

100 

236 

78 

2642 

MAX 

83 

62 

81 

B4 

96 

85 

84 

90 

03 

86 

86 

82 

79 

86 

86 

77 

72 

!t 

7C 

61 

67 

74 

73 

75 

70 

66 

83 

85 

85 

87 

79.9 

MIN 

63 

67 

67 

68 

70 

69 

69 

68 

67 

66 

64 

56 

37 

39 

60 

se 

5* 

56l  3! 

9C 

48 

48 

50 

47 

47 

!S 

66 

65 

66 

65 

60.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

4> 

Day  of  month 

• 
O 

Station 

01 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10 
H 
41 

■3 

URBANA 

4 

7AM 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

79 

76 

76 

76 

74 

74 

69 

71 

71 

69 

67 

67 

67 

64 

62 

6) 

69 

62 

62 

62 

67 

69 

71 

72 

70.0 

MAX 
MIN 

78 

73 

78 
74 

78 
75 

78 
75 

78 
75 

77 

75 

78 
73 

79 
75 

61 
76 

80 
76 

77 
74 

76 
74 

74 
69 

74 
69 

75 
71 

72 
69 

69 
67 

69 
67 

68 

67 

67 
64 

63 
62 

66 
62 

67 
63 

65 
62 

64 
61 

62 
61 

67 
62 

71 
66 

72 
69 

73 
71 

72.6 
69.3 

8 

7AM 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

77 

77 

77 

76 

76 

72 

73 

73 

71 

69 

69 

66 

66 

69 

69 

66 

64 

65 

63 

66 

69 

71 

71 

71.2 

MAX 
MIN 

76 
74 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

78 
76 

79 
77 

79 
77 

78 
76 

76 
76 

76 
72 

74 
72 

74 
73 

74 
71 

72 
69 

70 
69 

69 
66 

68 
66 

67 
65 

67 
69 

67 
69 

67 
64 

65 
64 

65 
62 

66 
63 

69 
66 

71 
69 

72 
71 

72.7 
70.7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETERS . 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

*~* 

LATITUDE 

LONGITUDE 

&LII0H 

EDWARDS 

98  23 

88  03 

0  1 

•1  13 

90  49 

ALEXIS  waTERwOAkS 

0082 

WARREN 

ALTCIN  DAN  26 

MADISON 

38  33 

90  11 

ANNA  1  E 

UNION 

37  28 

69  1* 

ANTIUCM  2  NH 

LAKE 

ARGU'm  NATIONAL  LAI 

DUPACE 

41  42 

67  39 

ASHLEY 

WASHINGTON 

38  20 

89  12 

AUGUSTA 

HANCOCK 

40  14 

90  56 

AURORA  COLLEGE 

KANE 

41  43 

8B  20 

AVON  >  NE 

FULTON 

90  22 

It  1KB  I  NCTQN    1  SE 

04*2 

oi 

42  09 

86  07 

BARRY 

0--5 

06 

PIKE 

BEARDSTOxN 

CASS 

90  26 

BELLEVILLE   SO  ILL  UNIV 

ST  CLAIR 

38  30 

89  31 

BELVllERE  1  E 

BOONE 

*2  19 

68  30 

BENTiEV  1  E 

HANCOCK 

91  06 

6ENTUN  FOREST  SERVICE 

FRANKLIN 

38  02 

88  55 

BLOOHlNGTCtl  WATERWORKS 

MCLEAN 

40  30 

69  01 

8L00MINCT0H  NORMAL 

MCLEAN 

40  31 

89  00 

•LUFFS 

SCOTT 

39  43 

90  32 

BAQOK'ORT  DAI  32 

OMJ 

:v 

37  OB 

68  39 

CAHOXIA 

lid) 

ST.  Clair 

CAIRO  WSU  1 

Alexander 

37  00 

69  10 

CANTON  1  ESE 

fultqn 

40  33 

90  01 

CARBQ*DALE  SEWAGE  PL 

JACKSON 

37  44 

89  12 

CARLlNvlLLE 

MACOUPIN 

3V  n 

69  52 

CARL  1 nv I  LIE  NO.  2 

MACOUPIN 

39  IT 

69  53 

CARLVlE  RESERVOIR 

CLINTON 

36  36 

89  20 

CARKI  b  NH 

WHITE 

36  10 

BB  12 

CENTRAL I  A   2  SW 

CLINTON 

1420 

Ji 

-<  2* 

6B  17 

CHARLESTON 

1*36 

n 

COLES 

CMENOA 

MCLEAN 

40  4* 

66  44 

CHESTER 

08 

RANDOLPH 

37  3* 

89  50 

CHICAGO  CALUMET  TR  MRS 

COOK 

41  40 

67  36 

CHICAGO   HAYF*   PMp  $TA 

COOK 

87  45 

CHICAGO  0  HARE  WSO  R 

COOK 

41  39 

87  54 

CHICAGO  kOSEL ANO  PMPG 

COOK 

41  42 

87  33 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

COOK 

41  49 

87  41 

CHICAGO  SAN  0 1  ST  OFF 

COOK 

41  54 

87  38 

Chicago  s  fIltep  plant 

1564 

.  i 

41  49 

87  33 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

196T 

32 

COOK 

41  59 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

COOK 

41  47 

87  36 

CHICAGO  wSQ  R 

COOK 

*1  47 

87  45 

CKIUICDTHI 

PEORIA 

40  39 

89  30 

CISNE  2  ESE 

WAYNE 

38  31 

SB  24 

CLINTON  1  SSH 

CE  WITT 

40  08 

88  58 

C08DEN  I  S 

UN  I  On 

37  30 

89  15 

COULTERVIClE  1  SSw 

RANDOLPH 

38  11 

69  36 

CRETE 

WILL 

21*3 

n 

40  08 

87  39 

□anvIllE  SEWAGE  PLANT 

21*3 

03 

VERMILION 

40  06 

87  36 

DECATUR 

MACON 

39  51 

66  56 

DE  KALB 

DE  KALB 

41  56 

86  46 

DIXON 

LEE 

OlxON  SPRINGS  AGR  C 

POPE 

37  26 

OOmHS  2  NE 

MCLEAN 

OU  CUOIN  1  NNW 

PERRY 

EOELSTEIN 

PEORIA 

EOwAKDSVl LLE 

MADISON 

2681 

OT 

39  07 

86  33 

ELGIN 

2736 

KANE 

42  02 

86  16 

FAJRBURV  WATERWORKS 

03 

LIVINGSTON 

68  31 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

WAYNE 

FARMER  CITY 

DE  WITT 

FLORA  5  NW 

CLAY 

FREEPORT 

STEPHENSON 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

STEPHENSON 

42  17 

69  36 

FULTON  OAM  13 

WHITESIOE 

GALENA  1  N 

JO  OAVIESS 

G>LE  SBURG 

3320 

03 

40  57 

90  23 

GAL  VA 

333! 

HENRY 

41  10 

90  02 

GEBHARU  wOOOS  ST  PARK 

GRUNDY 

CENESEO 

HENRY 

GIBSON  CITY 

FORD 

GLADSTONE  DAN  IS 

HENDERSON 

GOlCQnoa  Dam  91 

POPE 

COLOfcN   I  Nw 

GRAFTON 

JERSEY 

GRAND  TOWER  2  H 

JACKSON 

3666 

:  i 

39  20 

9«  12 

GREENUP 

i 

CP 

CUMBERLAND 

39  15 

86  10 

GREENVILLE  1  E 

BONO 

38  53 

8")  24 

GR  I GGSVI LLE 

PIKE 

HARDIN 

CALHOUN 

HARR I  SBURG 

SALINE 

HARR ISBURG  DISPOSAL  PL 

SALINE 

HAVANA  POWER  STATION 

HASON 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

PUTNAH 

HIllSBOPO  2  SSW 

4191 

C! 

vermlion* 

40  26 

87  40 

HUT  SuNvl LLE  POWER  PL 

Oil 

Ql 

CRAWFORD 

39  08 

87  40 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

ROCK  ISLAND 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

JERSE yv I  LIE  2  SW 

JERSEY 

JOLIET  BRANDON  RO  OAM 

WILL 

JOLIET 

WILL 

KANKAKEE    3  SM 

KANKAKEE 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KANKAKEE 

KEIThSBURC  1  NH 

MERCER 

kEwanee 

♦Til 

: 

41  15 

89  55 

KEWANEE  baker  park 

*Tl! 

0 

HENRY 

41  13 

89  55 

LACON  2  E 

*B0! 

0 

MARSHALL 

41    0  1 

89  21 

LA  HARPE 

o: 

HANCOCK 

90  58 

LANARK  1  SE 

CARROLL 

42  06 

89  49 

LA  SALLE    1  S 

*»2: 

c 

LA  SALLE 

41  19 

69  06 

LAWRENCE Vl LLE 

0 

LAWRENCE 

38  43 

67  41 

LINCOLN 

507 

LOGAN 

40  09 

89  22 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

30S1 

0 

COLES 

39  22 

86  12 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

513( 

WILL 

68  05 

LOUISVILLE 

i2  . 

0 

CLAY 

36  46 

66  30 

MACKINAW 

IJ? 

TAJEMELL 

40  32 

69  22 

s;o 

0 

MCOONOuGh 

40  26 

90  40 

MAKANDA    1  NW 

5291 

JACKSON 

37  36 

B9  14 

MARENGO 

53i 

MCHENRY 

42  13 

88  36 

MARIETTA 

iJ3 

0 

Fulton 

40  30 

90  24 

MARION  4  HNE 

b*. 

WILLIAMSON 

37  46 

88  54 

HAROA    1  H 

0 

MACON 

40  02 

88  58 

MARSEILLES  LOCK 

537 

0 

la  Salle 

41  20 

88  45 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


STATE  POLICE  RADIO 
GENE  L  BURGESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
S  CORPS  OF  ENGINEER* 
BON  HARTLINE 
THOMAS  G.  ROBINSON*  J* 
ARGONNE  NATIONAL  LAB 
JAMES  w.  HI LLSPAUGH 
J.  HdLHES 

RA  COL  PHYSICS  OEVT 

JAMES  R  MITCHELL 
RAYMOND  C  SHAVER 
GEORGE  E.  GRIOER 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
LEON  R  MOSS 
HQWARO  W,  CQFFMAN 

R  CRAlN 
BLOOM  I NGTQN  WATERWORKS 
ILL  STATE  NORMAL  UNI 

VERNON  A.  NQRTRUP 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
C  AHOK I A  TREATMENT  PLT. 
NAT  L    WEATHER  SERVICE 

RADIO  STATION  WBYS 
HOMER  JOHNSON 
JACK  A.  CAMPBELL 
WILLIAM  J.  PR ANGER 

S  CORPS  ENGINEERS 
HUBERT  BOHLEBER 

CITY  (JF  CENTRAL  I A 

5  CORPS  OF  ENGINEERS 
EASTERN  ILL.  UNIV. 
JOSEPH  H .  SOMHER 
ROBERT  W.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
CITY  ENGR  WATER  PURIF 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  CHICAGO 
CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  SANITARY  DIST 
CITY  ENGR  WATER  PURIF 
CITY  ENGR  WATER  PUR  I  f 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL   WEATHER  SERVICE 
DON  H,  CONNOR 
FRANK  K.  STANFORD 
R  ■   £.  PITRAT 
R.   G.  ANDERSON 
C  WARREN  BIRCHLER 

VILLAGE  OF  CRETE 
INTERSTATE  WATER  CC1 
OANVI LLE  SEWAGE  PLANT 
MRS  ETHELDA  C  SWlGART 
NORTHERN   ILLINIOS  UN  I V 
ROBERT  H.  NELL  I S 
DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTH 
ADA  A.  DE VI NE 
RADIO  STATION  WDON 
HAROLD  0.  PRICE 

MRS.   DEVERA  M,  GEBHART 
CLIFFORD  R.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E 
OEPT  JF  WATERWORKS 
RADIO  STATION  WFIW 
NOR  AH  YEACLE 
V  A  HALE 
JOHN  SCHRODER 
ALVIN  Hi  TIHM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


KROENCKE 
CITY  WATERWORKS 
RAIMASON  F.  SMITH 
GEBHAftD  WOODS  STATE  PK 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ORLEN  F.  RE1S 
U  S  CDRPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEER* 
ERNEST  M  IBNEN 
PAUL  E.  ARNULO 

LEROY  K.  HENDERSON 
WILLIAM  C,  HENG 
JOHN  W.  WYLOE 
HAROLD  W.  OAVIS 
HOWARD  E.  STAFFY 
ORVILLE  H.  JOHNES 
CLYDE  PITTHAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 

RICHAftO  T.  PATTIE 
JOHN  F,  HUSHRUSH 
CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CU 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WLDS  RAUIO 

JERSEYVlLLE  SWC  PLANT 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL    STATE  PENITENTIARY 

OELBERT  w.  KOfiRNER 
MUNICIPAL  SEWAGE   TR  PL 

ROBERT  CROSE 
STAR  COURIER 
KEWANEE  BAKER  PARK 
MRS.  0. a. PACE*  JR. 
JACK  H.  SHARPE 
BOYCE  0  HUMPHREYS 
ILL  DIV  OF  WATERWAYS 
CALVIN  L.  REYNOLOS 
VERNON  P.  GEHLBACH 
JOSEPH  6.  SENTENEY 


CHICAGO  SANITARY  DIST 
JOHN  0  BLAIR 
CARLIE  H  KULL 
VERNE  GEER 

HARVEY    B.  HARTLINE 

HARIILO  HYOE 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MRS.    ANTHONY  MlGNQNt 

LLOYO  J.  SIMPSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


O  1  n  1 1  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PRECIP. 

Sj 

SPECIAL 

MARSHALL  1  E 

3380 

07 

ERNEST  THQMAS  PINE 

HASON  CITY  1  NW 

5413 

MASON 

JAMES  Hi   HC  OONALD 

HATTOON 

0  7 

COLES 

39  28 

86  21 

718 

-15 

GENE  FRANCIS 

5*93 

:i 

MCHENRY 

42  IT 

ea  14 

742 

0.   W.   GUL  LANG 

5315 

GEORGE  W.  MARTIN 

55  i  ■ 

- 1 

5712 

MISS  KAY  GAjPARDO 

579  . 

■I 

ROCK  ISLAND 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

JT68 

03 

MRS  INEZ  M.  F 1 NLE Y 

HONTICELLO  NO  2 

3792 

05 

EARL  FISLER 

5S^0 

11 

*1  21 

510 

RAY  WEBB 

MORRISON 

b8j3 

01 

WHITESIDE 

41  49 

3P 

* 

CITY  OF  MORRISON 

MORPISONVILLE 

58*1 

06 

CHRISTIAN 

39  25 

89  28 

630 

MRS  DOROTHY  A  BOLLARO 

MORR I SONVI LLE  4  SE 

58*6 

06 

39  23 

89  24 

635 

i? 

7P 

H 

E  •  PAUL  BEATV 

3B  26 

87  46 

483 

6P 

68 

MOUNT  CARROLL 

5901 

42  OS 

89  59 

837 

ftp 

7A 

LEVI  C.  IINK 

MOUNT  OLIVE  I  E 

3917 

DC 

HAROLD  HARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

3927 

69  17 

645 

MOUNT  STERL I  NO 

b  5  3  -■ 

03 

711 

HOMER   Li  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

J   )  H  | 

■  ' 

38  19 

500 

HOWARD  HEANEY 

HOWE  AOUA 

S93 

01 

615 

MRS.   MARY  A,  OOOLEY 

MURPHYSaCPO  2  SW 

•  9  B  1 

JACKSON 

huRPHYSBORO  WTR  t  SEwER 

N4SHV I LLE  4  NE 

6011 

a 

WASHINGTON 

38  23 

SS>  20 

515 

6P 

6A 

DOYLE  CUHLMEYER 

NEW  BOSTON  OAM  17 

01 

MERCER 

41  11 

91  03 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

613* 

MENARD 

OIV  OF  PARKS  t  MEMOR 

NEwTQN  2  N£ 

6139 

SAM   PARR   STATE  PARK 

NOKOMI S 

6185 

06 

CARL  C  KEELE 

01 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

01 

6926 

02 

JOHN  A.  BEED 

PALEST  1 NE 

6956 

07 

514 

7A 

C.  E,  SCHUMACHER 

PARIS   1  H 

6605 

06 

U7 

CHRISTIAN 
EDGAR 

39  36 

87  42 

730 

7R 

EOGAR  ELECT  COOPERATIVE 

661 

07 

39  36 

87  42 

739 

7P 

TP 

C  ITY  QF  PAR  IS 

PARK  FOREST  WATER  CD 

ROBERT  G.  WARD 

03 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

67J  . 

NATl   WEATHER  SERVICE 

PEOTQNE 

1 1 

HRS  NANCY  L .  WELSH 

PERU  SEnAGE  PLANT 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

03 

MRS  DELLA  MAE  6QRK 

PITTSFIFLD  NO  2 

PIKE 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

It 

PIKE 

39  27 

90  52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

691 

L I V INGSTON 

40  53 

88  37 

647 

5P 

7A 

,  H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CU 

RANDOLPH 

ARTHUR  J,  BESSEN 

HRS ■    FRANK  STEWART 

7014 

COMMONWEALTH  EDISON  CU. 

A.   H.  GIBSON 

0  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER! 

QUINCY  M£HJR]AL  BRIDGE 

7081 

MR.    VIRGIL   C.  NIEWAMNEP 

RANTOUL 

7130 

03 

CHAMPAIGN 

40  19 

740 

5P 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

REO  BUD 

7131 

08 

RANDOLPH 

3B  13 

90  00 

450 

5P 

OLIN  F,  KETTELK AMP 

73*9 

Dl 

41  56 

69  U 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

WINNEBAGO 

HARRIET  L.  REIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

•OC  *  &  Of*  T 

ART  ATOR 

KENNIS  H  WALLACE 

GAIN  6AQS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

'  t  J  i 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM  WSMO 

'631 

07 

38  39 

86  56 

570 

6P 

6P 

SHABSONA  5  NNE 

7B33 

02 

OE  KALB 

41  50 

88  51 

870 

UNIV  OF  ILL  N  EXP  F1EL0 

SHAwrtEETQWN  NEW  TOWN 

ras9 

|  -j 

GALLATIN 

37  43 

88  11 

400 

fk 

JAKE  H.  STEWART 

7876 

07 

39  24 

88  47 

655 

CORPS  OF  ENGINEERS 

795J 

0! 

THELMA  LANE 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

WILLIAM  - ■  ■  MORGAN 

8131 

RANDOLPH 

RANCO  CORPORATION 

£179 

SANGAMON 

NATL  WEATHER  SERVICE 

11B9 

08 

89  36 

570 

BA 

CITY  WTR>  LIGHTCPWR. 

STICkNEY  W  SIDE   TR  WKS 

BZ7I 

32 

41  49 

63! 

B293 

>] 

JO  DAVIESS 

42  21 

1005 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

STRE  ATQR  2  ENE 

8353 

■  J 

LA  SALLE 

41  08 

66  48 

650 

61 

LARRY  C.  YUSKQ 

01 

MOULTR I E 

39  34 

66  37 

666 

CITY  UF  SULLIVAN 

JOHN  H.  CQALE 

860* 

0  1 

512 

ORVI L LE  L •  WEAVER 

8630 

41  03 

89  52 

76! 

E  H  OODEN 

868* 

07 

653 

DEKALB  AGRI  ASSN 

7A 

STATE  MATER  SURVEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANOALIA  1  SW 

8781 

07 

38  57 

99  06 

600 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

8783 

FAYETTE 

3B  59 

89  10 

532 

Nil 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VlRDEN  1  N 

8860 

01 

SANGAMON 

39  31 

89  46 

675 

WARREN  LAIR 

6870 

06 

39  37 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER   W.  CLARKE 

41  34 

89  35 

760 

6P 

*P 

VICTOR  V.  VALT 

B99l 

■■- 

4U  ^2 

89  25 

730 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSW 

>  00! 

OS 

38  20 

90  09 

645 

S» 

BA 

EUGENE  L.  HC  MURTRY 

»oa . 

■.'5 

40  41 

87  46 

620 

31 

SP 

RADIO  STATIuN  WGFA 

. - 

87  S3 

70C 

6A 

RADIO  STATION  HKRS 

WAYNE  CITY 

WAYNE 

38  21 

88  35 

7A 

PAUL  F .  NICHOLS 

ME NONA 

■ 

MARSHALL 

41  04 

89  04 

665 

WALTER  J.  WEN/,  L  AF  F 

WEST  SALEM 

9193 

.  ) 

38  31 

88  00 

445 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PACE 

88  U4 

5P 

SP 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL   1  E 

jb 

GREENE 

39  26 

90  23 

576 

5P 

58 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

9274 

CLAY 

36  38 

88  16 

E.   LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

9354 

SHELBY 

39  26 

88  36 

a-! 

it 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

.p 

03 

KNOX 

40  47 

90  01 

680 

OR  A  L.  DELL 

I     DRAINAGE  CODE:     l-ILLDiOIS   2-K ASK ASKIA    3-LAKE  MICHIGAN   4 -MISSISSIPPI    5-OHIO   6-ROCK  7-WABASH 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
SEPTEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Ocoanle  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A" ,  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in    HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS. "  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °f,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tons  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  arc  for  the  24  hours'cndlng 
at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  li,  pan  as  recorded  during  24  hoursTc-ndlni.-  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  tne  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  Julv  issue 
of  this  bulletin.  * 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tho 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATIONNAND  DIVISIONAL  D, 


Tomperalure 


SUUoo 
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;  3 
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5  ° 
1  a 
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t 
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3  • 
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ki 

8  ft 

si 

ll 

4          •  • 

NORTHWEST  01 

ALE00 

71.3 

50.2 

60.8 

5.4 

68 

1 

35 

26 

167 

0 

0 

0 

0 

DIXON 

72.8 

48.8 

60.8 

6.6 

90 

24 

32 

12 

175 

2 

0 

1 

0 

FREEPORT 

70.2 

49,5 

39.9 

7.8 

87 

1 

31 

12 

198 

0 

0 

1 

0 

FULTON  DAM  13 

72.3 

51  .* 

61.9 

90 

1 

34 

12 

143 

1 

c 

0 

0 

GALVA 

70.9 

49.1 

60.0 

4.6 

89 

1 

34 

31 

192 

0 

0 

0 

0 

GENESED 

71.5 

49. 2 

60.4 

90 

1 

3-. 

31 

180 

1 

0 

0 

0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

73.5 

46.3 

59.9 

69 

1 

29 

12 

194 

0 

0 

2 

0 

KEWANEE 

71. 5M 

50.5 

61  .OM 

67 

1 

39 

12« 

147 

0 

c 

0 

0 

MOl I NE  WSO  r 

70.9 

48.8 

59.9 

5.1 

67 

1 

32 

314 

195 

0 

c 

i 

a 

MORRISON 

73.3 

49.0 

61.2 

6.7 

91 

1 

30 

12 

163 

1 

0 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

71.9 

48.1 

60.0 

7.0 

88 

24 

29 

12 

195 

0 

0 

2 

0 

PAW  PAW 

70.5 

48.9 

39.7 

88 

1 

35 

7 

194 

0 

D 

0 

0 

ROCHELLE   6  NW 

69.8 

47.5 

58.7 

SB 

1 

32 

12 

223 

0 

0 

1 

a 

RDCKFORO  WSO                    / /R 

69.7 

48.7 

59 . 2 

6.7 

90 

1 

34 

314 

209 

1 

c 

0 

0 

STOCKTON 

68.0 

48.3 

58.2 

64 

1 

32 

12 

230 

0 

0 

1 

0 

TISKILWA 

74.2 

49.1 

61.7 

90 

1 

30 

12 

158 

1 

0 

1 

1 

WALNUT 

72.5 

50.4 

61.5 

6.5 

88 

1 

35 

7 

156 

0 

0 

0 

n 

DIVISION 

60.3 

6.1 

•       •  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

66.  * 

46.5 

57.5 

69 

l 

30 

13 

254 

0 

0 

2 

0 

AURORA  COLLEGE 

71.8 

46.3 

59.1 

5.8 

90 

1 

31 

12 

211 

1 

0 

2 

0 

B  AR  R 1 NGTON  1  SE 

69.0 

48.3 

58.7 

68 

1 

30 

124 

224 

0 

0 

2 

0 

CHICAGO  0  HARF  WSO  R 

71.3 

52.0 

61.7 

8.6 

90 

1 

36 

31 

154 

1 

a 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

69,  A 

53.6 

61.5 

5.8 

92 

1 

41 

31 

149 

1 

0 

0 

0 

CHICAGO  WSO  //R 

71.8 

52.5 

62.2 

7.1 

92 

! 

37 

31 

146 

2 

0 

0 

0 

OE  KALB 

69.  1 

48.4 

58.8 

6,0 

68 

1 

33 

314 

214 

0 

0 

0 

0 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

74.2 

49.7 

62.0 

7.1 

91 

\ 

31 

12 

147 

2 

0 

1 

0 

JOL I ET 

75.6 

50.7 

63.2 

92 

35 

12 

120 

2 

0 

0 

0 

MARENGO 

70.7 

48.5 

59.6 

90 

2+ 

29 

12 

201 

2 

0 

1 

0 

OTTAWA 

74.7 

51.8 

63.3 

7.8 

93 

36 

12 

118 

2 

0 

0 

0 

PARK  FOREST 

70.5 

49 . 7 

60 .  1 

89 

} 

34 

31 

185 

j 

0 

0 

0 

PERU  SEWAGE  PLANT 

73.3 

48.9 

61.1 

5.2 

90 

31 

12 

174 

1 

c 

1 

WAUKEGAN  A  WSW 

67.8 

48.5 

58.2 

4.8 

89 

2* 

34 

13 

243 

0 

0 

0 

a 

WHEATON  3  SE 

73.7 

47.4 

60.6 

90 

1 

30 

12 

170 

I 

a 

1 

0 

DIVISION 

60.5 

6.1 

WEST  03 

GALES6URG 

70.5 

49.9 

60.2 

87 

1 

35 

31 

179 

0 

0 

0 

a 

GOLDEN  1  NW 

73.7 

51.4 

62.6 

68 

24 

"Si 

31 

128 

0 

0 

0 

i 

LA  HARPE 

72.8 

50. 1 

61.5 

5.1 

89 

\ 

32 

31 

144 

0 

0 

1 

0 

MONMOUTH 

71.5 

50.2 

60.9 

5 . 3 

69 

34 

314 

160 

0 

0 

0 

suincy 

72.8 

55.1 

64.0 

6.0 

86 

1 

39 

31 

98 

: 

0 

0 

0 

QUINCV   FAA  AIRPORT 

70. A 

49.9 

60.2 

86 

35 

31 

180 

; 

0 

0 

0 

RUSHVILLE 

71.5 

50.8 

61.2 

4.1 

88 

34 

31 

161 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.5 

4 .  8 

•      •  * 

CENTRAL  OA 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

74.4 

51.8 

63.1 

6.4 

86 

2* 

32 

12 

128 

: 

0 

1 

0 

CHENOA 

73.7 

48.7 

61.2 

90 

1 

35 

284 

165 

i 

a 

0 

0 

DECATUR 

73.9 

50.5 

62 . 2 

4.5 

91 

I 

34 

12 

134 

i 

0 

0 

e 

FARMER  CITY 

7A.2M 

51. 2M 

62.  7M 

89 

1 

33 

12 

121 

0 

0 

0 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

7*. 7 

49.7 

62.2 

5.7 

69 

1 

32 

12 

131 

0 

0 

1 

0 

LACON  2  E 

73. A 

48.9 

61.2 

88 

1 

33 

124 

167 

LINCOLN 

72.9 

51.5 

62.2 

5.7 

67 

1 

35 

12 

134 

c 

c 

c 

0 

MASON  CITY  1  NW 

73.8 

50.0 

61.9 

86 

1 

32 

31 

143 

a 

0 

1 

0 

MINONK  3  NE 

7A.2 

47.9 

61.1 

88 

2* 

ii 

12 

166 

0 

0 

1 

0 

PEORIA  WSO  //R 

70.7 

49 . 2 

60 . 0 

186 

0 

a 

0 

0 

PRINCEVILLE   I  N 

73.0 

51.4 

62.2 

90 

1 

36 

314 

138 

i 

0 

c 

0 

DIVISION 

61.8 

5.5 

•      •  . 

EAST  0! 

DANVILLE 

7A.0 

48.5 

61.3 

5.4 

69 

32 

12 

145 

a 

0 

1 

0 

HOOPESTON 

72.3 

50.7 

61.5 

5.6 

69 

36 

12. 

143 

a 

a 

0 

0 

KANKAKEE  3  SW 

73.7 

49.5 

61.6 

6.4 

90 

33 

12 

148 

i 

0 

c 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

73.6 

48.7 

61.2 

90 

36 

14 

158 

i 

0 

0 

a 
- 

PONTUC 

74.2 

50.3 

62.3 

6.1 

89 

24 

34 

12 

133 

0 

0 

0 

RaNTOUL 

7S.2 

51.6 

63.4 

90 

37 

7 

107 

1 

a 

c 

0 

URBANA 

72.9 

51.7 

62.3 

5.7 

90 

38 

14 

129 

i 

0 

G 

0 

WATSEKA  2  NW 

72.5 

49.5 

61.0 

88 

31 

31 

16S 

j 

a 

2 

0 

DIVISION 

61.6 

6.0 

recipilalion 


2.65 
1.97 
1.42 
2.12 
2.84 

2.45 
1.73 
2.49 
2.64 
2.23 

1.63 
1.33 
2.31 
1 .99 
2.03 

2.24 
1.77 


1.67 
.95 

1.03 
.72 
.70 

.85 


.63 
2  .44 

1.47 
.91 
1.90 
1.71 
.79 


2.82 
2.55 
2.51 
3.65 
2.64 

3.71 
4.05 


.94 
1,10 
2 

1 

2.5< 

1.77 
1.36 
1.31 
1.21 
1.71 

3.13 

1.74 


.88 

1.04 
.39 


2.33 
.72 
1.16 


.18 
.31 

.82 
1.67 
.22 
.71 


.94 


2.03 
2.01 


1.93 
.85 


1.86 
.74 
.08 


1,33 
.82 


2.18 
2.17 
2.33 
2.24 
1.56 


2.29 
1.61 


.82 
.64 
.40 
.90 
1.43 

1.48 
1.22 
2.04 
.60 
.60 

.72 
1.00 

.91 
1.06 

.50 

1.00 
1.13 


.36 
.30 

.27 
1.02 
.39 
.33 
.93 

.87 
.55 
1.34 
.89 
.51 


1.38 
1.54 
1.62 
2.33 
1.52 

1.82 
2.21 


.60 
1.69 


.1? 
.97 
.57 
.37 
.90 


25 
21 
.5A|  13 


Soo  Roloronco  Notes  Following  Stallon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


CARL  I NVI LLE 
EDNAROSVILLI 
GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 
GR 1GGSV1 LLE 

HARDIN 

HILLS60R0  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JERSEVVI LLE  2  SW 
MEDORA 

HDRR I SQNVI LLE  *  SE 
MOUNT  OLIVE  1  E 
P  ANA 

pleasant  hill 
springfield  wso 

springfield  »  se 
t  a ylor v i l  l  e 

VIROEN   1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 


1.36 
1.11 
1.22 


1.09 
1.20 
.9* 

2.21 
1.93 
2.64 


H 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


.40 
.03 
.01 
.40 
.36 

1.66 


.74     .02  .02 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

L AWRENCEV I LLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOWEAOUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSMO 

TUSCOLA 

VANDAL  I A   PAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


1.09 
2.90 
.68 


1.20 
.15 
.12 


.06 
.02 


.02 
.09 
.  05 


SOUTHWEST 


US 


ANNA  1  E 

6ELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO 

CAR60NDALE  SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

C06DEN  2  S 

OU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA  1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


2.41 
1.35 
.92 


.06 

T 

.20 


.18 

.03 


2. 18 
1.03 
.62 


.17 
.11 
T 

2.21 


.10     .10  .01 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  DAM  52 

C ARM  I   6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  OAM  51 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARMEL  1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETDWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


1.61 
1.07 
.97 


1.90 
1.65 
1.54 
1.16 


2.00 
1.35 
.66 


.03  .46 

•  15 
.50 

•  29 

•  17 

.02 

1.33 


1.26 
.02 
.43 


See  jelerence  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

•          •  * 

NORTHWEST 

01 

Aledu 

MAX 
M1N 

SB 
66 

86 
63 

71 
57 

70 
46 

73 
50 

70 
44 

66 

37 

64 
46 

58 

40 

62 
38 

64 

42 

37 

64 
43 

74 
41 

81 

5 : 

76 
50 

78 
51 

81 
60 

77 
62 

78 
59 

to 

61 

68 

60 

65 
57 

t  7 

g ! 

70 
56 

76 
55 

72 
59 

69 
33 

78 
46 

79 
90 

52 
36 

71.3 
30.2 

DIXON 

MAX 
MIN 

90 
6? 

90 
62 

76 
64 

71 
46 

74 
45 

68 

43 

66 
35 

65 
43 

55 

y< 

63 
36 

65 
36 

70 
32 

67 
45 

71 
38 

80 
45 

76 
46 

78 
49 

81 
55 

75 
63 

80 
58 

6 

63 

73 
61 

68 
55 

63 
54 

65 
55 

76 
52 

70 
35 

70 
36 

79 
45 

60 
39 

7!> 
34 

72.6 
46.8 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

87 
67 

B6 
65 

't 
61 

68 
46 

71 
48 

64 
47 

62 
33 

62 
44 

53 
42 

61 
38 

61 

43 

65 

31 

67 
43 

70 
40 

n 

42 

70 
44 

75 
47 

79 
57 

73 
63 

77 
59 

71 
60 

71 
62 

64 
53 

57 
5  6 

65 

57 

75 
55 

TO 

5  3 

68 
33 

73 
42 

79 
38 

73 
36 

70.2 
49.3 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

90 
67 

87 
61 

77 
60 

70 
50 

73 
51 

67 
49 

65 
41 

63 
43 

64 
40 

63 
42 

62 
48 

68 
34 

63 
48 

73 
39 

78 
48 

75 
50 

76 
51 

81 
57 

78 
66 

60 
59 

72 
60 

68 
60 

67 
57 

5  7 
55 

70 
54 

73 
53 

73 
it 

69 
42 

76 
50 

60 
38 

73 
38 

72.3 
51.4 

GALVA 

MAX 
MIN 

69 
66 

87 

62 

87 
64 

71 
46 

70 
47 

76 
43 

68 
39 

66 
39 

61 
38 

51 
37 

60 
40 

6  3 

41 

68 
42 

58 

42 

71 
42 

B0 
52 

76 
51 

76 
54 

81 
60 

71 
60 

78 
60 

72 
59 

67 
56 

6'' 

55 

60 
55 

69 
54 

75 
56 

68 
39 

68 
40 

76 
50 

78 
34 

70.9 
49.1 

GENE  SEO 

MAX 
MIN 

90 
6« 

89 
63 

72 
52 

70 
47 

74 
51 

69 
44 

67 
37 

63 
45 

55 
40 

62 
39 

66 
42 

70 

33 

58 
40 

73 
41 

s; 
49 

76 
48 

78 
50 

83 
59 

72 
61 

81 
60 

71 
6C 

70 
61 

66 
56 

61 
16 

72 
53 

77 
53 

il 

•7 

70 
38 

79 
45 

61 
44 

52 
34 

71.3 
49.  2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

89 
59 

88 
54 

S3 

63 

70 
41 

79 
40 

69 
42 

65 

32 

60 
35 

56 
34 

61 
33 

64 

41 

69 
29 

63 
46 

72 
34 

81 
42 

78 
47 

78 
48 

3? 

52 

78 
61 

84 
53 

76 
63 

71 
57 

70 
53 

66 
55 

69 
56 

73 
43 

73 
55 

71 
34 

80 
38 

61 
95 

75 
33 

73.3 

KGNANEE 

MAX 
MIN 

87 
63 

84 

62 

71 
58 

70 
51 

77 
50 

75 
45 

63 
40 

62 
43 

62 
40 

61 

40 

64 
39 

69 
39 

66 
48 

71 
41 

rg 
46 

74 
49 

75 
53 

80 
52 

75 
63 

80 
60 

74 
60 

69 
60 

67 
56 

64 

57 

69 
55 

74 

52 

72 
57 

68 
42 

46 

58 

4  ■ 

71.5 
50.5 

MOLINE  WSO 

MAX 
MIN 

87 
68 

86 
65 

71 
50 

70 
46 

74 
46 

69 
42 

65 
37 

64 
43 

55 
40 

63 
41 

65 

37 

70 
32 

55 
44 

74 

41 

80 
48 

77 
48 

76 
50 

B2 
61 

71 
62 

79 
60 

72 
6  2 

70 
61 

63 
57 

61 
57 

f  1 
55 

77 
58 

68 

47 

68 
37 

79 
45 

61 
42 

52 
32 

70.9 
66,1 

MURR I  SON 

MAX 
MIN 

91 
61 

86 
62 

79 
59 

71 
48 

74 
43 

72 
47 

66 
34 

66 

41 

62 
39 

63 
38 

64 
41 

69 

30 

67 
43 

74 
36 

B0 
46 

80 
50 

75 
50 

83 
48 

81 
66 

80 
61 

77 
61 

71 
60 

63 
56 

62 
53 

71 
57 

77 
54 

76 
57 

69 
33 

76 
48 

78 
61 

66 
37 

73.3 
49 « 0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

88 

63 

88 
60 

81 
61 

68 
44 

73 
44 

67 
43 

64 

32 

64 
42 

59 
39 

62 
36 

63 
41 

67 
29 

66 

41 

73 
37 

8: 
41 

73 
47 

77 
49 

82 
55 

76 
65 

78 
58 

72 
60 

72 
61 

66 
53 

5~ 
55 

70 
52 

76 
53 

70 
56 

69 
33 

73 
47 

79 
37 

7  1 
34 

71.9 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

88 
64 

86 
63 

86 
65 

68 
46 

68 
45 

73 
45 

63 
35 

63 
40 

60 
41 

48 
36 

59 
40 

63 
36 

60 
48 

63 
36 

68 
41 

78 
41 

74 

52 

75 
54 

78 

50 

70 
58 

79 
58 

71 
56 

72 
61 

69 
60 

65 
60 

63 
59 

73 
5  • 

73 
51 

73 
36 

78 
90 

78 

36 

70.3 
46.9 

ROCHELLE  6  Nw 

MAX 
MIN 

88 

62 

85 
57 

80 
58 

66 
43 

71 
42 

64 
45 

60 
33 

60 
41 

55 
38 

59 
35 

62 
40 

66 

32 

63 

45 

67 
37 

75 
43 

73 
46 

74 
48 

77 
55 

73 
63 

78 
59 

73 
62 

70 
60 

64 

54 

62 
55 

62 
50 

74 
51 

69 
53 

66 
34 

74 
45 

79 
95 

72 
33 

69,8 
47.5 

RQCKFORD  WSO 

MAX 
MIN 

90 
63 

88 
61 

71 
51 

69 
47 

72 
45 

64 
43 

63 
35 

64 

41 

51 
41 

61 
39 

63 
38 

68 
34 

69 
44 

70 
42 

7  8 
45 

72 
50 

77 
53 

8- 
58 

69 
63 

80 
62 

68 
64 

72 
60 

60 
56 

62 
57 

63 

53 

76 
53 

68 

49 

66 
33 

74 
48 

79 
45 

52 
34 

69.7 
48.7 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

57 

61 

60 

65 
44 

70 
48 

62 
46 

62 
37 

60 
37 

50 
39 

59 
39 

56 
37 

68 

32 

63 
44 

70 
40 

74 
46 

67 
47 

73 
48 

78 
55 

74 
64 

73 
58 

72 
58 

67 
60 

60 
52 

57 

53 

56 
54 

72 
54 

68 
57 

64 
35 

70 
45 

76 
57 

71 
34 

68. 0 

48.3 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

90 
65 

89 

84 

72 
44 

79 
47 

72 
46 

66 

64 

58 
38 

63 
35 

66 

JO 

66 

73 

6  3 

78 

78 

83 

78 

82 
61 

78 

6  " 

73 
61 

69 
57 

64 
58 

70 
57 

76 

50 

73 
57 

69 
36 

7B 
4 1 

BO 

76 
38 

74.2 
49.1 

WALNUT 

•          •  * 

MAX 

88 
6$ 

87 
62 

83 
62 

70 
47 

74 
51 

70 
45 

65 

35 

63 

42 

60 
40 

60 
36 

65 

42 

6  8 

39 

65 
47 

71 
38 

B0 
50 

77 
48 

77 
52 

82 
57 

76 
65 

81 
60 

74 
62 

72 
61 

66 
56 

62 
56 

68 

56 

73 
54 

70 

54 

69 
37 

78 
52 

79 
95 

71 
36 

72.5 
50.4 

NORTHEAST 

02 

ANTIUCH  2  NW 

MAX 
MIN 

B9 
61 

87 
59 

86 
58 

74 
46 

6B 
45 

72 
47 

60 
34 

61 
34 

57 
39 

53 
39 

60 
42 

61 

31 

67 
30 

67 
42 

65 
42 

69 
44 

68 
48 

73 
53 

69 
54 

72 
61 

75 
53 

68 
59 

66 

53 

56 

53 

59 
55 

65 

52 

74 

54 

69 
37 

63 
38 

69 

41 

73 
37 

68,4 

46.5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 

60 

78 
59 

69 

42 

76 
41 

65 
47 

63 
32 

59 
37 

54 
35 

60 
35 

63 
35 

69 
31 

69 
42 

70 
35 

81 

42 

72 
47 

78 
48 

77 
48 

78 
57 

82 
54 

73 
58 

70 
57 

6? 

51 

64 
54 

69 
54 

76 
47 

73 
53 

70 
35 

78 
44 

79 
36 

66 
36 

71.6 
46.3 

BARR I NGTON  1  S6 

MAX 

Mm 

88 
66 

84 

62 

BO 
64 

68 
45 

72 
44 

65 
42 

60 
30 

58 
44 

52 
44 

58 
37 

58 
44 

64 

30 

64 

48 

66 
38 

80 
46 

76 
45 

72 
50 

72 
53 

76 
60 

78 
56 

70 
59 

68 

60 

62 
53 

60 
56 

68 
54 

72 
50 

6  > 
56 

68 
35 

68 

42 

74 
46 

70 
36 

69.0 
48  .  3 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 
MIN 

90 
71 

89 
69 

75 
57 

70 
50 

79 
52 

66 
46 

64 
39 

59 
45 

56 
43 

62 
43 

66 

42 

70 
39 

70 
48 

70 
46 

77 
50 

68 
52 

76 

51 

77 
56 

83 
64 

81 
59 

73 
66 

71 
59 

62 
57 

64 
61 

69 

59 

78 
57 

74 
54 

65 
40 

72 
45 

60 
95 

55 
36 

71.3 
52.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

92 
70 

89 
69 

'3 
59 

72 
59 

78 
53 

65 

50 

62 
45 

56 
48 

55 
45 

60 
44 

65 
46 

68 
43 

68 
49 

69 
45 

74 
55 

64 
55 

68 

55 

6» 
58 

81 
62 

79 
58 

75 
63 

68 
58 

60 
57 

62 
59 

63 
58 

76 
55 

74 
56 

63 
46 

68 

52 

79 
54 

ST 
41 

69.4 
53.6 

CHICAGO  WSO 

MAX 
MIN 

92 
71 

91 
69 

75 
59 

69 
51 

78 
50 

65 
45 

62 
40 

56 
46 

54 
43 

61 
44 

64 
45 

70 
39 

70 
48 

73 
44 

81 

52 

71 

53 

76 
54 

76 
58 

84 

63 

62 
58 

80 
66 

72 
60 

64 
58 

66 
61 

69 
57 

76 
55 

7S 
55 

64 
44 

74 
50 

80 
54 

56 
37 

71.6 
52.5 

DE  KAL9 

MAX 
MIN 

88 
67 

87 
62 

•1 
53 

68 
46 

72 
44 

63 
45 

62 
35 

61 
42 

50 
37 

59 
38 

62 
39 

66 
33 

68 
45 

68 
40 

77 
46 

72 
48 

76 
49 

76 
54 

71 
62 

79 
60 

67 
62 

71 
59 

59 
54 

65 
56 

63 
54 

74 
51 

6  7 
49 

70 
40 

75 
47 

78 
91 

51 

33 

69.1 
48  .  4 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
62 

81 
66 

72 
46 

80 
48 

69 
46 

69 
34 

58 
37 

53 
41 

62 
37 

67 

42 

70 
31 

70 
50 

72 
38 

84 
45 

77 
46 

79 
46 

•t 
55 

82 
61 

84 
62 

76 
62 

73 
60 

68 
56 

66 
59 

70 
58 

77 
51 

76 
57 

73 
43 

80 
41 

81 
55 

75 
3T 

74.2 
49.7 

JOLIET 

MAX 
MIN 

92 
65 

90 
64 

87 

60 

71 
49 

77 
48 

75 
45 

65 
39 

65 
43 

56 
42 

62 
39 

65 
45 

70 
35 

71 
50 

72 
42 

B4 
48 

84 
49 

78 
50 

77 
55 

82 
61 

84 
54 

81 
63 

73 
62 

70 
55 

64 
56 

70 
59 

79 
51 

61 
58 

75 
41 

82 
47 

61 
39 

80 
39 

75.6 
50.7 

MARENGO 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
65 

81 
65 

69 
45 

73 
45 

66 
44 

65 
35 

62 
42 

58 
39 

62 
38 

62 
39 

69 
29 

70 
46 

68 
40 

75 
44 

71 
46 

76 
50 

7^ 

51 

70 
62 

78 
61 

71 
55 

69 
61 

66 
53 

62 
53 

65 
56 

72 
52 

68 

55 

67 
36 

70 
41 

77 
54 

73 
35 

70.7 
48.5 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

93 
70 

91 
64 

76 
65 

73 
50 

80 
50 

70 
48 

68 
38 

61 
43 

54 
43 

64 
38 

69 
45 

72 
36 

69 
53 

74 
41 

86 
44 

79 
50 

82 
50 

s; 

5  6 

79 
64 

86 
58 

70 
64 

74 
62 

67 
57 

67 
59 

71 
57 

77 
32 

73 
58 

75 
40 

81 
46 

82 

61 

70 

39 

74.7 
51.8 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

39 
67 

87 
67 

73 
57 

70 
47 

73 
47 

63 
43 

63 
37 

56 
43 

54 
43 

60 
39 

63 
40 

67 
37 

69 
45 

69 
39 

81 

5'. 

70 
51 

73 
51 

74 
52 

81 

60 

82 
52 

7' 

61 

68 
58 

61 
56 

63 
57 

68 
53 

75 
52 

74 
54 

70 
39 

78 
48 

78 
98 

59 
3- 

70.5 
49.7 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

65 

85 
60 

7  ? 
61 

68 
44 

76 
44 

66 
43 

67 
34 

68 
40 

48 
16 

58 
34 

41 

31 

47 

36 

4  4 

82 
49 

48 

57 

64 

59 

67 

61 

51 

58 

57 

53 

63 

35 

44 

92 

37 

73.3 
46.9 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
62 

86 
66 

70 
50 

68 
48 

74 
,7 

62 
38 

62 
38 

58 
38 

55 

42 

61 

61 
35 

66 
34 

65 
43 

51 

4  2 

64 

48 

64 

49 

65 

66 

78 

70 

70 

66 
54 

5  9 
54 

60 

63 

■ 

71 
4 1 

57 

64 

re 

67,6 
46.5 

WHEATOM  3  SE 

»          •  » 

MAX 
MIN 

90 
64 

89 
60 

65 
62 

70 
44 

77 
41 

70 
44 

64 
35 

63 
36 

65 
38 

60 
39 

63 
04 

69 

3  0 

70 
48 

70 
38 

80 
43 

80 
46 

76 
46 

75 
5C 

80 
60 

80 
50 

to 

56 

71 
60 

67 
53 

66 
57 

70 
56 

77 
50 

7« 

56 

72 
35 

77 
42 

79 
90 

■* 
35 

73.7 
47,4 

WEST 

73 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

87 
67 

86 
65 

72 
52 

70 
47 

76 
48 

69 
44 

65 
36 

63 
43 

54 
63 

61 
38 

64 
43 

68 
36 

62 
47 

73 
42 

■  1 
4* 

75 
54 

71 
53 

31 

60 

71 
61 

78 
60 

'1 

6'. 

67 
59 

63 
56 

52 
5' 

69 
S3 

75 
35 

b" 
49 

69 
39 

78 
52 

79 
43 

55 
3^ 

70.3 
49.9 

Sm  Rafarapca  NolM  Following  StaUOB  tad«x 


DAILY  TEMPERATURES  iu«w» 

Conllnued    OCTObER  1971 


Day  of  Month 

A 
01 

Station 

1  r 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

88 

88 

74 

72 

78 

71 

66 

62 

62 

63 

67 

74 

6S 

75 

84 

75 

81 

83 

72 

79 

75 

71 

62 

63 

72 

76 

73 

74 

8 1 

81 

76 

73.7 

Mm 

64 

62 

62 

47 

49 

43 

36 

48 

39 

37 

42 

36 

50 

39 

53 

54 

55 

61 

65 

62 

62 

56 

59 

54 

57 

53 

59 

40 

53 

60 

35 

51.4 

LA  HARPE 

MAX 

89 

86 

76 

72 

77 

70 

67 

64 

56 

63 

66 

72 

62 

73 

61 

73 

79 

83 

72 

78 

72 

71 

66 

62 

71 

77 

71 

70 

80 

80 

76 

72.8 

M1N 

65 

64 

55 

45 

46 

45 

38 

46 

39 

36 

43 

35 

49 

39 

50 

52 

54 

59 

61 

59 

60 

58 

56 

54 

54 

52 

59 

39 

50 

60 

32 

50.1 

MONMOUTH 

MAX 

89 

86 

72 

71 

76 

70 

66 

63 

55 

62 

65 

68 

63 

70 

61 

73 

78 

81 

72 

75 

71 

67 

62 

60 

70 

76 

70 

70 

78 

79 

75 

71.5 

M1N 

65 

47 

49 

45 

36 

45 

42 

38 

43 

34 

47 

40 

49 

52 

52 

59 

66 

59 

61 

59 

57 

56 

51 

52 

57 

38 

49 

59 

34 

50.2 

QUINCV 

MAX 

88 

85 

75 

72 

78 

70 

66 

61 

56 

66 

67 

72 

66 

76 

80 

75 

79 

61 

73 

76 

73 

67 

63 

62 

72 

76 

72 

72 

80 

81 

76 

72.8 

Mm 

69 

67 

61 

51 

54 

56 

44 

52 

47 

41 

47 

42 

52 

44 

57 

57 

61 

63 

68 

64 

65 

58 

56 

55 

57 

56 

57 

45 

57 

64 

39 

55.1 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

84 

72 

71 

77 

68 

65 

59 

52 

61 

65 

7  1 

65 

72 

61 

73 

78 

81 

68 

77 

71 

64 

6  2 

61 

71 

71 

80 

5  5 

70,4 

M1N 

65 

64 

51 

48 

48 

46 

40 

43 

39 

38 

44 

40 

40 

39 

52 

51 

58 

61 

65 

63 

59 

57 

56 

55 

55 

53 

49 

41 

50 

42 

35 

49.9 

RUSHVlLLE 

MAX 

88 

86 

85 

73 

77 

70 

66 

59 

53 

61 

65 

70 

65 

72 

75 

76 

80 

62 

69 

78 

69 

62 

63 

64 

69 

69 

71 

69 

74 

79 

76 

71.5 

*         •  • 

MIN 

64 

62 

62 

48 

53 

46 

39 

45 

38 

38 

42 

36 

49 

44 

54 

54 

58 

60 

64 

59 

56 

52 

54 

56 

56 

56 

4  1 

4  2 

34 

50.8 

CENTRAL 

04 

blooming-ton  normal 

MAX 

88 

88 

83 

71 

79 

77 

66 

63 

56 

59 

65 

70 

70 

72 

82 

82 

74 

81 

80 

82 

81 

71 

70 

65 

69 

73 

75 

73 

79 

79 

78 

74.4 

Mm 

69 

64 

66 

48 

48 

45 

37 

44 

41 

36 

42 

32 

56 

39 

53 

52 

51 

60 

63 

61 

62 

60 

56 

58 

57 

54 

57 

39 

55 

62 

38 

51.8 

chenoa 

MAX 

90 

88 

83 

73 

82 

72 

65 

55 

55 

59 

64 

72 

67 

72 

84 

78 

78 

62 

82 

84 

76 

71 

69 

65 

68 

74 

74 

73 

80 

82 

68 

73.7 

MIN 

72 

64 

62 

46 

46 

44 

37 

39 

39 

37 

43 

35 

47 

35 

50 

46 

46 

52 

60 

50 

58 

59 

54 

58 

56 

51 

52 

35 

45 

54 

37 

48.7 

DECATUR 

MAX 

91 

89 

75 

75 

80 

69 

66 

61 

57 

60 

67 

74 

68 

73 

65 

77 

74 

83 

81 

84 

70 

70 

67 

66 

68 

74 

76 

75 

82 

81 

68 

73.9 

Mm 

66 

64 

64 

47 

45 

44 

36 

46 

39 

36 

42 

34 

52 

37 

47 

53 

54 

57 

61 

53 

60 

60 

58 

57 

57 

52 

53 

43 

49 

58 

39 

50.5 

FARMER  CITY 

MAX 

89 

87 

78 

72 

82 

69 

67 

62 

61 

68 

71 

69 

73 

62 

76 

74 

80 

61 

62 

74 

72 

68 

66 

68 

73 

76 

73 

79 

79 

74.2 

MIN 

64 

63 

63 

46 

46 

45 

36 

43 

36 

43 

33 

51 

37 

48 

51 

51 

57 

60 

53 

61 

60 

56 

59 

58 

52 

56 

4  1 

50 

65 

51.2 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

89 

88 

82 

72 

79 

77 

68 

66 

59 

62 

67 

72 

71 

74 

83 

78 

79 

83 

76 

80 

78 

70 

67 

67 

70 

75 

74 

74 

60 

80 

75 

74,7 

Mm 

67 

59 

64 

48 

45 

47 

39 

46 

4  1 

36 

44 

32 

51 

36 

45 

49 

49 

56 

63 

55 

60 

58 

56 

55 

54 

54 

54 

40 

46 

54 

37 

49,7 

LACDN  2  E 

MAX 

88 

87 

85 

70 

76 

70 

65 

61 

56 

61 

64 

70 

66 

72 

60 

60 

76 

82 

78 

82 

79 

69 

67 

65 

70 

75 

72 

71 

79 

79 

76 

73.4 

Mm 

64 

60 

62 

45 

46 

50 

33 

38 

39 

35 

38 

33 

50 

36 

52 

54 

46 

53 

63 

53 

60 

57 

53 

55 

54 

50 

56 

39 

42 

60 

35 

48.9 

LINCOLN 

MAX 

67 

85 

83 

69 

79 

69 

64 

60 

53 

59 

66 

70 

trf 

72 

61 

75 

75 

62 

79 

81 

73 

71 

67 

69 

69 

79 

76 

73 

78 

79 

71 

72.9 

MIN 

65 

62 

64 

46 

47 

47 

39 

44 

41 

38 

46 

35 

54 

39 

48 

54 

54 

56 

63 

56 

63 

61 

57 

59 

57 

53 

56 

41 

51 

56 

39 

51.5 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

88 

86 

76 

72 

80 

71 

66 

57 

55 

61 

67 

72 

65 

74 

83 

77 

78 

83 

78 

62 

75 

70 

67 

77 

70 

75 

76 

74 

80 

80 

72 

73.8 

Mm 

65 

62 

64 

47 

45 

46 

36 

45 

39 

38 

43 

33 

51 

36 

47 

51 

51 

59 

65 

54 

61 

60 

57 

58 

52 

52 

53 

39 

47 

59 

32 

50.0 

H I NQNK  3  NE 

MAX 

88 

88 

85 

72 

77 

73 

67 

64 

58 

60 

65 

70 

69 

72 

62 

79 

77 

62 

80 

82 

60 

70 

70 

64 

67 

75 

73 

72 

80 

80 

78 

74.2 

Mm 

65 

60 

63 

46 

45 

38 

35 

39 

38 

35 

41 

32 

48 

35 

48 

45 

48 

52 

61 

53 

61 

59 

54 

57 

56 

51 

53 

35 

42 

55 

34 

47.9 

PEORIA  WSO 

MAX 

87 

87 

71 

70 

79 

68 

63 

57 

52 

60 

64 

70 

63 

72 

80 

75 

75 

61 

72 

60 

67 

70 

65 

65 

70 

75 

73 

69 

78 

79 

54 

70.7 

Mm 

66 

63 

52 

48 

45 

43 

37 

42 

39 

40 

38 

34 

40 

36 

49 

53 

52 

61 

65 

59 

61 

60 

57 

57 

55 

52 

46 

40 

51 

49 

35 

49.2 

PRINCEVILLE  1  N 

MAX 

90 

87 

85 

72 

77 

73 

67 

65 

59 

60 

64 

70 

67 

72 

80 

79 

74 

79 

74 

80 

75 

69 

69 

69 

70 

73 

70 

68 

74 

77 

72 

73.0 

»          *  • 

MIN 

68 

65 

62 

48 

49 

47 

36 

44 

40 

40 

45 

36 

50 

41 

52 

52 

52 

60 

65 

60 

62 

60 

90 

56 

55 

54 

56 

40 

50 

59 

36 

51.4 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

89 

88 

83 

75 

80 

70 

65 

68 

64 

60 

66 

70 

65 

73 

80 

77 

75 

78 

61 

60 

75 

71 

67 

66 

69 

74 

78 

75 

79 

79 

73 

74.0 

Mm 

62 

59 

62 

47 

44 

45 

38 

38 

44 

39 

42 

32 

43 

35 

42 

56 

49 

52 

52 

48 

56 

60 

58 

57 

59 

47 

57 

41 

44 

50 

45 

48.5 

HQOPESTON 

MAX 

89 

87 

81 

71 

78 

67 

63 

60 

55 

58 

66 

70 

65 

72 

60 

78 

74 

76 

60 

60 

73 

70 

65 

66 

68 

73 

76 

73 

78 

79 

68 

72.3 

Mm 

65 

63 

62 

50 

50 

48 

36 

42 

44 

39 

45 

36 

48 

41 

49 

58 

51 

53 

59 

5 1 

58 

59 

57 

58 

58 

49 

55 

4  1 

49 

55 

42 

50.7 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

90 

88 

85 

71 

80 

72 

63 

61 

56 

60 

65 

70 

70 

70 

82 

78 

76 

76 

82 

81 

78 

72 

67 

63 

69 

75 

73 

73 

80 

60 

77 

73.7 

MIN 

64 

61 

66 

46 

44 

42 

36 

40 

39 

39 

45 

33 

48 

38 

45 

53 

50 

54 

60 

53 

60 

58 

57 

60 

59 

51 

56 

37 

47 

55 

38 

49.5 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

90 

88 

85 

69 

80 

72 

65 

58 

56 

60 

66 

71 

69 

72 

82 

76 

73 

79 

82 

82 

72 

71 

69 

64 

66 

76 

76 

73 

60 

81 

74 

73.6 

Mm 

62 

63 

63 

47 

46 

45 

37 

39 

40 

37 

43 

37 

46 

36 

51 

53 

45 

52 

59 

50 

59 

59 

56 

60 

58 

49 

46 

37 

44 

32 

38 

48.7 

PONTIAC 

MAX 

89 

89 

85 

72 

SO 

75 

67 

64 

55 

60 

64 

70 

68 

71 

82 

83 

78 

79 

80 

82 

79 

71 

71 

65 

68 

75 

72 

78 

79 

76 

74.2 

Mm 

68 

61 

65 

49 

49 

45 

39 

42 

42 

37 

44 

34 

51 

37 

47 

50 

50 

54 

60 

54 

6  1 

60 

55 

59 

56 

51 

56 

40 

.8 

55 

39 

50.3 

RANTOUL 

MAX 

90 

89 

87 

74 

80 

60 

68 

64 

64 

60 

67 

71 

71 

72 

81 

79 

75 

80 

83 

81 

80 

70 

70 

64 

69 

75 

76 

75 

60 

79 

78 

75.2 

Mm 

65 

67 

65 

49 

47 

46 

37 

43 

43 

38 

45 

39 

50 

39 

49 

59 

55 

55 

60 

54 

62 

61 

57 

59 

57 

51 

55 

42 

54 

55 

42 

51.6 

URBANA 

MAX 

90 

88 

77 

74 

80 

70 

66 

66 

53 

60 

68 

71 

67 

73 

80 

76 

74 

80 

82 

81 

69 

72 

62 

65 

69 

74 

76 

76 

80 

60 

60 

72.9 

Mm 

65 

66 

58 

50 

49 

47 

42 

43 

44 

39 

44 

39 

46 

38 

50 

59 

54 

56 

60 

36 

63 

61 

58 

60 

52 

50 

54 

46 

53 

56 

44 

51.7 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

88 

87 

82 

67 

78 

70 

64 

61 

55 

58 

64 

69 

68 

72 

79 

76 

74 

76 

80 

60 

75 

73 

66 

65 

67 

73 

73 

72 

78 

77 

75 

72.5 

*           *  * 

Mm 

67 

65 

60 

42 

44 

45 

36 

45 

41 

38 

46 

32 

40 

36 

47 

54 

50 

54 

61 

53 

60 

59 

57 

56 

59 

53 

57 

40 

«7 

59 

31 

49.5 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

90 

SS 

88 

75 

73 

80 

70 

70 

70 

55 

63 

69 

74 

68 

77 

78 

77 

76 

78 

79 

80 

69 

70 

66 

65 

71 

73 

77 

77 

79 

79 

74.4 

Mm 

65 

58 

64 

54 

52 

52 

45 

42 

44 

41 

42 

38 

4  1 

44 

46 

53 

54 

57 

57 

57 

57 

59 

59 

56 

55 

5\ 

5 1 

43 

43 

52 

44 

50.8 

CARL INV I LLE 

MAX 

89 

89 

82 

75 

82 

74 

69 

70 

67 

62 

70 

74 

70 

75 

63 

79 

80 

77 

81 

62 

71 

68 

66 

65 

68 

74 

78 

76 

80 

79 

73 

75.1 

Mm 

65 

6  1 

64 

47 

47 

44 

37 

44 

38 

37 

45 

32 

53 

3  9 

46 

52 

52 

58 

64 

52 

62 

59 

60 

57 

56 

52 

58 

45 

59 

36 

50.4 

GRIGGSVILLE 

MAX 

87 

86 

74 

73 

8  1 

70 

67 

62 

55 

62 

67 

72 

66 

75 

83 

76 

79 

81 

82 

79 

71 

67 

63 

64 

71 

75 

73 

75 

80 

8  1 

76 

73,3 

Mm 

66 

65 

63 

51 

53 

49 

41 

51 

41 

40 

47 

35 

52 

43 

57 

52 

56 

61 

65 

59 

63 

59 

58 

56 

57 

54 

56 

43 

50 

60 

37 

52.9 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

88 

88 

79 

75 

72 

73 

69 

71 

63 

62 

70 

74 

70 

77 

62 

78 

79 

79 

63 

62 

71 

71 

65 

67 

69 

73 

79 

77 

61 

80 

74 

74.9 

Mm 

66 

63 

64 

49 

49 

49 

42 

48 

41 

39 

43 

42 

53 

42 

52 

55 

56 

57 

61 

56 

58 

60 

60 

57 

55 

52 

57 

46 

56 

58 

42 

52.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

90 

83 

66 

73 

71 

79 

69 

67 

63 

52 

60 

66 

72 

64 

73 

62 

80 

80 

81 

74 

81 

70 

70 

64 

65 

69 

74 

75 

75 

80 

60 

73.2 

Mm 

67 

63 

63 

50 

48 

49 

38 

37 

43 

40 

39 

34 

34 

36 

41 

50 

52 

52 

60 

56 

56 

61 

59 

57 

56 

53 

53 

38 

38 

46 

36 

48.6 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

88 

87 

85 

75 

81 

79 

70 

70 

68 

62 

69 

72 

72 

75 

80 

78 

78 

76 

76 

60 

78 

65 

68 

66 

69 

73 

77 

77 

79 

80 

78 

75.3 

Mm 

64 

58 

64 

45 

43 

45 

39 

48 

39 

37 

43 

32 

55 

37 

42 

50 

54 

59 

65 

55 

62 

60 

5  9 

59 

5 j 

56 

39 

46 

56 

37 

50.2 

MORRISONVILLE   4  SE 

MAX 

90 

88 

77 

75 

82 

71 

67 

70 

54 

62 

69 

73 

69 

76 

62 

79 

80 

61 

32 

83 

72 

68 

63 

67 

68 

72 

78 

72 

79 

79 

70 

74.1 

Mm 

64 

62 

65 

47 

47 

45 

37 

44 

41 

37 

43 

35 

52 

36 

50 

52 

54 

59 

62 

50 

62 

60 

60 

59 

56 

52 

55 

44 

49 

56 

41 

50.8 

PAN* 

MAX 

86 

86 

76 

73 

60 

72 

66 

69 

66 

60 

67 

71 

67 

74 

79 

75 

76 

60 

61 

81 

71 

70 

66 

68 

66 

72 

77 

75 

78 

78 

71 

73.5 

Mm 

65 

64 

66 

49 

48 

49 

42 

46 

43 

39 

45 

37 

54 

41 

50 

56 

53 

59 

61 

54 

62 

62 

56 

58 

56 

53 

58 

47 

51 

37 

44 

52.6 

See  Reference  Noleu  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

  UllUBEK 

Day  o!  Month 

IV  11 
01 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

0< 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

SPRINGFIELD  MSO 

MAX 

90 
69 

89 
67 

73 
S3 

71 
49 

83 
49 

71 
46 

66 
38 

65 
47 

53 
41 

62 
37 

69 
41 

74 
36 

66 
42 

76 
40 

64 

51 

79 
55 

80 
57 

84 

62 

60 
66 

64 

57 

5^ 
64 

71 
61 

66 
59 

63 
97 

69 
98 

73 
35 

77 
33 

76 
44 

81 

32 

61 

96 

60 
36 

74.1 
91.6 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 
MIN 

89 

67 

89 
65 

8? 

74 
49 

71 
SO 

66 
43 

65 
44 

53 
37 

60 
42 

69 
36 

74 
39 

74 
41 

76 

44 

84 

52 

79 
54 

80 
54 

64 

56 

i' 
55 

61 
54 

69 

60 

69 
59 

63 
60 

68 
57 

66 
55 

62 
33 

70 
43 

73 
47 

77 
51 

76 
40 

73.2 
30.9 

VIRDcN   1  N 

MAX 

MIN 

90 
67 

89 
62 

s? 
69 

74 
48 

82 
47 

72 
47 

69 
37 

69 
41 

56 
42 

62 
40 

70 
45 

35 

53 

52 

47 

52 

52 

56 

8 1 
64 

7  2 
52 

62 

70 
56 

65 
51 

6  8 
96 

69 
52 

79 
S3 

76 
57 

77 
42 

80 
46 

80 
99 

73 
38 

74.8 
S1.0 

WHITE  HALL  1  E 
*  • 

• 

MAX 
MIN 

8" 

88 

60 

86 

6  I 

75 
47 

8 1 
44 

71 

47 

70 
39 

67 
42 

67 
42 

61 
40 

77 
41 

72 
3? 

71 
55 

72 
46 

62 
47 

77 
53 

80 
55 

79 
50 

74 
64 

61 
37 

62 

69 

60 

66 
61 

69 
98 

70 
53 

76 
49 

77 
57 

76 
40 

61 
49 

61 
98 

76 
41 

73.6 

51. 0 

EAST  SOUTHEAST 

07 

Charleston 

MAX 
MIN 

6* 

86 
66 

81 
6  9 

73 
50 

79 
48 

74 
49 

64 

40 

66 
46 

61 
47 

59 

39 

67 
45 

69 
38 

63 

52 

73 
43 

78 

48 

72 
60 

71 
54 

79 
58 

80 
61 

80 
59 

73 
61 

70 
60 

66 
57 

67 
97 

67 
56 

74 
52 

74 
90 

73 
47 

36 

78 
60 

74 
46 

72.2 
S2.8 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

92 

89 
63 

99 
65 

80 
50 

85 
46 

79 
45 

70 
42 

70 
42 

t  1 
48 

60 
40 

70 
42 

75 
32 

73 
53 

70 
39 

30 
44 

76 
46 

78 
48 

B9 
55 

86 
64 

96 

51 

63 

62 

76 
54 

67 
60 

76 
99 

76 
59 

76 
56 

76 

53 

77 
47 

83 

42 

82 

91 

76 
53 

77.9 
SO. 6 

FLORA  5  Nw 

MAX 
MIN 

93 
60 

90 
59 

e- 

65 

80 
47 

83 
44 

75 
44 

70 
35 

73 
43 

6  • 

48 

65 
37 

75 
42 

73 
30 

72 
54 

60 
36 

"7 

47 

77 
54 

76 
51 

81 

;  1 

84 

56 

75 
46 

75 
61 

73 
60 

66 

!  1 

72 
96 

76 
49 

78 
49 

61 
58 

61 
46 

64 

43 

82 
S3 

7? 
47 

77.8 
49.8 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 
61 

86 
60 

75 
51 

80 
47 

79 
49 

67 
41 

66 
38 

66 
48 

62 
40 

70 
45 

72 
34 

70 
49 

73 
38 

72 
44 

75 
59 

76 
53 

79 
55 

81 
58 

81 
SO 

60 
5! 

75 
61 

71 
59 

5  ' 
99 

69 

60 

74 
46 

76 
56 

77 
45 

79 
48 

79 
31 

78 

90 

73.4 
30.6 

MATTOON 

MAX 
MIN 

90 

88 

81 

75 
49 

80 
48 

69 
47 

65 
42 

68 
47 

55 
42 

60 
39 

66 

42 

70 
35 

68 
44 

73 
40 

77 

4  7 

75 
56 

72 
53 

80 
56 

82 
59 

=  1 

SO 

69 
62 

72 
61 

64 

5" 

0" 

58 

69 
54 

74 
52 

76 
57 

75 
45 

79 
51 

79 

se 

67 
43 

73.4 
31.2 

HOWE  AQUA 

MAX 

MIN 

91 
63 

89 
62 

84 
65 

76 
45 

82 

43 

72 
3' 

71 
39 

70 
45 

61 
41 

62 
37 

69 

42 

73 
33 

70 
53 

76 
36 

92 
49 

79 
51 

78 
53 

83 
5' 

'64 
61 

84 
54 

73 
62 

74 
62 

73 
61 

71 
39 

69 
58 

76 
52 

76 
56 

76 
42 

80 
SO 

61 
93 

72 
42 

76,3 
30.3 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

89 

91 
63 

86 

77 
50 

81 
47 

72 
49 

66 
39 

70 
44 

6t 
48 

62 
39 

72 
44 

74 
i  3 

70 
51 

78 
39 

73 
40 

78 
59 

73 
55 

82 
57 

84 

52 

94 
!  4 

73 
61 

75 
61 

68 
58 

73 
56 

70 
57 

77 
50 

90 
57 

80 
45 

63 
49 

62 
94 

73 

90 

76.4 
31.2 

OlNEV  2  S 

MAX 
MIN 

92 
63 

92 
61 

88 

78 
51 

81 
43 

7* 
46 

69 
42 

71 
42 

67 
49 

63 
37 

73 
44 

74 

32 

72 
51 

79 
38 

74 
-r' 

78 
59 

76 
55 

s: 
59 

83 
60 

62 
54 

•' 

60 

77 
62 

70 
60 

71 

53 

70 
56 

77 
49 

SO 
56 

61 
46 

83 
51 

82 
54 

73 
90 

77.0 
Si. 7 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 
63 

86 

78 
53 

80 
49 

71 
48 

67 
40 

68 
44 

66 

47 

62 
39 

72 
44 

72 
35 

71 
52 

77 
41 

73 
5? 

73 
59 

72 
53 

79 
56 

82 
59 

81 
50 

70 
60 

75 
52 

6  = 

58 

t  ■ 
57 

70 
61 

75 
50 

80 

5' 

80 
47 

81 
49 

80 
93 

61 
45 

75.1 
51.7 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

91 
66 

89 
66 

83 
66 

75 
49 

80 
50 

70 
45 

65 
39 

66 
45 

62 
47 

60 
40 

69 
45 

71 
36 

66 

50 

75 
41 

79 

50 

77 

60 

75 
54 

BC 
51 

61 
61 

61 
51 

71 
6C 

75 
60 

67 
96 

66 
96 

70 
59 

74 
S3 

76 
56 

78 
46 

79 
52 

79 
98 

79 
47 

74,5 
52.2 

SALEM  WSMO 

MAX 
MIN 

89 
63 

89 
62 

80 

67 

78 
49 

82 
45 

72 
46 

68 
39 

72 
47 

1 1 
48 

62 

36 

72 
44 

74 
34 

69 

53 

76 
40 

73 
49 

77 
55 

78 
57 

76 
61 

83 
59 

8? 

92 

76 
61 

74 
60 

67 
61 

71 
59 

69 
54 

73 
51 

61 
56 

60 
47 

83 
49 

91 
96 

71 
91 

75.7 
52.0 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

VANOALIA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
63 

87 

62 

74 
57 

74 
47 

82 
44 

70 
48 

69 
35 

73 
46 

55 
41 

63 
39 

70 
37 

75 
30 

68 
42 

77 
33 

9 : 
46 

77 
53 

79 
55 

78 
60 

83 
57 

63 

53 

6  B 
63 

71 
62 

D  4 

60 

7  0 

66 
54 

7  \ 
SO 

7  8 

52 

79 
53 

60 
47 

80 
95 

63 
45 

74.2 
50.3 

WINDSOR 

•  * 

* 

MAX 

min 

89 
65 

SB 
64 

78 
66 

75 
50 

8 1 
49 

74 
48 

67 
39 

69 
39 

67 
43 

62 
37 

69 

43 

72 
39 

66 
43 

76 
38 

76 

47 

78 
54 

77 
54 

81 
55 

62 
55 

94 
48 

73 
58 

72 
59 

70 
56 

71 
57 

69 
58 

74 

51 

77 
55 

73 
42 

80 

49 

80 

90 

73 
39 

50.0 

SOUTHWEST 

08 

ann;  1  e 

MAX 

Mm 

88 
63 

87 

63 

86 

62 

76 
57 

78 
53 

74 
54 

70 
46 

72 
47 

66 

47 

64 
41 

76 
47 

78 
44 

76 
55 

81 
45 

73 
54 

80 
56 

74 
60 

72 
61 

80 

55 

81 
57 

70 
61 

74 
56 

77 
55 

73 
50 

69 
55 

74 
SO 

Be 

56 

81 

50 

63 
56 

77 
93 

67 
55 

76.1 
33.7 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 
MIN 

91 
58 

89 
61 

68 

77 
45 

83 
40 

82 
44 

72 
37 

76 

42 

75 
46 

64 

36 

75 
40 

76 
39 

73 
54 

76 

41 

78 
53 

81 
38 

80 
56 

80 

6C 

B3 
59 

83 
45 

82 

62 

77 
59 

70 
62 

67 
61 

71 
51 

74 
49 

82 
55 

61 
41 

62 
42 

82 
S3 

F9 
52 

78.3 

50.6 

CAHOKIA 

MAX 

Mm 

92 
60 

90 
60 

90 
62 

71 
51 

74 
49 

92 
49 

67 

40 

71 
39 

75 
45 

61 
39 

64 
42 

74 
34 

77 
47 

73 
39 

79 

41 

81 
54 

79 
54 

76 
60 

73 
60 

7* 
50 

63 
50 

70 
62 

71 
61 

66 
59 

67 
56 

69 
45 

76 
49 

81 
46 

73 
45 

78 
43 

73 
43 

73.3 
49.3 

CAIRO  WSO 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 
68 

86 
69 

74 
61 

78 
55 

76 
56 

71 
52 

77 
56 

68 
49 

65 
45 

61 
48 

77 
49 

78 
56 

82 
51 

74 
61 

82 

60 

75 
65 

75 
66 

80 
62 

78 
58 

69 
65 

75 
63 

74 
61 

69 

37 

69 

57 

75 
34 

61 
59 

61 
53 

83 
37 

77 
61 

66 
55 

76.3 
38.0 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

MAX 
MIN 

89 
62 

88 

62 

85 

66 

78 
54 

79 
47 

76 
5. 

71 
43 

71 
48 

7C 
51 

65 
41 

77 
43 

77 
36 

75 
51 

80 
40 

71 
52 

79 
56 

79 
57 

73 
61 

82 
56 

91 
50 

75 
61 

75 
64 

73 
61 

69 
60 

70 
55 

74 
SO 

61 
60 

61 
43 

83 
47 

80 
S3 

74 
55 

76.8 
52.9 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

90 
67 

88 
65 

65 

76 
53 

74 

50 

82 
48 

72 
43 

65 
43 

73 
47 

58 
38 

62 
40 

72 
37 

75 
40 

70 
46 

77 
47 

74 

55 

71 
55 

79 
58 

73 
61 

82 
5' 

63 
62 

66 
62 

71 
61 

65 
56 

67 

5? 

68 
54 

73 
54 

79 
49 

80 
34 

SO 
37 

79 
50 

74.7 
32.6 

COBDEN  2  S 

MAX 

Mm 

89 

61 

88 
64 

97 

75 
51 

79 
43 

77 
44 

74 

42 

64 
48 

69 
44 

66 
3' 

78 

46 

77 
48 

80 
52 

80 
40 

61 
54 

80 
57 

75 
55 

80 

57 

81 

50 

78 

57 

77 
t : 

74 
57 

77 
53 

73 
46 

77 
SO 

74 
S3 

60 
59 

80 

51 

83 
56 

82 
34 

74 
59 

77.6 

32.1 

DU  SUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

91 
61 

92 
62 

89 

69 

84 

44 

a: 

40 

72 
*  ■ 

65 
35 

76 
43 

34 

77 

51 

82 
39 

^- 
52 

64 

56 

80 
58 

bt 
61 

84 

59 

84 

50 

-0 

5'. 

71 
60 

74 
53 

74 
57 

73 
56 

73 
50 

61 
57 

62 
47 

85 
46 

63 
S3 

77 
92 

79.8 
31.9 

HAKANDA    1  NW 

MAX 
MIN 

89 
6* 

88 

52 

84 

76 
55 

77 
55 

75 
53 

72 
44 

70 
52 

68 
47 

63 
40 

76 
45 

79 
4  1 

75 
57 

60 
45 

73 
6; 

78 
59 

80 
58 

71 
63 

81 

60 

60 

53 

7  4 

62 

73 
62 

73 
61 

54 

96 

69 
33 

74 
54 

Be 
99 

62 
49 

64 

60 

60 
60 

69 
93 

76.0 
34.7 

MAR  ION   4  NNE 

MAX 
MIN 

90 
61 

89 

60 

87 

5' 

74 
53 

76 
44 

75 
50 

67 
44 

71 
47 

7  0 
4  7 

64 
39 

75 
41 

16 
34 

76 
53 

78 
38 

7: 
;  i 

76 
57 

79 
54 

74 

61 

81 
58 

-■  7 
54 

•- 

61 

73 
64 

7? 

61 

69 

60 

69 
56 

74 
51 

60 
99 

82 

50 

84 

30 

60 
37 

7? 
5  5 

76.3 
32.7 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
64 

81 

77 
53 

82 
49 

79 
52 

70 
44 

74 
51 

70 
- ! 

62 
39 

74 
43 

.'4 
44 

72 
54 

80 
45 

'4 

50 

76 
56 

76 
55 

•f 

SC 

83 
61 

81 
54 

69 
63 

70 
61 

69 
61 

66 
5" 

67 
56 

73 
53 

11 

5" 

79 
47 

82 
54 

80 
39 

7: 
5: 

76.0 
34.2 

SPARTA 

MAX 

MIN 

89 

63 

89 
62 

86 

77 
49 

82 
45 

60 

51 

78 
45 

73 
56 

74 
43 

64 
41 

76 
45 

77 
34 

75 
57 

60 
39 

77 

4« 

79 
56 

76 
60 

S3 
5  = 

83 
49 

79 
52 

75 
64 

71 
62 

71 
62 

-j  . 

99 

69 
52 

73 
53 

8  - 
5» 

80 
47 

63 
48 

80 
34 

78 

92 

77.7 
52.8 

WATERLOO  1  WSW 
•  • 

Mm 

90 
66 

90 
62 

ae 

66 

76 
51 

64 
48 

3  ; 
5 

74 
42 

75 
52 

67 
45 

63 
37 

75 
45 

79 

»7 

77 
45 

80 
41 

79 
54 

83 
57 

81 

59 

77 

60 

83 
62 

84 

57 

79 
6' 

70 
62 

H 
61 

6! 
59 

74 
55 

73 
31 

81 
96 

63 
47 

86 

53 

62 

37 

79 
49 

78.4 
53.3 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

Mm 

92 
64 

90 
65 

88 

64 

75 
56 

80 

50 

74 

5: 

70 
43 

71 
44 

6* 

64 

37 

75 
45 

42 

75 
51 

80 

44 

77 
54 

74 
56 

76 
56 

7P 

6  1 

81 
58 

91 
54 

74 
56 

75 
62 

72 
5» 

70 
I' 

71 
56 

77 
55 

6" 
5" 

60 

32 

83 
56 

81 

36 

76 
55 

76.9 
33.9 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 

Mm 

90 
63 

89 
62 

87 
65 

75 
58 

74 
53 

75 

5i 

72 
45 

75 
46 

72 
51 

66 
40 

78 
41 

7! 

4" 

78 
49 

82 
45 

76 
57 

80 
57 

73 
61 

77 
63 

81 
59 

61 

53 

75 
62 

75 
63 

76 
66 

71 
60 

70 
54 

76 
30 

73 
98 

82 
47 

84 

31 

76 
S3 

79 
58 

77.3 
34.3 

Sn  Ral«ranc«  Not»»  Following  Station  InoV 
-  129  - 


DAILY  TEMPERATURES  uumis 

Continued  OCTOBER  1971 


Day  of  Month 

0 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1  1 

12 

13  1 

 ' 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

DIXON  SPRINGS  AG*  C 

MAX 

91 

87 

85 

75 

77 

76 

71 

72 

71 

63 

75 

78 

78 

80 

7» 

80 

80 

76 

79 

79 

78 

73 

74 

73 

74 

74 

80 

83 

84 

84 

79 

77.7 

Mm 

60 

63 

66 

64 

45 

50 

49 

50 

5  3 

40 

45 

37 

5* 

40 

53 

56 

60 

64 

58 

60 

62 

6 1 

63 

61 

2 

50 

54 

59 

60 

54,9 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

MAX 

87 

91 

B9 

77 

79 

76 

69 

73 

70 

64 

73 

71 

75 

77 

75 

74 

77 

76 

80 

79 

77 

74 

73 

72 

72 

74 

77 

77 

80 

80 

77 

76.3 

MIN 

62 

62 

60 

50 

46 

52 

43 

50 

50 

38 

47 

34 

52 

40 

51 

51 

52 

60 

5  8 

56 

64 

62 

62 

58 

58 

50 

57 

5 1 

5 1 

50 

56 

52.7 

HARR I S8URG 

MAX 

90 

89 

88 

77 

79 

75 

70 

72 

70 

63 

77 

78 

78 

80 

76 

78 

78 

77 

82 

82 

76 

74 

72 

71 

72 

75 

80 

82 

83 

81 

75 

77.5 

MIN 

61 

61 

63 

57 

47 

49 

44 

45 

50 

40 

43 

35 

49 

40 

51 

58 

59 

58 

55 

52 

61 

63 

58 

59 

56 

47 

55 

47 

49 

53 

57 

52.3 

MCLEANS80R0  2  E 

MAX 

92 

91 

88 

79 

81 

77 

69 

71 

70 

67 

79 

77 

76 

82 

71 

75 

60 

75 

83 

63 

7* 

75 

70 

75 

73 

78 

81 

63 

84 

83 

79 

78.1 

MIN 

59 

59 

61 

50 

43 

46 

41 

43 

46 

35 

38 

33 

49 

37 

4-* 

55 

55 

57 

55 

50 

60 

58 

60 

59 

56 

50 

58 

50 

50 

56 

55 

50.7 

HT  CARHEL  1  NNW 

MAX 

91 

88 

86 

76 

78 

73 

66 

69 

66 

63 

75 

74 

74 

78 

68 

77 

76 

78 

81 

81 

73 

74 

72 

69 

70 

75 

79 

80 

81 

80 

75 

75.7 

68 

68 

6  S 

57 

51 

4 1 

41 

52 

58 

55 

61 

49 

53.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

93 

91 

87 

80 

83 

78 

71 

72 

70 

72 

76 

78 

73 

81 

76 

77 

79 

76 

84 

85 

77 

75 

70 

70 

71 

75 

81 

62 

85 

85 

78 

76.4 

MIN 

63 

62 

65 

51 

46 

51 

44 

48 

48 

3« 

44 

36 

54 

40 

52 

57 

57 

60 

57 

52 

62 

61 

61 

59 

57 

53 

57 

51 

50 

49 

52 

52.8 

ROSICLARE 

MAX 

87 

84 

85 

73 

76 

73 

66 

72 

69 

63 

73 

73 

75 

77 

69 

76 

74 

72 

77 

78 

73 

72 

72 

70 

74 

72 

78 

79 

80 

76 

76 

74.7 

MIN 

62 

62 

62 

61 

51 

52 

44 

46 

52 

40 

41 

38 

50 

44 

53 

53 

57 

59 

56 

53 

61 

63 

55 

60 

59 

51 

56 

46 

51 

58 

58 

53.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.2 

c 

CO 
D) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

o. 

o 

o> 

o 

°i 

L. 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Fastei 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

o 

o> 

o 
to 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO 

40 

SW 

27 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

8 

56 

5.1 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

21 

3.7 

10.0 

48++ 

20 

27 

78 

83 

57 

65 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

12 

6.0 

CHICAGO  WSO 

21 

3.5 

9.2 

38 

S 

27 

76 

81 

60 

64 

4 

3 

4 

0 

0 

0 

11 

71 

5.7 

MOLINE  WSO 

21 

3.7 

8.5 

39 

SW 

27 

80 

85 

57 

64 

2 

6 

2 

3 

0 

0 

13 

61 

5.5 

PEORIA  WSO 

20 

3. A 

8.8 

35 

SW 

27 

83 

89 

60 

66 

6 

2 

3 

1 

0 

0 

12 

63 

5.5 

ROCKFORD  WSO 

21 

3.1 

9.9 

32++ 

23 

27 

84 

89 

59 

65 

13 

3 

1 

1 

1 

0 

19 

5.7 

SPRINGFIELD  WSO 

19 

3.7 

9.9 

36 

SW 

27 

77 

84 

52 

60 

5 

3 

2 

1 

0 

0 

11 

65 

4.6 

Sco  Rolerente  Notes  Following  Station  Index 
-  130  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 
OCTOBER  1971 


Station 

Day 

Ol  Monlh 

0  s  ? 
1-  < 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

•  26 

.  26 

•  11 

.20 

.  16 

.24 

.10 

.06 

.09 

.21 

•  1 1 

.15 

.21 

.16 

.12 

.13 

.16 

.06 

.16 

.09 

•  03 

.07 

.03 

.07 

.13 

•  17 

.20 

.14 

.16 

.23 

4  .  548 

WIND 

50 

45 

50 

62 

50 

93 

26 

42 

52 

57 

B4 

28 

61 

55 

5 

47 

39 

45 

63 

36 

36 

22 

37 

29 

37 

37 

137 

79 

36 

72 

120 

1654 

MAX 

86 

8* 

80 

73 

71 

68 

71 

70 

64 

62 

67 

65 

67 

69 

76 

75 

74 

77 

73 

76 

84 

70 

70 

64 

68 

72 

70 

71 

69 

73, 

70 

72.1 

MIN 

6B 

64 

67 

52 

51 

49 

45 

47 

44 

39 

45 

43 

31 

45 

SO 

56 

56 

58 

65 

64 

63 

63 

60 

36 

39 

54 

37 

43 

30 

61 

42 

53.8 

•    •  • 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.41 

.26 

.  27 

.  12 

.20 

.  20 

.26 

•  12 

.11 

.07 

•  09 

•  14 

.16 

.07 

.13 

.11 

.19 

.15 

.10 

.13 

.  15 

.05 

■  02 

.07 

.06 

.09 

•  21 

■  11 

.10 

■  26 

4.45 

WIND 

21 

13 

3 

18 

31 

45 

53 

17 

31 

38 

38 

26 

34 

59 

49 

20 

11 

17 

25 

33 

22 

10 

21 

31 

31 

33 

34 

ne 

16 

31 

93 

1044 

MAX 

89 

88 

84 

75 

75 

75 

70 

70 

65 

59 

59 

70 

71 

65 

71 

75 

74 

78 

78 

76 

79 

67 

70 

60 

63  68 

70 

71 

73 

73 

74 

72.2 

MIN 

65 

64 

63 

52 

49 

49 

42 

42 

43 

39 

39 

40 

39 

41 

41 

47 

55 

57 

57 

57 

56 

61 

5* 

36 

56 

49 

49 

46 

46 

33 

47 

50.4 

•       •  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  A  SE 

EVAP 

.12 

•  65 

.  29 

.  16 

.0, 

.33 

.16 

• 

.22 

.  ?9 

•  1 1 

.  20 

.  2  i 

■  02 

■  12 

.02 

.08 

.  19 

.37 

.07 

•  23 

4  •  3  IB 

WIND 

45 

43 

52 

47 

*47 

* 

• 

199 

62 

57 

94 

132 

45 

45 

57 

40 

73 

116 

45 

79 

17 

51 

68 

94 

• 

112 

119 

43 

59 

118 

1939 

MAX 

90 

88 

87 

7* 

71 

_ 

71 

63 

55 

62 

69 

70 

70 

72 

82 

77 

80 

60 

78 

79 

66 

71 

66 

71 

72 

73 

72 

72 

76 

62 

73.8 

MIN 

69 

58 

68 

54 

53 

m 

_ 

50 

46 

42 

42 

45 

46 

45 

46 

52 

58 

57 

62 

62 

61 

63 

62 

60 

61 

56 

36 

49 

49 

34 

46 

54.3 

•       •  • 

SOUTHWEST  OB 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.25 

.21 

.27 

.10 

.13 

.24 

.23 

.19 

.11 

.12 

.14 

•  18 

.23 

.10 

.19 

.07 

.06 

.11 

.07 

.16 

.18 

.05 

.07 

.03 

.06 

.14 

.20 

.11 

.12 

.?» 

4.S3B 

WIND 

69 

46 

89 

52 

48 

72 

75 

40 

106 

74 

B7 

52 

78 

50 

56 

27 

32 

41 

63 

55 

43 

?c 

54 

90 

52 

96 

136 

35 

51 

130 

1964 

MAX 

87 

85 

84 

72 

70 

74 

71 

71 

64 

61 

62 

68 

69 

67 

71 

68 

66 

76 

69 

77 

77 

66  71 

64 

73 

66 

66 

70 

72 

73 

71 

71.2 

MIN 

64 

63 

63 

54 

50 

51 

45 

45 

47 

39 

41 

40 

43 

46 

46 

52 

56 

58 

60 

39 

62 

62 

60 

37 

34 

54 

57 

47 

34 

54 

<.« 

32.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


4> 

1 

Day  ol  month 

■ 

Station 

HI 

•0 

M 

a 

1  INI 

6- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

URBANA 

4 

7A» 

72 

72 

71 

67 

65 

64 

62 

60 

60 

57 

57 

56 

58 

57 

58 

61 

62 

63 

64 

64 

65 

63 

66 

65 

64 

62 

62 

60 

6C 

60 

61 

62.6 

MA) 
MIt 

74 
71 

7< 
72 

74 
71 

71 
67 

68 
65 

67 
64 

67 
62 

63 
60 

61 
60 

60 
57 

58 

37 

58 
56 

59 
56 

59 

57 

59 

37 

62 
58 

63 
61 

64 
62 

65 
63 

66 
64 

65 
64 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

65 

64 

65 
62 

63 
62 

63 
60 

61 
60 

62 
61 

62 

61 

64.4 
62.2 

a 

7At 

73 

72 

71 

69 

68 

67 

65 

63 

62 

60 

39 

59 

60 

59 

59 

62 

62 

63 

64 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

64.0 

MAX 

MIN 

73 
71 

73 
72 

73 
71 

72 
6? 

70 
68 

68 

67 

68 
65 

63 
63 

63 
62 

62 
60 

6C 
59 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

62 
59 

64 
62 

64 
62 

64 
63 

66 
64 

65 
63 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

66 
64 

64 
63 

64 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
62 

63.0 
63.6 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION  i 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE  , 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

:  TEMP. 

PRECIP. 

i 

SPECIAL 

H 

ALEOO 

MERCER 

GENE  l  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

0CB2 

o: 

WARREN 

61  09 

90  3* 

694 

B, 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAM  26 

OUT 

30  53 

90  11 

*3; 

7< 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

61 

J.   BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NM 

AAGONNE  NATIONAL  LAB 

AUGUSTA 

AURORA  COLLEGE 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  N£ 

fl ARR INGTON  1  SE 

COOK 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0*4! 

0  6 

PIKE 

39  41 

91  03 

64( 

7i 

GEORGE  E.  GRIOER 

0*92 

01 

*0  01 

90  26 

44! 

7i 

THOMAS  E.  PHELPS 

GEORGE  KAPUSTA 

BELV1DERE  1  E 

IEHTLEV  1  E 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BLOOM I NOT ON  WATERWORKS 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BROOKPOAT  DAH  52 

MASSAC 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1161 

'-It 

ST.  CLAIR 

38  3* 

90  13 

40( 

64 

CAHOKIA  TREATMENT  PUT. 

I  166 

ALEXANDER 

* 

37  00 

89  10 

314 

M  : j 

Mil 

C  n.. 

NATL  HEATHER  SERVICE 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBQNQAlE  SEhACE  PL 

C ARL INv  I  LIE 

CARlINvlLLE  no*  2 

CARLYLE  RESERVOIR 

CMANNAHtlN  DRESDEN   I SL 

1*20 

GRUNDY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

COLES 

■ 

39  29 

88  11 

71( 

61 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

147! 

*0  ** 

88  44 

71( 

6| 

JOSEPH  W.  50MHER 

CHICAGO  SAN  OlST  off 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

CDQK 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHCO  SPRINGFIELD  PHPG 

136' 

COOK 

*1  53 

87  44 

630 

CITY  ENGP  WATER  PUR  I f 

CHICAGO  UNIVERSITY  1 

1572 

*1  47 

87  36 

594 

HII 

NATL   WEATHER  SERVICE 

Hit 

•  HJ 

VILLAGE  OF  CRETE 

OANVlLLF 

VERMILION 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

It*: 

0! 

VERMILION 

40  06 

87  36 

52" 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

IW 

39  51 

86  58 

670 

7| 

Ti 

J] 

EFFINGHAM 

EFFINGHAM 

CLIFFURO  R •  MANUEL 

ELGIN 

IT3( 

ai 

KANE 

42  02 

Be  16 

756 

7A 

MI5S  MYRTLE  E,   SP I EGLER 

292: 

)! 

40  44 

SB  31 

691 

GALESBUBG 

KNOX 

771 

M" 

CITY  WATERWORKS 

CALVA 

353! 

Si 

HENRY 

41  10 

90  02 

871 

7A 

H 

RAIMASON  f.  smith 

1361 

01 

*1  22 

88  28 

505 

61 

61 

GENESEO 

725 

LERQY  K,  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

GREENE 

\ 

55C 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

1 6  83 

CUMBERLAND 

39  15 

88  10 

52S 

38 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE   1  E 

i  693 

■  t 

3B  53 

89  24 

580 

7A 

GR IGGSVI lCE 

HARDIN 

CLYDE  PITTHAN 

city  disposal  plant 

R I  chard  t,  p at  t i e 

MHDPESTflN 

VERMILION 

710 

bt 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSQNVIi.CE    POWER  PL 

->.; 

■ 

CRAWFORO 

39  OS 

87  40 

45S 

7A 

:  " 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

635! 

0] 

41  25 

91  01 

53* 

a 

JERSEYVlLLE  2  SW 

320 

62S 

642 

540 

ROBERT  CROSE 

KEWANEE 

HENRY 

STAR  C0JR1ER 

KEWANEE  BAKER  PARK 

»T1J 

01 

MENRY 

M  1! 

89  S3 

800 

KEWANEE  BAKER  PARK 

6*03 

OA 

*1  01 

89  21 

61* 

5P 

it 

\ 

MRS.  Q.B.PACE*  JR. 

4623 

03 

40  35 

90  58 

710 

7p 

71 

LANARK   1  SE 

01 

42  06 

69  49 

860 

W23 

M 

41  19 

89  06 

520 

7A 

ILL   01V  OF  WATERWAYS 

69*1 

38  43 

87  41 

4*7 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

5079 

40  09 

89  22 

590 

6F 

71 

VERNON  P.  GEHLBACH 

:  .  19 

39  22 

86  12 

655 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

3136 

•J 

41  34 

88  05 

585 

CHICAGO  SANITARY  D'ST 

LOUISVILLE 

32 1  e 

01 

CLAY 

3B  46 

8  6  30 

*70 

JOHN  0  BLAIR 

MACKINAW 

bill 

TAZEWELL 

89  22 

670 

6P 

C ARL IE  H  KULL 

MACOMB 

J  ?SC 

OJ 

MCDONOUGH 

*0  28 

90  40 

702 

7A 

VERNE  GEEK 

»94 

J AC  KSON 

37  38 

69  14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  a.  HARTL  I '". 

HARENGD 

5326 

MCHENRY 

*2  13 

86  36 

825 

6P 

BP 

HAROLO  HYDE 

MARIETTA 

1)3)4 

01 

FULTON 

*0  30 

90  24 

546 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  *  NNE 

3  5*2 

)| 

WILLIAMSON 

* 

37  46 

66  54 

*77 

it 

MRS.    ANTHONY  MIGNDNE 

■:  16  A 

MACON 

40  02 

66  38 

720 

t 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

3 3 72 

13 

LA  SALLE 

41  20 

68  45 

486 

71 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

MASON  CITY  1  NW 

MASON 

JAMES  Hi   MC  DONALD 

MATTOON 

5*3C 

0 

COLES 

39  28 

BO  21 

711 

mi 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

3*9 

a 

MCHENRY 

42  17 

86  14 

74J 

0.  W.  GULLANG 

MCLEANSBORO  2  E 

3 '  i 

HAM  I LTQN 

*5l 

GEORGE   W.  MARTIN 

MACOUP IN 

HlNONK  3  NE 

^7 . 

MISS  KAY  GASPAROO 

MDLINE  WJO  I 

S?5 

ROCK  ISLAND 

56, 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5  ft 

D 

77i 

MONT IC ELLO  NO  2 

b~-i 

1 

65! 

EARL  F  I  Sl  ER 

bf  i 

B 

GRUNDY 

*1  21 

52C 

MORRISON 

5  Pi 

0 

WHITESIDE 

*l  *9 

603 

31 

5 

.  H 

CITY  OF  MORRISON 

M0RR1S0NVILLE 

SB, 

II 

CHRISTIAN 

39  25 

89  28 

63C 

MRS  OORUTHV  A  6ULLAR0 

MORR I SONVlLLE  *  SE 

5»4( 

-t 

39  23 

89  2* 

639 

71 

H 

E  ,   PAUL  6( ATY 

MT  CARMEL   1  NNW 

5>9: 

MOUNT  CARROLL 

" 

LEVI   C •    1 1 Nk 

. 

MOUNT  PULASKI 

AO  01 

09  17 

6*3 

51 

MOUNT  STERLING 

5 

at  OWN 

71 

HOMER  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

br->- 

OS 

JE  FFERSON 

- 

38  19 

86  53 

50C 

7 

HQWARO  HEANEY 

MOkE AQUA 

MURPHYS60RQ  2  SW 

JACKSON 

MURPHYSBORO  WTR  C  SEWER 

NASHVILLE  *  NE 

601 

: 

WASHINGTON 

38  23 

69  20 

513 

6 

DOYLE  COHLHEYER 

NEW  BOSTON  OAH  17 

601 

0 

*1  11 

91  03 

541 

7 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

MENARD 

OIV  OF  PARKS  C  MEMOK 

NEWTON  2  NE 

NOKOMl S 

MONTGOMERY 

r  j CHL AND 

OREGON 

PALESTINE 

CHRISTIAN 

c!  e!  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6601 

Q 

EOGAR 

39  38 

87  42 

731 

C 

EOGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

661C 

39  38 

87  42 

73* 

CITY  OF  PAR  I S 

Mt 

PARK  FOREST  WATER  CO 

u  S  CuRPS  OF  ENGINEERS 

PEOR  I  A  •>  i  "  1 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

peru  Sewage  plant 

PIPER  C I  TV  3  IE 

PITTSFIECO  NO  2 

PIKE 

PITT5FIEL0  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

666 

Oi 

PIKE 

39  27 

90  52 

47 

61 

LOU  GALLOWAY 

PONT [IC 

6»ll 

c 

LIVINGSTON 

*0  53 

88  37 

641 

5F 

7J 

H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE   DU  ROCHER  IwSW 

RANDOLPH 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVlLCE    1  N 

PROPHETSTOWN  1  NW 

WH I TE  S IOE 

A.  H.  GIBSON 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

OUINCY  PAH  21 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  MEMORIAL  BR10GE 

RANTOUL 

CHAMPAIGN 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

715" 

oi 

RANDOLPH 

30  13 

90  00 

451 

'■ 

OLIN  F.  KE'TELKftMP 

ROCHE  L  LE  6  NW 

7361 

Q 

OGLE 

4  1  56 

89  11 

B2C 

6P 

- 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENF 

WINNEBAGO 

HARR I ET  Li  REIO 

ROC  KFORD  WSO  1 

WI NNEBAGO 

CLQSEO  9/1/71 

ROS I CL AR  E 

HARDIN 

RUSHV I L  L  E 

SCHUYLER 

GAIN  BRUS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

SALEM  nsmo 

SHABBONA  5  NNE 

OE  KAL6 

UNIV  OF   ILL  N  EXP  FIELD 

SHAWNEETDt-N  NEW  TOWN 

765* 

0' 

GALLATIN 

37  43 

68  11 

40( 

7* 

JAKE  H.  STEWART 

SHE LBYVl L LE  OAH 

7676 

0 

SHELBY 

39  24 

BB  47 

65! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERMILION 

THELHA  lane 

SKOKIE  N  SIDE   TR  WDRKS 

y 

SPARTA  MO.  2 

RANDOLPH 

SPRINGFIELD  WSD  R 

SANGAMON 

NATL  WEATHER  5ERV1CE 

SPR INGF IE  L  D  4  SE 

STOCKTON 

JO  DAVIESS 

R1CHAR0  J.  TOWNSEND 

STREATOB  2  ENE 

B3jl 

o; 

LA  SALLE 

4i  oe 

06  48 

65( 

61 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN  WATERWORKS 

6369 

0 

MOULTRIE 

; 

39  3* 

88  37 

6B6 

c 

CITY  OP  SULLIVAN 

TAYLOR V ILCE 

CHRISTIAN 

T  ISK I LWA 

TOULON 

TUSCOLA 

DOUGLAS 

URBANA 

CHAMPA  I GN 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

U  5  CURPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I A  1  SW 

07dl 

30  57 

B9  06 

600 

c 

VANDAL  I  A    FAA  AIRPORT 

678; 

01 

FAYETTE 

38  59 

B9  10 

532 

HID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VIRDEN  1  N 

161 

SANGAMON 

39  31 

69  46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

687( 

01 

CASS 

39  57 

90  13 

61! 

LEICESTER  W.  CLARKE 

6918 

01 

*1  3* 

09  33 

76( 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON  1  WSW 

B99C 

AO  42 

89  25 

73t 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO  1  WSW 

900! 

Of 

MONROE 

3B  2D 

90  09 

645 

51 

WATSEKA  2  NW 

■'''.-k  : 

05 

I RQQUOI S 

40  47 

07  46 

62C 

5P 

51 

WAUKEGAN  *  WSW 

9029 

42  21 

67  53 

700 

WAYNE  CITY 

906C 

1 5 

30  21 

08  33 

420 

7J 

WENONA 

909C 

MARSHALL 

*1  0* 

69  04 

685 

; 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

H93 

.  " 

EDWARDS 

7 

38  31 

B6  00 

4*5 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

v  I  J  | 

■  Z 

DU  PAGE 

41  49 

66  04 

680 

5P 

it 

MORTON  AR60RETUM 

WHITE  HALC  1  E 

9241 

GREENE 

39  26 

90  23 

578 

5P 

91 

WHITE  HAL .   PUMPING  STA 

WILCOX 

927« 

■  7 

CLAY 

36  36 

66  18 

44( 

71 

E.  LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

9354 

01 

SHELBY 

39  26 

88  36 

uV 

6P 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

UK 

o: 

KNOX 

40  47 

90  01 

68( 

ORA  L.  BELL 

CLOSED  STATIONS 

ROCKpORT 

j 

oe 

PIKE 

39  32 

91  01 

463 

71 

CLOSED  9/1/71 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
OCTOBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Adml 

t    I  i  i>,  .  t  ,  ,  1  I         D       n       Rnv    'JHln    _      ........  rk._nn  t   till  ■  —     i?  1  onn    —  _  v  —  K  *  t  . 


7  1  — .   T  " — "  —  -       5",  "  «   -  *-       J  vj   kiiuiik   io   ine  national  oiuanic   ami  A  loos  plit-r  i  <    Administration  Stati- 

CllmatoloBist,  P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,  Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you  Additional  oreclD  t»llc 
data  are  contained  In     HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS."  «"»».o  near  you.     Aouinonal  preclpltatlc 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  «lnd 
movement  In  miles.     Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  excopt  National  Weathor  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.e.t.    Data  in  the  "Extromes"  table,  "Dally  Precipitation"  table  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours'cndlng 
at   time  of  observation. 

SprojAMOM  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
¥THd-taFTe7    Max  and  Mir.  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours^-ndlng  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
i  QC  lu'S  above  the  pan . 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.(  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  arc  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soi 1  Temperature"  table . 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


it    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natl 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  /  / 

Director,  National  Climatic  Center 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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4.5 

3 

29 

5 

o 

o 

JERSEVVILLE  2  SW 

56.4 

33.7 

45*1 

79 

15 

14 

7 

593 

0 

0 

11 

0 

1  •  35 

,  5  1 

29 

2.0 

1 

29  + 

6 

1 

o 

MORR I SONV I LLE  *  SE 

54.2 

34.4 

44  .  3 

1.9 

78 

15 

16 

7 

616 

J 

0 

;  s 

0 

1  •  14 

m 

1  .41 

.42 

18 

1.1 

T 

24+ 

0 

0 

P  AN  A 

53.4 

35.8 

44.6 

1.9 

76 

1 

17 

7 

608 

0 

1 

12 

0 

1.16 

- 

1.59 

.41 

19 

1.3 

1 

24 

4 

0 

0 

SPrINGFIELO  wsq  r 

53.3 

34.2 

43.8 

2.0 

77 

15  + 

16 

7 

633 

0 

0 

15 

0 

1.41 

■ 

.95 

.32 

28 

4.4 

1 

29  + 

5 

0 

0 

SPRINGFIELD  *  SE 

51.6 

33.  3 

42,5 

75 

16 

17 

7 

671 

0 

1 

15 

0 

1  .68 

.47 

29 

5 

0 

0 

VIRDEN   1  N 

55.7 

34.3 

4  5.0 

78 

15  + 

15 

7 

598 

0 

0 

14 

1.34 

.  59 

29 

5 

1 

o 

WHITE   HALL    1  E 

56.4 

32.6 

44.5 

.  9 

78 

15  + 

14 

7 

609 

0 

0 

17 

0 

1 . 75 

•  74 

■  63 

29 

5 

I 

o 

HTUT^TriM 
J  I  V 1 9  i UW 

44.3 

1.2 

1  .66 

- 

.99 

2.4 

*         »  » 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

53.3 

35.4 

44.4 

75 

14  + 

17 

7 

613 

0 

1 

1  3 

o 

1.01 

2.13 

.40 

19 

.8 

1 

24 

4 

0 

0 

EFFINGHAM 

57.0 

33.4 

45.2 

2.5 

81 

1 1 

8 

588 

0 

0 

1  b 

0 

.49 

- 

2.89 

.31 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

FLORA  5  NW 

57.2 

33.3 

45.3 

.6 

80 

15  + 

12 

8 

591 

0 

0 

14 

0 

1  .40 

.32 

19 

2.2 

1 

23 

7 

0 

0 

MARSHALL   1  E 

55.0 

34.6 

44.8 

76 

13  + 

16 

8 

601 

0 

0 

13 

0 

.68 

.  17 

29 

j 

0 

4 

0 

0 

MATTOON 

53.4 

34.2 

43.8 

77 

16+ 

16 

7 

630 

0 

1 

13 

0 

.89 

.33 

18 

,  5 

T 

23 

4 

0 

0 

MOwEAQUA 

54.4 

33.9 

44  •  2 

78 

1 

16 

7 

617 

0 

0 

19 

0 

1.49 

.45 

29 

T 

o 

6 

Q 

o 

NEWTON   ?  NE 

56,5 

34.6 

45,6 

80 

1 

16 

22  + 

577 

0 

0 

13 

0 

•  90 

.30 

19 

o 

4 

o 

o 

OLNEY  2  S 

56.6 

35.4 

46.0 

1.0 

81 

1 

15 

8 

568 

0 

0 

13 

0 

.97 

.24 

27 

3 .  3 

1 

23 

5 

0 

0 

PALESTINE 

55.8 

35.9 

45.9 

2.0 

79 

1 

17 

8 

570 

0 

0 

13 

0 

1.28 

2.19 

.30 

6 

5.0 

1 

24  + 

5 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

54.2 

34.4 

44.3 

2.0 

80 

15 

14 

7 

619 

o 

0 

13 

0 

.93 

- 

2.15 

.24 

19 

.5 

T 

23 

4 

0 

0 

SALEM  W5M0 

56.2 

35.9 

46. 1 

79 

12+ 

15 

7 

569 

0 

0 

11 

0 

.73 

2.58 

.23 

29 

2.0 

2 

23 

3 

0 

o 

TUSCOLA 

55.0 

33.3 

44,2 

77 

15  + 

15 

7 

620 

0 

0 

15 

0 

1.25 

— 

1.70 

.55 

29 

T 

0 

4 

1 

o 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

54.5 

34.  1 

44.3 

80 

15 

16 

7 

617 

0 

1 

14 

0 

1.35 

.54 

18 

2.0 

1 

24 

3 

1 

o 

WINDSOR 

54 .  8M 

34. 3M 

44 .  6M 

2  •  3 

77 

15  + 

16 

22  + 

609 

0 

1 

15 

0 

1.13 

1.88 

.33 

29 

,  2 

T 

23 

4 

o 

o 

DIVISION 

44.9 

1.6 

1  .04 

- 

2.23 

1.3 

•      •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

58.0 

37.4 

47.7 

1.3 

91 

1 

19 

8 

517 

0 

0 

11 

0 

1.78 

- 

2.19 

.73 

6 

1.7 

T 

23 

6 

1 

0 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

58.6 

34.8 

46.7 

81 

15 

12 

8 

552 

o 

0 

14 

0 

1.25 

.40 

1  8 

.5 

T 

23 

4 

o 

o 

CAHDKIA 

59.0 

32.1 

45.6 

81 

16 

16 

8 

574 

0 

0 

15 

0 

.65 

29 

1 

0 

CAIRO  WSO  R 

57.7 

40.9 

49.3 

1.4 

80 

1 

27 

8 

470 

0 

0 

5 

0 

1.82 

2.05 

1.03 

6 

2  0 

T 

24 

4 

.1 

1 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

56. 3M 

35. OM 

45. 7M 

-  .3 

80 

19 

8 

561 

0 

0 

8 

0 

1.32 

- 

2.30 

.4* 

7 

1.0 

1 

24 

4 

0 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

55.2 

34,6 

44  ■  9 

78 

16 

16 

7 

599 

0 

0 

12 

0 

1.24 

•  54 

19 

2.0 

2 

24 

4 

1 

Q 

COBDEN  2  S 

5  8,3 

37,0 

47.7 

80 

1 

18 

g 

519 

0 

0 

11 

0 

1.94 

•  76 

Q 

1.0 

4 

2 

n 

DU  OUUN   1  NNW 

59 .  7M 

34. 7M 

47  .  2M 

1 ,  2 

80 

15  + 

17 

2  2 

0 

0 

9 

0 

o 

MAKAN1A   1  NW 

57.9 

37.8 

47.9 

80 

19 

22 

514 

o 

0 

1 1 

o 

1.74 

.68 

6 

1.5 

1 

23 

5 

1 

0 

MARION  4  NNE 

58.2 

37.2 

47.7 

1.6 

80 

1 

18 

8 

519 

o 

0 

1 1 

o 

1.37 

- 

2.47 

.65 

6 

1.5 

1 

23 

4 

1 

0 

NASHVILLE   4  NF 

56.4 

36,6 

46.5 

80 

15 

18 

7 

555 

o 

0 

10 

o 

1,65 

1.50 

■  88 

19 

2  2 

2 

24 

4 

1 

o 

SPARTA 

58.0 

36.8 

47*4 

1 . 2 

79 

15  + 

19 

7 

527 

0 

0 

9 

0 

1  •  72 

1,52 

.39 

29 

1*0 

1 

23 

5 

o 

o 

WATERLOO   1  WSW 

58.9 

36.7 

47.8 

82 

is 

16 

7 

517 

0 

0 

9 

0 

1.37 

- 

1.71 

.58 

29 

1*0 

1 

24 

5 

1 

0 

DIVISION 

47.  1 

1.2 

1.58 

- 

1.94 

1.4 

*       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

56.9 

36.4 

46.7 

80 

18 

7 

549 

Q 

.85 

.39 

6 

3.5 

2 

24  + 

3 

0 

0 

BROOKPORT   DAM  52 

59.3 

38.6 

49.0 

82 

1 

19 

22 

486 

0 

0 

10 

0 

1.88 

2.05 

1.10 

7 

1.0 

T 

24 

5 

1 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

57.5 

37.5 

47.5 

83 

16 

8 

533 

0 

(J 

10 

0 

1.71 

.85 

6 

.  0 

0 

6 

1 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

56.4 

37.3 

46,9 

1.4 

78 

I 

17 

8 

542 

0 

0 

9 

0 

1.32 

.46 

6 

4.0 

1 

23  + 

5 

0 

0 

HARRIS  BURG 

58.1 

37.7 

47.9 

1.0 

82 

1  8 

8 

514 

0 

0 

b 

0 

1.53 

1.79 

.81 

6 

3.0 

1 

23  + 

6 

1 

0 

MClEANSBORD  2  E 

58.2 

36.3 

47.3 

1.2 

83 

17 

8 

535 

0 

c 

: . 

0 

1.10 

2.41 

.46 

6 

3.5 

T 

24+ 

4 

0 

0 

MT  CARMEL   I  NNW 

56.2 

36.1 

46.2 

79 

16 

22 

563 

0 

c 

12 

n 

1.11 

.42 

6 

1.9 

1 

6 

3 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

57.6 

36.2 

46.9 

2.1 

81 

19 

8  + 

540 

0 

0 

1  i 

0 

1.33 

2.22 

.56 

19 

1.4 

1 

24 

5 

1 

0 

ROSICLARE 

58.7 

38. 8M 

48. 8M 

79 

476 

u 

& 

9 

0 

1.96 

.90 

6 

5 

1 

0 

DIVISION 

47.5 

1.6 

1.42 

2.20 

2.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


NOATMwFST 


1 1 


ALEDO 
DlXON 
FAEEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  0AM  11 

GALENA   1  N 

GALVA 

CEN6SEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITT  0AM  16 

KFITHSBUAG  I  NW 
KEHANEE 
MOLINE  WSO 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  OAM  17 
PAW  PAW 
ROCMELLE  6  NW 
ROCK FORD  6  ENE 
ROC K F Oft D  MSO 

STOCKTON 
TISKILVA 
WALNUT 


4.13 
1.91 
1.53 
1.52 


1.67 
2.96 
2.21 


1.90 
1.71 
2.05 
2.24 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  1  30  31 


.10 

- 

.26 


.02 
.06 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

AURORA  COLLEGE 

SARRINGTON  1  SE 

C HANNAHON  DRESDEN  ISl 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  UNIVERSITY  / 
CHICAGO  WSO  / 
OE  KALB 

Elgin 

gerhard  wooos  st  park 

joliet  brandon  ro  dam 

JULIET 

LA  SALLE   I  S 

MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 

STREATOR  2  ENE 
UT1CA  STARVED  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  A  WSW 
WHEATON  3  SE 


.07     .01  T 


1  .44 
.9( 
2.11 
1.9« 
.9! 

1.42 
1.57 
1.12 
1.91 
1.41 

1.1' 
1.3< 
1.37 


1.4! 
1.31 
1.61 
1.45 


.  L>4 
.20 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY   1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURC 
GLADSTONE  DAM  16 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPF 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
0U1NCY 

0U1NCY  F A A  AIRPORT 
OUINCY  OAM  21  / 
QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHVli  LE 


1.1! 
l.tC 
1.7? 

i.a: 

2.69 
2.22 
D  2.61 
2.5C 

2.3< 


.33 
.36 
.42 


1.04 
.25 


.15 
.05 
.06 


CENTRAL 


6L00MINCT0N  WATERWORKS 
BLOOM  I NGTON  normal 
C  HE  NO A 
CH1LLIC0THE 
CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

NINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  / 
PRINCEV1LLE   1  N 
TOULON 


1.11 

1.76 
1.23 

l.&e 

1.66 
1.22 

1.92 
1 .62 
1 .06 
1.21 
1. 69 


.24 
.20 
.35 


EAST 


05 


DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
MOOPESTDM 
KANKAKEE  3  Sw 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  S£ 
PONT  I  AC 
PANTOUL 

IIDEU 


.06 
.40 


.05  T 
.15 
.06  .10 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  GAM  26 
BARRY 

BEARDS  '  OWN 
BLUFFS 


Sh  (•tei>nc*  MM.  lolto-.ny  Sw.on 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CARLlNVlLLE 
EDWARDSVl LLE 
GRAFTON 
GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVILIE 

HARO  I N 

HILLSBORQ  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JERSEVVILLE 
MEDORA 

MORR  I  SnN  V I  L  L  E  4 
MOUNT  OLIVE  1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO 


SPR INGF I  ELD 
TAYlORVlLLE 
VIROEN  1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL  I 


EAST   <DUTHFAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  Nw 
GREENUP 

HUTSONvlLLE   POWER  PL 

LAMRENCEVILLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 
MOWEAOUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSMO 

TUSCOLA 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


..." 


ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SO    ILL  UNIV 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

C  ENTR  A  L I  A  2  SW 

CHESTEk 

COBDEN  2  S 

OU  OUOlN    1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA    I  NW 
MARION  *  NNE 
NASHVIlLE  4  NE 
PRAIRIE   OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPCT   DAM  52 

f  ARM  I    6  NW 

DlkON  SPRINGS  AGR  C 

fairfield  radio  wfiw 
golcqnoa  dam  51 
h  arr i s  burg 

harrisfurg  disposal  pl 
mcleansporo  2  e 

mt  carmfl  1  nnw 
mount  vernon 
rosiclare 

Shawnee  town  new  town 
wayne  city 


Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4 

5   |  6 

7  1 

8  | 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

2  . 19 

.  17 

.02 

.  06 

.  37 

.26 

.04 

,07 

.36 

.17 

.05 

.56 

.Oi 

1 .21 

•  08 

T 

T 

.02 

.25 

.06 

.13 

.19 

.46 

1  .93 

.13 

•  03 

.51 

.16 

.19 

.30 

.61 

T 

1.44 

.16 

T 

•  03 

•  25 

.38 

2.14 

.33 

.01 

.05 

.39 

.02 

.07 

.12 

.40 

.74 

•  01 

1  .60 

.  19 

T 

.45 

T 

.06 

.26 

.20 

.40 

1  .56 

.  10 

T 

■  3  1 

.04 

.50 

.14 

T 

.  33 

.41 

.03 

1  .86 

.32 

T 

•  02 

.23 

.31 

.06 

.01 

.41 

.43 

.05 

1.35 

.  16 

T 

.  S  j 

.22 

.  12 

.06 

.11 

.12 

.51 

2  .05 

.  19 

.09 

.30 

.19 

.04 

.05 

.46 

.13 

.57 

.03 

1.14 
" 

.17 

T 

T 

.05 

.42 

.06 

T 

.05 

•  04 

•  13 

.  13 

.02 

.05 

T 

•  12 

.  10 

.23 

T 

.55 

1  . 1  ( 

T 

.01 

T 

.41 

.11 

T 

.26 

.30 

T 

2.11 

"SI 
.26 

.03 

.50 

.02 

.05 

.43 

.06 

.72 

1.41 

.  0 

.01 

.05 

.02 

.24 

T 

T 

.09 

.02 

.23 

T 

.32 

.13 

T 

1  .68 

.39 

.02 

.14 

.22 

.01 

•  04 

.06 

.25 

.47 

.01 

1 .34 

•  IB 

.06 

•  01 

.02 

.  16 

.01 

.01 

.02 

■  13 

.59 

•  15 

2  .  1C 

.28 

T 

.06 

.  56 

.  12 

T 

.34 

.72 

1.75 

.31 

.19 

.08 

.09 

.24 

.21 

.63 

1.01 

T 

.05 

.40 

.07 

.14 

.20 

•  03 

.0 

T 

.31 

•  09 

1.40 

.21 

•  04 

.  12 

■  32 

.  10 

•  10 

.05 

.16 

.30 

T 

1.50 

T 

T 

T 

.86 

.  87 

.25 

T 

.20 

.15 

.  15 

.12 

1  45 

.43 

T 

.06 

14 

.  15 

.02 

.33 

.26 

.03 

.68 

.03 

•  10 

T 

.05 

.  10 

.05 

T 

.  16 

.17 

.89 

.10 

T 

.01 

T 

.35 

.01 

T 

.07 

T 

.12 

.14 

.09 

.15 

.20 

T 

T 

T 

.30 

.12 

T 

.45 

.90 

.13 

.05 

.06 

.10 

.30 

T 

.08 

.18 

.  12 

.09 

.02 

.17 

.05 

.11 

T 

.24 

.17 

.30 

.06 

.09 

.13 

T 

.14 

.07 

.  19 

.05 

.20 

.05 

' 0 

T 

.05 

.10 

.24 

T 

T 

.05 

T 

.06 

.  10 

.23 

T 

'  6f 

.02 

T 

.25 

•  22 

T 

T 

.04 

.15 

T 

.7- 

.01 

.02 

T 

.  13 

.  13 

.05 

.04 

.06 

.04 

.23 

T 

1.25 

.20 

.19 

.17 

T 

T 

T 

.09 

.55 

.05 

1.35 

T 

.06 

T 

.03 

T 

.54 

T 

.01 

.05 

.26 

T 

.33 

.03 

.02 

.40 

.10 

.15 

.20 

.27 

16 

T 

.02 

.22 

.11 

.05 

.06 

.02 

T 

.06 

.09 

.33 

.01 

.7: 

.  22 

.  20 

.  10 

.03 

.  10 

•  40 

1  2' 

.06 

,4C 

.07 

T 

.05 

.  24 

•  16 

.25 

I 

.12 

.46 

•  65 

1.62 

1 .03 

.01 

.02 

.  16 

.01 

•  12 

.03 

.05 

•  39 

.48 

.01 

.33 

.12 

T 

.04 

.34 

1.24 

.03 

.03 

T 

.  54 

.  12 

T 

•  14 

.38 

.5( 

•  ic 

.05 

.46 

.17 

.06 

.03 

.46 

T 

\'.tl 

.7( 

.05 

.21 

.22 

.09 

.06 

.53 

.02 

.OE 

.45 

.01 

.13 

.  30 

.05 

.  13 

_ 

.21 

.20 

T 

.53 

.15 

.11 

.38 

T 

•  6t 

■  03 

.  1 5 

.  09 

.03 

•  0 

I  31 

.6! 

T 

.06 

.25 

.06 

T 

.  10 

.23 

T 

U65 

.2! 

.06 

■  01 

.08 

•  27 

1.9! 

.3( 

.05 

.  50 

.16 

!  ic 

.20 

.  10 

.51 

1  T- 

*  l° 

.  14 

•  03 

.30 

.05 

.13 

.32 

.02 

T 

.43 

.3( 

.30 

.30 

.  10 

.05 

•  09 

T 

.03 

.39 

1*5" 
* 

"o4 

.06 

. :  i 

.  14 

.26 

.15 

.25 

.07 

.58 

.39 

j 

.01 

.05 

.22 

.18 

1  *  3' 

02 

.35 

.21 

•  02 

25 

.  12 

.06 

.29 

1  .88 

.02 

1.10 

^ 

.  13 

T 

T 

.  10 

.  30 

X 

1.01 

.49 

•  03 

02 

*21 

05 

1.71 

.65 

ae 

.2* 

■  10 

.05 

.12 

!l7 

1 .32 

.01 

.4* 

.06 

.05 

.13 

.08 

.10 

.02 

.20 

.21 

1.98 

T 

1.00 

T 

.26 

.14 

.02 

.17 

.35 

.02 

1.53 

.07 

.81 

T 

.10 

.  10 

.  10 

T 

.  10 

.06 

.19 

.12 

.60 

.15 

.15 

1  .10 

.4£ 

■  03 

.02 

.16 

.06 

■  06 

T 

.11 

.20 

1.  11 

.42 

.01 

T 

.06 

.04 

.07 

T 

.27 

.22 

1.33 

T 

.09 

.12 

.02 

.56 

.13 

.02 

.10 

.29 

T 

1.96 

.90 

T 

.09 

.22 

.09 

.12 

.09 

.11 

.34 

1.71 

.08 

.79 

.18 

•  22 

T 

.12 

.26 

.06 

.95 

.04 

•  I' 

.09 

•  02 

.  14 

.24 

.23 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEMBER  1971 


Dayol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Av»rj 

•          •  • 

NORTHWEST 

01 

ALIDO 

MAX 

60 

63 

51 

50 

6  3 

49 

33 

37 

45 

61 

60 

50 

58 

74 

5  9 

70 

68 

6( 

43 

51 

41 

32 

34 

34 

49 

49 

40 

34 

3' 

31 

30.0 

MIN 

31 

45 

34 

25 

41 

28 

14 

20 

30 

29 

29 

38 

36 

52 

39 

32 

46 

i" 

30 

40 

24 

14 

24 

25 

32 

33 

13 

32 

30 

26 

32.4 

DIXON 

MAX 

t>3 

63 

50 

48 

63 

48 

39 

39 

40 

59 

58 

52 

57 

75 

!  9 

69 

67 

6  7 

42 

52 

43 

35 

33 

25 

47 

40 

14 

34 

35 

32 

49.6 

Mm 

2' 

44 

32 

23 

16 

26 

1* 

16 

i  9 

24 

26 

96 

37 

43 

35 

49 

46 

42 

32 

33 

25 

12 

22 

17 

25 

31 

11 

26 

30 

22 

30.0 

FREEPORT 

MAX 

51 

57 

46 

46 

0  0 

45 

33 

38 

45 

56 

56 

54 

54 

73 

55 

68 

68 

59 

43 

49 

3< 

32 

3  I 

12 

43 

19 

34 

33 

34 

32 

47.2 

MIN 

2B 

45 

34 

25 

39 

25 

15 

16 

31 

26 

24 

38 

32 

43 

34 

37 

52 

42 

33 

35 

26 

11 

22 

21 

31 

32 

>0 

26 

31 

17 

30.0 

FULTON  DAM  13 

MAX 

53 

61 

52 

47 

60 

50 

35 

39 

47 

55 

56 

57 

56 

71 

52 

67 

66 

6  3 

44 

46 

37 

33 

34 

24 

49 

46 

37 

33 

37 

33 

48.8 

MIN 

32 

45 

35 

27 

34 

30 

17 

19 

30 

26 

28 

37 

37 

47 

39 

43 

49 

41 

31 

31 

27 

20 

23 

32 

32 

32 

27 

32 

27 

31.9 

GALVA 

MAX 

53 

66 

57 

49 

49 

62 

38 

33 

36 

40 

59 

58 

59 

56 

74 

69 

69 

67 

56 

45 

it 

33 

33 

11 

33 

46 

2  8 

3* 

34 

33 

48.8 

MIN 

35 

39 

32 

22 

25 

26 

13 

19 

2" 

28 

30 

33 

37 

40 

44 

45 

46 

48 

29 

30 

23 

14 

16 

21 

23 

32 

32 

30 

30 

23 

29.1 

CENESEO 

MAX 

64 

58 

50 

50 

63 

39 

34 

38 

45 

58 

59 

60 

60 

75 

69 

72 

69 

59 

44 

50 

33 

34 

34 

34 

50 

39 

It 

34 

36 

33 

49.1 

MIN 

30 

40 

32 

24 

|  1 

19 

16 

19 

29 

25 

28 

39 

37 

49 

37 

51 

51 

37 

30 

32 

21 

16 

26 

20 

32 

32 

29 

30 

29 

17 

30.5 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

MAX 

69 

70 

54 

49 

65 

B0 

34 

39 

39 

60 

60 

64 

61 

76 

50 

72 

70 

61 

46 

51 

46 

36 

15 

22 

50 

44 

29 

33 

37 

36 

32.0 

Mm 

24 

40 

30 

27 

37 

32 

16 

13 

29 

22 

24 

29 

29 

45 

32 

46 

40 

45 

34 

37 

26 

17 

23 

18 

29 

31 

11 

31 

29 

26 

29.9 

KEWANEE 

MAX 

68 

60 

52 

50 

62 

60 

39 

40 

38 

57 

57 

52 

60 

74 

5  4 

71 

72 

65 

46 

47 

38 

33 

39 

14 

45 

39 

40 

36 

34 

33 

50.7 

Mm 

35 

41 

35 

26 

33 

27 

23 

15 

27 

29 

33 

39 

36 

39 

40 

51 

46 

41 

30 

32 

22 

16 

22 

2? 

28 

28 

11 

30 

29 

" 

31.1 

HOLINE  MSO 

MAX 

65 

58 

50 

49 

64 

38 

33 

37 

47 

61 

60 

5fl 

60 

75 

69 

72 

69 

60 

44 

51 

35 

33 

34 

14 

51 

40 

" 

34 

33 

31 

49.3 

Mm 

30 

41 

33 

24 

38 

21 

12 

16 

25 

25 

27 

35 

36 

46 

35 

52 

51 

3» 

33 

34 

2  2 

14 

28 

23 

33 

35 

31 

31 

31 

19 

30.7 

MORRISON 

MAX 

Mm 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

55 

60 

47 

47 

61 

46 

34 

39 

46 

55 

56 

55 

54 

72 

65 

69 

68 

57 

41 

50 

40 

33 

33 

33 

46 

40 

14 

12 

34 

33 

47.9 

Mm 

28 

44 

32 

23 

37 

25 

13 

16 

3  0 

24 

24 

35 

36 

44 

34 

42 

48 

40 

31 

33 

25 

10 

20 

20 

30 

32 

27 

27 

31 

1  6 

29.4 

PAW  PAW 

MAX 

62 

65 

55 

47 

62 

47 

37 

39 

46 

55 

66 

53 

54 

75 

65 

69 

67 

56 

42 

43 

37 

33 

32 

32 

43 

43 

34 

35 

33 

49.0 

Mm 

30 

40 

33 

25 

33 

22 

14 

11 

29 

26 

32 

27 

32 

36 

36 

42 

45 

47 

31 

32 

25 

12 

2^ 

17 

17 

30 

3? 

32 

32 

2 1 

28,7 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

58 

63 

49 

44 

66 

53 

32 

39 

41 

56 

55 

60 

53 

72 

64 

67 

67 

58 

45 

50 

41 

31 

32 

32 

45 

41 

99 

33 

35 

34 

46.4 

Mm 

27 

43 

29 

21 

36 

25 

12 

15 

3  0 

23 

24 

36 

33 

43 

33 

42 

46 

43 

31 

33 

24 

12 

20 

14 

29 

31 

3  0 

29 

30 

20 

26.6 

ROCKFORD  WSO 

MAX 

63 

57 

48 

46 

t  9 

39 

35 

41 

44 

56 

54 

57 

51 

73 

65 

6B 

69 

!  e 

42 

49 

34 

33 

33 

33 

43 

38 

29 

35 

35 

30 

47.4 

MIN 

31 

41 

32 

28 

38 

21 

17 

17 

29 

28 

28 

3fl 

41 

46 

35 

39 

49 

41 

33 

34 

20 

14 

29 

16 

32 

33 

30 

30 

26 

17 

30.5 

STOCKTON 

MAX 

44 

51 

44 

44 

63 

54 

31 

35 

43 

52 

54 

52 

51 

70 

60 

65 

65 

57 

41 

46 

33 

29 

31 

31 

39 

38 

31 

33 

30 

43.0 

Mm 

31 

42 

31 

23 

37 

23 

13 

IB 

30 

29 

31 

42 

35 

42 

40 

44 

51 

40 

30 

33 

22 

13 

21 

22 

29 

32 

25 

28 

22 

30.2 

TISKILWA 

MAX 

67 

69 

53 

50 

65 

60 

34 

40 

40 

62 

62 

64 

60 

77 

72 

73 

69 

62 

45 

52 

42 

35 

13 

33 

50 

43 

3° 

33 

36 

34 

51.9 

Mm 

28 

47 

34 

24 

37 

29 

16 

14 

32 

21 

25 

35 

33 

45 

35 

45 

45 

45 

32 

40 

2  6 

13 

21 

20 

33 

12 

32 

30 

32 

27 

30.9 

WALNUT 

MAX 

64 

64 

50 

47 

63 

S3 

34 

39 

41 

59 

59 

61 

56 

74 

70 

70 

67 

59 

42 

49 

3  = 

30 

33 

32 

48 

41 

19 

32 

34 

32 

49.3 

•           •  * 

Mm 

33 

45 

32 

24 

33 

22 

14 

16 

30 

28 

28 

38 

35 

44 

38 

51 

4f 

42 

31 

35 

23 

12 

22 

IB 

31 

31 

30 

29 

32 

22 

30.6 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH   2  NW 

MAX 

54 

62 

51 

49 

48 

63 

38 

25 

38 

41 

56 

53 

57 

50 

69 

63 

57 

6" 

56 

42 

48 

33 

34 

30 

35 

37 

37 

33 

35 

34 

46.3 

Mm 

27 

28 

32 

25 

25 

31 

16 

16 

24 

28 

25 

24 

33 

40 

40 

31 

40 

46 

34 

32 

27 

12 

12 

19 

16 

31 

3? 

22 

28 

19 

27.  1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

65 

60 

56 

47 

62 

51 

35 

44 

38 

56 

54 

66 

54 

74 

68 

70 

70 

59 

59 

44 

41 

36 

32 

32 

45 

44 

39 

33 

37 

35 

50.1 

MIN 

30 

40 

25 

19 

30 

22 

15 

14 

2  5 

21 

20 

34 

35 

41 

36 

42 

45 

44 

29 

28 

23 

10 

18 

17 

27 

27 

27 

30 

26 

18 

27 .4 

8 AR  R I NGTON   1  SE 

MAX 

60 

60 

46 

44 

60 

56 

33 

40 

40 

50 

56 

58 

52 

69 

66 

62 

66 

62 

54 

45 

43 

31 

34 

36 

42 

42 

96 

36 

34 

33 

46.J 

Mm 

28 

44 

31 

24 

32 

31 

15 

20 

24 

28 

26 

38 

40 

42 

36 

34 

46 

'50 

3* 

30 

27 

12 

16 

l« 

28 

32 

30 

24 

32 

1 6 

29.7 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 

70 

68 

52 

47 

67 

47 

35 

42 

40 

56 

59 

61 

51 

77 

6  9 

68 

71 

61 

43 

51 

38 

33 

32 

16 

45 

39 

36 

41 

40 

33 

50.4 

Mm 

.  35 

45 

33 

29 

45 

24 

19 

20 

34 

32 

30 

42 

40 

48 

41 

40 

50 

43 

37 

32 

24 

17 

23 

21 

32 

35 

32 

33 

33 

19 

32.9 

Chicago  university 

MAX 

70 

65 

52 

47 

64 

47 

34 

41 

38 

55 

54 

62 

49 

73 

66 

63 

70 

60 

42 

49 

37 

36 

31 

38 

44 

39 

37 

39 

39 

34 

MIN 

42 

45 

35 

30 

44 

23 

19 

24 

33 

32 

41 

45 

45 

48 

47 

47 

54 

42 

36 

33 

24 

20 

25 

27 

32 

34 

31 

32 

33 

" 

3*  ,9 

CHICAGO  WSO 

MAX 

70 

69 

52 

46 

64 

47 

34 

41 

38 

57 

55 

66 

51 

78 

71 

69 

74 

66 

42 

50 

37 

34 

32 

36 

45 

36 

30 

38 

38 

34 

50.3 

Mm 

34 

45 

34 

27 

44 

23 

18 

19 

32 

29 

38 

45 

43 

51 

44 

47 

53 

42 

34 

33 

23 

19 

25 

25 

33 

34 

31 

31 

34 

33*7 

DE  KALB 

MAX 

64 

63 

47 

46 

63 

39 

33 

39 

40 

55 

53 

59 

52 

72 

66 

67 

66 

57 

36 

46 

35 

34 

31 

31 

45 

36 

31 

34 

15 

31 

47.1 

Mm 

32 

37 

32 

26 

3° 

20 

16 

16 

31 

29 

28 

38 

38 

44 

36 

42 

46 

36 

33 

31 

20 

13 

23 

20 

30 

32 

29 

23 

26 

18 

29,3 

GEBHARO   WOODS    ST  PARK 

MAX 

70 

69 

54 

49 

66 

60 

36 

40 

39 

58 

56 

66 

56 

75 

70 

73 

70 

60 

47 

51 

40 

39 

32 

31 

47 

40 

38 

37 

44 

36 

31.6 

Mm 

27 

47 

35 

25 

39 

27 

16 

13 

32 

26 

25 

36 

38 

47 

34 

45 

45 

47 

35 

37 

27 

13 

17 

18 

32 

34 

33 

31 

31 

31.3 

JOLIET 

MAX 

69 

70 

58 

49 

66 

•  9 

36 

43 

40 

57 

52 

68 

61 

75 

72 

73 

72 

67 

50 

51 

48 

37 

22 

14 

48 

45 

38 

36 

37 

37 

52.9 

Mm 

32 

48 

34 

26 

38 

33 

15 

20 

3! 

28 

30 

40 

41 

40 

42 

46 

50 

50 

35 

37 

29 

17 

23 

24 

31 

33 

12 

30 

33 

33.1 

MARENGO 

MAX 

55 

62 

49 

41 

0  2 

5  2 

32 

39 

42 

49 

50 

65 

59 

74 

67 

67 

68 

60 

50 

47 

42 

32 

12 

27 

40 

39 

16 

11 

15 

34 

48.2 

Mm 

27 

45 

31 

25 

35 

24 

14 

14 

3  J 

26 

27 

39 

37 

40 

3  0 

42 

46 

47 

32 

30 

25 

10 

14 

15 

28 

31 

28 

22 

27 

17 

26.7 

OTTAWA 

MAX 

70 

70 

54 

52 

Be 

55 

38 

41 

40 

60 

57 

68 

61 

77 

73 

74 

70 

BC 

46 

51 

40 

38 

33 

11 

50 

39 

19 

37 

18 

33 

52.2 

Mm 

33 

46 

37 

27 

41 

10 

17 

18 

3.' 

28 

29 

37 

39 

47 

39 

50 

49 

46 

35 

37 

28 

15 

22 

23 

32 

34 

11 

31 

12 

26 

33.  2 

PARK  FOREST 

MAX 

68 

65 

54 

46 

64 

44 

34 

40 

38 

54 

54 

63 

57 

73 

B9 

70 

70 

62 

40 

49 

it 

35 

30 

19 

41 

39 

36 

37 

36 

34 

49.2 

Mm 

30 

41 

30 

25 

39 

19 

14 

16 

30 

31 

27 

36 

37 

42 

44 

50 

50 

39 

26 

31 

2  2 

16 

22 

21 

26 

31 

10 

30 

32 

19 

PERU  2  w 

MAX 

68 

68 

54 

50 

65 

50 

35 

40 

3' 

60 

59 

64 

62 

76 

71 

73 

70 

64 

48 

50 

43 

36 

13 

12 

49 

45 

18 

34 

36 

34 

31.9 

Mm 

30 

47 

27 

24 

41 

.'5 

16 

17 

3  2 

26 

26 

26 

38 

41 

37 

46 

49 

45 

33 

36 

27 

13 

22 

10 

31 

33 

12 

31 

32 

25 

31.0 

WAUKEGAN   4  WSW 

MAX 

53 

66 

53 

49 

47 

5  5 

38 

35 

40 

41 

55 

53 

59 

50 

71 

65 

56 

6* 

58 

42 

42 

33 

31 

11 

36 

39 

17 

34 

36 

37 

47.3 

Mm 

32 

34 

35 

27 

27 

32 

17 

15 

19 

30 

29 

30 

38 

41 

41 

36 

42 

51 

33 

34 

16 

17 

22 

23 

32 

33 

?7 

29 

22 

29.8 

WHEATON  J  SE 

MAX 

61 

68 

54 

49 

65 

52 

35 

41 

59 

56 

55 

6- 

53 

74 

70 

69 

70 

6! 

56 

48 

44 

36 

31 

3' 

43 

38 

•* 

36 

37 

33 

50.9 

•          •  • 

Mm 

27 

45 

,'B 

23 

32 

23 

13 

10 

30 

22 

25 

94 

35 

43 

33 

34 

46 

48 

33 

37 

26 

14 

15 

1" 

29 

36 

10 

26 

31 

20 

28.9 

WEST 

D3 

GALESBURG 

MAX 

68 

60 

51 

50 

63 

- ; 

35 

38 

43 

62 

60 

5  0 

59 

75 

69 

71 

68 

BO 

44 

32 

35 

33 

34 

14 

49 

40 

39 

15 

34 

33 

49.6 

Mm 

37 

41 

32 

23 

3' 

20 

14 

22 

9 1 

27 

27 

39 

39 

46 

42 

53 

50 

'» 

29 

33 

20 

16 

2» 

21 

31 

32 

21 

10 

31 

27 

11.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEMBER  1971 


Day  oi  Month 

• 

01 

Station 

1 

1 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GOLDEN   1  NW 

MAX 

39 

65 

64 

71 

7 1 

77 

77 

73 

71 

65 

48 

57 

46 

35 

33 

36 

5 1 

44 

43 

36 

37 

33 

54. 1 

MIN 

36 

45 

34 

29 

45 

31 

16 

22 

34 

28 

30 

39 

42 

57 

53 

5 1 

49 

41 

28 

41 

26 

16 

29 

24 

30 

34 

33 

33 

32 

30 

34.7 

LA  HARPE 

MAX 

63 

54 

65 

35 

37 

4  5 

63 

63 

67 

66 

76 

72 

72 

70 

61 

46 

55 

44 

33 

34 

36 

50 

43 

42 

36 

37 

33 

52.4 

MIN 

35 

43 

33 

25 

32 

30 

16 

20 

31 

25 

27 

37 

40 

51 

47 

47 

39 

27 

40 

24 

16 

22 

23 

30 

32 

31 

30 

30 

27 

32.0 

MONMOUTH 

MAX 

J7 

38 

62 

62 

6 1 

60 

76 

72 

72 

66 

60 

46 

54 

44 

36 

34 

35 

5 1 

43 

41 

36 

35 

34 

51.9 

MIN 

32 

44 

34 

23 

41 

26 

15 

20 

31 

37 

29 

38 

38 

52 

47 

41 

29 

41 

24 

12 

21 

25 

31 

33 

32 

30 

30 

27 

32.5 

OUINC Y 

70 

52 

48 

67 

74 

72 

77 

76 

72 

72 

63 

52 

57 

47 

35 

3 1 

37 

52 

42 

39 

38 

33 

33 

54  ■  3 

MIN 

44 

45 

37 

33 

50 

33 

18 

25 

34 

30 

32 

44 

48 

60 

55 

57 

5  j 

40 

30 

42 

25 

19 

28 

29 

31 

37 

33 

31 

32 

29 

36.7 

("II 1  T  W  f  V     Caa  ATDODQT 

MAX 

53 

58 

63 

32 

38 

45 

63 

61 

71 

70 

75 

73 

70 

70 

58 

46 

56 

34 

31 

30 

35 

49 

42 

35 

3u 

33 

31 

51.0 

MIN 

37 

42 

34 

31 

40 

I : 

16 

21 

29 

26 

34 

39 

41 

55 

52 

55 

48 

37 

29 

34 

21 

17 

28 

27 

30 

35 

31 

31 

30 

30 

33.4 

RUSHVlL  lF 

MAX 

70 

66 

53 

56 

63 

35 

35 

43 

62 

63 

70 

71 

76 

75 

70 

69 

57 

53 

56 

38 

35 

32 

36 

48 

35 

37 

35 

35 

35 

51.7 

MIN 

38 

26 

30 

38 

50 

47 

47 

28 

30 

26 

1 5 

25 

22 

23 

30 

32 

30 

30 

31  .6 

CENTRAL 

bloomington  NORMA l 

73 

71 

5  1 

62 

39 

39 

58 

7 

73 

72 

69 

68 

55 

49 

43 

34 

52  8 

MIN 

33 

47 

32 

25 

35 

34 

15 

15 

32 

27 

28 

40 

33 

54 

54 

32 

38 

26 

16 

22 

! 

13 

30 

33 

33 

32 

31 

26 

32^ 

CHENOA 

57 

65 

74 

72 

73 

70 

61 

5 1 

39 

36 

39 

36 

36 

34 

51.3 

MIN 

30 

47 

32 

24 

39 

27 

15 

15 

3  0 

2* 

29 

34 

38 

46 

49 

46 

29 

32 

27 

15 

19 

14 

27 

32 

30 

30 

31 

2  5 

30.8 

DEC  ATUR 

39 

58 

63 

7  j 

67 

75 

78 

75 

72 

62 

46 

56 

42 

39 

33 

35 

45 

39 

42 

39 

39 

39 

53.5 

MIN 

36 

45 

34 

25 

43 

29 

15 

18 

31 

28 

28 

38 

40 

54 

53 

54 

46 

2' 

37 

25 

15 

25 

25 

29 

30 

30 

31 

31 

29 

33.3 

FARMER  CITY 

63 

68 

75 

76 

72 

70 

61 

55 

46 

36 

32 

35 

45 

38 

37 

38 

36 

53.1 

MIN 

34 

47 

32 

22 

40 

31 

14 

17 

32 

25 

31 

38 

37 

51 

52 

52 

45 

31 

37 

28 

17 

22 

22 

29 

31 

32 

30 

31 

32.7 

HAVANA   POWER  STATIPT 

36 

60 

62 

69 

66 

76 

75 

74 

71 

64 

5 1 

48 

41 

34 

46 

4  1 

39 

3  8 

38 

35 

54.6 

MIN 

33 

45 

33 

24 

41 

31 

14 

17 

29 

23 

26 

32 

37 

48 

42 

30 

41 

29 

16 

23 

29 

29 

31 

30 

30 

26 

32.0 

LACON   ?_  E 

69 

39 

9 

58 

5  6 

75 

70 

71 

70 

64 

45 

33 

43 

39 

35 

33 

51.6 

MIN 

30 

44 

33 

23 

37 

24 

13 

18 

29 

32 

25 

32 

33 

47 

41 

28 

29 

22 

11 

17 

16 

29 

30 

29 

28 

29 

24 

29.5 

i  i  kit  n i  m 

74 

65 

J5 

3q 

58 

59 

7  i 

66 

75 

75 

72 

70 

62 

47 

43 

35 

33 

33 

4  5 

41 

36 

38 

36 

52.9 

MIN 

36 

48 

36 

27 

40 

33 

16 

20 

30 

26 

30 

34 

40 

53 

52 

46 

30 

39 

27 

17 

2* 

21 

31 

30 

34 

31 

32 

30 

33.6 

MAX 

54 

66 

59 

J5 

40 

39 

60 

62 

73 

66 

77 

77 

74 

71 

60 

46 

55 

35 

33 

46 

39 

42 

38 

38 

35 

53.2 

MIN 

34 

47 

34 

23 

43 

30 

16 

18 

32 

25 

30 

36 

38 

52 

47 

45 

29 

38 

27 

14 

22 

16 

31 

31 

31 

31 

32 

29 

32.8 

M I NONK   3  NE 

MAX 

72 

70 

55 

49 

64 

60 

34 

40 

38 

57 

60 

62 

63 

75 

72 

72 

70 

65 

48 

5  1 

46 

35 

32 

32 

4  5 

4 1 

40 

35 

36 

34 

51.8 

MIN 

29 

46 

31 

23 

39 

18 

14 

15 

31 

24 

30 

36 

33 

44 

47 

45 

47 

31 

32 

28 

13 

16 

10 

30 

32 

30 

30 

31 

26 

30.1 

PEORIA  WSQ 

70 

50 

65 

3  8 

38 

57 

58 

62 

75 

70 

72 

69 

58 

43 

36 

33 

46 

40 

39 

35 

34 

33 

49.6 

MIN 

36 

40 

31 

23 

40 

20 

14 

20 

27 

25 

28 

36 

37 

51 

42 

53 

47 

38 

30 

35 

22 

16 

26 

22 

32 

32 

30 

31 

32 

31.4 

PRINCEVILLE  1  N 

MAX 

70 

70 

55 

50 

65 

58 

34 

37 

39 

60 

58 

62 

60 

75 

70 

71 

68 

60 

45 

51 

45 

33 

33 

33 

48 

43 

39 

35 

35 

33 

51.2 

27 

40 

53 

5  1 

32,9 

EAST 

05 

DANV I L  L  E 

MAX 

75 

73 

72 

61 

39 

36 

54  1 

MIN 

32 

51 

36 

27 

40 

37 

17 

15 

32 

26 

28 

30 

32 

49 

51 

40 

51 

34 

37 

29 

19 

20 

26 

29 

31 

35 

32 

33 

33^ 

— -      —  : 

MAX 

73 

38 

7 

72 

72 

71 

60 

3  7 

34 

51  7 

MIN 

35 

49 

35 

26 

37 

32 

16 

16 

31 

30 

29 

35 

37 

47 

54 

5 1 

4 

54 

33 

37 

28 

16 

20 

23 

28 

31 

33 

30 

32 

33.'2 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

69 

54 

48 

65 

9 

67 

7 

71 

72 

70 

54 

36 

33 

51.7 

MIN 

28 

48 

34 

24 

36 

34 

14 

15 

32 

27 

28 

35 

35 

45 

° 

50 

49 

34 

35 

29 

16 

22 

21 

30 

33 

33 

31 

32 

3i!e 

p  l  BCD    r  T  T  v    3  CP 

MAX 

68 

50 

38 

55 

67 

7 

70 

72 

71 

62 

55 

38 

36 

34 

51.9 

MIN 

29 

48 

34 

24 

40 

34 

15 

18 

31 

25 

29 

38 

36 

47 

48 

50 

4  1 

41 

31 

33 

27 

15 

19 

20 

29 

31 

32 

31 

22 

31.4 

PON T I  AC 

MAX 

73 

9 

57 

7 

74 

73 

70 

50 

36 

35 

51  7 

MIN 

33 

48 

34 

26 

40 

34 

16 

18 

32 

27 

31 

36 

34 

45 

49 

32 

39 

28 

17 

22 

20 

30 

32 

34 

31 

31 

32.'6 

RANTOUl 

MAX 

59 

59 

69 

7J 

74 

73 

72 

67 

62 

38 

34 

5  3.9 

MIN 

38 

50 

35 

26 

42 

36 

18 

20 

32 

26 

32 

38 

39 

49 

52 

34 

37 

29 

17 

23 

24 

28 

30 

33 

31 

32 

26 

33.9 

URBANA 

75 

69 

75 

76 

73 

71 

4  3 

35 

34 

52.3 

MIN 

40 

45 

34 

30 

42 

27 

17 

20 

32 

28 

37 

41 

43 

54 

56 

52 

48 

40 

33 

34 

26 

19 

25 

26 

29 

30 

32 

32 

33 

24 

34.3 

WATS EK A   2  NW 

MAX 

71 

68 

53 

48 

64 

58 

33 

39 

38 

55 

55 

65 

64 

74 

70 

72 

70 

65 

62 

49 

46 

35 

34 

34 

42 

36 

37 

36 

35 

34 

51.5 

27 

1 7 

31 

26 

27 

35 

34 

39 

44 

52 

49 

32 

28 

16 

22 

24 

26 

24 

33 

28 

WEST  SOUTHWEST 

ALTON    OAM  26 

MAX 

64 

77 

64 

57 

64 

g 

46 

45 

63 

64 

75 

72 

76 

81 

70 

70 

63 

49 

39 

39 

38 

36 

5  5.6 

MIN 

44 

47 

39 

34 

34 

35 

20 

20 

25 

25 

25 

36 

39 

42 

5 1 

4  8 

46 

46 

31 

31 

33 

20 

20 

27 

27 

28 

34 

33 

31 

° 

33.4 

CARLINVILLE 

MAX 

76 

58 

67 

78 

72 

70 

50 

37 

35 

55  3 

MIN 

36 

46 

34 

26 

43 

>« 

13 

17 

33 

26 

28 

38 

44 

55 

56 

50 

45 

48 

30 

40 

29 

16 

22 

25 

26 

31 

35 

33 

32 

32 

34.2 

GR1GGSVI L  LE 

MAX 

74 

77 

71 

72 

46 

59 

36 

5 1 

4 1 

3S 

34 

54  7 

MIN 

40 

44 

36 

31 

49 

30 

16 

22 

35 

32 

35 

45 

43 

57 

54 

57 

49 

42 

29 

43 

29 

17 

26 

26 

29 

33 

33 

32 

31 

3 1 

35.9 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

77 

58 

62 

66 

39 

42 

65 

75 

73 

78 

79 

73 

71 

62 

49 

37 

35 

54.7 

MIN 

43 

47 

35 

30 

40 

32 

15 

20 

34 

27 

34 

35 

47 

55 

58 

52 

49 

30 

39 

29 

16 

24 

26 

27 

30 

34 

32 

32 

31 

35.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

59 

76 

77 

72 

35 

34 

3  5 

43 

37 

34 

MIN 

33 

45 

34 

28 

28 

36 

16 

16 

23 

25 

25 

28 

39 

42 

42 

54 

43 

46 

30 

42 

30 

16 

16 

23 

24 

30 

34 

32 

32 

30 

31.4 

JER5EYVILLE  2  Sw 

MAX 

75 

67 

79 

73 

70 

3b 

39 

34 

56  4 

MIN 

3  9 

46 

34 

24 

45 

j  3 

14 

18 

35 

21 

26 

33 

40 

54 

53 

59 

45 

33 

30 

40 

29 

19 

26 

24 

2B 

32 

35 

34 

32 

32 

33.7 

MORR I SONV I L I E  4  SE 

MAX 

76 

71 

56 

58 

76 

58 

36 

42 

40 

60 

63 

74 

72 

76 

78 

72 

70 

62 

48 

57 

47 

36 

33 

33 

41 

41 

42 

38 

36 

35 

54.2 

MIN 

3* 

48 

35 

29 

42 

31 

16 

19 

34 

27 

29 

36 

41 

53 

57 

50 

43 

48 

32 

38 

29 

19 

24 

24 

29 

31 

35 

34 

30 

30 

34.4 

PANA 

MAX 

76 

71 

56 

56 

65 

58 

34 

41 

41 

58 

60 

72 

71 

75 

75 

71 

70 

62 

49 

57 

47 

35 

32 

33 

42 

41 

41 

39 

38 

35 

53.4 

MIN 

43 

49 

37 

29 

45 

33 

17 

20 

34 

28 

34 

38 

43 

56 

57 

52 

45 

48 

32 

39 

28 

19 

25 

27 

30 

31 

35 

33 

34 

32 

35.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  140  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Diy  ol  Month 

• 

01 
1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

■ 

> 
< 

SPR 1 NGF I F  L  D  MSO 

MAX 

MIN 

77 
37 

62 
46 

57 
32 

58 
27 

68 
46 

49 
26 

35 
16 

41 
21 

40 

29 

61 
27 

63 
26 

73 
39 

72 
41 

77 
57 

77 
53 

73 
57 

71 
49 

63 
41 

46 

32 

56 

37 

38 

22 

35 
18 

33 

26 

34 
21 

45 

32 

43 
33 

40 
34 

38 

33 

11 

31.3 
34.2 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 
MIN 

60 
37 

71 
37 

60 
36 

54 
37 

50 
38 

64 
35 

36 
17 

34 
21 

39 

27 

36 

28 

58 

30 

66 
34 

73 
37 

69 
46 

74 
53 

75 
54 

70 
48 

70 
46 

61 
31 

45 

31 

53 
28 

36 
18 

33 
19 

3 1 
26 

34 
25 

43 
33 

42 
34 

34 

31.6 
33.3 

V  I RDEN   1  N 

MAX 
M1N 

ro 

36 

71 
45 

57 
34 

28 

46 

35 

15 

18 

41 
33 

61 
2  . 

64 
29 

75 
39 

73 
41 

78 
54 

78 
56 

71 

72 
46 

62 
49 

9  0 
30 

56 

51 
2  6 

39 

39 

34 

45 

40 

44 

38 

34 

„ 

55.7 
34.3 

WHITE   HALL   1  E 

•           *  • 

MAX 

re 

41 

75 
45 

61 
35 

60 
2  ? 

69 
42 

64 

26 

42 
14 

43 
19 

45 
35 

62 
19 

68 

29 

76 
31 

72 
42 

78 
54 

76 

51 

74 
50 

71 
44 

67 
41 

49 
38 

59 

31 

56 

23 

33 
19 

33 
24 

35 
19 

46 

27 

41 

30 

43 
33 

38 

32 

it 

33 

30 

56.4 
32.6 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

MIN 

75 
46 

71 
50 

56 
37 

54 
29 

65 
43 

59 
33 

35 
17 

41 
21 

40 
33 

54 

27 

58 

31 

70 
40 

67 
45 

75 
56 

74 
57 

73 
53 

72 
48 

63 
48 

57 

33 

55 
37 

44 
26 

39 
18 

32 
25 

34 
2' 

42 
29 

40 

30 

41 

33 

40 
32 

36 

33 

36 
29 

53.3 
33.4 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

81 
42 

75 
53 

66 
38 

68 
27 

73 
36 

56 
36 

42 
12 

46 
11 

48 
32 

24 

63 
29 

66 
36 

73 
42 

76 
53 

78 
48 

76 
47 

73 
46 

66 
52 

56 
33 

56 
34 

43 
29 

37 
19 

39 
1« 

40 
30 

41 

20 

40 

30 

43 
28 

46 

30 

39 
33 

40 
32 

37.0 
33.4 

FLORA  5  Nw 

MAX 
MIN 

80 
40 

74 

52 

60 
34 

63 
23 

70 
40 

60 
30 

37 
13 

43 
12 

44 
33 

58 
23 

66 
28 

75 
32 

73 
48 

76 
53 

80 
58 

7' 

43 

74 
36 

64 
54 

62 
34 

65 
36 

53 
31 

38 
13 

33 
18 

35 
25 

44 
29 

41 
27 

43 
34 

42 
33 

44 
34 

49 
32 

57.2 
33.3 

MARSHAL  L    1  E 

MAX 

Mm 

76 
42 

74 
54 

58 
38 

55 
28 

66 
40 

62 
33 

44 

ie 

42 
16 

40 
34 

54 
t» 

63 
32 

69 

30 

68 
39 

76 
50 

76 
53 

74 
47 

72 
40 

65 
53 

61 
37 

54 
38 

52 
29 

37 
19 

33 
21 

34 

27 

'2 

30 

41 
29 

38 

35 

42 
34 

41 
35 

40 
31 

35.0 
34.6 

MATTOON 

MAX 
MIN 

76 
43 

71 
43 

57 
32 

56 
27 

66 
45 

56 
26 

36 

l< 

41 
18 

40 
34 

59 
29 

61 
34 

72 
39 

1  9 
40 

76 
56 

77 
54 

77 
52 

71 
43 

62 
41 

42 
S3 

57 
37 

38 
26 

37 
17 

32 
25 

34 
27 

42 
30 

42 
31 

42 
33 

39 
33 

38 
34 

36 
26 

53.4 
34.2 

MOWEAOUA 

MAX 
MIN 

78 
36 

71 
48 

58 
37 

57 
26 

67 
43 

61 
32 

3 ' 

16 

41 
18 

40 
28 

59 
25 

62 
29 

73 
32 

71 
40 

76 
52 

77 
54 

74 
53 

71 
44 

63 
52 

54 
31 

58 
38 

49 
28 

36 
16 

33 
22 

33 
26 

44 

30 

39 
29 

36 
31 

41 
32 

36 
32 

35 

32 

54.4 
33.9 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

8 

42 

73 
44 

61 
33 

'. 

29 

68 

43 

61 
32 

41 
16 

45 
16 

45 
33 

51 
27 

62 
31 

74 
33 

74 

41 

77 
55 

78 
57 

74 
49 

74 
40 

65 

52 

62 

35 

61 
36 

50 
29 

39 
16 

35 
22 

3' 
29 

43 

31 

42 
27 

42 
36 

43 

34 

42 
36 

39 
32 

36.6 
34.6 

OlNEY  2  S 

MAX 

MIN 

81 

45 

73 
55 

59 
36 

61 
24 

69 

45 

59 
30 

)' 
19 

43 
15 

42 
34 

56 
27 

64 
27 

73 
30 

^3 

50 

77 
55 

79 
58 

7  J 
45 

75 
39 

66 
55 

• : 
38 

63 
37 

49 
31 

39 
18 

34 
19 

35 
29 

43 

32 

41 
27 

43 
36 

45 
33 

44 
36 

41 
34 

56.6 
35.4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

79 
45 

70 
50 

58 
39 

58 

29 

68 
43 

56 
30 

36 
19 

44 
17 

43 
34 

56 
30 

61 
32 

70 
33 

70 
43 

78 
56 

78 
57 

75 
49 

75 
41 

66 
56 

60 
37 

60 
36 

47 
30 

39 
19 

34 

25 

37 
29 

43 

31 

42 
31 

43 
30 

42 
35 

44 
37 

42 
33 

55.6 
35.9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

76 
42 

71 
47 

56 
36 

55 
27 

67 
41 

56 
35 

36 
14 

42 
18 

40 
33 

57 
26 

62 
28 

69 
41 

66 
39 

77 
53 

60 
58 

78 
51 

73 
43 

62 
53 

60 

33 

51 
37 

45 

21 

38 
18 

33 

22 

34 
26 

43 
29 

40 
31 

41 

34 

41 
32 

39 
34 

36 
29 

54.2 
34.4 

SALEM  WSMQ 

MAX 
MIN 

79 
45 

70 
53 

59 
39 

61 
28 

68 
43 

59 
33 

37 

15 

44 
16 

44 
38 

59 
23 

63 
34 

79 
38 

74 
46 

77 
51 

78 
60 

73 
49 

73 
41 

62 
53 

60 
;< 

64 
36 

54 
32 

37 
16 

33 
27 

34 
28 

42 
29 

41 
29 

41 
36 

40 

34 

42 

34 

36 

32 

56.2 
35.9 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

77 
38 

72 
51 

56 
34 

55 
27 

68 
43 

62 
33 

43 
15 

40 
16 

40 
32 

59 
23 

62 
30 

73 
34 

68 
37 

77 
51 

77 
55 

74 
42 

66 

40 

64 

50 

60 
33 

53 
36 

51 
26 

if 
17 

34 
24 

35 
2' 

45 

2  5 

44 
32 

42 
32 

38 

33 

39 

32 

33 
30 

35.0 
33.3 

VANDALIA    FAA  AIRPOPT 

MIN 

77 
44 

71 

57 

27 

43 

27 

K 

18 

43 
3  \ 

61 
23 

64 
31 

72 
3 1 

73 
44 

75 
54 

60 
57 

72 
46 

72 
40 

63 
43 

48 

33 

62 
39 

39 
24 

37 
16 

32 
26 

34 
29 

43 
31 

42 
32 

39 
35 

40 
35 

40 
34 

36 
33 

54.5 
34.1 

WINDSOR 

•            *  * 

MAX 

77 
38 

72 
48 

57 
46 

57 
28 

76 
42 

61 
35 

36 

42 
19 

40 
33 

58 

26 

63 
30 

74 
38 

71 
40 

76 
54 

77 
56 

73 

72 
41 

54 
32 

56 
36 

51 
29 

38 

16 

32 
24 

34 
26 

44 

39 

30 

42 
34 

39 

32 

39 

32 

36 
31 

54.6 

SOUTHWEST  08 

ANNA  I  E 

MAX 
MIN 

81 
47 

73 
57 

63 
43 

64 
35 

65 
43 

54 
32 

37 

22 

47 
19 

46 
37 

59 
30 

67 
36 

74 
36 

74 

48 

76 
57 

77 
57 

73 
47 

71 
42 

64 
56 

64 

45 

67 
37 

64 
28 

40 

21 

40 
28 

35 

30 

28 

46 

26 

45 
35 

46 

3'. 

47 
37 

41 
26 

56.0 
37.4 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

78 

42 

75 
46 

62 
41 

65 
25 

68 
41 

65 
39 

43 
18 

47 
12 

45 
35 

64 
19 

67 
29 

77 
28 

76 

44 

79 
60 

81 
60 

75 
- '. 

72 
35 

66 
56 

'  1 

32 

65 
40 

59 
36 

-  : 

18 

35 
26 

35 
24 

44 
30 

42 
32 

44 
38 

3" 

44 
26 

37 
32 

58.6 
34.6 

C  AMOK  I  A 

MAX 
MIN 

75 
42 

74 
50 

74 
40 

60 
29 

66 

4l 

70 
37 

55 
20 

44 
16 

46 
34 

51 
24 

67 
30 

68 
35 

73 
48 

68 
48 

80 
48 

81 

4  1 

75 
37 

73 
56 

64 

33 

63 
36 

66 
30 

55 
20 

51 
19 

31 

27 

36 

23 

41 

23 

39 
20 

40 

20 

39 
16 

37 
17 

59.0 
32.1 

CAIRO  wsn 

MAX 
MIN 

80 
53 

73 
52 

60 
43 

65 
37 

67 
46 

58 
33 

37 
28 

49 
27 

51 

43 

58 
35 

66 
39 

74 
45 

75 

!  ? 

76 
63 

77 
57 

74 

50 

72 

49 

65 

46 

5? 

63 
41 

54 
31 

41 
28 

37 
32 

37 
33 

■• 

3  3 

48 

33 

45 
38 

50 
37 

50 
39 

43 
37 

37.7 
40.9 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

80 
45 

73 
55 

61 
38 

65 
30 

68 
45 

61 
33 

42 
22 

48 
19 

51 

40 

59 

2  5 

67 
33 

75 
34 

76 

'  3 

71 

1 

39 

69 
39 

64 
36 

41 
20 

33 
27 

36 
31 

42 
33 

43 
28 

40 
39 

49 
37 

46 
38 

43 
35 

56.1 
35.0 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

62 
48 

77 
50 

64 
36 

58 

32 

62 
35 

66 
36 

42 
16 

34 
19 

46 

24 

45 
25 

60 
25 

64 
35 

75 
41 

74 
51 

76 
56 

7i 
5? 

73 
47 

72 
48 

62 
36 

48 
35 

65 
33 

40 
20 

36 

20 

34 
28 

• 

2( 

48 

30 

43 

34 

3  ' 

35 

41 

30 

37 
33 

55.2 
34.6 

COBOEN  2  S 

MAX 
MIN 

80 
48 

75 
48 

60 
41 

64 

2  1 

67 
44 

62 
30 

39 
21 

48 
18 

49 
43 

57 
4' 

68 
31 

74 
34 

"5 
-7 

76 
59 

76 
59 

-0 

-7 

72 
43 

65 
55 

*7 

63 
37 

60 
33 

7 

21 

38 
26 

35 

30 

- ; 

42 
27 

45 

37 

49 
37 

46 
38 

43 
34 

56.3 
37.0 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

BO 
46 

72 
54 

60 
35 

65 
2  9 

73 
45 

64 
31 

39 
16 

46 
21 

48 
38 

60 
22 

62 
33 

78 
38 

44 

78 

80 

41 

74 
42 

61 
54 

60 
3  5 

62 
33 

59 
34 

17 

36 

35 
28 

.  » 

40 
32 

59.7 
34.7 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

MIN 

8  1 
48 

75 
56 

60 
39 

65 
3  3 

67 
44 

60 
32 

38 

21 

47 
21 

47 
38 

58 

31 

67 
30 

74 
33 

7< 
51 

77 
58 

77 
59 

75 
53 

72 
50 

64 

56 

6  1 
37 

67 
36 

58 
28 

34 
28 

34 
30 

41 

30 

41 
30 

45 
36 

35 

47 
37 

42 
34 

57.9 
37.6 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

80 
48 

74 
56 

63 
37 

64 
2  8 

68 
45 

60 
33 

3t 
22 

48 
18 

46 
40 

.  « 

64 
32 

73 
36 

74 
49 

77 
60 

76 
60 

73 
43 

72 
41 

66 
56 

60 

69 
36 

62 
35 

39 
20 

34 
25 

37 
30 

:! 

43 
30 

45 

30 

47 
3' 

46 

38 

40 
35 

56.2 
37.2 

NASHVILLE    4  NE 

MAX 
MIN 

79 
44 

73 
52 

58 
38 

6 

33 

67 

4  1 

60 

32 

4C 
19 

44 

22 

45 
37 

58 
25 

62 
37 

74 
40 

47 

77 
57 

60 
59 

72 
50 

72 
45 

63 
50 

'j  5 

a 

64 
35 

56 
33 

38 
20 

33 
27 

34 
21 

4  1 
29 

41 
30 

43 
35 

4, 

34 

42 

34 

37 
32 

56.4 
36.6 

SPARTA 

MIN 

79 

75 

59 

t 

i 1 

67 
46 

62 
33 

19 

20 

46 
36 

62 

j  g 

67 
35 

76 
36 

74 
s  i 

76 
59 

79 
56 

73 
45 

71 

40 

64 

52 

60 
36 

66 
36 

65 
35 

38 

23 

34 
26 

35 
30 

44 

27 

41 
30 

44 
37 

46 

33 

42 

35 

38 
34 

58.0 
36.8 

WATERLOO  I  HSW 

•          •  • 

MAX 

Mm 

6- 
•  » 

74 
49 

60 
37 

66 

s; 

70 
43 

62 
36 

4< 
:* 

47 
20 

43 
36 

27 

69 

33 

78 

41 

79 
49 

79 
55 

8? 

60 

74 
49 

73 
45 

63 

52 

62 

33 

67 
40 

56 

33 

42 
19 

34 
28 

35 
29 

-' 

41 
31 

44 
36 

44 
3  • 

49 
33 

38 

33 

38.9 

36.7 

SOUTHEAST  09 

alb  I  on 

MAX 

Mm 

BO 
48 

76 
56 

60 
39 

! : 
30 

68 
45 

60 
32 

40 
18 

43 
19 

43 
36 

56 
29 

63 
36 

65 
40 

- 

40 

78 

54 

79 
59 

75 
51 

75 
45 

66 
50 

1- 

61 
33 

59 

27 

3* 

20 

34 

25 

34 
30 

42 

31 

44 

29 

43 

30 

43 
33 

43 

36 

40 
33 

56.9 
36.4 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 

Mm 

82 
48 

76 
59 

61 
40 

64 
29 

66 
45 

60 
34 

39 
25 

49 
21 

50 
41 

i' 
29 

66 
32 

72 
35 

75 
53 

78 
65 

76 
57 

74 
43 

73 
42 

67 
55 

-C 

62 
39 

57 
35 

49 
19 

36 
30 

37 
30 

50 
32 

51 
32 

48 
36 

49 
37 

SO 
36 

44 
36 

59.3 
36.6 

S*+  fUUfooc*  Noun  roUewtog  Suiioo  Ih<Uk 
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DAILY  TEMPERATURES  Illinois 

Continued  NOVEMBER  1971 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

D1XDN  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

82 
52 

83 
61 

62 
42 

63 
26 

66 
42 

63 
32 

36 
20 

46 
16 

45 
39 

5S 

26 

67 
34 

73 
34 

72 
48 

74 
60 

74 
59 

74 
43 

72 
39 

69 
56 

61 
3' 

58 
36 

58 
36 

39 

20 

38 
26 

34 
31 

37 
31 

40 

30 

44 
38 

49 
35 

48 

38 

42 
35 

57. S 
37.5 

FAIRFIELD   RADIO  WrIW 

MAX 
MIN 

78 
48 

74 
57 

62 
40 

59 
26 

65 
42 

59 
33 

37 
20 

43 
17 

45 
40 

55 
28 

63 
30 

71 
37 

72 
42 

76 
56 

77 
61 

74 
48 

72 
40 

68 
59 

60 
39 

62 
36 

60 
33 

38 
19 

35 
30 

37 
31 

42 
33 

41 
29 

40 
37 

42 
35 

44 
37 

40 
35 

56.4 
37.3 

HARRISRURG 

MAX 
MIN 

82 
47 

75 
57 

59 
39 

63 
26 

66 

46 

60 
33 

36 

22 

47 
18 

46 
39 

58 
27 

65 
33 

73 
33 

75 
53 

78 
57 

77 
62 

75 
44 

74 
40 

69 
51 

62 
40 

64 
39 

58 

34 

39 
21 

35 
25 

35 
31 

41 
33 

44 
31 

46 
31 

48 
37 

49 
?8 

41 
36 

58.1 
37. T 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

83 
48 

77 

62 
37 

65 

69 

59 

36 
1 8 

46 
I  7 

44 
37 

59 
25 

66 
32 

74 
35 

76 
48 

78 
56 

79 
60 

75 

75 

67 
53 

61 
38 

69 
36 

60 

39 
18 

34 
25 

34 

41 

43 
28 

44 

44 

46 
38 

40 
34 

58.2 
36.3 

MT  C  ARMF  L   1  NNW 

MAX 
MIN 

79 
47 

75 
57 

58 
40 

60 
28 

66 

42 

56 
31 

35 
18 

43 
17 

43 
35 

54 
30 

63 
32 

70 
36 

73 
51 

77 
55 

78 
52 

75 
49 

74 
43 

66 
55 

61 
35 

64 
34 

54 
30 

38 
16 

33 
23 

33 
29 

41 
30 

41 
29 

43 
35 

45 
34 

45 

36 

44 
33 

56.2 
36.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

81 

47 

75 
54 

60 
38 

63 
27 

69 
42 

63 
32 

43 
19 

44 
19 

48 
37 

59 
26 

65 
33 

72 
34 

76 
46 

77 
58 

75 
59 

74 
47 

73 
42 

65 
56 

60 
38 

67 
37 

59 
33 

38 
21 

34 
25 

35 
30 

43 

22 

43 
30 

44 
30 

42 
35 

43 
35 

38 
34 

57.6 
36.2 

ROSICLARF 

MAX 
MIN 

79 
47 

73 
57 

73 
37 

62 
28 

64 
43 

64 
35 

38 
28 

48 

56 
44 

65 

26 

65 
37 

72 
45 

73 
48 

76 
51 

75 
58 

75 
43 

73 
40 

66 
51 

61 

40 

61 
34 

57 
36 

46 
24 

36 
27 

36 
32 

39 
32 

44 
30 

47 
38 

46 
38 

49 
39 

41 
36 

58.7 
38.8 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

63 

DATE 

02* 

LOWEST  TEMPERATURE 
5  STATIONS 

10 

DATE 

24+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GALENA   1  N 

4.13 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EFFINGHAM 

.49 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GALENA  1  N 

2.15 

DATE 

02 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PAW  PAW 

11.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 

6 

DATE 

29 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

isfiine 

1.2 

c 

0> 
O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.50-. 99 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

0 
0 

XT 

O 

1.00- 

2.00 

Total 

CAIRO  WSO 

29 

E 

28 

0 

5 

3 

0 

1 

0 

9 

57 

5.2 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

24 

5.4 

13.0 

47  +  + 

18 

01 

70 

74 

56 

62 

7 

6 

4 

0 

0 

0 

17 

6.7 

CHICAGO  WSO 

23 

4.8 

12.2 

43 

S 

01 

.2 

77 

62 

64 

9 

5 

3 

0 

0 

0 

17 

55 

6.4 

MOLINE  WSD 

24 

4.0 

10.9 

34 

SW 

19  + 

71 

75 

58 

64 

7 

4 

3 

2 

0 

0 

16 

41 

6.4 

PEORIA  WSO 

22 

3.4 

10.9 

33 

NW 

21 

75 

79 

60 

64 

6 

5 

4 

0 

0 

0 

15 

42 

6.8 

ROCKFORD  WSO 

25 

3.1 

11.4 

30++ 

24 

05 

77 

81 

63 

72 

5 

7 

2 

2 

0 

0 

16 

m 

6.8 

SPRINGFIELD  WSO 

22 

4.8 

12.8 

34 

NW 

20 

72 

75 

57 

61 

5 

5 

5 

C 

0 

0 

15 

52 

6.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  142  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NORTHWEST 
DIXON 


ROCKFORO  WSO 

•  *  * 

NORTHEAST 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  WSO 

DE  KALB 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

•  •  « 

WEST 

LA  HARP E 
MONMOUTH 

OUINCY   F  A A  AIRPORT 

•  *  • 

CENTRAL 

BLOOMINGTON  NORMAi 

OECATUR 

LINCOLN 

PEORIA  WSO 

»       •  « 

EAST 

HOOPESTON 
KANKAKEE   3  Sw 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
URBAN* 

•  •  * 

WEST  SOUTHWEST 

CARL INV1LLE 

MORR I SONV I L LE  4  SE 

SPRINGFIELD  WSO 

WHITE  HALL   1  E 

•  •  . 

EAST  SOUTHEAST  ( 

NEWTON  2  NE 

Salem  wSmo 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1971 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


Day  ol  moDlh 
16 


15 


17  18 


20  21 


22 

23 

24 

25 

26 

27  28 

29 

30 

31 

\ 

2. 

f 

T 

1 

i 

T 

. 

9 

1. 

3  I. 

1  2 . 

S 

L 

2 

) 

i  - 

J 

*.( 

. 

1 

! 

1  .1 

- 

T 

1.1 

>  2.- 

r  t 

T 

,1 

. 

[  < 

. 

T 

2  ^ 

T 

T 

T 

r 

lit 

T 

t 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

I  T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

.1 

a ; 

1.0 

2.2 

T 

T 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

T 

2 

.3 

.3 

'.5 

2 

l 

T 

•  6 

T 

T 

1.5 

2.0 

T 

1 

3 

1 

.2 

1.0 

T 

l.S 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

.5 

j 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

.2 

1.9 

T 

1 

'l 

T 

•  4 

T 

2.0 

.2 

T 

T 

T 

T 

.1 

.1 

2.0 

T 

T 

T 

2 

T 

T 

.1 

3.0 

T 

T 

,7 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

1.9 

1 

1 

2 

T 

T 

T 

T 

.6 

.5 

T 

T 

T 

.9 

.2 

1.5 

.1 

T 

1 

T 

1 

T  1 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1971 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 

•       •  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

belleville  so  ill  univ 
Cairo  wso 

SPARTA 

southeast  09 
Albion 

golconda  dam  51 
harrisburg 
mount  vernon 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   CN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
sn  hn  r.wn 

T 
T 

.5 

T 
T 

2.0 

2 

2.0 

1 

.1 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

.2 
T 

1.0 
T 

T 
T 

1.6 

l.D 
1 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1.0 
1 

T 

.2 

.5 

.4 
T 

T 

1.5 

2 

1.5 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ot  Month 

3  ..  d> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEST  SOUTHWEST 

06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 

81 
71 
42 

.33 
87 
67 
45 

.20 
96 
65 
39 

.27 
90 
55 
38 

.05 
104 
62 
47 

.23 
139 
62 
38 

* 

109 

* 

53 

116 

57 

* 

1C6 

42 

105 

76 

40 

56 

107 

136 

172 

203 

113 

76 

71 

67 

152 

153 

66 

139 

110 

2942 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

4> 

Day  of  month 

HI 

Station 

ft 
HI 
Q 

UN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 

56 

60 

55 

51 

50 

52 

45 

42 

44 

44 

45 

47 

49 

53 

57 

56 

56 

56 

53 

49 

46 

42 

40 

41 

42 

42 

41 

42 

42 

40 

47.9 

MAX 
MIN 

60 
56 

60 
55 

60 
55 

55 
51 

51 
50 

52 
50 

52 
45 

45 
42 

44 
42 

45 
44 

46 
44 

47 
45 

50 
47 

53 
49 

59 
53 

58 
56 

56 

56 

56 
56 

56 
53 

53 
49 

49 
46 

46 
42 

43 
40 

41 
40 

42 
41 

42 
42 

42 
41 

43 
41 

42 
42 

42 
4U 

49.7 
47.1 

8 

7AM 

59 

61 

59 

55 

54 

54 

49 

47 

47 

47 

48 

49 

51 

53 

57 

57 

■6 

56 

55 

52 

50 

46 

44 

39 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

50.3 

MAX 
MIN 

62 
59 

61 
59 

62 
59 

59 

55 

55 
54 

54 
54 

54 
49 

50 
47 

47 
47 

48 

47 

48 
47 

49 
48 

51 
49 

57 
53 

58 
57 

57 
56 

*6 
56 

56 
55 

55 
52 

52 
50 

50 
46 

46 
44 

44 
39 

44 
39 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

43 
44 

44 
43 

51.6 
49.7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE ,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

u 

L 

COUNTY  3 

u 

Z 

O 

p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

«J 

U 

e 

5 

Norn 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LONG 

PRECIP 

I 

LONG 

i 

u 

sjpeoai. 

ALBION 

EDWARDS 

*  ,a  " 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

MARSHALL   1  E 

J»8- 

ot!  cl*'k 

94  11 

I4NI3T  THOMAS  P|N| 

JOTJ 

Cl 

40  43 

1'  l  l  Burgess 

MASON  CITY  1  NW 

3*1* 

MASON 

1 

66  69 

i 

J|M|3  w  a  MC  DONALD 

ALEXIS  WATERWORKS 

00  B  J 

?i 

WARREN 

.  01 

40  16 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

NATTQON 

57  C^.IJ 

T 

■  4  2* 

44  21 

CINE  FRAhCIS 

ALTON  OAM  24 

OUT 

;& 

MADISON 

*    U  M 

90  It 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MCHENRY  LOCK  AND  OA" 

9449  02  MCHENRY 

41  17 

0.  h*  OUILBNG 

ANN!  1  F 

OUT 

-'8 

UNION 

9  IT  26 

64  16 

J.  SON  HARTLINE 

MCLE AHSBQRQ  2  1 

3913  091  HAMILTON 

ia  os 

* » 

SIORQI  H.  MAS  TIN 

INTIOCM  2  NW 

0101 

o; 

LAKE 

1  62  90 

•  9  04 

7SJ 

THOMAS  G.    AQ6|NJTN#  JR 

NIOORA 

333*  06  MACOUPIN 

■  9  10 

-. 

AAGONNE  NATIONAL  L Al 

OUT 

:z 

DUPAGE 

1    61  41 

97  94 

746 

AKCONNE  NATIONAL  LIB 

NiNONK    3  ME 

3'W  04 

L*  SALLE 

60  14 

790 

9» 

BP 

m|SS  RAY  GISPARQD 

ISHLfV 

WASHINGTON 

4  99  20 

99  12 

370 

JAMES  w.  MULSPAUGH 

MOlINC  WSO  ■ 

3T)l 

ROCK  ISLAND 

61  27 

981 

NIO 

NIO 

NATl  WIAYMPR  3I4VICB 

AUGUSTA 

01  SO 

01 

HANCOCK 

1   40  14 

40  96 

680 

fOWARD  L.  SCHyTTE 

MONMOUTH 

9'6»  ■)> 

WARREN 

60  91 

770 

•  9 

MRS  INI2  N.  P|NLIY 

IUR06A  COLLEGE 

Oil! 

■li 

KANE 

1  61  43 

99  20 

764 

79 

AURORA  COL  PHYSICS  DFPT 

MONT  ICE  LLO  NQ  I 

09 

PIATT 

60  01 

•1 

1 ARl  PISlIR 

AVON  3  N( 

033* 

0  J 

FULTON 

1    60  44 

40  21 

690 

J4MES  R  MITCHELL 

MORRIS 

01 

GRUNDY 

1 

41  11 

46  16 

320 

PAY  wIBB 

|i«R  INGTQN  l  SE 

0*41 

48  07 

69 

69 

kavmono  (  Shaver 

)•)) 

01 

WHlTfliDE 

64  54 

K  I  Ty  OP  mORRI |0n 

|IUV 

RUE 

4  39  41 

640 

GEORGE  E.  CRIOER 

MORRISDNvlLLE 

04 

Chi I  ST  I  AN 

1 

19  23 

"  t ' 

s '! 

"IS  3QILITMV  A  BULL'"3 

•EARDSTOwN 

0  *  4 1 

^ 

OSS 

1  40  31 

40  24 

443 

THOMAS   E.  PHELPS 

NORRISONVlLLE  4  SE 

;6 

CHRISTIAN 

1 

•9  21 

44  14 

413 

7» 

f,  PAUL  >|ATV 

OtLLlVl LLE  SO  ILL  univ 

0  » 1 0 

09 

ST  CLAIR 

2  19  10 

49  31 

430 

.» 

GEORGE  KAPUSTA 

NT  C ARHEL  1  NNW 

J«9. 

WABASH 

9 

19  24 

47  46 

4B9 

COROEN  R,  0ILL1TTI 

MLVIOEM  1  I 

1191 

01 

BOONE 

6  42  13 

86  30 

613 

LEON  6  MOSS 

MOUNT  CARROLL 

CARROLL 

*i  )J 

♦  V  )♦ 

•  97 

IP 

LlV|  C.  1 INK 

BENUEV    I  E 

0348 

09 

HANCOCK 

1  40  tO 

41  06 

690 

HOWARD  N«  CU'Fwan 

MOUNT  OLIVE  1  E 

J9;t 

0* 

MACOUPIN 

19  04 

44  41 

411 

HAROLD  MA64UPGI4 

BENTQN  F OPE  ST  SERVICE 

0601 

09 

FRANKLIN 

4  79  02 

6B  33 

44  9 

"A 

NORMAN  0.  MELVIN 

MOUNT  PULRSKI 

14ZT 

lO&an 

1 

*J  Jl 

44  IT 

6*1 

ALVA  4R0wN 

BLOOMInCTON  waterworks 

.  "e : 

I  * 

MCLEAN 

I  60  90 

B9  01 

773 

74 

SLOOMINGTON  WATERWORKS 

MOUNT  STIRLING 

01 

BRQwn 

l 

19  39 

Til 

■  » 

hOM|I  La  4INAKE4 

BLOOMInCTON  NORMAL 

MCLEAN 

I  40  91 

B9  00 

783 

4P 

ill  state  nu«mal  uni 

MOUNT  VERNON 

JEFFERSON 

••  19 

44  59 

300 

t* 

HOWARD  HIANIV 

Olupfs 

SCOTT 

1  39  43 

90  32 

340 

49 

VERNON  A.  NORTRUP 

HOWEAQUA 

3930)  07 

SHElBv 

I.  >■ 

*P 

MRS ,    MARY   A.  DOOLlY 

0943 

SB  39 

69 

a  i 

U  S  CORPS  OF  EN&INFt'J 

horphysroRO  2  Sw 

3933J  09i  JACKSON 

49  12 

huRPhYSRORO  wTB  t  SlwfcB 

C  AHOK  t  A 

1160 

1  B 

ST.  CLAIR 

4  SB  94 

400 

CAHQKIA   TREATMENT  PlT. 

NASHVILLE  4  Ml 

6911   08  ■AShIn&TC'i 

>(  23 

44  20 

11 

DOYlE  CU**LN|V|6 

CAIRO  HSO  1 

4  166 

■■9 

ALE  RANGE  R 

4  97  00 

89  10 

316 

>  HJ 

NATl  HEATHER  SERVICE 

new  BOSTON  dam  17 

6-:s: 

01  MERCER 

4!  11 

7| 

J  3  CORPS  OP  INGlNllRj 

CANTON  1  ESC 

1290 

0  J 

FULTON 

1    40  Jl 

90  01 

•P 

RADIO  STATION  W9VJ 

NEW  SlLEN  STATE  PARK 

61S. 

MENARD 

99  )• 

•  1 

91V  OP  PARKS  1  MINOR 

CAAIONO'LE  SEWAGE  PL 

1263 

;s 

JACKSON 

4  37  44 

89  12 

3BQ 

6P 

79 

HOMER  JOHNSON 

NEHTON  2  HE 

61  >v 

R 

JASPER 

1*  00 

*» 

SAM  PARR  |TRT|  PARK 

CARL INVI LLE 

MACOUPIN 

t  39  17 

89  32 

673 

-P 

JACK  A ■  CAMPBELL 

NOKONlS 

6199 
6446 

M0HT60"!R1' 

39  IB 

. 

CUl   C  KllLl 

CARL INV I  LIE  NO.  2 

1296 

ra 

MACOUPIN 

1  39  17 

89  33 

621 

WILLIAM  J.  PR ANGER 

OLNEV  2  S 

07  RICHLAND 

36  41 

410 

69 

•P 

4AD13  IT AT  ION  wviN 

C ARlTLE  RESERVOIR 

Clinton 

2  39  39 

84  20 

301 

94 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

OREGON 

n 

OGLE 

•  2  00 

CARNATION  COMPANY 

CAR" I   A  NW 

1296 

0<» 

WHITE 

7  99  10 

88  12 

3»0 

HUBERT  80HLERER 

OTTAWA 

6926 

LI  SALLE 

41  21 

19 

jDhn  A.  BHD 

CENTRAL  I  *  2  IV 

CLINTON 

2  39  30 

463 

79 

CITY  QF  CENTRAL  1 A 

PALESTINE 

6999 

:: 

CRAWFORD 

39  00 

'P 

Ht  N.  GADOIS 

ChaNnahHN  DRESDEN  ISL 

1*20 

02 

88  17 

16 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER S 

697* 

04 

CHRISTIAN 

] 

39  23 

69  09 

14 

Ei  E.  SChumaChIR 

CHARLESTON 

16|6 

07 

COLES 

7  34  j9 

88  U 

710 

76 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

PARIS   1  N 

164  • 

37 

EDGAR 

1 

39  IB 

47  41 

iDCar  elect  cuopprative 

CHENOA 

16T9 

MCLEAN 

1    4U  46 

64  64 

710 

69 

JOSEPH  w.  SUMMER 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

01 

EDGAR 

39  16 

m 

10 

79 

CITy  OP  PARIS 

CHESTER 

Randolph 

4  37  94 

64  30 

ROBERT  Hi  CARRIS 

PARK  FOREST 

6».* 

0  2 

COOK 

41  JO 

MIO 

PARK  FOREST  HAT|6  |tt 

CHICAGO  C*LUNET  TR  NKS 

COOK 

3  41  40 

67  36 

393 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

PAW  PAW 

11 

LIE 

41  41 

14 

ROBERT  G.  HARD 

CHICAGO  NIVFA  PHP  STA 

COOK 

1  41  39 

647 

CITY  ENG4  WATER  PURIP 

PAVSON 

6670 

-i 

ADA"S 

19  4* 

7BG 

•4 

u  S  CORPS  OP  ENGINE t* > 

CHICAGO  0  HARE  wSO  R 

COOK 

1  61  39 

638 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEORIA  WSO  1 

6'i ; 

04 

PEORIA 

40  40 

611 

NIB 

MIC 

NATl  wlATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSElaND  pmpg 

COOK 

3  61  41 

696 

CITY  OP  CHICAGO 

PEOtQne 

6729 

0  2 

HILL 

61  20 

MRS   NANCY   L.  WlLSH 

CHICACO  RACINE  PUMP 

COOK 

3  41  49 

47  41 

640 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

PERU  2  W 

6')  1 

)1 

L*  SALLE 

41  20 

39 

wAYNt  ELLllRG 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

COOK 

3   41  94 

87  96 

630 

CHIC AGH  SANITARY  DIST 

PIPER  CITY  9  SE 

t>t'.-> 

05 

FORD 

40  44 

74 

MRS  OlLLA  MAI  BO»K 

CHICAGL)  S  FILTER  Pl*NT 

136* 

02 

87  33 

CITY  ENGR  water  purif 

PITTSFIELO  NO  2 

.& 

PIKE 

4 

90  46 

PITTSFIElO  HAT 14 works 

CHCO  S»«INGFIEL0  PmPG 

1367 

Cl 

COOK 

1  *1  34 

630 

CITY  ENGR  WATER  PURIF  | 

PU4S1NT  HIL1 

6961 

PIKE 

4 

99  27 

90  91 

LOU  CALLOWAY 

CHKACO  UNIVERSITY  R 

,37; 

COOK 

3   41  47 

B7  36 

944 

-1  - 

NIC 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PONTIAC  4910 

09 

LIVINGSTON 

40  91 

74 

ILLINOIS  HATI6  SE4V  CU 

CHICAGO  wSO  a 

COOK 

3  41  47 

67  63 

607 

MID 

-13 

:  hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IwSw 

6971 

0% 

RANDOLPH 

39  09 

14 

-.*■■•  j.  BISSIN 

CNULICOTHE 

PEORIA 

1  40  93 

B9  30 

310 

DON  H,  CONNOR 

PRINCEVHCE  1  N 

7006 

04 

PEOHU 

40  57 

49 

NRSi  PRANK  3T|WAPT 

CtSNE  2  ESC 

WAYNE 

7  31  Jl 

494 

99 

FRANK  K.  STANFORD 

PROPHETSTOhN  1  NH 

T014 

01 

WHITESIDE 

41  41 

60] 

COMMONWEALTH  kOISUN  CU., 

CLINTON  1  SSw 

OE  W|TT 

1  40  UB 

69J 

R.  t.  P I TRAT 

QUINCY 

7067 

01 

ADAMS 

34  37 

6»1 

TP 

79 

A.   H.  GIBSON 

C0R5EN  2  % 

UNION 

4  37  30 

99 

R.  G.  ANOER Son 

7072 

» 

AOAM  J 

39  94 

u  S  FED  AVI4T|DN  AGENCY 

COULTERVIUE   1  SSw 

RANDOLPH 

2  3B  11 

310 

C  WARREN  9IKCHLER 

OUIHCY    OAM  Zl 

7077 

01 

ADAMS 

39  >• 

4B| 

74 

U  3  CORPS  DP  ENGINE66S 

CRETE 

HILL 

3  41  27 

666 

VILLAGE  OF  CRETE 

QUINCY  MEMORIAL  BRIOGE 

7092 

03 

ADAMS 

19  94 

679 

14 

HI.    VIRGIL  C.    N | E  H AHHt  A 

DINV ILLE 

2140 

01 

VERMI l ION 

87  39 

5P 

99 

INTERSTATE  WATER  CO 

RANTOUl 

719G 

03 

CHAMPAIGN 

1 

48  10 

740 

5P 

99 

OANVlLLE  SEWAGE  PLANT 

2163 

01 

VERHIUON 

7  40  06 

87  96 

317 

PANVILLE  SEWAGE  plrnt 

RED  BUD 

719T  08 

RANDOLPH 

1 

>•  'l 

90  00 

4)0 

9P 

OLlN  P.  K|Ttlb"4MP 

DECATUR 

MACON 

1  39  31 

670 

"»S  ETHELD*  C  SHl&ART 

ROCHELLE  4  Nm 

01 

OGLE 

41  94 

820 

•P 

4P 

PRANK  HuPFSTATLEP 

OE  KALB 

01  KALB 

6   41  96 

840 

Mil 

NORTHERN  ULINIOS  UNIV 

ROCKFORO  6  ENE 

01 

WINNEBAGO 

*i  l« 

880 

14 

HARRIET  l.  RE|0 

DIXON 

LEE 

6  41  90 

690 

79 

ROBERT  H.  NELL  1 S 

ROCKFORD  WSO  - 

7142 

01 

WINNEBAGO 

»*  .i 

724 

HtO 

■  I  0 

n|Tl  HEITHER  SERVICE 

OIxON  SPRINGS  AGR  C 

POPE 

3  17  26 

440 

IP 

DIXON  SPRGS  ACR1C  CNTK 

ros i Clare 

7487 

HAROIN 

37  29 

tfcNNIS   H  HAkLACI 

OOMNS  2  NE 

MCLEAN 

1  60  29 

ADA  At  OEVINE 

RUSHVILLE 

7351 

0] 

SCHUYLER 

40  07 

66C 

GAIN  tRUS  GRIENHOUSE 

DU  QUOIN  I  nnh 

PERRY 

4  39  00 

410 

■p 

RADIO  STATION  moon 

SAINTE  MARIE 

7603 

Of;  JASPER 

16  56 

300 

JUDSON  1.  CAM|KQN 

EOELSTE IN 

PEORIA 

1  40  36 

800 

HAROLD  0.  PRICE 

SAlEm  wSmO 

769* 

07 

MARION 

36  19 

370 

NATl  keather  service 

EDHAROSVILLl 

MADISON 

4  39  90 

30C 

79 

"R 5 ■  DE VERA  m,  GEBHART 

SHA9B0NA  9  NNI 

7499 

>! 

DE  KALB 

61  50 

670 

JNIv  OP  ILL  N  IIP  FIELD 

ERE  1 NGHAH 

2697 

■ 

EFf INGhAM 

SB  33 

79 

76 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

S H AWNE  E TQWN  NEW  TOWN 

7694 

01 

CALL AT  |  N 

5 

46  11 

»oa 

ELGIN 

2TJ6 

KANE 

1  42  02 

SB  16 

791 

7* 

MISS  MYRTLE  E.  S»l»-U« 

SHE LBYVl LLE  DAN 

7476 

01 

SHELBY 

1 

19  24 

66  47 

633 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FA|R|URV    -    ■    >.  -- 

LIVINGSTON 

1  40  64 

61  91 

691 

OEPT  OF  WATERWORKS 

SIDELL 

7992 

.'i 

VERMILION 

19  >3 

*S3 

14 

TNElmA  lane 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

WAYNE 

7  SB  23 

423 

RADIO  STATION  WFIH 

SKOKlE  N  SIDE  TR  WORKS 

OX 

COOK 

42  01 

600 

: 

CHICAGO   SANITARY  DIST 

FARMER  CITY 

OE  WITT 

1  40  13 

730 

74 

N0R AH  VcAGLE 

SPARTA 

1141 

■  » 

RANDOLPH 

39  04 

680 

61 

HlLLUN  H,  MORGAN 

FLORA  3  NW 

CLAY 

7  38  41 

300 

SP 

V  A  HALE 

SPARTA  NO.  2 

BUI 

06 

RANDOLPH 

34  07 

300 

: 

I  HJ 

BANCO  CORPORATION 

FREERORT 

STEPHENSON 

6  42  IB 

780 

JOHN  SCHRODER 

SPRINGFIECO  HSO  1 

417* 

06 

SANGAMON 

3V  30 

3M 

Ml( 

NATl  hIITHIR  service 

FREE  PORT  SEWAGE  PLANT 

STEPHENSUN 

6  42  17 

730 

71 

ALVIN  W.  TINM 

SPRINGFIELD  4  SE 

•  119 

SANGAMON 

370 

IA 

CITY  hTR,  LICMT(Ph4, 

FULTON  OA"  1> 

WHITESIDE 

4  41  34 

392 

16 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

STICKNEY  W  SIDE  TR  WKS 

tl 

COOK 

41  44 

613 

CHICAGO   SANITARY  OIST 

GALENA  1  N 

JO  OAVIESS 

4  42  23 

770 

■  4 

DIETRICH  KROENCKE 

STOCKTON 

•  293 

01 

JO  DAVIESS 

42  21 

1009 

RICHARD  J.  TOmNSIND 

GALESRUPG 

392( 

j 

90  23 

771 

MIO 

NIO 

C  ITv  WATERWORKS 

STREATOR  2  ENE 

13 

LA  SALLE 

: 

88  48 

690 

GAL  VA 

999! 

0] 

HENRY 

1  41  10 

40  02 

873 

7i 

76 

M 

R  A  I  MA  SON  F,  SMITH 

8  3  6  9 

MOULTRIE 

19  14 

86  97 

686 

CITY  OF  SULLIVAN 

GERHARD  WOODS  ST  PARK 

GRUNDY 

1  41  22 

303 

6P 

GEBHARO  WOODS  STATE  PK 

TAYlORVIlLE 

9491 

01 

CHRISTIAN 

39  33 

636 

JOHN  w.  C04LI 

GENE SCO 

HENRY 

6  41  J7 

614 

-10 

MUNICIPAL  UTILITIES 

TISKlLWA 

•  604 

01 

BUREAU 

41  17 

311 

ORVULl  Li  WEAVER 

GI9SQH  CITY 

PORO 

1  40  28 

637 

1P 

ORLEN  F.  REI1 

THULON 

•690 

. » 

STARK 

41  03 

763 

C    M  OOOIN 

GLADSTONE  OAW  IS 

HENDERSON 

4   40  90 

938 

96 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSCOLA 

1694 

07 

DOUGLAS 

39  48 

631 

OEKALB  ACRt  ISSN 

GOLCQNDA  Dam  91 

POPE 

3  17  22 

334 

41 

U  S  CORPS  OF  ENGINEtRk 

URBANA 

•  740 

09 

CHA"PAI&N 

40  06 

74| 

state  water  Survey 

GOLDEN  1  '•- 

ADAMS 

1   40  07 

723 

69 

ERNEST  M  IBNEN 

UTICA  STARVED  ROCK  DAH 

•  796 

11 

LA  SALLE 

41  I* 

464 

U  1  CORPS  OF  ENGINEER) 

GRAFTON 

JERSEY 

4  36  98 

470 

PAUL  E.  ARNOLD 

VANDAL  1 A  1  SN 

•iai 

01 

PAYETTE 

39  57 

600 

GEORGE  EsGLA"0 

GRAND  TOwER  2  N 

JACKSON 

4  37  40 

367 

74 

lEROY  k,  HENDERSON 

VANDAL |A  FAA  AIRPORT 

B"»B3 

01 

FAYETTE 

38  94 

312 

U  9  PIO  AVIATION  AGENCY 

GREENFIELD  I  S 

9666 

01 

90  12 

WILLIAM  C.  HENG 

VIROEN  1  N 

••60 

SANGAMON 

69  46 

673 

■ARRfN  L*JR 

GREENUP 

)-aj 

07 

CUMBERLAND 

7  39  19 

89  10 

32! 

3P 

JOHN  H.  HVLOE 

VIRGINIA 

191 

■6 

CASS 

39  97 

90  11 

619 

LEICESTER  w.  CLARKE 

GREENVILLE  I  C 

BONO 

2  38  >9 

380 

7J 

HAROLD  w.  DAVIS 

WALNUT 

••16 

01 

BUREAU 

41  34 

69  19 

760 

41 

VICTOR  V.  VALT 

GR IGCSV  ILLE 

PIKE 

1  19  43 

700 

HOWARD   E.    STAFF Y 

WASHINGTON  1  HSH 

B'iy 

04 

TI2EHELL 

40  4  2 

69  13 

710 

: 

AUOuST  1.  '  *■  

HAROIN 

CALHOUN 

1   39  04 

440 

39 

ORVlLLE  H.  JOHNES 

WATERLOO  I  WSw 

0  8 

MONROE 

34  20 

90  09 

64) 

9P 

EUGENE   La    HC  MORTRY 

HARR 

SALINE 

9  37  64 

366 

3P 

CLYDE  P 1TTMAN 

WATSEKA  2  NW 

9021 

09 

IROQUOIS 

»v 

620 

91 

RADIO  STATION  WGFI 

HIRRIS0"46  OISPOSAL  PL 

SALINE 

9  97  49 

360 

74 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAUKECAN  4  WSW 

9029 

Ji 

LAKE 

42  21 

700 

RA010  STATION  wxRS 

HAVANA  POWER  STATION 

MASON 

1  40  17 

71 

HAVANA  POWER  STATION 

WAYNE  CITY 

9040 

WAYNE 

14  21 

620 

RAUL  Fi  NICHOLS 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

PUTNAM 

1    *.  18 

466 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

9090 

'j  * 

MARSHALL 

41  04 

613 

WALTER  j.  WEN2LIFF 

HlLLSIDRO  2  SSH 

MONTGOMERY 

2   IV  09 

72( 

7, 

RICHARD  T,  PATTIE 

WEST  SALEM 

4143 

01 

EDWARDS 

SB  It 

64  3 

CITY  OP  WEST  SALEM 

HOOPE  STON 

«  L9< 

0 

VERM II ION 

87  40 

At 

1  - 

:  H 

JOHN  F.  MUSMRUSH 

HHEATON  9  SE 

*11 . 

02 

DU  PACE 

■ 

4B  04 

MjATON  APBORITUM 

HUTSONYlLCE  POWER  PL 

631- 

0 

CRAWFORD 

7  3*  08 

67  40 

43! 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CU 

WHITE  HALL  1  E 

9241 

98 

GREENE 

39  26 

40  23 

;:j  " 

WH1TI   HALL  PUMPING  STA 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

ROCK  ISLAND 

4  41  29 

336 

SI 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HILCON 

4276 

Z  1 

CL4T 

IB  3B 

66  16 

li  LOWELL  ROUTT 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

I   39  44 

620 

71 

WLOS  RADIO 

WINDSOR 

*)5i. 

07 

SHELBY 

99  26 

BB  16 

683 

ORRIS  A  S|NG 

JERSEyvI LLE  2  Sw 

JERSEY 

1   39  06 

6)0 

SI 

jERSEYvUlE  SwG  plant 

YATES  CITY 

4616 

Jl 

KNOX 

60  67 

ORA  l.  BELL 

jOLItT  IRANDQN  RD  OAM 

WILL 

1  41  30 

343 

91 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER* 

JOLIET 

HILL 

1  41  32 

320 

eP 

ILL    STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE    1  $W 

KANKAKEE 

1   41  09 

621 

11 

0EL6ERT  w.  KOERNER 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KANKAKEE 

1  41  GB 

64] 

MUNICIPAL  SEWAGE  TP  PL 

KEITHS9U46  1  NW 

MERCER 

4   41  06 

S4( 

■1 

ROBERT  CAUSE 

4Tli 

0 

89  99 

99 

•- 

STAR  COURIER 

KlHUMI  BAKER  PARK 

4TU 

0 

HENRY 

1  41  13 

69  99 

101 

KEWANEE  baker  park 

LACON  2  E 

610! 

04 

MARSHALL 

1    41  Ul 

69  21 

614 

ID 

•B 

MRS.  0.6. PACE,  JR. 

LA  NARPE 

0 

HANCOCK 

1  40  39 

40  96 

71C 

?P 

1J 

JACK  H.  SHARPfi 

LANARK  1  SE 

0 

CARROLL 

4  42  06 

89  49 

66C 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

LA  SALLE  I  9 

0 

LA  SALLE 

1   41  1* 

69  06 

92C 

"* 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

.-.»!'•. c  t 

»<) 

0 

LAWRENCE 

7  99  49 

87  61 

441 

1 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

JOTS 

0 

LOGAN 

1  60  09 

89  22 

39C 

7* 

VERNON  P.  GEHLB4CH 

LINCOLN  LOG  CABIN  pk 

9091 

0 

COLES 

T  39  22 

88  11 

633 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

lockport  POWER  HOUSE 

9191 

0 

MILL 

1  41  36 

66  09 

96! 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

louisvillp 

321 

0 

CLAY 

7  38  66 

SB  90 

47C 

JOHN  0  BLAIR 

MACKINAW 

92T1 

TAZEWELL 

1  40  32 

69  22 

67| 

61 

CARL  IE  H  KULL 

3  J  & 

0 

MCDONOUGH 

90  60 

VERNE  GEEK 

HAKANDA  1  NW 

5J9 

} 

JACKSON 

4  37  38 

69  14 

661 

61 

• 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENCO 

!li 

0 

MCHENRY 

6  42  13 

SB  96 

929 

t>t 

61 

HAROLO  HYDE 

MARIETTA 

>'J 

0 

Pultqn 

1  40  90 

90  26 

)*t 

JOSEPH  ACE 

MARION  A  NNE 

916 

0 

WILLIAMSON 

6  37  66 

SB  36 

471 

91 

MRS.  ANTHONY  MICNQNE 

NAROA  1  W 

996 

0 

MACON 

1    60  01 

SB  38 

72( 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

99T 

0 

L*  SALLE 

1  61  2D 

BB  63 

4S( 

7i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

r 

J    DRAINAGE  CODE:     I-tLLIWOIS  2-KASKASKIA  3-LAKC  MICHIGAN  6-MISS 


-  145  - 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   i  n  ml les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol 1  Temperature"  table . 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes   the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


clS^o^^h^^^lc^rS^2t*S8g..t,,• Nationai  oceanic  and  Atm°spheric         »»- *■      *«»     »  *"«  « «.« Na»onai 


Director,  National  Climatic  Center 
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5 

5 

6 

3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
3 
2 
2 

CENESED 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEWANEE 

MOLINE  hso  r 
MORRISON 

39.1 
41.2 
40.0 
38.0 
40.4 

24.5 
26.4 
26.5 
25.2 
25.2 

31.8 
33.8 
33.3 
31.6 
32.8 

4.7 
5.2 

58 

64 
61 
51 
58 

15 
15 
15 
15 
15 

10 
10 
10 
10 
9 

16* 

18 
18 
18 
IB 

1018 
960 
976 

1026 
994 

0 
0 

0 
0 

3 
c 

A 

0 

2* 

22 
.'3 
22 

0 

0 
0 
0 

4.22 
3.73 
6.36 
4.77 
5.57 

2.65 

3.12 
3.77 

1.03 
1.65 
2.87 
1.45 

14 
15 
15 
15 

T 
T 

.3 

0 

T 
T 

17 

3. 

6 
4 

6 
6 

A 

3 
A 
A 

1 
1 
2 
1 

MOUNT  CARROLL 

PAN  PAW 

ROCHELLE  6  Nw 

ROCKFORD  WSO  //R 

STOCKTON 

37.5 
37. 6M 
37.7 
38.0 
35.1 

22.9 
22. 6M 
23.6 
24.9 
22.4 

30.2 
30.  1M 
30.7 
31.5 
28.8 

3.8 
5.9 

51 
56 
60 
58 
49 

15 

16* 

13 

15 

15 

6 
6 

7 
8 
5 

18  + 

18 

18 

18+ 

18 

1067 
1073 
1056 
1031 
1117 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

A 
A 

4 

25 

27 
23 
27 

3 

0 
0 
0 

4.43 
5.24 
3.51 
5.04 
4.14 

2.54 
3.39 
3.85 
3.34 

2.20 
1 .80 
2.40 
1.71 
2.01 

15 
15 
15 
15 
15 

T 

T 
.2 
2.0 

3 

T 
T 

5 

3* 

30. 
31* 
3* 

5 
6 
5 

7 
3 

3 
3 
3 
A 
3 

1 
3 

3 
2 
1 

T1SKILWA 
WALNUT 

41.3 
39.0 

26.9 
26.0 

34.1 
32.5 

4.2 

63 
60 

15 
15 

9 
8 

18 
16 

950 
1001 

0 
0 

1 

21 

0 

3.06 

3.32 

2.00 
2.21 

15 
15 

T 
T 

0 

T 

1  7 

J 
5 

3 
3 

3 
3 

DIVISION 

31.6 

4.5 

4.89 

3.15 

.2 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

AURORA  COLLEGE 

BARR INGTON  1  SE 

CHICAGO  0  HARE  WSO  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

37.7 
40.5 
40,0 
41.0 
41.8 

22.8 
22.9 
24.6 
27.3 
29.4 

30.3 
31.7 
32.3 
34.2 
35.6 

4.4 

6.8 
5.4 

57 
62 

62 
62 

16 
15 

15 
15 

7 
4 

10 
11 

16 
18 
1 8 
18 
16 

1067 
1022 

948 
904 

0 

J 

0 

0 

0 

( 

2 
2 
2 

2  6 
27 
23 
20 

0 
0 
0 
0 

4.75 
4.74 

5.37 
6.19 

2.63 

3  •  54 
4.39 

1.66 
1 .94 

1  .66 
2.26 

15 

10 

10 
10 

1.6 
1  >  1 

T 

.2 

1 

T 

19* 
31* 

13- 

6 
6 

7 
7 

A 

2 

5 

1 
2 

3 
2 

CHICAGO  WSO  //R 
OE  KALE 

GERHARD  WOODS  ST  PARK 

JOLIET 

MARENGO 

43.9 
38.2 
41.5 
42.9 
38,3 

29.4 
24.7 
27.1 
28.6 
22.3 

36.7 
31.5 
34.3 
35.8 
30.3 

7.6 
5.4 
5.6 

64 
59 
62 
62 
59 

15 
15 
1 5 
13 
15 

13 
9 
10 
10 
5 

18 
18 
1 6 
IB 
18 

871 
1032 

901 
1067 

0 

n 

0 
0 
0 

1 
A 

2 
1 
3 

18 
24 
20 
19 
26 

0 
0 

0 
0 
0 

5.93 
4.62 
3.17 
6.15 
5.17 

4.03 
2.73 
3.53 

2.16 
1.47 
1 . 87 
2.10 
1.95 

10 
10 
10 
10 
15 

.3 

.3 

T 

T 

T 

T 

1 
0 

I 

20. 

1 

7 
7 
A 
b 
6 

5 
A 

3 
3 
3 

2 
2 
3 
3 
2 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  2  M 
WAUKEGAN  4  WSW 
WHEATON  3  SE 

41.6 
40.9 
41.2 
38.8 
41 ,7M 

27.9 
26. 1 
27.3 
25.4 
25.0 

34. B 
33.5 
34.3 
32.1 
33  .  4M 

5.3 

4.6 
4.4 

62 
62 
63 
60 
6 1 

15 
15* 
15 
16 

10 
8 
9 

10 

IB 
16 
16 
19* 

931 
968 
945 
1011 
973 

Q 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
1 
4 
1 

1 1 
23 
2  0 
21 
23 

o 

0 
0 
0 
0 

5.34 
6.75 
5.14 
5.37 
3.79 

3.50 

3.41 
3.40 

1.90 
2.77 
1.69 
1 .62 
1.91 

10 
10 
10 
15 
15 

T 

T 
1.0 
T 

T 

17 

9 

3 
3 

3 

3 
3 
3 

DIVISION 

33.4 

5.1 

5*46 

3.63 

.3 

*      •  • 

WEST  03 

GALFSSURG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MONMOUTH 
8UINCY 

40.5 
42.6 
40.B 
40.8 
43.7 

26.8 
29.6 
26.0 
26.1 
30.3 

33.7 
36.1 
33.4 
33.5 
37.0 

3.4 
4.5 
4.5 

62 
64 
63 
62 
64 

15 
15 
15 
15 
15 

10 
12 
10 
10 
15 

18 
18 
16 
18 
18 

965 
886 

971 
970 
856 

0 
0 
0 

1 

rj 

2 
2 

a 

22 
21 
24 
24 
18 

a 

Q 

0 
0 

4.59 
3.94 
5.33 
4.37 
4.04 

2.77 
2.13 
3.48 
2.62 
2.22 

1.45 
1.00 
2.34 
2.12 
.98 

14 
10 
IS 
15 
15 

.0 

1 
0 
0 
0 
0 

1 

6 
8 

a 

A 
8 

A 
A 

3 
3 
A 

1 
1 
2 
2 
0 

QUINCV  FAA  AIRPORT 
RUSHVILLE 

41.8 
42.2 

28.5 
29.2 

35.2 
35  .7 

4.7 

63 
6  3 

13 
1 5 

13 

10 

18 

917 

- 

0 

4 

2 

21 

1  9 

0 
0 

4.96 
5.15 

3.15 

1.05 
1.50 

14* 
30 

.1 

1 

1 

8 

9 

A 
3 

2 
3 

DIVISION 

34.9 

4.4 

4.63 

2.80 

T 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 
CHENOA 

DECATUR 

FARMER  C I  TV 

HAVANA  POWER  STATION 

43.1 
42.2 
45.4 
44.0 
43. OM 

29.2 
27.9 
29.6 
29.9 
26. 5M 

36.2 
35.1 
37.5 
37.0 
34. 8M 

5.7 
5.1 
4.0 

62 
61 
63 
62 
63 

15 

15 

27* 

15 

15 

10 
9 
11 
12 
10 

18 
16 
18 
18 
16 

866 
919 
840 
864 
927 

0 
D 
0 
0 
0 

2 
c 
l 

2  3 

23 
19 

0 
0 
0 

7.40 
6.25 
7.39 
7.52 
5.63 

5.35 
5.36 
3.91 

2.13 
2.24 
2.17 
2.30 
1 .90 

10 
10 
10 
10 
15 

T 
•  1 
.0 

0 

1 

1 

6 

7 
9 

9 

A 

3 
3 
3 
3 
2 

LACON  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITV  1  NW 
MINONK  3  NE 

PEORIA  WSO  It*. 

42.7 

44.0 
43.6 
41.8 
40.9 

25.6 
30.5 
29.6 
27.5 
27.7 

34.3 
37.3 
36.6 
34.7 
34.3 

6.1 
5.2 

63 
63 
64 
62 
63 

15 
15 
15 
15 
13 

9 

12 
1 1 
9 
10 

28 
18 
1 6 
16 
16 

944 
853 

932 
945 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 

1 

3 

24 
19 
20 
23 

21 

0 
0 
0 
0 

0 

6  •  12 
5.01 
4.94 
3.30 
4.96 

2.87 

3.36 
3.02 

1.60 
1.18 
1.55 
1.73 
1.48 

10 
15 
10 
30 
10 

T 
T 

T 
T 

8 
1 
8 

3 

3 
2 
2 
3 
2 

PRINCEVILLE   1  N 

41.2 

28.5 

34.9 

62 

15 

11 

16 

927 

0 

2 

20 

0 

4.63 

3.07 

1.47 

DIVISION 

35.7 

5.3 

5.94 

3 .  9S 

T 

•      •  • 

EAST  05 

DANVILLE 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SW 
PIPFR  CITV  3  SE 
PONTIAC 

46.0 
43.2 
42.5 
42.0 
42.2 

30.1 
29.7 
29.5 
28.0 
29.0 

38.1 
36.5 
36.0 
35.0 
35.6 

6.6 

6.  1 
6.5 

5.4 

67 
65 
62 
62 
62 

10 

10 

IS* 

15* 

15 

12 
10 
11 
10 

11 

16 
18 
18 
16 
18 

828 
878 
890 
921 
903 

0 
0 
0 
0 
3 

1 
2 
1 
2 
1 

18 

20 
19 
21 
20 

s 

0 

c 

0 

3.81 
5.19 
6.70 
6.17 
5.47 

3.66 
3.21 
4.93 
4.43 
3.51 

1.59 
1.21 
1.69 
1.48 
1.43 

14 
15 
11 
11 
30 

T 
■  2 
.4 

T 
T 

0 

T 
7 
T 

29* 
20* 
29* 

g 

9 

6 

I 

2 
2 
3 
3 
3 

RANTOUL 
URBAN* 

WATSEKA  2  NW 

44.3 
44.2 
A*. 2 

30.7 
30.6 
28.8 

37.5 
37.4 
35.5 

6.3 

64 
64 
65 

10 
10 
10 

13 
13 

13 

16 
16 

28 

849 
849 
9o« 

0 
0 

0 

3 

2 
1 

19 

u 

20 

0 
3 

c 

5.17 
6.U 
7.01 

4.oe 
5.01 

1.69 
1.99 
l.f 

10 
14 
10 

T 
T 
.3 

T 

20* 

8 
1 

e 

! 

2 
2 
3 

DIVISION 

36.5 

6.2 

5.9( 

4.0C 

.1 

See  Folerence  Notea  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      liilnll  mi 


Station 

Temperature 

Precipitation 

«  a 

*  ^ 

|1 
»  g 

<s 

Average 

■3 

'  1 

S  a 
o 
O  u 

Q  u. 

Highest 

Date 

© 

s 
-i 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  o(  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

■  | 

X 

.'I 

..  k 

oS 

»       *  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   DIM  26 

47.4 

29.5 

38.5 

68 

2B 

17 

28 

817 

0 

0 

19 

0 

8.10 

2.73 

10 

.0 

0 

3 

3 

CARLINVILLE 

45.8 

31.3 

38  .6 

5.1 

66 

27 

13 

18 

810 

0 

r 

16 

0 

7.61 

5.59 

3.22 

14 

.0 

0 

3 

2 

CRIGCSVlLLE 

44.4 

30.5 

37.5 

5.0 

64 

15 

12 

IB 

849 

o 

0 

1  7 

0 

4.61 

1.24 

10 

.0 

2 

2  + 

3 

2 

HILLSBORO  2  SSW 

46 .  3 

31.2 

38  .  8 

6.  1 

63 

27  + 

14 

1  8 

805 

0 

0 

17 

0 

8.71 

6.69 

2.30 

10 

T 

0 

10 

5 

3 

JACKSONVILLE 

44.4 

29.9 

37.2 

4.8 

64 

15 

14 

19  + 

854 

0 

2 

20 

0 

4.46 

2.60 

1.48 

15 

.0 

0 

J 

5 

1 

J  ERS  E YV I L  L  E   2  SW 

47.3 

32  •  1 

39.7 

69 

27 

15 

IB 

777 

0 

0 

17 

0 

5.78 

2.25 

14 

.0 

0 

8 

4 

3 

MORR 1 SONV I LLE  4  SE 

29 

P  ANA 

45.6 

31.9 

38.8 

5.9 

65 

27 

15 

18 

807 

0 

1 

16 

0 

9.33 

7.20 

2.40 

10 

T 

T 

B 

6 

5 

SPRINGFIELD  WSD  R 

45.3 

31.6 

38 . 5 

6  •  5 

64 

15 

15 

1  8 

820 

0 

1 

17 

0 

4  .38 

2  .49 

1  .56 

10 

T 

T 

29 

9 

3 

2 

SPRING FIELD  4  SE 

42.5 

30.6 

36.6 

62 

28 

14 

18 

874 

0 

2 

20 

0 

5.65 

1.70 

10 

7 

4 

1 

VIROEN   1  N 

45. 8M 

31  .9M 

38. 9M 

65 

27+ 

805 

0 

0 

20 

0 

6.66 

3.00 

10 

.0 

0 

4 

2 

WHITE   HALL    1  E 

46.5 

29.7 

38.1 

4.6 

66 

27 

12 

18 

826 

0 

0 

19 

0 

4.95 

3.18 

1.33 

10 

7 

4 

2 

DIVISION 

38.3 

5.1 

6.39 

4,44 

T 

*       *  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

46. OM 

33. OM 

39  .  5M 

64 

15  + 

15 

18 

787 

0 

1 

0 

7.86 

5.67 

1.91 

15 

T 

0 

13 

5 

3 

EFFINGHAM 

48.3 

30.5 

39.4 

6.3 

69 

10 

15 

18 

787 

0 

c 

20 

0 

6.93 

4.60 

1.71 

15 

.0 

0 

B 

5 

3 

FLORA  5  NW 

49.8 

31.8 

40.8 

5.5 

69 

10 

11 

18 

742 

0 

0 

19 

0 

4.84 

1.35 

14 

.0 

0 

9 

4 

1 

MARSHALL    1  E 

48.3 

33.0 

40.7 

65 

15 

14 

18 

750 

0 

0 

14 

0 

5.23 

1.70 

14 

T 

T 

19 

7 

5 

2 

MATTDON 

45.7 

30.7 

38.2 

65 

10 

12 

18 

824 

0 

2 

IB 

0 

7.2b 

2.76 

14 

T 

0 

9 

5 

3 

MOWEAOUA 

45.9 

31.4 

38.7 

65 

27 

13 

18 

807 

0 

0 

16 

0 

8.64 

3.26 

10 

0 

10 

6 

2 

NEWTON  2  NE 

48.4 

32.6 

40.5 

66 

10 

13 

18 

751 

0 

0 

16 

0 

4.87 

1.16 

14 

.0 

0 

7 

5 

1 

OLNEY  2  S 

50.0 

33.5 

41.8 

6.3 

69 

10 

15 

18 

711 

0 

0 

14 

0 

4.09 

1.00 

30 

.0 

0 

l 

3 

1 

PALESTINE 

48.7 

33.3 

41.0 

6.5 

68 

10 

15 

18 

737 

0 

0 

13 

0 

5.23 

2.30 

1.35 

14 

T 

0 

9 

5 

2 

PARIS  WATERWORKS 

46.1 

31.4 

38.8 

6.4 

66 

10 

13 

18 

80S 

0 

0 

18 

0 

6.26 

3.77 

2.10 

14 

T 

T 

19 

9 

5 

2 

SALEM  WSMO 

48.9 

33.6 

41.3 

67 

15  + 

14 

18 

727 

0 

0 

14 

0 

5.36 

2  .66 

1.17 

14 

T 

0 

9 

4 

2 

TUSCOLA 

46.0 

31.9 

39.0 

65 

10 

15 

18 

800 

0 

0 

16 

0 

7.10 

4.89 

1.90 

14 

.5 

0 

9 

3 

3 

VANDAL  I  A   FAA  AIRPORT 

47.5 

32.6 

40.1 

65 

27+ 

16 

18 

766 

0 

0 

17 

0 

8.54 

3.10 

14 

T 

0 

9 

5 

2 

WINDSOR 

46.  1 

32.7 

39.4 

6.9 

65 

10 

14 

18 

787 

0 

0 

14 

0 

7.49 

5.05 

2.95 

14 

T 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

39.9 

6.6 

6.41 

3,86 

j 

*       *  * 

SDUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

52,7 

36.0 

44.4 

6 . 7 

68 

10 

12 

18 

631 

0 

0 

10 

0 

4  .  34 

.80 

1.00 

30 

T 

0 

8 

5 

1 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

51  .OM 

34. 5M 

42.  8M 

69 

27 

675 

0 

0 

13 

0 

8.64 

3.72 

10 

.0 

0 

10 

4 

3 

C  AHOK I A 

CAIRO   WSO  R 

53,8 

39.3 

46.6 

7.  1 

71 

10 

23 

16 

562 

o 

0 

7 

o 

4.17 

.50 

.94 

9 

T 

0 

8 

4 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

3.83 

.  85 

1  . 07 

7 

T 

0 

9 

2 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

49.3 

33.0 

41.2 

72 

11 

16 

18 

732 

0 

0 

14 

0 

6.29 

1.92 

10 

.0 

0 

9 

•  '* 

3 

COBOEN  2  S 

53.8 

36.  1 

45.0 

68 

14  + 

13 

18 

614 

0 

0 

11 

0 

4.55 

.93 

15 

.0 

0 

8 

6 

0 

DU  OUOIN  1  NNW 

M 

33.  6M 

M 

69 

10 

15 

18 

0 

0 

16 

0 

3.41 

.55 

0 

0 

MAKANDA   1  NW 

52.5 

36.6 

44.6 

69 

10 

14 

18 

628 

0 

0 

12 

0 

4.06 

.91 

7 

T 

0 

9 

4 

0 

MARION  *  NNE 

52.5 

35  .  8 

44.2 

6.8 

70 

1 0 

13 

18 

642 

0 

0 

15 

0 

3.36 

.  05 

.  72 

7 

,  5 

0 

B 

2 

o 

NASHVILLE   4  NE 

49.5 

34.5 

42.0 

68 

10 

16 

18 

706 

0 

0 

14 

0 

6.33 

3.79 

1.35 

30 

.0 

0 

9 

5 

2 

SPARTA 

51.2 

35.7 

43.5 

6.4 

69 

15 

17 

18 

663 

0 

0 

13 

0 

6.40 

4.05 

1.76 

10 

.0 

0 

9 

4 

2 

WATFRLOO   1  WSW 

50.3 

34.7 

42.5 

70 

27 

16 

18 

691 

0 

0 

14 

0 

8.05 

5.73 

3.80 

10 

.0 

0 

9 

5 

1 

DIVISION 

43.7 

6.6 

5.29 

2.41 

T 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

51.5 

34. 4H 

43. OM 

70 

10 

14 

18 

689 

0 

0 

11 

0 

3.97 

.74 

7 

T 

0 

4 

0 

BROOKPORT  DAM  52 

54,5 

37.3 

45.9 

72 

10 

16 

18 

584 

0 

0 

12 

0 

3.66 

.17 

1  .00 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIXDN   SPRINGS   AGR  C 

53.5 

36.7 

45.  1 

70 

10 

12 

18 

6C  ) 

0 

0 

12 

0 

4.38 

1.40 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

51.5 

35.9 

43.7 

7.3 

68 

10 

14 

18 

652 

0 

0 

12 

0 

4.36 

1.28 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

HARR I SBURG 

53.1 

36.6 

44.9 

6.7 

71 

10 

15 

18 

616 

0 

0 

12 

~ 

3.81 

.84 

.96 

7 

1.0 

0 

e 

4 

0 

MCLEANS90RD  2  E 

52.2 

35.6 

43.9 

6.8 

70 

10 

14 

18 

648 

0 

0 

12 

0 

3.85 

.85 

.76 

7 

1.5 

T 

19 

9 

4 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

50.6 

34.2 

42.4 

70 

10 

19 

18 

694 

0 

0 

13 

0 

3.89 

.98 

7 

■  0 

0 

8 

4 

0 

MOUNT  VERNON 

50.9 

35.5 

43.2 

7.5 

69 

10 

15 

18 

667 

0 

0 

0 

4.69 

1.85 

1.15 

30 

,0 

0 

9 

3 

1 

R3SICLARE 

53.5 

37.5 

45.5 

71 

10 

15 

18 

594 

0 

0 

'.  0 

0 

4.23 

.92 

30 

T 

0 

% 

4 

0 

DIVISION 

44.2 

7.2 

4.10 

1.02 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Day  ol  Monlh 


O 
E-* 

1    1  2 

3 

4  | 

s  1 

g 

1    7  1 

Q 

9 

12 

1  ii 

Id 

u 

IS 

1B~I 

16 

IT] 

18 

1  f 

19  1 

20 

21 

NORTHWEST  01 

ALE  00 

4 

■  ia 

.02 

T 

.04 

.20 

.96 

2.00 

T 

0IX0N 

.79 

.08 

1  .OZ 

.27 

.96 

•  37 

F  S  E  E  PORT 

J 

.94 

T 

.04 

•  Oi 

.02 

.19!  1 

.02 

•  02 

•  0* 

FR6EPQRT   SEHAGE  PLANT 

•  3( 

.01 

T 

•  14 

•  02 

•  Ol 

•  02 

FULTON  flAM  13 

•> 

6* 

.23 

.96 

2.2 

T 

T 

GALENA   1  N 

*• 

.42 

■ 

T 

.01 

.09 

.03 

.09 

.22 

■  22 

2.40 

.25 

T 

5 

17 

.32 

.62 

•  37 

2.35 

.10 

GENE5FQ 

- 

22 

.03 

'ol 
* 

.01 

.21 

.72 

*  » 
13 

• 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

3 

73 

.11 

.08 

'  * 

Illinois  city  dam  16  // 

4 

45 

.02 

•  03 

. :  - 

.32 

i  *  a 
2.1 

•  15 

KEIThSBURC  1  Ntf 

.30 

• 

.01 

.03 

.161 

.30 

.19 

T 

2.28 

KEMANEE 

6 

36 

.80 

,21 

.33 

.76 

M3l I NF  W Sn  R 

- 

77 

.05 

.19 

.59 

1  '  45 

MORRISON 

5 

57 

• 

a 

* 

* 

.65 

.02 

2!75 

MOUNT  CARROLL 

41 

T 

.17 

•  06 

r 

NEW  BOSTON  OAM  17 

A 

29 

T 

T 

.04 

T 

1 

j 

•  13 

.38 

.16 

2.23 

.12 

T 

PAH  P Am 

5 

24 

T 

.01 

.05 

•  33 

i 

.23 

.26 

.30 

1 .80 

.03 

RQCHELlE   6  Nw 

S 

31 

.  K 

•  13 

i 

.33 

ROCKFORn  6  ENE 

44 

•  01 

T 

T 

01 

I 

J 

.03 

1  17 
* 

•  01 

•  02 

ROCKFORD  t*SD  //R 

5 

04 

- 

.01 

.03 

T 

.27 

i 

.54 

1.71 

.01 

T 

STOCKTON 

14 

T 

T 

T 

.03 

.02 

.07 

.90 

T 

2.01 

•  04 

TISKUhA 

5 

06 

T 

.06 

.09 

• 

.23 

i 

.41 

T 

.13 

2.00 

T 

5 

73 

T 

.10 

T 

i 

.70 

.0 

2.21 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 

73 

.09 

.04 

.02 

•  21 

.64 

.87 

T 

1 .68 

.09 

.01 

.07 

AURORA  COLLEGE 

4 

74 

T 

.08 

■  21 

7 

i 

.94 

7 

BARR I NGTQN  1  SE 

.  10 

.15 

.05 

.1! 

2 

•  00 

CHANNAHON  DRESDEN   I S L 

5 

47 

.07 

.08 

1 

' 

.08 

T 

.02 

CHICAGO  D  HARE  MSO  R 

9 

37 

J 

!i< 

T 

T 

.24 

| 

.68 

111 

•  01 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

6 

19 

.0* 

.02 

.30 

T 

.13 

2 

It 

.72 

1.26 

T 

7 

CHICAGO  HSO  //R 

3 

93 

•  02 

.03 

.28 

j 

1 

.12 

2 

■  16 

1  'ft? 

T 

OE  KALB 

4 

62 

T 

.02 

.  1C 

■  23 

1 

.47 

'  67 

1  SI 

Elgin 

5 

(.9 

.03 

•  22 

1 

•  03 

1 

.02 

GEBHARD  HOODS  ST  PARK 

5 

17 

T 

•  06 

.28 

j 

•  07 

1 

.87 

1*29 

JULIET  RRANOON  RD  DAM 

9 

66 

.02 

.21 

.07 

T 

•  06 

.99 

1.06 

T 

1.45 

.10 

T 

7 

6 

IS 

.08 

.35 

■  14 

2 

•  10 

I  .  70 

LA  SALLE    1  S 

MARENGO 

9 

n 

T 

.10 

.30 

1 

.95 

MARSEILLES  LOCK 

9 

36 

.03 

.2' 

.06 

.09 

1 

•  10 

.75 

.05 

1.25 

.20 

T 

7 

MORRIS 

9 

29 

.07 

.24 

.03 

7 

•  10 

1 

.15 

.70 

1.33 

T 

.03 

OTTAWA 

9 

34 

T 

.02 

.2] 

■  14 

1 

.90 

•  21 

1.42 

• 

PARK  FOREST 

6 

73 

.05 

.07 

.03 

.02 

2 

.77 

.05 

.48 

.90 

T 

.03 

PEOTONE 

6 

34 

T 

L  ' 

.14 

2 

.76 

T  1 

'?a 

.03 

ERU  2  H 

9 

14 

_ 

.05 

ill 

.  i : 

1 

.69 

1 

_ 

*55 

STREaTO*   2  ENE 

9 

31 

07 

.27 

.19 

1 

.71 

02 

.0 

.01 

.01 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

21 

io5 

.  19 

.03 

7 

.16 

1 

.08 

.55 

.02 

1.52 

.09 

T 

HAUKEGAN  4  WSH 

5 

31 

.08 

.12 

.OB 

7 

.19 

.97 

1.19 

j 

1.62 

.19 

.10 

HHE  at  ON  3  SE 

9 

.04 

.27 

•  32 

1 

.90 

AVON  9  NE 

28 

T 

.03 

.02 

.13 

.01 

7 

•  14 

.61 

.25 

T 

1.35 

.10 

.10 

BENTLEY  1  E 

4 

96 

.03 

T 

.12 

7 

•  12 

.89 

_ 

2.01 

CANTON   1  ES€ 

9 

.21 

•  14 

\ 

47 

Gal  e  s aurg 

99 

.  - 

.25 

1.45 

•  02 

Gladstone  oam  is 

* 

41 

T 

T 

07 

.06 

T 

T 

.34 

38 

2  'oO 

' 

GOLDEN   1  NH 

3 

s 

T 

.23 

.  10 

i 

00 

T 

.52 

.61 

•  11 

LA  MARPE 

5 

.01 

T 

.14 

T 

7 

.35 

73 

T 

T 

.18 

2.34 

T 

.  10 

MACOMB 

.12 

T 

•  11 

MONMOUTH 

4 

37 

T 

.07 

.08 

7 

.30 

12 

* 

.03 

2  ,'l2 

T 

MOUNT  STERLING 

.01 

T 

.09 

T 

.06 

93 

T 

.50 

T 

.05 

7 

21 

.02 

•  28 

T 

.  15 

80 

•  01 

.08 

.02 

.  1  7 

QU I NC  Y 

J 

04 

■?? 

.18 

T 

■  13 

85 

'  98 

•  1 1 

QUINC Y  FAA  AIRPORT 

96 

3 

i 

•  19 

0 

.25 

i 

09 

•  0 

.99 

.  17 

QUlNCV  DAM  21  // 

09 

- 

•  IS 

T 

*03 

.  14 

49 

T 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3 

91 

T  T 

T 

T 

•  11 

T 

T 

•  13 

52 

.23 

.03 

.08 

ll's 

!io 

.10 

RUSHVI LL  E 

9 

1! 

10 

.30 

T 

1.39 

40 

BLDOMINGTON  WATERWORKS 

6 

01 

.01 

.29 

7 

.13 

98 

.56 

.20 

1.77 

.34 

T 

.03 

bloomington  NDRMAL 

7 

*0| 

T 

.  03 

.94 

T 

T 

•  14 

2 

13 

.34 

2 .06 

6 

25 

.48 

T 

•  10 

2 

24 

C  H I L  l I C OTHE 

•  0 

.15 

•  17 

1 

C  L I NTON  1  S  S  H 

6 

«4 

.48 

.03 

•  14 

3 

13 

3 1 

DECATUR 

7 

39 

.06 

.42 

.21 

.03 

•  10 

2 

17 

1.14 

7 

.86 

1.43 

T 

•  19 

FARMER  CI TY 

7 

32 

.43 

.03 

.17 

2 

30 

.99 

HAVANA  PQMER  STATION 

9 

63 

.37 

T 

•  11 

98 

.75 

LACON  2  E 

6 

12 

T 

T 

.90 

T 

.21 

•  40 

1 

60 

T 

.30 

1.40 

T 

.30 

T 

LINCOLN 

•  46 

T 

.19 

1 

09 

1.18 

MACK  I  NAM 

9 

36 

T 

.04 

.49 

T 

T 

•  19 

1 

70 

.33 

1  .07 

T 

.11 

.03 

MASON  CITY   1  NH 

4 

94 

7 

.41 

T 

.20 

I 

S3 

.55 

.57 

.10 

M[NON<  3  NE 

9 

30 

*  i? 

.30 

■  02 

.08 

1 

65 

1.18 

MOUNT  pi'LASKl 

9 

94 

_ 

* 

.41 

.01 

.13 

2 

25 

.01 

1  'oo 

1,12 

"ft* 

NEH  SAlEM  STATE  PARK 

.02 

.41 

•  02 

.16 

1 

' 

- 

, 

*  63 

PEORIA  h50  //R 

96 

.02 

.05 

.23 

T 

7 

•  12 

1 

48 

T 

.27 

.83 

T 

.13 

T 

PR INCEVl LLE   I  N 

4 

53 

T 

.02 

.18 

.13 

1 

47 

.07 

1.47 

T 

.09 

.02 

4 

90 

.20 

1 

31 

1 , 80 

EAST  05 

DANVILLE 

9 

SI 

.01 

.94 

.75 

.02 

.21 

1 

06 

1.59 

.78 

T 

.08 

.02 

DANV ILlE   S E H AGE  PLANT 

6 

12 

.43 

.85 

•  12 

93 

•  20 

.  70 

1.30 

GIBSON  CITY 

7 

02 

■  02 

.49 

■  02 

7 

•  16 

3 

32 

.02 

.52 

.91 

.08 

!o3 

• 

HOOP  E  STON 

.02 

.37 

.35 

.01 

1 

KANKAKEE   3  SH 

6 

70 

.32 

.06 

T 

•  09 

1 

57 

K69 

■  11 

!67 

.18 

T 

.08 

MONTICELLO  no  2 

7 

91 

.32 

.41 

.31 

.11  1 

67 

1.34 

T 

.97 

1.46 

.  16 

PIPER  CITY  3  SE 

6 

17 

.43 

.05 

.10 
.08 

1 

33 

.06 

T 

.14 

PONT  I  AC 

9 

47 

.03 

•  44 

.03 

.03 

1 

10 

'  90 

'  11 

1  *00 

"  1  ' 

RANTO'lL 

9 

17 

.38 

.26 

.141  1 

65 

'  65 

1,07 

SIDELL 

6 

56 

.02 

.37 

.96 

.04 

•  12 

74 

.23 

.94 

1.55 

.12 

URBANA 

6 

16 

.0* 

.01 

.49 

.57 

.23 

1 

3« 

: 

1.95 

T 

■ 

M ATSE < A  2  NH 

7 

01 

.01 

.03 

.99 

.08 

.04 

.79  1 

60 

.01 

.60 

: .  5> 

.0* 

T 

.19 

HEST  SOUTHHEST  06 

ALTON  OAM  26 

8 

10 

T 

.46 

.15 

.29 

2 

73 

.49 

.05 

1.36 

2.06 

.17 

BARRY 

9 

91 

T  T 

.60 

T 

•  22 

0  3 

•  21 

.21 

1.12 

.07 

BE AROSTOWN 

9 

97 

T 

.02 

.39 

T 

.04 

■  14 

1 

03 

.76 

T 

.  10 

.80 

.17 

.12 

BLUFFS 

22  I  23  24 


I26  1  27 


.01    .02  .01 
r  .02 

.09 

7 

.02     .02  .03 


.04  T 

.16 


T  2.06 
.06  2.23 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 

Continued  decem8er  1971 


Day  of  Month 

Station 

 p 

22  1  23 

t— 

1 

2  |  3 

4  | 

5  | 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16  I 

17 

18 

19  | 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

JU 

31 

CARL 1NV1 LLE 

7.61 

T 

T 

.28 

.03 

.17 

2.35 

.01 

.  10 

.02 

.04 

.01 

.01 

.23 

.17 

EOMAROSV I  LLE 

7.75 

.36 

.22 

.01 

.24 

2.66 

.75 

.01 

l!l3 

1.90 

.15 

GRAFTON 

6.52 

T 

T 

1.66 

1.72 

GREENVILLE  1  E 

9.12 

T 

T 

.43 

!92 

'.11 

2!57 

ill! 

1.65 

1.93 

.08 

.01 

GR ICCS V I LLE 

4.61 

.06 

.  32 

T 

•  17 

1.24 

.31 

.27 

.73 

.10 

.  10 

.02 

.02 

.02 

.04 

HARDIN 

5.62 

T 

T 

.  B 

1.57 

T 

T 

.  1? 

.28 

.33 

HILLSRORO  2  SSW 

8.71 

.03 

.90 

.47 

.04 

.15 

2.30 

.83 

.15 

1.47 

2^7 

.13 

T 

.03 

T 

* \x 

JACKSONVILLE 

4.46 

T 

T 

■  5 1 

T 

•  01 

•  07 

.73 

•  5 1 

T 

.41 

1.48 

T 

.  1  1 

T 

T 

T 

JERSEvvILLE  2  SH 

5.78 

T 

.01 

.50 

.17 

.14 

1.13 

.20 

.03 

2.25 

1.19 

.01 

T 

T 

T 

•  Jl 

MEDOkA 

7.41 

T 

T 

T 

.59 

.19 

.17 

2.36 

.05 

T 

3.17 

.33 

.12 

T 

.28 

MORRIS  ON VlLLE   *  5E 

MOUNT  OLIVE   1  E 

7.87 

.45 

.23 

T 

.20 

2.50 

.90 

T 

1.34 

1 .90 

.35 

PANA 

9.33 

T 

.03 

.54 

1.07 

.02 

.13 

2.40 

1.45 

T 

1.16 

2.16 

.09 

T 

T 

T 

.28 

PLEASANT  HILL 

4.41 

T 

.43 

•  10 

1.62 

T 

.13 

T 

.20 

.41 

SPRINGFIELD  WSO  R 

4.38 

T 

.10 

.35 

T 

T 

•  12 

1.56 

.01 

1.02 

.30 

T 

.  10 

T 

T 

T 

.48 

SPRINGFIELD  *  SE 

5.65 

.»T 

•  01 

.06 

1.70 

.34 

•  92 

.99 

.05 

.14 

.01 

T 

T 

•  4 

* 

taylOrvIlle 

T 

.02 

.94 

.  16 

1.37 

1.79 

■  34 

.01 

VIROEN  1  N 

6.66 

.02 

T 

•  51 

.10 

.01 

3.00 

.01 

.01 

1.60 

.31 

.14 

T 

.03 

.35 

.27 

! 

VIRGINIA 

5.38 

T 

T 

.41 

T 

T 

.21 

1.47 

.12 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

.80 

WHITE  HALL   1  E 

4.95 

.02 

.03 

.11 

1.33 

.04 

1.30 

.92 

.09 

.03 

.01 

.13 

•       *  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

7.86 

T 

.07 

.48 

1.35 

.01 

.10 

.92 

.43 

.05 

.13 

.12 

.15 

.15 

.32 

.65 

EFFINGHAM 

6.93 

.47 

1.27 

.10 

.86 

.52 

1.50 

1.71 

.02 

.04 

.04 

.40 

FLORA  5  NW 

4.84 

.02 

.10 

■  44 

.82 

.12 

.64 

T 

1.35 

.48 

.03 

.02 

•  30 

.50 

GREENUP 

6.39 

T 

1.28 

1.17 

2.02 

.62 

.13 

.10 

.47 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4.89 

T 

1.60 

T 

T 

.02 

■  10 

.95 

.73 

T 

.24 

r 

T 

1.05 

LAWRENCE  VI LLE 

5.07 

.13 

.33 

1.21 

.05 

.09 

.11 

.25 

■  22 

•  01 

.08 

*  10 

.82 

MARSHALL    1  E 

5.23 

T 

.6! 

1.31 

T 

.67 

1.70 

.20 

T 

T 

T 

.10 

.60 

MATTOON 

7.26 

.05 

.03 

1.10 

•  31 

1.12 

2.76 

.51 

T 

.  14 

7 

.01 

.05 

.17 

.36 

MOWEAOUA 

8.64 

T 

.10 

!s7 

.46 

. ,  D 

3.26 

T 

T 

T 

2.03 

.80 

.18 

T 

.50 

T 

.52 

NEWTON  2  NE 

4.67 

T 

.07 

.52 

.93 

•  04 

.74 

1.16 

.47 

.09 

T 

.02 

•  14 

.69 

OLNEY  2  S 

4.09 

.01 

.08 

.45 

.90 

.09 

.27 

.06 

.53 

•  13 

.02 

.02 

.06 

.47 

1.00 

PALESTINE 

5.23 

.03 

.07 

.52 

1.05 

.03 

.09 

.20 

1.35 

.50 

T 

.20 

.06 

.03 

.10 

.34 

.66 

PARIS  WATERWORKS 

6.26 

.02 

.05 

.56 

1.38 

.03 

.20 

.74 

.16 

T 

.02 

.02 

.12 

.32 

SAINTE  MARIE 

5.20 

.09 

.45 

1.15 

.02 

.05 

.21 

.24 

1.11 

.61 

.15 

.02 

.13 

.97 

SALEM  WSMO 

5.36 

.02 

.01 

'  ° 

.95 

•  01 

■  15 

1.08 

1.17 

.92 

.15 

.02 

.20 

.36 

TUSCOLA 

7.10 

T 

.40 

.41 

.05 

T 

•  20 

1.60 

T 

1.90 

1.35 

T 

.  IB 

.01 

.02 

.07 

.48 

.43 

T 

VANDAL  I A  F  A A  AIRPORT 

8.54 

T 

.02 

.01 

.54 

.97 

T 

.46 

2.32 

j 

3.10 

.52 

.12 

.02 

.  16 

.30 

WILCOX 

4.55 

.06 

.37 

.90 

.05 

.12 

.23 

.12 

.20 

WINDSOR 

7.49 

.02 

.08 

.63 

.90 

.20 

1.59 

T 

2^95 

.52 

T 

.13 

T 

T 

.01 

.01 

.07 

.38 

.       •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

4.34 

.50 

.82 

.65 

.40 

.  12 

.15 

1.00 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

8.64 

.27 

.06 

.15 

1.09 

.30 

3.72 

T 

1.66 

.50 

.  16 

.45 

.26 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO  R 

4.17 

.02 

.10 

.72 

.08 

T 

.94 

.36 

■  07 

.61 

.42 

T 

.05 

.21 

.04 

.55 

CAR60NDALE  SEWAGE  PL 

3.83 

T 

.02 

.40 

1.07 

T 

.29 

.20 

•  17 

.40 

.23 

T 

•  13 

.92 

CARLYLE  RESERVOIR 

6.29 

.02 

.36 

1.26 

T 

.22 

1.92 

.40 

1  •  02 

.  1  0 

T 

.52 

CENTRALtA  2  SW 

6.28 

.08 

.  3C 

.98 

.28 

.93 

.26 

1.30 

U21 

.07 

.01 

.86 

CHESTER 

•  02 

•  02 

•  38 

1 .32 

.02 

.40 

.54 

.18 

T 

.03 

.50 

CDBOEN  2  S 

4.55 

.51 

!83 

.06 

•  62 

.65 

.93 

.21 

.22 

.32 

DU  QUOIN   1  NNW 

3.41 

.80 

.52 

.96 

.30 

.01 

.OB 

.01 

.02 

.71 

GRAND  TOWER  2  N 

5.79 

T 

1.60 

•  55 

.75 

.  20 

.32 

.90 

.37 

T 

T 

T 

1.10 

MAKANDA   1  NW 

4.06 

T 

.04 

.37 

.91 

•  43 

.53 

.  1 5 

.27 

T 

.15 

.66 

MARION  4  NNE 

3.36 

T 

.09 

.29 

.72 

.01 

.34 

.43 

.13 

.34 

.25 

T 

T 

.05 

.71 

NASHVILLE  4  NE 

6.33 

T 

•  37 

1 . 25 

.02 

.26 

.  87 

.35 

.65 

.63 

.  1  7 

.01 

T 

1.35 

PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

8.02 

T 

T 

.45 

1.15 

.02 

•  50 

3.35 

.  15 

.65 

.67 

.  14 

T 

.94 

RED  BUD 

7.36 

T 

.54 

.97 

■  42 

3.24 

• 

1.00 

33 

.07 

54 

.25 

SPARTA 

6.4G 

T 

.01 

•  41 

1.06 

.02 

.45 

1.76 

.25 

.02 

.02 

!S9 

.36 

.02  ! 

WATERLOO  1  WSW 

8.05 

T 

T 

.4] 

.81 

.11 

.29 

3.80 

.01 

T 

.9! 

.7B 

.25 

.63 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

3.97 

•  54 

.74 

.47 

•  46 

.63 

.22 

.15 

.66 

BENTON  FOREST  SERVICE 

3.59 

.05 

.52 

.70 

.01 

.15 

.15 

.27 

.37 

.30 

.35 

.02 

.  14 

.46 

BROOKPORT  OAM  52 

3.66 

.01 

.05 

.15 

1.00 

.04 

.61 

.03 

.  13 

T 

,60 

T 

.22 

.03 

.02 

.26 

.49 

C  ARM  I   6  NW 

3.77 

.01 

.03 

.49 

.80 

T 

•  19 

•  15 

.26 

.60 

.31 

.01 

.02 

T 

•  10 

.05 

.75 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

4.38 

.05 

.45 

.74 

T 

.34 

.42 

.07 

.59 

.15 

.06 

.03 

.08 

1.40 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

4.38 

.02 

.06 

.42 

.71 

.02 

.25 

•  16 

T 

.54 

.51 

_ 

08 

05 

1.28 

GOLCONDA  OAM  51 

4.30 

T 

.08 

.20 

.82 

.04 

.71 

.08 

.22 

.01 

.73 

T 

.33 

.04 

.18 

.86 

HARRISBURG 

3.81 

.04 

.02 

.50 

.96 

.30 

.24 

.05 

.52 

.32 

.04 

T 

.20 

.62 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

6.23 

.80 

.35 

1.90 

•  28 

.13 

.90 

.87 

.33 

.12 

.55 

MCLEANSBORO  2  E 

3.85 

.02 

.03 

.55 

.76 

.02 

•  16 

.24 

T 

.36 

.65 

.30 

.02 

T 

.01 

.11 

.62 

MT  CARMEL  1  NNW 

3.89 

.01 

.08 

.55 

.96 

•  19 

.14 

•  54 

.32 

T 

T 

•  01 

.02 

.02 

.72 

MOUNT  VERNON 

4.69 

.05 

.45 

.66 

T 

•  27 

.35 

.16 

.48 

.65 

.16 

.01 

.02 

.06 

1.15 

ROSICLARE 

4.23 

T 

T 

•  39 

T 

T 

.81 

.92 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

3.38 

T 

.06 

.13 

.76 

.03 

.32 

■  12 

.26 

•  02 

•  61 

^27 

T 

.16 

.64 

WAYNE  CITY 

4.11 

.07 

.46 

.95 

.01 

.24 

.12 

.10 

.57 

.25 

.21 

1.13 
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DAILY  TEMPERATURES 


December  I9g 


Station 

Day  of  Month 

• 

Ol 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

"l 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•          •  • 

NORTHWEST 

" : 

ALEDO 

MAX 
MIN 

30 
U 

33 
23 

34 
20 

35 
24 

37 
3  3 

43 
35 

41 
36 

42 
35 

44 
34 

48 
37 

45 
28 

39 
27 

34 
14 

36 
28 

52 
34 

38 

30 

31 
13 

37 
9 

41 
32 

38 
29 

33 

39 
21 

46 
34 

43 
31 

46 
29 

46 

31 

36 
IB 

29 
11 

37 
25 

33 
ii 

39 
16 

39.1 
25.9 

DIXON 

MAX 
MIN 

36 
13 

37 
19 

33 
19 

35 
23 

36 

32 

41 
33 

41 
32 

43 
33 

42 
37 

46 
35 

46 
27 

37 
27 

36 
14 

37 
23 

60 
35 

41 
31 

31 
15 

30 
7 

40 
19 

36 
28 

37 
23 

40 
18 

47 
30 

44 
29 

43 
28 

39 
31 

""31 
20 

23 
9 

33 
19 

33 
24 

42 
18 

36.7 
24.2 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

2? 
5 

29 

13 

29 

10 

36 
14 

36 
33 

37 

34 

37 
"j4 

42 
3- 

43 
36 

48 
37 

45 
28 

38 

32 
15 

34 
21 

52 
33 

42 
32 

33 
12 

26 

7 

39 
25 

33 
27 

34 
25 

39 
14 

45 

32 

44 
26 

40 
27 

40 
30 

33 
20 

23 
10 

36 

20 

34 
26 

35 
17 

37.1 
23.3 

FULTCiN  DAM  13 

MAX 
MIN 

32 
16 

35 
19 

33 
21 

35 
23 

36 
32 

40 
33 

39 
33 

42 
34 

45 
37 

49 
35 

42 
28 

43 
27 

35 
17 

35 
26 

SI 
33 

40 
33 

35 
.' 

35 
10 

42 
26 

42 
29 

3S 
25 

40 
20 

46 
31 

42 
31 

42 
29 

41 
34 

35 
19 

29 
11 

35 

20 

35 
29 

39 
17 

38.9 
25.6 

GALVA 

MAX 
MIN 

31 
16 

32 
17 

32 
22 

34 
24 

35 
29 

36 

34 

42 
36 

42 
36 

44 
37 

48 

33 

49 
27 

45 
27 

34 
15 

34 
16 

61 
32 

60 
31 

3  9 
18 

22 
9 

35 
15 

40 
30 

33 
26 

32 
22 

39 

23 

49 
34 

36 

29 

46 
34 

36 

33 

AO 
11 

32 
11 

38 

31 

34 
16 

39.1 
23. 1 

&ENESED 

MAX 
MIN 

31 
12 

3* 
21 

35 
22 

35 
24 

36 
32 

41 
34 

42 
35 

43 
36 

45 
35 

49 

32 

46 
28 

36 
22 

33 

16 

40 
29 

58 

34 

40 
23 

23 
IC 

37 
10 

41 
33 

34 
27 

37 
24 

40 
19 

49 
34 

40 
29 

46 
30 

41 

3  0 

36 
12 

30 
11 

36 
17 

36 

22 

40 
16 

39.1 
24.5 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

3* 
13 

36 
1* 

37 
17 

35 
26 

37 
32 

41 
33 

44 
35 

43 
34 

45 
39 

51 
41 

47 
29 

44 
29 

35 
15 

37 
27 

64 
35 

40 
33 

38 
17 

34 
IC 

42 
28 

39 
32 

36 
26 

38 

22 

50 
31 

48 
35 

46 
24 

46 

32 

43 
28 

30 

12 

37 
20 

41 
26 

36 

20 

41.2 
26.4 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

33 
18 

35 
20 

34 
24 

36 
25 

38 
2» 

42 
29 

43 
36 

43 
36 

46 

38 

50 
44 

44 
27 

37 
27 

34 
17 

42 
20 

61 
42 

42 
33 

34 
19 

33 
IC 

40 
16 

38 
28 

se 

25 

36 
21 

48 

26 

39 
35 

49 
30 

47 
35 

40 
34 

34 
12 

33 
IS 

il 
31 

37 
18 

40.0 
26.5 

HOLlNE  WSO 

MAX 
MIN 

32 
12 

33 
22 

34 
23 

34 
26 

35 

32 

42 
35 

40 
36 

43 
38 

45 
35 

48 

33 

44 
27 

34 

21 

35 
14 

38 
28 

51 
35 

38 

23 

23 
11 

36 
10 

39 
30 

30 
27 

36 
23 

39 
20 

46 

36 

39 
.a 

46 
31 

42 
33 

35 
13 

30 
12 

36 
29 

33 
21 

39 
18 

38.0 
25.2 

MORRISON 

MAX 
MIN 

3* 
1* 

35 
14 

36 

21 

37 

24 

39 
31 

42 
30 

42 
34 

43 
35 

45 
34 

48 

36 

48 
28 

46 
23 

36 
16 

36 
34 

-B 

34 

40 
33 

40 
16 

35 
9 

41 
24 

36 
29 

36 

26 

39 

20 

47 
23 

47 
36 

43 
27 

41 
33 

36 
31 

37 
11 

37 
11 

a 

23 

34 
18 

40.4 
23.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

31 
6 

33 
10 

30 
13 

34 
19 

37 
32 

40 
33 

39 
33 

42 
35 

43 
35 

48 

35 

44 
25 

36 
25 

34 
13 

35 
23 

51 
33 

40 
30 

33 
12 

31 
6 

40 
24 

35 
26 

37 

39 
17 

45 
30 

41 
28 

40 
27 

40 

31 

3  3 
16 

26 
9 

36 

17 

34 
27 

36 
15 

37.3 
22.9 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

29 

13 

32 
13 

36 
12 

33 
18 

35 
29 

36 
33 

39 

33 

43 
35 

48 

38 

49 
26 

44 
27 

37 
15 

35 
20 

58 

22 

58 

31 

38 
17 

18 
6 

33 
14 

35 

30 

33 
25 

29 
20 

41 
26 

43 
34 

37 
30 

39 
10 

26 
10 

35 

22 

34 
20 

37.6 
22.6 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

30 
10 

32 
12 

33 
11 

35 
20 

35 
31 

39 
32 

40 
33 

41 
34 

43 
35 

49 

37 

45 
25 

36 
24 

33 
14 

35 
25 

60 
30 

40 
31 

33 
12 

26 

7 

39 
24 

35 
27 

35 
24 

36 
17 

43 
30 

44 
31 

39 
23 

40 

31 

31 
26 

30 
9 

34 

17 

34 
27 

35 
19 

37.7 
23.6 

ROCKFORD  WSO 

MAX 
MIN 

31 
11 

35 
14 

34 
21 

38 

27 

36 
35 

39 
35 

41 
36 

40 
35 

43 
39 

48 
34 

46 
29 

35 
19 

33 
16 

38 
24 

58 
37 

41 
28 

2S 
8 

29 
8 

40 
29 

33 
29 

36 
23 

39 
19 

45 
33 

42 
27 

40 
30 

40 
31 

36 
14 

26 
11 

36 
21 

35 
28 

36 
21 

38.0 
24.9 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

28 
13 

10 

27 
13 

20 

35 
31 

35 
32 

35 
33 

33 

40 

34 

35 

25 

23 

15 

21 

25 

2' 

11 

S 

j7 
25 

26 

24 

15 

31 

28 

27 

30 

13 

23 
10 

21 

20 

13 

35.1 
22.4 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

3' 
^5 

36 

37 

37 

38 

4  3 
36 

44 

44 

38 

50 

48 

38 

35 

37 

63 

42 
33 

it 
1 4 

3! 

42 

38 

27 

40 
2 1 

50 

46 
35 

50 
28 

46 

42 
25 

31 
13 

37 

41 
30 

38 

41,3 
26.9 

WALNUT 

*          *  • 

MAX 
MIN 

30 
13 

35 
19 

34 

21 

35 
22 

36 

32 

41 
34 

42 

35 

41 
35 

44 
37 

49 
38 

43 
28 

35 
27 

34 
16 

35 
27 

(•£ 
32 

40 
32 

32 
13 

32 
8 

40 
28 

39 
28 

36 
25 

39 
22 

47 
31 

43 
31 

46 

33 

45 
33 

39 
23 

2B 

10 

35 
2 

37 
29 

36 
19 

39.0 
26.0 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 
MIN 

2? 

10 

31 
8 

36 
B 

33 
15 

37 
32 

36 
33 

37 
32 

40 
34 

41 
33 

46 
37 

48 
29 

47 
28 

35 
16 

35 
18 

45 
32 

57 
32 

42 
17 

19 
7 

31 
10 

38 
26 

32 
26 

34 
14 

23 

45 

32 

44 
23 

4C 

34 

3  0 
30 

37 
12 

26 
11 

36 

21 

35 
24 

37.7 
22.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

33 

11 

37 
14 

37 
19 

39 

22 

37 
30 

43 
32 

47 
34 

45 
33 

45 
34 

55 
37 

47 
24 

40 

22 

37 
14 

38 

23 

62 
27 

40 
29 

34 
18 

28 
4 

39 

20 

36 

31 

36 
21 

37 
17 

45 
27 

46 
30 

43 
24 

45 
26 

45 
20 

26 
7 

36 
16 

41 
24 

36 
19 

40.5 
22.9 

BARRINCTON  1  SE 

MAX 
MIN 

32 
10 

38 

10 

33 
16 

40 
20 

39 
33 

42 
33 

41 
35 

45 
35 

44 
35 

50 
40 

48 
28 

42 
23 

34 
15 

38 
20 

59 
34 

40 
30 

36 
24 

26 
6 

39 
25 

39 
27 

34 
23 

38 
16 

46 
29 

43 
34 

40 
24 

44 

30 

- 

30 

34 

11 

38 
IB 

40 
26 

33 
16 

40.0 
24.6 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 
MIN 

35 
17 

38 
16 

37 
22 

41 
34 

40 
36 

43 
38 

44 
40 

44 
40 

48 

42 

57 
36 

46 
32 

40 
22 

38 

20 

43 
31 

62 
39 

39 

33 

34 
11 

29 

10 

38 
28 

37 
29 

36 

23 

38 
21 

46 
33 

45 
28 

45 
30 

44 
33 

47 
19 

25 
11 

36 

25 

41 
24 

34 
24 

41.0 
27.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

36 
23 

39 

25 

36 
30 

39 
33 

40 
36 

41 
38 

41 
39 

45 
39 

48 

41 

59 
36 

48 
32 

42 
26 

35 
23 

41 
34 

62 
37 

38 

34 

34 

13 

31 
11 

41 
31 

40 
30 

34 
28 

39 
27 

47 

3  2 

47 
35 

49 
34 

47 
34 

55 
20 

23 
15 

38 

23 

45 
it 

35 
25 

41.8 
29.4 

CHICAGO  WSO 

MAX 
MIN 

36 
16 

37 
18 

38 
27 

40 
33 

39 
36 

44 
39 

44 
42 

46 
42 

50 
43 

60 
39 

50 
33 

44 
27 

39 
22 

45 
34 

64 
40 

41 
35 

35 
14 

33 
13 

45 
29 

43 
31 

37 
29 

38 
27 

51 
34 

51 
31 

55 
30 

55 
37 

57 
19 

26 
16 

36 

22 

46 
26 

35 
26 

43.9 
29.4 

DE  KALES 

MAX 
MIN 

32 
14 

36 
15 

33 
22 

36 
27 

36 
33 

39 
34 

42 
34 

41 
35 

45 
39 

49 
33 

45 
29 

36 
19 

37 
IB 

39 
28 

5  9 
35 

39 
27 

27 
10 

27 
9 

39 
26 

33 
25 

35 
22 

37 

20 

45 
30 

43 
27 

43 
28 

41 
31 

39 
14 

24 
11 

35 
21 

37 
27 

33 
22 

38.2 
24.7 

GEBHARC  WOODS   ST  PARK 

MAX 
MIN 

35 
1* 

38 
1* 

36 
18 

38 

25 

39 
35 

42 
37 

40 
38 

45 
38 

46 
39 

55 

42 

48 
31 

39 
22 

37 
15 

39 
27 

6S 
38 

42 
33 

34 

n 

30 
10 

39 
26 

38 
34 

35 
25 

37 
21 

47 
32 

46 

34 

49 

25 

49 
38 

56 
28 

29 
12 

36 
20 

46 
30 

36 
25 

41.5 
27.1 

JOLIET 

MAX 
MIN 

36 
IB 

40 
18 

38 

22 

39 
26 

40 
34 

42 
37 

46 
39 

46 
39 

47 
39 

58 
43 

52 
31 

45 
28 

39 
19 

39 
27 

62 
38 

42 
34 

37 
17 

30 
10 

40 
26 

38 
34 

37 
28 

39 
22 

47 
31 

47 

37 

42 
25 

49 

39 

56 
35 

36 

12 

37 
23 

45 
31 

37 
29 

42.9 
26.6 

MARENGO 

MAX 
MIN 

30 
10 

35 
8 

35 
15 

39 
16 

36 

31 

39 
31 

39 
32 

40 
33 

43 
34 

48 
37 

45 
26 

38 

23 

35 
14 

36 
17 

59 
29 

40 
30 

3' 

12 

26 
5 

38 

22 

36 
25 

35 
24 

37 
14 

45 

29 

45 
27 

40 
24 

42 
i  9 

37 
24 

28 
9 

36 
16 

36 
24 

3S 
20 

38.3 
22.3 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

37 
16 

40 
20 

38 
24 

38 
27 

39 
34 

44 
37 

46 
38 

47 
38 

40 

53 
40 

51 
31 

38 

27 

38 
19 

38 

27 

62 
37 

40 
30 

30 
15 

32 
10 

40 
27 

38 
34 

35 
27 

39 
23 

49 

32 

46 
32 

48 

28 

49 
37 

50 
22 

30 
12 

37 
24 

34 

32 

37 
24 

41.6 
27.9 

PARK  POREST 

MAX 
MIN 

37 
16 

38 

19 

38 

23 

38 
28 

34 

42 
38 

42 
40 

42 
38 

42 
38 

62 
34 

46 
29 

41 
24 

40 
18 

42 
26 

62 
37 

38 

31 

>i 
10 

29 
8 

38 
27 

37 
29 

37 
24 

38 
21 

40 
30 

44 
27 

47 
27 

46 

35 

48 
IB 

23 
12 

39 
18 

46 
16 

35 
24 

40.9 
26.1 

PERU  2  M 

MAX 

MIN 

33 
1* 

38 

20 

36 

23 

36 
26 

g  -. 

33 

43 
36 

37 

45 
36 

45 
40 

52 
40 

47 
30 

38 

26 

36 
12 

37 
26 

63 
34 

4 1 

33 

)6 
13 

33 
9 

42 
26 

39 
33 

35 
26 

38 

23 

49 
32 

47 
35 

46 
28 

46 
38 

44 
26 

30 
12 

37 
24 

42 
30 

37 
22 

41.2 
27.3 

WAUKEGAN   4  WSW 

MAX 
MIN 

32 

33 
1 5 

36 

37 

38 

38 
33 

40 

40 

43 
37 

43 

50 

46 

36 

36 

43 

60 

40 
19 

19 
10 

31 
10 

39 
26 

35 
2  6 

3! 
1  8 

36 
26 

46 

33 

45 
27 

43 
35 

37 
31 

40 

13 

27 
13 

39 
26 

36 

20 

25i4 

WHEATQN  3  SE 

»          •  • 

MAX 
MIN 

37 
11 

38 

10 

38 

17 

3« 

20 

39 
)  ' 

41 
35 

44 
36 

45 
36 

45 
36 

57 
40 

50 
27 

42 
23 

37 
13 

39 
19 

61 

39 

41 
32 

37 
13 

26 
7 

38 
24 

38 
32 

37 
25 

38 
16 

46 
30 

45 
32 

22 

47 
33 

47 
30 

36 
10 

37 
19 

41 

32 

42 
24 

41.7 
25.0 

WEST 

13 

GALESBURC 

MAX 
MIN 

33 
IB 

35 
24 

36 
26 

37 
29 

31 
34 

43 
36 

41 
36 

45 
38 

48 

y 

49     43  36 
33     28  22 

S«»  R«for«nc»  N 

35     44  62 
17     32  34 
following  Suti 

43 
27 
3d  lnd.» 

26 

12 

36 
10 

42 
31 

36 

30 

33 
26 

39 
24 

49 
33 

41 
32 

49 

32 

45 
33 

40 
13 

33 
12 

3* 
28 

40 

23 

39 
16 

40.3 
26.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

33 
30 

37 
30 

38 
29 

37 
28 

40 
35 

44 
37 

47 
39 

46 
38 

45 
38 

51 
39 

48 
26 

40 
30 

33 
19 

40 
32 

64 
38 

45 
27 

35 
18 

40 
12 

41 
33 

37 
32 

35 
30 

40 
25 

54 
36 

47 
30 

55 
32 

53 
39 

39 

22 

35 
16 

36 
28 

46 
31 

41 
20 

42.6 
29.6 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

33 
25 

35 
24 

37 
24 

35 
26 

39 

32 

43 
35 

41 
36 

45 
37 

47 
35 

49 

32 

48 

25 

35 
22 

35 
16 

43 
26 

63 
34 

41 
25 

31 
16 

39 
10 

41 
30 

36 
29 

32 
24 

40 
23 

50 
34 

43 
33 

49 
31 

50 
31 

35 

17 

33 

12 

36 
19 

39 
25 

41 
17 

40.8 
26.0 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

35 
15 

36 
24 

37 
22 

36 
23 

37 
33 

43 

35 

42 
35 

45 
37 

45 
35 

49 
37 

48 
27 

39 
26 

37 
14 

39 
29 

62 
35 

43 
26 

31 
16 

37 
10 

41 
31 

38 

30 

34 
25 

40 
22 

51 
29 

42 
29 

46 

28 

46 
32 

38 

21 

32 
11 

35 
24 

42 
26 

38 

22 

40.8 
26.  1 

QU1NCY 

MAX 
MIN 

34 
31 

39 
30 

40 
30 

38 

29 

•.2 
36 

44 
37 

41 
40 

47 
39 

47 
38 

52 
39 

49 
29 

41 
28 

35 
19 

42 
33 

64 
37 

42 
29 

39 
17 

43 
15 

42 
37 

39 

32 

36 
28 

41 
27 

55 
36 

50 
35 

57 
37 

55 
38 

38 

22 

36 
16 

37 
24 

45 
29 

46 

23 

43.7 
30.3 

QUINCV  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
30 

35 
29 

39 
29 

36 
29 

40 
35 

42 
37 

41 
39 

46 
38 

48 
38 

SO 
32 

45 
26 

34 
21 

34 
18 

47 
34 

63 
32 

39 
29 

31 
14 

39 
13 

40 
34 

37 

32 

32 
27 

39 
26 

53 
36 

44 
33 

55 
32 

51 
34 

40 
17 

32 
15 

46 
30 

46 
25 

40 
20 

41.8 
28.5 

RUSHVILLE 

*           *  * 

MAX 
MIN 

33 
26 

37 
26 

36 
27 

35 
26 

40 
34 

41 
36 

43 
37 

44 
38 

50 
38 

52 
38 

38 
26 

45 
28 

46 
28 

46 
38 

63 

40 

40 
26 

32 
15 

33 
10 

40 

28 

39 
30 

32 
27 

40 
24 

54 
34 

41 
31 

52 
34 

46 
37 

43 
29 

35 
15 

40 
25 

48 

37 

43 
17 

42.2 
29.2 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

32 
15 

35 
20 

36 
20 

38 
26 

40 
35 

43 
39 

43 
37 

46 
37 

47 
41 

56 
46 

50 
29 

44 
26 

57 
23 

45 
31 

62 
42 

42 
31 

37 
16 

32 
10 

38 

22 

41 
33 

39 

28 

38 
25 

48 
33 

49 

35 

49 
30 

52 
42 

59 
39 

36 
15 

34 
24 

52 
31 

36 
24 

43.1 
29.2 

CHENOA 

MAX 
MIN 

32 
16 

35 
19 

36 
22 

35 
27 

39 

32 

42 
35 

44 
37 

44 
37 

48 
35 

57 
45 

47 
25 

45 
32 

36 
19 

42 
27 

61 
40 

40 
31 

36 
15 

32 
9 

39 
26 

39 

32 

36 
26 

37 
23 

47 
31 

46 
35 

50 
29 

52 
40 

59 
32 

34 
12 

34 
22 

50 
30 

35 
24 

42.2 
27.9 

DECATUR 

MAX 
MIN 

38 
23 

41 
24 

38 
27 

42 
26 

43 
36 

45 
38 

44 
37 

47 
38 

50 
41 

60 
43 

50 
25 

44 
27 

41 
28 

53 
32 

63 
38 

39 

30 

36 
14 

35 
11 

38 
27 

47 
32 

41 
28 

43 
26 

50 
33 

46 
36 

53 
33 

53 
42 

63 
29 

33 
14 

35 
24 

56 
29 

41 
25 

45.4 
29.6 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

35 
16 

38 
21 

38 
27 

41 
27 

42 
36 

43 
38 

43 
38 

52 
38 

49 
41 

60 
44 

48 

28 

40 
28 

35 
26 

48 

31 

62 
41 

42 
31 

36 
16 

32 
12 

39 
27 

39 
33 

39 

29 

39 
26 

48 

32 

47 
36 

52 
34 

53 
43 

61 
33 

37 
15 

33 
23 

53 
31 

39 
26 

44.0 
29.9 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

35 
24 

38 

22 

39 

25 

39 

24 

41 
32 

40 
35 

41 
34 

45 
37 

46 
39 

54 
37 

47 

23 

42 
22 

37 
15 

43 
28 

63 
38 

42 
27 

34 
15 

32 
10 

37 

30 

34 
25 

42 
20 

48 

29 

51 
34 

52 
28 

52 
37 

57 
24 

34 
13 

36 

22 

50 
27 

40 
20 

43.0 
26.5 

LAC ON  2  E 

MAX 
MIN 

34 
13 

37 
17 

36 

21 

37 
24 

39 

30 

42 
34 

45 
35 

43 
35 

46 
36 

52 
40 

49 
25 

43 
28 

36 
13 

37 
28 

63 
32 

41 
30 

36 
15 

38 
17 

41 
27 

38 

30 

34 
24 

50 
29 

49 
33 

49 
26 

59 

29 

50 
35 

51 
21 

31 
9 

36 

20 

45 
26 

38 
19 

42.7 
25.8 

LINCULN 

MAX 
MIN 

37 
26 

38 
25 

40 
29 

40 
28 

41 
37 

44 
39 

44 
39 

46 
39 

49 
41 

56 
40 

47 
26 

40 
27 

38 
28 

46 
33 

63 
41 

42 
31 

36 
16 

34 
12 

40 
29 

44 
33 

38 

30 

41 
27 

50 
33 

49 
36 

51 
32 

51 
42 

61 
31 

32 
16 

34 
24 

53 
29 

39 
24 

44.0 
30.5 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 
MIN 

37 
27 

38 

24 

38 
28 

41 
26 

40 
37 

43 
39 

45 
39 

46 
40 

48 

42 

55 

40 

47 
27 

39 
26 

37 

20 

44 
32 

64 

40 

41 
29 

35 
16 

35 
11 

41 
29 

41 
33 

37 
29 

40 
25 

51 
34 

49 

33 

52 

32 

52 
41 

58 
28 

33 
16 

34 
23 

52 
30 

39 

21 

43.6 
29.6 

MINONk  3  NE 

MAX 
MIN 

33 
16 

35 
20 

36 
23 

35 
22 

38 

26 

42 
35 

45 
39 

43 
37 

46 
35 

55 
42 

48 

29 

40 

27 

35 
19 

38 

27 

62 
38 

42 
32 

37 
16 

32 
9 

40 
27 

38 
32 

36 
26 

37 

22 

46 
31 

47 
35 

46 
29 

53 
39 

56 

32 

34 
12 

35 
22 

47 
30 

35 
23 

41.8 
27.5 

PEORIA  wSO 

MAX 
MIN 

33 
20 

35 
25 

37 
29 

38 
28 

38 
36 

42 
37 

45 
39 

43 
38 

47 
41 

52 
33 

45 
26 

37 
24 

33 
18 

42 
33 

63 
32 

38 

30 

30 
11 

33 
10 

40 
30 

38 

32 

32 
25 

38 
26 

49 
33 

44 
30 

60 
33 

46 
39 

52 
17 

31 
13 

35 
26 

45 
25 

36 
20 

40.9 
27.7 

PRINCE  VI LLE   1  N 

*          *  * 

MAX 
MIN 

32 
16 

35 
23 

35 
25 

37 

28 

36 

35 

40 
37 

43 
38 

43 
38 

45 
38 

51 
40 

46 
28 

42 
27 

35 
18 

48 

30 

62 
37 

40 
32 

36 
16 

34 
11 

41 
32 

37 
34 

35 
27 

39 

23 

49 

33 

47 
35 

47 
30 

50 
36 

47 
29 

31 
13 

35 
25 

42 
30 

35 
20 

41.2 
29.5 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

35 
16 

39 
16 

38 

23 

44 
28 

43 
37 

45 

40 

45 
39 

47 
39 

49 

42 

67 
48 

57 
27 

47 
23 

40 
21 

49 
25 

64 
44 

48 
29 

38 
18 

32 
12 

39 
28 

41 
33 

37 

30 

42 
24 

49 

33 

47 
39 

52 
3? 

54 
45 

63 
43 

47 
18 

35 

20 

57 
33 

37 
29 

46.0 
30.1 

HQOPESTON 

MAX 
MIN 

33 
18 

37 
19 

35 
24 

40 
27 

42 
35 

43 
39 

42 
38 

45 
38 

48 
40 

65 
46 

50 
30 

41 
28 

37 
21 

46 
30 

63 
42 

43 

32 

36 
15 

30 
10 

38 
27 

37 
33 

35 
28 

38 
25 

46 
31 

45 
37 

49 

31 

52 
42 

61 
39 

39 
15 

32 
22 

55 
30 

35 
28 

43.2 
29.7 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 
MIN 

34 
17 

38 
20 

37 

26 

38 
27 

40 
35 

42 
39 

43 
38 

43 
38 

50 
36 

62 
46 

52 
31 

42 
28 

37 
21 

40 
28 

62 

40 

43 
34 

36 
17 

30 
11 

38 
27 

38 

33 

36 
28 

37 

24 

45 
32 

43 
38 

49 
28 

50 
40 

59 
37 

37 
13 

34 
23 

49 

32 

35 
27 

42.5 
29.5 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

33 
15 

36 
18 

35 
22 

37 
26 

40 
33 

42 
37 

42 
37 

46 
37 

48 
34 

62 
44 

49 

25 

39 
29 

36 
22 

44 
29 

62 
42 

42 
32 

35 
15 

30 
10 

38 
25 

38 

32 

35 
28 

36 
25 

44 
23 

45 
34 

48 
31 

51 
40 

60 
34 

35 
14 

32 
23 

46 

26 

35 
26 

42.0 
29.0 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

35 
18 

37 
22 

37 

25 

36 
27 

38 
33 

42 
36 

47 
37 

47 
37 

47 
39 

55 
44 

46 
30 

40 
29 

37 
21 

41 
29 

62 
38 

43 
33 

37 
16 

30 
11 

38 
27 

40 
32 

37 
27 

39 
24 

47 
32 

45 
36 

4u 
30 

48 
41 

59 
35 

37 

14 

33 

22 

48 

31 

36 

25 

42.2 
29.0 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

32 
19 

37 
22 

36 
27 

41 
28 

43 
36 

43 
39 

43 
38 

49 
37 

49 
40 

64 

47 

55 
30 

44 
29 

39 
24 

47 
31 

62 
43 

44 
32 

36 
17 

3 1 
13 

38 
28 

38 
33 

37 
29 

39 
25 

46 
32 

46 
37 

49 

33 

52 
44 

61 
41 

48 
16 

32 
23 

54 
31 

37 
27 

44.3 
30.7 

URBANA 

MAX 
MIN 

34 
22 

40 
25 

37 
27 

42 
3 1 

43 
38 

44 
40 

42 
40 

50 
39 

49 
42 

64 
37 

46 
3 1 

42 
33 

36 
29 

58 
33 

61 

35 

37 
33 

34 
17 

32 
1 3 

36 
29 

42 
33 

36 
29 

39 
27 

47 
33 

45 
36 

54 
34 

53 
42 

62 
2  3 

30 
17 

38 

25 

56 
30 

38 

27 

44  .  2 
30.6 

HATSEKA   2  NW 

*           *  « 

MAX 
MIN 

33 
17 

37 

20 

38 
25 

40 
28 

41 
34 

41 
34 

41 
37 

43 
37 

47 
35 

65 
46 

50 
28 

40 
26 

37 

20 

43 
28 

63 

40 

40 
33 

35 
16 

29 
16 

37 
26 

36 
32 

36 
28 

39 

22 

44 
31 

41 
35 

45 
27 

51 
41 

59 
37 

43 

13 

35 

24 

45 
31 

35 

27 

42.2 
28.9 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

37 
2' 

36 
25 

40 
25 

39 
26 

40 
31 

43 
35 

46 
37 

45 
37 

50 
38 

55 
43 

60 
28 

49 
29 

45 
25 

42 
26 

65 
37 

52 
35 

52 
27 

36 
20 

37 
20 

43 
25 

49 
33 

37 
26 

44 
26 

54 
38 

47 
34 

59 
37 

58 
38 

68 
17 

34 
18 

57 
29 

50 
21 

47.4 
29.5 

CARLINVILLE 

MAX 
MIN 

35 

27 

39 

22 

37 
28 

41 
28 

43 
37 

45 
39 

44 
39 

48 
39 

5 : 
43 

58 
43 

48 

25 

43 
28 

38 
29 

49 
35 

64 
41 

42 
31 

40 
20 

35 
13 

36 

30 

48 
34 

42 
30 

43 
26 

53 
36 

51 
38 

56 
33 

55 
48 

66 
33 

33 
17 

37 

25 

56 

33 

43 
21 

45.8 
31.3 

GR IGGSV I LLE 

MAX 
MIN 

34 
2? 

36 
28 

37 
29 

40 
27 

40 
36 

44 
38 

43 
41 

47 
40 

49 

43 

51 
39 

50 
28 

38 
32 

37 
19 

44 
35 

64 
34 

41 
29 

38 
16 

38 
12 

42 
36 

42 
36 

36 
29 

42 
25 

56 
37 

51 
37 

57 
33 

51 
40 

60 
27 

35 
15 

37 
27 

52 
29 

43 
21 

44.4 
30.5 

HIllSBORO  2  SSw 

MAX 
MIN 

35 
2? 

41 
24 

37 
28 

43 
27 

43 
36 

45 
39 

44 
39 

48 
40 

50 
43 

61 
40 

49 
28 

46 
3  0 

41 
29 

56 
34 

63 
43 

43 

3  2 

40 
l8 

36 
14 

39 
27 

50 
34 

39 

32 

44 
25 

51 
36 

47 
38 

51 
34 

56 
36 

63 
36 

36 
17 

36 
24 

57 
32 

44 

24 

46.3 
31.2 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

34 
29 

32 
28 

36 
29 

37 
27 

40 
32 

41 
37 

45 
39 

41 

47 
41 

51 
44 

56 
29 

48 

30 

38 
23 

40 

23 

64 
38 

46 
31 

40 
25 

35 
14 

35 

14 

39 
33 

45 
30 

33 
26 

42 
27 

54 
39 

43 
33 

56 
39 

62 
41 

62 
16 

32 
16 

54 
30 

46 
23 

44.4 
29.9 

JERSEYVI LLE  2  SW 

MAX 
MIN 

36 
30 

40 
26 

39 
30 

41 
27 

42 
36 

45 
39 

45 
40 

50 
41 

52 
44 

60 
47 

48 

27 

44 
28 

37 
20 

47 
35 

64 
45 

49 
33 

42 
23 

36 
15 

40 
30 

46 
30 

43 
31 

44 
28 

56 
35 

55 
39 

60 
31 

58 
48 

69 
36 

37 

17 

39 

27 

57 
35 

44 
23 

47.3 
32.1 

MQRRISONVILLE   4  SE 

MAX 
MIN 

PANA 

MAX 
MIN 

35 
28 

39 
26 

36 
29 

43 
29 

43 
38 

45 
40 

44 
40 

47 
40 

47 
43 

62 
41 

48 
29 

45 
30 

42 
31 

55 
35 

64 

42 

43 
33 

39 
19 

33 
15 

39 
29 

45 
34 

37 
30 

43 
27 

51 
35 

47 
39 

55 
35 

54 
36 

65 
32 

32 
18 

37 
25 

57 
33 

42 
27 

45.6 
31.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

c 
■ 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

U  1 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22- 

23  | 

24 

25 
 L 

28  1 

27 

28 

1 

29 

30 

1 

31 

i 

SPRINGFIELD  WSO 

MAX 
MIN 

36 

v> 

39 
29 

39 
28 

41 
29 

41 
39 

44 
41 

44 
40 

46 

42 

51 
45 

56 
36 

46 

30 

39 
31 

40 
26 

62 
36 

64 
34 

39 
3' 

35 
17 

33 
15 

39 

31 

46 
34 

3' 

30 

44 
28 

52 
37 

,6 
3  5 

55 
35 

51 
43 

63 

32 
1  6 

30 

54 
30 

40 

25 

45.3 
31.6 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 
MIN 

33 
28 

27 

37 
27 

35 
28 

40 
33 

40 
38 

42 
39 

42 

39 

45 
42 

S3 
43 

55 
30 

45 
29 

38 
2« 

40 

28 

3  9 

32 

25 

34 
14 

35 

36 

34 

36 
31 

32 
29 

41 
28 

4« 

32 

41 

34 

53 
39 

47 
4  3 

62 
17 

31 
17 

-9 

il 

42 
25 

42.5 
30.6 

VIRDEN  1  N 

MAX 

MIN 

34 

30 

40 

37 
28 

42 

L  e 

42 
37 

45 
39 

43 
39 

45 
39 

51 
41 

57 
47 

49 
29 

40 
31 

40 
28 

47 
32 

o> 

40 

42 

38 
1 6 

38 

30 

47 

30 

44 
30 

43 
26 

53 
34 

48 

33 

57 
34 

54 
44 

65 
3! 

33 
18 

36 
25 

57 
32 

41 

23 

49.6 
31.9 

WHITE  HALL  1  E 

•          •  • 

MAX 
MIN 

35 
2' 

40 
22 

38 

22 

40 
27 

41 
35 

45 
38 

45 
37 

48 

40 

50 
43 

57 
45 

49 
24 

51 
21 

37 
22 

42 
33 

64 
41 

45 

30 

40 
21 

37 
12 

41 
29 

46 

32 

43 
27 

43 
23 

56 
35 

52 
34 

56 
32 

57 
40 

66 
31 

40 
16 

37 
24 

35 
34 

42 
21 

46.9 
29.7 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

35 
21 

39 
24 

36 
26 

44 
29 

43 
37 

46 
38 

44 
39 

47 
39 

49 
40 

64 
49 

46 

30 

46 
34 

41 
31 

55 
33 

64 
42 

44 
34 

39 
17 

32 
15 

36 

44 

42 
29 

42 

49 

,9 
39 

54 

55 
46 

4  \ 

60 
32 

36 

21* 

45.0 
33.0 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

40 

40 
27 

40 
24 

46 
23 

43 
32 

53 
34 

5  0 
42 

48 
36 

48 
44 

69 
47 

50 
27 

.4 

26 

40 
24 

46 
36 

61 

42 

50 
3? 

42 
27 

36 
15 

46 
24 

46 
32 

42 
34 

39 
24 

46 

32 

50 

z-> 

56 
36 

55 
36 

05 
37 

45 
19 

46 

20 

60 
30 

). 
3  . 

48.3 
30.9 

FLORA  5  Nw 

MAX 

MIN 

3« 
23 

39 
19 

36 

26 

40 
30 

44 
36 

49 
39 

46 
41 

49 
39 

51 
42 

69 

50 

62 
25 

53 
^6 

43 
31 

57 
32 

67 
48 

52 
31 

46 
21 

35 
11 

42 
29 

52 
33 

44 
26 

46 

I  2 

52 
32 

53 
37 

58 

30 

60 
52 

65 
46 

50 
1  6 

40 
27 

62 
34 

43 
26 

49.8 
31.8 

MARSHALL    1  E 

MAX 
MIN 

36 
20 

40 
22 

38 

25 

46 
32 

46 
36 

46 
39 

46 

4  2 

47 
4  i 

49 

43 

63 
42 

54 
26 

51 
26 

47 
3  2 

48 

32 

65 
47 

54 
34 

40 
27 

33 
14 

36 

27 

46 
33 

48 

34 

46 
3  3 

46 

36 

48 

*,  i 

53 
41 

54 
42 

64 
46 

64 
19 

40 
22 

60 
36 

36 

3  0 

48.3 

33.0 

MATTOON 

MAX 
MIN 

35 

2i 

39 
26 

37 
27 

44 
30 

43 
39 

45 
40 

42 
fro 

46 
40 

51 

40 

!  ■ 

37 

48 

30 

46 
32 

41 
32 

62 
35 

64 
37 

39 

34 

38 
16 

32 

12 

38 

!  9 

45 
33 

36 
29 

41 
28 

49 
26 

46 

34 

54 

33 

54 
46 

63 
24 

29 
16 

45 
25 

59 
30 

4  0 

28 

45.7 
30.7 

MONEAOUA 

MAX 

37 
27 

39 

24 

37 
28 

43 
28 

43 
36 

44 

40 

43 
-  - 

47 
39 

50 
41 

62 
48 

49 

26 

43 
28 

41 
31 

49 
32 

63 
-) 

45 

32 

39 
17 

34 

13 

38 
26 

47 
33 

42 
29 

43 

50 
33 

48 

37 

54 
33 

54 
42 

65 
38 

36 

17 

41 

27 

54 
23 

40 

45.9 
31.4 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

37 
20 

40 
21 

39 
27 

45 
29 

44 
39 

47 
41 

45 
43 

46 

42 

50 
43 

66 
48 

50 
27 

52 
25 

41 
33 

57 
39 

i5 
48 

52 
34 

45 
20 

34 
13 

39 
28 

51 
34 

40 
33 

45 
27 

51 
31 

49 

3  0 

55 
31 

56 

52 

65 

46 

46 

20 

42 

21 

62 
36 

41 
3  0 

46.4 

32.6 

OLNEV  2  S 

MAX 

39 
2* 

40 
24 

39 
28 

42 
32 

46 
35 

48 
42 

48 

43 

50 
43 

51 
45 

69 

50 

57 
26 

54 
26 

42 
34 

63 

35 

66 
50 

50 
35 

45 
24 

34 
15 

41 
25 

49 
33 

43 
32 

47 
24 

51 
33 

53 
-0 

59 
34 

60 
51 

65 

44 

52 
22 

43 
22 

63 
36 

-? 

31 

50.0 
33.9 

Palestine 

MAX 
MIN 

i» 
21 

40 
22 

39 
28 

46 
34 

46 

40 

48 
42 

48 
44 

49 
43 

51 
44 

68 
49 

50 
29 

54 
26 

42 
34 

62 
35 

66 
44 

45 
:•' 

44 
19 

34 
15 

40 
29 

48 

34 

40 
32 

44 
29 

50 
33 

52 

3  5 

55 
33 

59 
53 

66 
.0 

40 

21 

44 
22 

62 
35 

40 
30 

48.7 
33.3 

Paris  waterworks 

MAX 
MIN 

34 

2  0 

41 
22 

37 
25 

46 
30 

44 
39 

46 
40 

45 
4C 

46 
39 

49 
43 

46 

50 
29 

47 
30 

42 

30 

52 
30 

64 
42 

43 
34 

37 

20 

33 
13 

39 
28 

43 
33 

36 
30 

44 
26 

50 
32 

47 
39 

54 
32 

54 
41 

64 
38 

39 
16 

38 

22 

59 
33 

40 
29 

46.1 
31.4 

salem  wsmo 

MAX 

39 
2B 

40 
22 

40 
29 

43 
30 

43 
30 

47 
37 

45 
42 

50 
42 

50 

44 

46 

52 
27 

50 
31 

39 
33 

61 
35 

67 
50 

50 
36 

43 
23 

36 

14 

41 

1  5 

54 
36 

44 

34 

.5 

27 

52 
33 

51 
40 

57 
33 

60 
53 

66 
46 

46 

21 

39 
24 

56 
35 

42 
29 

46.9 
33.6 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

21 

24 

27 

29 

36 

38 

45 
39 

45 
39 

48 

42 

65 
46 

56 
32 

44 
29 

37 

29 

51 
36 

63 
45 

34 

19 

35 
15 

38 

27 

43 
30 

39 

30 

»: 
26 

48 

33 

48 
37 

54 
34 

47 
40 

63 
44 

47 
IB 

35 
23 

57 
33 

49 
29 

46.0 
31.9 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
2  5 

40 

37 

42 

44 

46 

44 
42 

48 

42 

51 
45 

65 
39 

49 

30 

47 
30 

40 
3J 

63 
36 

65 

44 
3  5 

42 
lB 

35 
16 

39 

30 

51 
31 

37 
30 

44 
27 

51 
39 

47 
36 

56 
35 

58 

52 

65 
27 

34 
20 

49 

26 

58 

32 

44 

29 

47.  9 
32.6 

WINDSOR 

•          •  • 

MAX 
MIN 

36 
22 

41 
22 

39 

27 

44 
26 

42 
38 

45 
41 

44 
40 

46 
40 

49 
42 

65 
49 

50 
30 

45 
32 

-3 

34 

52 
35 

62 
45 

45 
37 

38 

20 

33 

14 

39 
28 

44 
34 

39 
30 

43 
28 

50 
34 

48 
38 

54 
34 

54 
47 

64 

40 

40 
1 8 

37 
25 

58 
35 

41 
29 

46. 1 
32.7 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

39 
23 

40 
31 

47 
34 

41 
32 

44 
38 

49 
34 

48 

f\  $ 

52 

50 

4  2 

68 
.  7 

58 
29 

61 
33 

-t 

}  = 

66 
39 

66 

:  I 

55 
37 

52 
35 

45 
12 

40 
30 

58 
38 

44 
34 

49 

3: 

56 
35 

59 
45 

61 
46 

61 
54 

t  ! 
52 

64 
24 

45 

25 

64 
37 

42 
26 

52.7 
36.0 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

39 
30 

40 
16 

40 
29 

40 
32 

45 
38 

48 
41 

-> 

-c 

53 
40 

51 
43 

66 
5  '. 

62 
30 

52 
31 

47 

62 
36 

1 ! 

49 

54 
33 

47 
27 

36 

40 
3  3 

34 

52 
33 

»5 
27 

53 
35 

52 
40 

60 
38 

65 
54 

0  = 

19 

39 
25 

60 
37 

47 

32 

51.0 

34.' 

CAHOKIA 

MAX 

CAIRO  WSO 

MAX 

32 

41 
29 

41 
34 

43 
37 

45 
42 

52 
44 

51 
48 

61 
46 

71 
49 

55 
36 

62 
38 

38 

68 
48 

70 
47 

51 

52 
25 

36 

23 

50 
35 

58 
41 

45 
38 

5: 

3' 

52 
43 

54 
48 

62 
50 

67 
54 

t  ) 
43 

'3 
31 

61 
32 

66 

44 

CARBQNDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

42 
30 

40 
22 

42 
31 

- 

33 

45 
39 

51 
42 

53 
44 

53 
45 

53 

36 

40 

34 

67 

33 

40 

37 

33 

40 

26 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

37 
31 

36 
23 

39 
29 

39 
32 

42 
34 

44 
38 

-- 

45 
41 

51 
42 

67 
46 

72 
3] 

49 
32 

-9 
.  3 

44 
35 

67 
43 

it 

47 
29 

45 
16 

37 
18 

41 
36 

54 
36 

38 
28 

45 

2° 

49 
34 

52 
37 

58 

36 

62 
52 

67 
20 

36 

20 

60 
31 

52 
35 

49.3 
33.0 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

43 

40 
22 

43 
31 

41 

3  7 

46 
37 

49 
39 

5( 

52 
43 

50 
44 

6B 

5j 

64 
26 

60 
30 

56 
31 

66 
38 

67 
50 

55 
36 

50 
34 

52 
13 

,9 

j  9 

55 
38 

48 
35 

51 
30 

50 
35 

53 
40 

60 
45 

59 
54 

69 
53 

63 
26 

50 
25 

65 
44 

45 
27 

53.9 
36.1 

DU  QUOIN  1  NNH 

MAX 
MIN 

-■ 

39 
21 

44 
26 

49 
40 

69 

27 

57 

65 
52 

68 
48 

5^ 
39 

51 
26 

40 

15 

52 
29 

50 
31 

4  3 

2? 

52 
35 

56 
38 

61 
36 

61 
48 

68 

52 

67 

22 

40 

46 
29 

33.9 

MAKANDA    I  NH 

MAX 
MIN 

28 

39 
22 

41 
30 

41 
31 

44 
39 

50 
41 

-4 

51 
44 

51 
43 

69 

59 
3  ] 

60 
38 

-5 

3  5 

66 
37 

68 

50 

55 
39 

52 
32 

43 
14 

41 
29 

49 
41 

46 

34 

52 

30 

50 
36 

59 
44 

60 

44 

60 
59 

65 
55 

65 
?4 

46 

25 

64 
44 

46 

27 

52.9 
36.6 

MARION  4  NNE 

MAX 
MIN 

-■ 

3C 

39 
23 

42 
31 

40 
32 

45 
32 

49 
42 

5< 

52 
45 

52 
44 

70 
5  ] 

59 
27 

60 
30 

48 

3( 

66 
36 

69 
52 

5* 
36 

51 
33 

40 
13 

40 
30 

50 
38 

46 

31 

48 

29 

53 
33 

59 
47 

61 
43 

60 
52 

67 
55 

65 
24 

46 
26 

54 
32 

44 
26 

52.9 
39.8 

NASHVILLE   *  NE 

MAX 

MIN 

31 
30 

2i 

38 
29 

31 

43 
36 

47 
40 

45 
42 

52 
41 

51 
44 

68 
44 

56 
30 

51 
33 

,i 

32 

63 
35 

67 
49 

50 

37 

47 
28 

35 
16 

39 
29 

53 
30 

47 
33 

45 
27 

50 
35 

52 
43 

57 
36 

61 
53 

66 
50 

51 
21 

40 

26 

60 
36 

43 
29 

49.9 
34.5 

SPARTA 

MAX 

MIN 

40 
31 

40 

23 

40 
31 

42 
3C 

43 

33 

49 
4  1 

41 
42 

53 
43 

51 
45 

i  0 
49 

56 
26 

54 
32 

-  5 

33 

37 

69 
50 

51 

3~ 

50 
30 

17 

31 

31 

36 

45 
33 

2' 

5 1 
37 

55 
45 

59 

40 

63 
53 

67 
52 

54 

22 

4l 

27 

60 
39 

46 

30 

51.2 
35.7 

WATERLOO    1  WSW 

•            •  * 

MAX 
MIN 

4C 
32 

39 
24 

39 
30 

39 
32 

45 
37 

48 

40 

49 
42 

53 
43 

51 
45 

69 
49 

54 
26 

51 
31 

39 
32 

63 
38 

65 
50 

50 
39 

48 
26 

37 
16 

-3 
<  1 

35 
34 

49 

33 

4! 

2  9 

48 

35 

SO 
35 

59 
37 

67 
5  2 

70 
5 1 

31 
1 9 

40 

59 

48 

50.3 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
MIN 

38  3' 
30  22 

42 

30 

40  49 
28  36 

48 
45 

49     50  58 
42     42  43 

7C 
5C 

57 
33 

52 
35 

4! 

35 

67 

65 

44 

43 

22 

47 
14 

.1 

33 

49 
35 

46 

27 

4? 

3~ 

51 
33 

55 
37 

56 
36 

61 

30 

65 
53 

64 

23 

.3 
24 

63 

40 

42 
31 

31.9 
34.4 

BROOKPORT  DAM  S2 

MAX 
MIN 

42  4] 
2»  2< 

41 
33 

43     46  52 
35     41  42 

55  52 
42  4t 

53 
44 

72 
51 

21 

61 
34 

it 
29 

68 

44 

69 
53 

55 
3- 

51 
39 

44 

16 

-4 

32 

56 
31 

47 
31 

51 
32 

51 
36 

54 

41 

63 
47 

67 
54 

5S 
37 

69 
28 

51 
29 

66 
46 

46 

27 

S«»  Ral«r«oc6)  Nolo*  Following  Station  tn<Ux 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBfcR 


Station 

Day  o(  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S  | 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

DIXOI.  SPRINGS  AGR  f 

MAX 
M1N 

40 
27 

40 
22 

40 
33 

40 
32 

44 
39 

50 
43 

52 
45 

51 
44 

51 
43 

70 
50 

59 

29 

60 
31 

54 
37 

67 
41 

68 
51 

56 
33 

51 
35 

50 
12 

39 

30 

54 
34 

54 
30 

50 
30 

49 

38 

5* 
46 

59 
48 

62 
55 

65 
56 

66 
25 

47 
26 

65 

45 

52 
27 

53.5 
36.7 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

MAX 
MIN 

39 

25 

40 

40 
29 

43 
30 

44 
37 

50 
43 

46 
46 

53 
43 

53 
45 

68 

50 

58 
29 

53 
35 

45 
36 

65 
40 

63 
54 

56 
36 

47 
29 

36 
14 

40 
27 

53 
34 

49 
37 

45 
24 

54 

35 

55 
46 

59 
36 

63 
53 

67 
53 

65 
22 

43 

27 

60 
42 

44 

32 

51.5 
35.9 

HARRIS8URG 

MAX 
MIN 

40 
27 

40 

40 

40 
34 

46 
39 

50 
42 

49 
46 

53 
45 

53 
44 

71 
51 

59 
29 

60 
29 

47 
36 

69 
38 

67 
52 

55 
36 

51 
30 

39 

15 

43 

30 

52 
41 

45 
34 

47 
29 

53 
34 

59 
45 

62 
42 

63 
57 

68 

56 

65 
26 

50 
27 

66 
40 

43 
29 

53.1 
36.6 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

39 
29 

38 

39 

30 

39 
33 

45 
38 

5C 
4 1 

48 
45 

51 
43 

51 
43 

70 
50 

59 
28 

60 
30 

47 
34 

66 
36 

68 
52 

53 
37 

52 
28 

38 

14 

41 
27 

50 
35 

48 
33 

45 
26 

53 
35 

58 
44 

60 
40 

61 
54 

66 
54 

65 
26 

45 
25 

64 
44 

49 

29 

52.2 
35.6 

HT  CARHE L   1  NNW 

MAX 
MIN 

38 

22 

37 
21 

38 
26 

40 
32 

46 
38 

49 
41 

48 
44 

50 
42 

50 
43 

70 
49 

55 
29 

57 
30 

48 
34 

65 
34 

67 
51 

52 
37 

48 
22 

34 
19 

48 
21 

49 
39 

46 
34 

46 
26 

50 
33 

55 
41 

56 
35 

61 
53 

64 
51 

52 
23 

46 
23 

63 
38 

40 
30 

50.6 
34.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

40 
30 

38 
23 

38 
29 

39 
33 

44 
36 

48 
41 

47 
44 

51 
42 

52 
44 

69 

50 

59 
28 

54 
31 

44 
33 

64 
40 

68 
54 

54 
3» 

48 
31 

38 
15 

40 
30 

51 
36 

48 
35 

45 
27 

52 
35 

54 
46 

60 
37 

60 
47 

66 
53 

5B 

22 

41 
27 

62 
37 

45 

29 

50.9 
35.5 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

3' 
26 

40 
24 

39 
33 

41 
35 

45 
40 

52 
43 

54 
45 

52 
43 

55 
43 

71 
54 

59 
30 

61 
32 

50 
35 

68 
43 

69 
48 

51 
36 

50 
37 

40 

15 

43 
28 

55 
37 

49 
34 

48 

32 

51 
36 

57 
48 

61 
47 

65 

57 

70 
56 

66 
28 

49 
27 

65 
43 

44 

27 

53.5 
37. S 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

72 

DATE 

11  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
AURORA  COLLEGE 

4 

DATE 

18 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PANA 

9.33 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
NEW   SALEM   STATE  PARK 

3.24 

GREATEST  1   OA/  PRECIPITATION 
WATERLOO   1  WSW 

3.80 

OATE 

10 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 

2.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
STOCKTON 

5 

DATE 

03* 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

tshine 

1.2 

c 

P-r, 

4> 
O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

o- 

c* 

.50. 99 

o- 
o> 

u 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Foste: 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

6 

6 

q 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO 

63 

SW 

10 

2 

5 

4 

4 

0 

0 

15 

31 

7.4 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

23 

4.5 

11.7 

44  +  + 

24 

15 

82 

82 

73 

77 

8 

5 

3 

1 

3 

0 

20 

8.3 

CHICAGO  WSO 

22 

3.8 

10.6 

42 

S 

15 

78 

79 

71 

74 

5 

7 

2 

3 

1 

1 

1" 

34 

7.9 

MOLINE  WSO 

25 

2.1 

8.9 

37 

s 

15 

80 

81 

74 

79 

6 

5 

2 

3 

1 

0 

17 

25 

8.0 

PEORIA  WSO 

20 

2.4 

9.7 

46 

SW 

15 

84 

85 

76 

82 

5 

5 

4 

2 

2 

0 

18 

23 

8.3 

ROCKFORD  WSO 

25 

2.1 

9.6 

35  +  + 

20 

15 

83 

86 

75 

79 

5 

5 

3 

2 

2 

0 

17 

8.0 

SPRINGFIELD  WSO 

19 

3.1 

11.5 

54 

SW 

15 

85 

85 

77 

83 

7 

1 

6 

1 

2 

0 

17 

25 

8.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 
december  1971 


Day  ol  month 


1      2      3      4  5 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


NORTHWEST 
DIXON 

t REEPORT 

GAL  VA 

MOLINE  WSO 

MORRISON 
RDCKPORD  WSO 

•       •  • 

NORTHEAST 

ANTIOCH  2  NM 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  WSO 


PARK  FOREST 

»       •  • 

WEST  e 

LA  HARPE 

QUINCY    FAA  AIRPORT 

•  •  • 

CENTRAL  C 

»L00«INGT0N  NORMAL 

LINCOLN 

PEORIA  WSO 

•  •  « 

EAST  C 

HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
UR6  ANA 

•  •  • 

WEST  SOUTHWEST  0 

SPRINGFIELD  WSO 

WHITE  HALL   1  E 

•  •  • 

EAST  SOUTHEAST  0 

SALE"  WSNO 
TUSCOLA 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


Sea  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1971 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  *  * 

SOUTHWEST  08 
ANNA  1  E 

CAIRO  WSO 

*  •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 
HARRISBURG 

SNUWFAL  L 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

T 
T 

T 
1.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


X, 

O) 

Day  of  month 

<S> 

Station 

tt 
CI 

Q 

(  IN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 

38 

37 

37 

38 

40 

42 

43 

43 

44 

47 

46 

43 

43 

41 

48 

43 

42 

36 

36 

36 

38 

37 

37 

39 

40 

44 

44 

42 

38 

40 

39 

40.7 

MAX 
M  I  N 

40 
38 

38 
37 

38 

37 

38 

37 

40 
38 

42 
40 

43 
42 

43 
43 

44 
43 

47 
44 

49 
46 

46 
43 

43 
43 

43 
41 

48 

41 

48 
43 

43 
42 

42 
36 

36 
36 

36 
36 

38 
36 

39 
37 

37 
37 

39 
37 

40 
39 

44 
40 

44 
4* 

47 
42 

42 
38 

40 
37 

41 
39 

41.9 
39.7 

a 

7AM 

41 

40 

40 

40 

42 

43 

44 

45 

47 

47 

45 

44 

43 

46 

45 

43 

40 

38 

36 

40 

39 

39 

41 

41 

44 

44 

44 

40 

41 

40 

42.2 

MAX 
MIN 

42 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

42 
40 

43 

42 

44 
43 

44 

44 

45 
44 

47 
45 

49 
47 

47 
45 

45 
44 

44 
43 

46 
43 

47 
45 

45 
43 

44 
40 

40 
38 

38 
38 

40 
38 

40 
39 

39 
39 

41 
39 

41 
41 

44 
41 

44 
44 

46 
44 

44 
40 

42 
40 

41 
40 

43.1 
41.6 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

 —  *  ■■  *  

Prccipilation 

No.  ot  Dayt 

Snow.  Slept 

No.  ol  D«y» 

Button 

•  I 

1 

£  I 

M 

Q 

Mu. 

Mln. 

1 

h 

a 

■S-o 

&  O 

s° 

Z  o 

j 

■ 

• 

z 
s 

8 

M 

*  1 

<z 

S1  g 

*  a 

>  a 

<2 

• 

< 

&  a 

•  2 

Qb. 

• 

2 

Q 

-a 
• 

• 

Q 

| 

2 

»  t 
ti 

s  > 

si 

1 1 

.  i 
St 

«l 

3 

Ok 

■ 
i 

• 

• 

a 

• 

Q 

z 

S 

8 

5? 

•  • 

APML 

• 

1971 

WHITE  HALL 

1  f 

6b  ■  7 

4  1  •  4 

55  ■  1 

.  6 

8  7 

1  2 

2  3 

3 

322 

0 

0 

7 

0 

•  86 

-  2.57 

.  37 

27 

1.0 

999 

9 

3 

•  • 

HAY 

• 

1971 

WHITE  HALL 

1  E 

72.7 

47,9 

6C  •  3 

-  4,1 

8  4 

17 

33 

168 

0 

0 

0 

0 

3  ■  44 

-  .62 

•  90 

.0 

0 

7 

4 

0 

*  * 

JUNE 

* 

1971 

WHITE  HALL 

1  f 

8  B  |  2  M 

65.3M 

76  •  8  M 

2 .  7 

9B 

27 

55 

9 

0 

12 

0 

0 

0 

3*19 

-   1  ■  2C 

.0 

0 

S 

3 

1 

*  * 

AUGUST 

1971 

DU  0U3IN  1 

NNH 

88.3m 

61 ,4M 

74. 9M 

-  2.9 

96 

20 

49 

26 

0 

0 

0 

0 

1.08 

-  2.56 

.90 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

*  * 

SEPTEMBER 

* 

1971 

CAHOKIA 
LA  HARPE 

82.5 
80.8 

56.0 

M 

68.4 

1.3 

102 
95 

15 

a* 

38 

24 

92 

8 
8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.02 
6.05 

2.72 

.99 
3.65 

19 
5 

.0 
.0 

c 

3 

•  * 

OCTOBER 

♦ 

1971 

TUSCOLA 

75.9M 

50.8 

63. 4* 

91 

l 

3* 

12 

109 

1 

0 

0 

0 

.63 

-  2.47 

.  16 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


APRIL  1971 

.hits  hill  i  e 


M4V  1971 
WHITE  HALL  1  E 


JUNE  1971 

HAKKISoUHG  DISPOSAL  PL 

TAYL0PVILLE 

■  HITE  HALL  1  E 

•       •  • 

AUGUST  1971 


SEPTEMBER  1971 
CAHOKIA 

EP.EEP0P.T  SEWAGE  PLANT 
LA  HAP PE 


0CT0KP  1971 
TUSCOLA 


2.9* 
2.06 
3.19 


3.02 
1.77 
6.05 


Day  ol  Month 


1   |   2  |  3      4  j  5  |  6      7  |  8   |  9      10  |  11  [  12     13  [  14  j  15     16  |  17  ]  18  |  19  |  20  |  21     22  |  23     24     25     26     27    28  |  23  |  30  31 


.30     .02  .05 


•  .»» 

.67 
3.63  .72 


.12     .7*  .33 


.09     .63  .36 


■01     .02  .14 


.39  .06 


.99  .9o 

.70  .03 
.31  .2* 


.16     .11     .09  T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 


Day  of  Month 

age  \ 

1 

2 

3 

.  | 
4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

* 

*  • 

APRIL 

1971 

WHITE  HALL 

1  E 

MAX 
M1N 

49 
38 

49 
28 

53 
23 

50 
31 

44 
31 

53 
30 

67 
29 

76 
35 

75 
50 

68 
32 

81 
43 

87 

53 

82 
45 

62 
38 

73 
37 

61 
47 

79 
58 

78 
55 

83 
56 

86 
56 

81 
64 

66 
34 

64 
44 

65 
42 

7? 
41 

72 
41 

68 

44 

68 
43 

62 
34 

66 
38 

68.7 
41.4 

• 

•  * 

MAY 

I'm 

UHITE  HALL 

1  E 

MAX 
MIN 

67 
48 

62 
41 

65 
37 

71 
33 

76 
34 

76 
53 

64 

56 

69 
49 

73 
49 

74 
55 

76 
57 

73 
44 

68 
36 

78 
45 

61 
51 

62 
53 

64 
61 

82 
61 

82 
57 

72 
42 

74 
43 

73 
53 

65 
51 

75 
59 

70 
49 

57 
40 

64 
44 

69 
43 

74 
42 

77 
46 

81 
53 

72.7 
47.9 

* 

*  • 

JUNE 

1971 

WHITE  HALL 

1  E 

MAX 
MIN 

8  1 
61 

84 
59 

66 
57 

88 
64 

91 
63 

91 
66 

91 

72 

87 
59 

83 
55 

82 
61 

80 
67 

90 
64 

90 
62 

85 
65 

81 
61 

85 

65 

85 
64 

88 

65 

88 

71 

86 
61 

82 
57 

96 
75 

69 

76 

95 
69 

96 
67 

96 
69 

95 

66 

93 
65 

91 
68 

88.2 
65.3 

• 

*  * 

AUGUST 

1971 

ou  ouaiN  i 

NNW 

MAX 

MIN 

63 
51 

87 
56 

81 
66 

80 
64 

76 
65 

81 
61 

64 
64 

67 

94 

71 

92 
69 

65 

54 

94 

89 

63 

87 
62 

90 
59 

94 

63 

96 
64 

86 
66 

92 
63 

95 
67 

94 
68 

90 
6? 

66 
53 

87 
49 

85 

51 

91 
58 

89 
61 

88.3 
61.4 

* 

*  * 

SEPTEMBER 

1971 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

85 

83 

85 

84 

89 

84 

86 

90 

93 

95 

91 

85 

63 

84 

102 

61 

68 

74 

75 

69 

60 

68 

73 

68 

70 

64 

91 

89 

92 

91 

82.5 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

88 

63 

90 
67 

91 
67 

91 
65 

88 
63 

89 

95 
64 

95 
65 

91 
67 

89 

59 

6  1 
56 

63 
55 

84 

55 

69 
54 

72 
53 

72 
45 

67 

46 

63 

47 

56 

50 

69 
41 

75 
42 

74 
44 

63 
45 

69 
36 

62 
48 

63 
58 

89 
64 

92 
67 

83 
62 

91 
64 

90.8 
56.0 

• 

*  • 

OCTOBER 

1971 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

91 
63 

89 
62 

6r' 

78 
47 

82 
45 

79 
4t 

67 
40 

68 

41 

65 
43 

62 
38 

69 
43 

72 
34 

66 
49 

75 
37 

81 

48 

76 
58 

55 

82 
53 

83 
56 

82 
55 

77 

be 

73 
61 

67 

60 

68 
56 

69 

60 

75 
49 

78 
59 

77 
42 

61 
49 

80 
52 

75 
42 

75.9 
50.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

APRIL  1971 

WHITE  HALL   1  E  SNOWFALL 
SN  ON  GN0 

1.0 

T 
T 

T 

CORRECTIONS 


ILLINOIS 
DECEMBER  1971 


DATE 

NOVEMBER  1971 


NOVEMBER  1971 


MONTHLY   SUMMARIZED  STATION  C 

DIVISIONAL  DATA  NORTHEAST  02 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND         NORTHEAST  02 


STATION 
DE  KALB 
DE  KALB 


CORRECTION 


MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  1, 
DATE  30+ 


SNOW  ON  GROUND  ON  30TH.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

d 
z 

□ 

SION 

COUNTY 

U 

O 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLKVLn 

a 

DRAIN 

gj 
A 

< 
86 

jjj 

-— iw  1 

01 

i  iow^||{^  

36  21 

66  03 

H 

III.  state  police  raoic 

usao 

007] 

01 

MERCER 

720 

61 

61 

GENE  L  6uACt3s 

AlEUS  WATERWORKS 

00B1 

:> 

HARREN 

61  03 

*0  34 

69* 

MUNICIPAL  HATERHORKS 

ALTON  DAN  26 

MADISON 

38  33 

90  11 

412 

74 

76 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER* 

ANNA  I  E 

01BT 

3( 

UNION 

97  21 

69  14 

6*5 

68 

J.  BOH  HA6TLINE 

AHTtOCH  2  NM 

0201 

02 

LAKE 

42  30 

SB  08 

732 

76 

THOMAS  G.  ROBINSON,  JR 

A  *  i.  3NNE  NATIONAL  LAI 

0237 

OUPACE 

81  39 

ARGONHE  NATIONAL  LAO 

aShlEY 

02*1 

31 

HASH1NGTQN 

36  20 

69  12 

97( 

JANES  Mi  HILLS'AUGH 

AUGUSTA 

0330 

01 

HANCOCK 

40  1* 

90  36 

660 

EDHARD  L.  SCHyTTE 

AURORA  COLLEGE 

0136 

02 

KANE 

41  45 

88  20 

TP 

TBI 

AURORA  COL  PHYSICS  OE'T 

0] 

FULTON 

40  44 

*0  22 

650 

76 

JAMES  R  MITCHELL 

BAARINCTQN  1  SE 

)4ft] 

02 

CUOK 

66 

RAVHONO  c  shaver 

KARAT 

0**9 

PIKE 

3*  41 

91  01 

HI 

16 

GEORGE  E.  GRIDER 

•EARDSTHmN 

06 

CASS 

40  01 

90  26 

**3 

76 

THOMAS   E.  RHtk'S 

bellEvillE  su  111  univ 

0910 

01 

ST  CLAIR 

16  30 

6*  91 

490 

46 

46 

GEORGE  KAPUSTA 

BElVIOERC  I  E 

0989 

3i 

BOONE 

42  IS 

66  90 

819 

LEON  R  MOSS 

MNHEV  1  E 

09«» 

HANCOCK 

40  20 

*1  06 

ft9Q 

HOWARD  M.  CQFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

OftOI 

01 

FRANKL  IN 

1*  02 

88  99 

445 

NORMAN  D.  MEL V IN 

BLOOM I NGTDn  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

40  30 

6*  01 

775 

7i 

BLOOM  1 N&TON  HATERHORKS 

BLIIQH  IMGTON  HORHAl 

07  Oft 

04 

MCLEAN 

40  31 

89  OD 

765 

48 

ILL  STATE  NORMAL  UN| 

BLUFFS 

07B1 

06 

SCOTT 

19  43 

*0  12 

540 

B*f 

•AUOKPOPT  JAN  91 

Of  «] 

09 

MASSAC 

68 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AMOK  I A 

11*0 

:b 

ST.  CLAIR 

34  34 

90  11 

*0( 

*i 

CAHOKlA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  kSO  1 

lift* 

08 

ALEXANDER 

37  00 

6*  10 

MID 

NIC 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESI 

1290 

09 

FULTON 

40  31 

*0  01 

628 

68 

RADIO  STAT IUN  HBYS 

CAFBOnQalE  SEwAGE  PL 

Lift  3 

JACKSON 

8*  12 

180 

*e 

Ti 

HOMER  JOHNSON 

C AkL INv ILIE 

12ft< 

06 

MACOUPIN 

B*  32 

625 

6P 

JACK  4.  CAMPBELL 

C ARL INvIlLE  NO.  2 

1284 

1ft 

MACOUPIN 

6*  91 

MILLIAM  J.  PR ANGER 

C  ARiYlE  RESERVOIR 

1290 

01 

CLINTON 

18  36 

B9  20 

50] 

8A 

OA 

84 

: 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARNI  ft  NN 

0* 

WHITE 

36  10 

66  12 

190 

6P 

HUBERT  BOHLtBER 

CENTRALlA  2  5k 

08 

CL  1  It  TON 

IB  30 

69  10 

*61 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

C HANNAHflN  DRESDEN  ISL 

l*2C 

02 

GRUNOV 

u 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1*31 

07 

COLES 

19  29 

88  11 

TIC 

68 

Ti 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

C  ME 10 A 

MCLEAN 

40  44 

88  ** 

710 

6C 

61 

JOSEPH  H.  SQMNER 

CHESTER 

08 

RANDOLPH 

17  34 

69  50 

*60 

7ft 

ROBERT  H.  GARRIS 

CHICAGO  CALUNET  TR  MRS 

1922 

32 

COOK 

41  40 

67  1ft 

593, 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  WA  VFR  PmP  JTA 

19*2 

COOK 

*1  98 

6*7 

CITY  ENGR  MATER  PUR1F 

CHICAGO  0  HARE  HSO  a. 

19*9 

Si 

COOK 

*l  59 

67  34 

056 

NIG 

Hll 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSEiAND  PNPC 

1992 

02 

COOK 

*l  *2 

67  38 

651 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  RUHR 

1997 

03 

COOK 

87  41 

6*0 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

02 

COOK 

*1  3* 

67  36 

610 

Chicago  S  «KTER  Rlant 

19ft* 

02 

COOK 

CITY  ENGR  HATER  PURIF 

CHGO  SPRINGFIELD  R MR G 

1561 

32 

COCK 

4]  59 

67  4* 

61C 

CITY  ENGR  HATER  PURIF 

CHICAGO  uN|vERSIT»  R 

1972 

02 

COCK 

87  36 

594 

MID 

HIE 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  "SO  1 

1977 

COOK 

B7  49 

607 

HIE 

HIE 

MJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHILLIC0TH£ 

1*27 

3* 

PEORIA 

40  33 

89  10 

910 

7J 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

16ft* 

WAYNE 

36  31 

88  is 

494 

FRANK  K •  STANFORD 

CLINTON  1  SSm 

1743 

04 

DE  MITT 

*0  08 

86  56 

695 

98 

R.   E.   P I TR AT 

COIOEN  2  S 

1773 

08 

UNION 

17  30 

69  13 

940 

98 

98 

R.  C.  ANDERSON 

COUlTERvILlE  I  SSM 

1*44 

08 

RANDOLPH 

18  11 

69  1ft 

910 

C  WARREN  BIRCHLER 

02 

HILL 

41  27 

87  18 

664 

DANVILLE 

214( 

09 

VERMILION 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEHACE  PLANT 

2149 

09 

VERMILION 

40  06 

87  1ft 

921 

76 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

0* 

MACON 

19  31 

86  38 

67C 

78 

MRS  ETHELDA  C  SHICART 

DE  RAL6 

2223 

02 

DE  KALB 

41  3ft 

88  *6 

840 

MIO 

Hit 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

21*8 

01 

LEE 

41  30 

69  29 

690 

74 

ROBERT  H.  NELL  I S 

0IXON  SPRINGS  AGR  C 

2191 

POPE 

17  26 

86  40 

440 

DUQN  SPRGS  AGR  1 C  CNTR 

OOMNS  2  NF 

2417 

04 

MCLEAN 

*0  25 

68  51 

AOA  A.  OEVINE 

DU  9U01N  1  NNM 

2*8] 

08 

PERRY 

18  00 

89  13 

58 

58 

RADIO  STATION  HOQN 

EOELSTEIN 

04 

PEORIA 

40  36 

89  36 

BOC 

HAROLD  0.  PRICE 

08 

MADISON 

38  50 

89  37 

500 

76 

EFFINGHAM 

2681 

01 

EFFINGHAM 

19 

76 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

32 

KANE 

42  02 

88  16 

731 

HISS  MYRTLE  E.  SME&LtR 

FA  |  RBURV  HATERHORKS 

2923 

OS 

LIVINGSTON 

*0  44 

86  31 

691 

OEPT  OF  HATERHORKS 

FAIRFIELD  RADIO  MFIN 

2*31 

09 

MAYNE 

38  21 

88  19 

429 

96 

98 

RADIO  STATION  MFIM 

FARMER  CITY 

2*93 

DE  MITT 

40  13 

86  39 

75C 

78 

71 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  9  NN 

3109 

CLAY 

18  41 

86  34 

900 

V  A  HALE 

FAEEROR* 

3297 

01 

STEPHENSON 

42  18 

89  37 

780 

76 

JOHN  SCHRODER 

freirort  semace  plant 

1262 

31 

STEPHENSON 

42  17 

89  3ft 

130 

78 

ALV IN  M.  TIHH 

FULTON  UAH  1J 

IZ9C 

01 

WHITESIDE 

41  94 

90  09 

392 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CIENA  1  N 

3312 

JO  DAVIESS 

42  29 

90  2ft 

170 

•8 

OIETRICH  KROEHCKE 

GALESRURC 

332( 

03 

KNOX 

Ml  -j 

HI! 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

333! 

HENRY 

41  10 

90  02 

87J 

7J 

78 

H 

RA1 MASON  F.  SMITH 

GFb-*«C  wCJDS  ST  PARK 

02 

GRUNOv 

41  22 

86  28 

509 

6P 

68 

CEBHARD  MOODS  STATE  Pk 

GENESECi 

33S* 

91 

HENRY 

41  27 

90  10 

61* 

D 

Hit 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

FORD 

40  28 

86  23 

691 

ORLEN  P.  RE1S 

GLADSTONE  DAN  IB 

3*99 

HENDERSON 

*0  50 

91  04 

398 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

COLCONOA  Dam  91 

3922 

;* 

POPE 

17  22 

66  29 

35* 

6J 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER* 

GOLDEN  1  NH 

3330 

03 

ADAMS 

40  07 

91  02 

775 

66 

61 

ERNEST  M  I8NEN 

GRAFTON 

3972 

Ot> 

■JERSEY 

16  38 

90  27 

47C 

7A 

PAUL   E.  ARNULD 

GRAND  TORER  2  N 

3595 

:b 

JACKSON 

17  40 

89  30 

361 

TA 

LEROY  K  HENDERSON 

GREENFIELD  t  S 

I6ft( 

:c 

GREENE 

55C 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3681 

ST 

CUMBERLAND 

39  13 

86  10 

929 

98 

JOHN  M.  HYLOE 

GREENVILLE  1  E 

3693 

BONO 

18  93 

69  24 

980 

71 

HAROLD  H.  OAVIS 

GRICCSVlLlE 

3717 

36 

PIKE 

700 

TJ 

HOMARO  E.  STAFFY 

HARDIN 

.  1 

CALHOUN 

39  09 

90  37 

440 

9P 

ORVILLE  H.  JOMNES 

HARRISBURC 

3871 

Sal Ine 

37  44 

66  32 

366 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISIUAG  DISPOSAL  PL 

3864 

01 

SALINE 

66  32 

160 

74 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  PQHER  STATION 

3*40 

:* 

MASON 

*0  17 

90  03 

TJ 

HAVANA  POHER  STATION 

hEnnepin  poker  plant 

4011 

01 

PUTNAM 

41  18 

69  19 

18 

98 

58 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HlLLSBDRO  2  SSM 

MONTGOMERY 

39  09 

69  30 

720 

74 

RICHARD  T  P4TTIE 

HOOPE  S  TflN 

6191 

■b 

VERMUION 

40  28 

710 

76 

H 

JOHN  F.  HUSHRUSH 

HUT JONV I LLE  POKER  PL 

4317 

3? 

67  40 

499 

1* 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

Illinois  city  dan  i» 

4399 

ROCK  ISLAND 

41  29 

91  01 

14 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

***2 

39  44 

90  12 

74 

HLOS  RADIO 

JERSEYVI  HE  2  Sh 

4469 

0( 

JERSEY 

39  06 

90  21 

96 

jERSEyvulE  swG  plant 

JOLIET  RRANDON  RD  OAN 

433G 

02 

HILL 

61  30 

68  Ob 

5*3 

,H; 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

4339 

32 

HILL 

41  32 

68  05 

66 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  *  SH 

4993 

05 

KANKAKEE 

41  09 

87  35 

?4 

OELBERT  h.  KOERNER 

KANKAKEE  SEHACE  PLANT 

31 

KANKAKEE 

41  06 

87  33 

6*2 

MUNICIPAL   SEHACE   TR  PL 

REITHSIURC  1  HH 

66S5 

SI 

MERCER 

41  06 

90  57 

940 

•4 

ROBERT  CROSE 

KEHANEE 

4710 

Dl 

HENRY 

*l  19 

69  33 

820 

?p 

58 

STAR  COURIER 

KEHANEE  RAKER  park 

4719 

01 

•  1  19 

6*  39 

800 

KEHANEE  BAKER  PARK 

LACON  2  E 

6103 

3* 

MARSHALL 

8*  21 

58 

98 

MRS.  0.8. FACE.  JR. 

LA  HARPE 

6823 

33 

HANCOCK 

*0  19 

90  96 

71 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK  1  SE 

4879 

01 

CARROLL 

*2  06 

86C 

BOVCE  0  HUHPHREYS 

LA  SALLE   1  S 

4*23 

3i 

LA  SALLE 

•  I  19 

a*  06 

92C 

ILL  D1V  OF  WATERWAY* 

LAURENCE  VlLLE 

4*97 

OT 

LAkRENCE 

36  43 

7J 

CALVIN  L.  REVNOLOS 

LINCOLN 

90T9  o* 

LOGAN 

40  0* 

69  22 

990 

VERNON  P.  CEHlBaCh 

LINCOLN  LOG  CABIN  PR 

9019 

07 

COLES 

3*  22 

!■  12 

655 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

lOlKPORT  POWER  HOUSE 

9136 

Si 

WILL 

41  34 

68  03 

585 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

LOUISVILLE 

3? 

CLAY 

IB  46 

88  30 

430 

JAMES  F.  MORGAN 

MACKINAW 

527] 

06 

TAZEwEU 

40  32 

69  22 

670 

66 

CARLIE  h  kull 

WACOM*. 

328| 

03 

MCOONOuGH 

40  26 

701 

74, 

VERNE  CEER 

HAKANOA  1  NM 

01 

JACKSON 

IT  36 

080 

68 

68 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

J2 

MCHENRY 

42  19 

68  16 

619 

68 

6P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

FULTON 

40  30 

90  24 

9*6 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  *  NNE 

si*; 

:< 

MULl  AMSON 

97  46 

66  94 

47T 

58 

9P 

MRS.    ANTHONY  MIGNUNE 

NAROA   1  H 

MACON 

40  02 

•6  56 

720 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

537J 

H 

LA  SALLE 

41  20 

48ft 

76 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 
MASON  CITY  1  NH 
HATYOON 

MCHENRY  LOCK  AND  Dam 

MCLE ANSBORO  2  | 

MEOORA 

M  InOnk  1  HE 

MOlINE  MIO 

MONMOUTH 

MONTICElLO  NO  2 

MM  IS 
MORRISON 
MORRISQ'WlLLE 
M0R4 1  SONY  I LLE  4  SE 
HT  CARHEL    I  NNH 
MOUNT  CARROLL 
HOUNT  OLIVE  1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 

NOME AQU* 

nuaRhysic.RO  2  Sm 
nashville  4  he 
nem  boston  dan  it 
new  Salem  state  park 
nEhTOn  2  HE 
NOKOHIS 
OLNEY  2  S 
ORE GUN 
OTTAWA 


i  PEURIA  HSO  | 
i  PEOTONE 
PERU  2  N 

PIPER  CITY  I  SE 
PHTSFIElD  NQ  2 
pleasant  hill 

|  PONT  1 AC 
PRAIRIE  DU  ROCHER  IHSH 
PR INCEV I LLE  I  H 
PROPHETSTOHH  I  NH 

QUlNCY 

OUINCY  FAR  AIRPORT 
QUlNCY  OAN  21 

QUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RAHTUUL 
HEU  BUD 
ROChEllE  6  NM 
HCCKFORO  6  ENE 
ROCKt-ORO  HSO  I 
ros i Clare 

RUSHVlLLE 
SAINTE  «AR IE 
SALEM  HSMO 


9*9cJ 
J»S»  06 

6011 

*o*d 


Clark 

MASON 

COlIS 
MCHENRY 
HAMILTON 
MACOUPIN 
16  SALLl 
ROCK  ISLAND 
HARRIH 
PIATT 

GRUNDY 

HM| TES IDE 

CHRISTIAN 

CHRISTIAN 

WA6ASH 

CARROLL 

MACOUPIN 

LOGAN 

BROWN 
JEFFERSON 

SHELBY 


ShaBBONA  9  NNE  7633 
SHAHNEETOHN  NEH  TOHN  7839 
ShElBVVILLE  OAM  TB76 

sidell  t«j: 
sk0k1e  n  side  tr  works  ,  7990 

SPARTA 

SPARTA  NO.  2 
SPRINGF IEL 3  H 
SPRINGFIELD  4 
ST  I CKNE Y   M   S IDE   TR  WHS 


•  147 

•  131 
R  81 

9189 


STOCKTON 

STREATQR  2  ENE 

SULLIVAN  HATERHORKS 

TAYLORVILLE 

TISKUwA 

TOULON 

TUSCULA 

URBANA 

UTICA  STARVEO  ROCK  OAM 

VANDAL  1 A    L  SM 
VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

VIROEN  1  H 

VIRGINIA 

WALNUT 

WASHINGTON  1  hSh 
WATERLOO  1  WSW 
MAT  SE  K A  2  NW 
WAUKEGAN  4  HSH 
WAYNE  CITY 

WE NONA 
WEST  SALEM 

WMt  A  TON  3  SE 
WHITE  HALL  1  t 
WILCOX 
WIHOSOR 

YATfiS  CITY 


•  2*1 

•  333 
834*  07 
8491 
8604 
8610  04 


*CI(Ji 

9021 
90294  C2 


9191 
9221 
•2*1 


0»  ADAMS 
05j  CHAMPAIGN 
061  kANDOLPH 
01  OGLE 
CI  WINNEBAGO 
01  WINNEBAGO 
0«  HARDIN 
Oil  SCHUYLER 
CH  JASPER 

07)  MARION 

021  DE  KALB 
6*1  GALLATIN 
"HELBY 
ERMIlION 


ANOOLPH 
ANOOLPH 

angahon 
ANCAMQN 

OOK 

0  OAV I  ESS 
A  SALLE 
OULTAIE 
HR I  ST | AN 
UREAU 
■  TaRk 
DOUGLAS 

HAMPAIGN 

SALLE 
AYETTE 


UREAU 
A2EWELL 
ONROE 
ROQUDIS 


DhAROS 
DU  PACE 
REENE 


HASH) nqton 
MIRCIR 
MENARD 
JASPER 

MONTGOMERY 

RICHLAND 

OGLE 

LA  SALLE 
CRAHFORO 

Ofti  CHRISTIAN 

07  EOGAR 
07j  EOGAR 

COOK 

LtE 

03|  ADAMS 

PEORIA 

MILL 

LA  SALLE 


7077  03j  ADAMS 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


19  96 

40  19 
1*  11 
*l  96 
6|  *2  IB 
6  *2  12 
IT  29 
*0  07 
18  34 
18  19 


4  IB  06 

*|  IB  07 
19  30 
19  46 

S|  41  49 

42  21 
41  06 

19  14 
19  11 
41  17 
41  03 
Tj  19  48 
7  40  06 


1* 
18  97 


57 

ftj  41  34 

40  42 
38  20 

40  47 

1|  42  21 
II  21 
*1  0* 

IS  11 

41  49 
I  39  26 

38  38 


910, 
60i 
630j 
633 


•  20j    6pj  68 

724)  MIDI  Ml 0 
4001    68  68 


IRNIST  T MORAS  PINE 
jA"tS    M.    NC  OONALO 
CENI  FRANCIS 
0.   H.  GULLANG 
CE0R6I  H.  MAR 1 1 N 
Hi  F.  OOOGI 
MISS  RAY  GASPaROO 
NATk  HEATHER  SERVICE 
MRS  INEZ  H,  8 INLET 
MRS.  LUCILLE  a  Buchanan] 

RAT  ■■•• 

CITY  OP   MORA  HON 

WAS  OOROTHV  A  But L A60 

E.  PAUL  MATY 

t OR DEN  R.  GILLETTE 

LlVI  C.  I IN* 

MARLJLO  MARBURGIR 

ALVA  BBOhN 

HOMER  Li  RENAKER 

hOhaRO  hEANiy 

MRS.  NARY  A.  DOOLEV 

"URPhYSBORO  HTR   t  SEHEftj 

DOvlE  COhlmEVIR 

u  s  corps  OF  ENGINEERS 

oiv  of  parks  t  minor 

SAM  PARR    JTAT|  PARK 
CRIl  C  RULE 
R6DI0  STATION  UVLN 
CARNATION  COMPANY 
JOHN  A.  6EI0 

H.  N«  OAOOIS 
C.  E.  SCHUMACHER 
EDGAR  ELECT  COOPERATIVE! 
|  CITY  08  PARIS 
PARK  FOREST  HATER  CO 
ROBERT  C.  HARD 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  HEATHER  SERVICE 

MRS  NANCY   L.  WELSH 
HAVNE  ELL6IRG 

MRS  DILL A  MA(  BOP" 
PITTSFIELU  watirmqars  I 
I  LOU  CALLOWAY 
ILLINOIS  hATIR  SIRV  CO 
ARTHUR  J.  BESSEN 
MRS .   FRANK  STEWART 
COmmONmEALTh  EOISON  CO. 
A.  H.  GIBSON 

U  S   PEO  AVIATION  AGENCY) 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MR,  VIRGIL  t,  N IE hAHNErI 
I  RANTOUL  LIGHT  DIPT 
OLIN  P.  kETTElKANP 
PRANK  HUPFSTATlCR 
HARRIET  L.  REIO 
nATl  wEATHfR  SERVICE 


CAIN  BROS  GRIENmOuSE 

juoson  e.  cameron 
natl  heather  service 

univ  uf  ill  n  Exp  field 
jak|  h.  stewart 
corps  op  engineers 
the l ma  lane 
chicago  sanitary  dist 
will  i am  h.  morgan 
banco  corporation 

NATl  weather  SERVICE 

CITY   WTRr  LIGHTtPwR. 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME*  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
aSyHgni  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.  ,  c.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera tures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G     "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Cente 
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the  annual  issue  Include  late  reports  and 


ted  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 


THERE  WERE  NO  SPECIAL  WEATHER  SUMMARIES  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER   IN  THE    1971  MONTHLY   ISSUES  OF  THIS  BULLETIN. 


See  Relerecce  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALE30 
DIXON 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
PULTON  0AM  13 

GALENA  1  N 

CALVA 

CENESEO 

HENNEPIN  POME*  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 

KEITHSB'JRG  1  NW 
KEWANEE 
M0L1NE  WSO 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  DAM  IT 
PAH  PAK 
ROCHE LLE  6  NW 
ROCKPORO  6  ENE 
ROCKFORD  HSO 

STOCKTON 
T1SK1LWA 
WALNUT 


ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
■ARRINGTON   1  SE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  UNIVERSITY  / 
CHICAGO  WSO  / 
DE  KALB 
ELGIN 

GEBHAPD  WOODS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  RO  OAH 
JOLIET 

LA  SALLE  1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  POREST 
PEQTONE 
PERU  2  W 

STREATQR  2  ENE 
UTICA  STAR VE 0  ROCK  DAM 
WAUKECAN  A  WSW 
WHEATON  J  SE 


1.12- 
l.AOr  .3* 
1.39-  .39 
1.20 
1.32( 

2.071  .46 
l.DB-  ■SI 
1 .66 


DIVISION 

•       •  • 

WEST 


AVON  J  NE 
BENTLEY   I  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  OAM  IS 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPF 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAVSON 
OUINCY 

OUINCY  FAA  AIRPORT 
OUINCY  DAM  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHV1 LLE 


DIVISION 

•       •  • 

CENTRAL 


BLOOHINGTDN  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHI LLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LAC  ON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 


3.21  2.13 


.22 
1.33 
1.56 


J 


.241. 


M 


1.33 

1.18- 
1.64- 
1.04- 
1.47- 
1.9T 

1.89 


.52 

.96-  1. 

.821 


.92 
.99- 
.70 
.09- 


.59L 
1.04- 


.89 

1.23 


1.33-  .*e 

1.9*1.  1.01 
1.92- 


1.1*-  1.16 
1.92 
V.99. 
2.12- 
1.T7-  .At 


2.11-  .39 


1.33-  1.21 


l.*7 
1.87, 
1.83 


2.39 
1.82 
2.09 


30?   2.37  1.09 


3.*5  1.28 


1.29 


2.03 
1.29- 
1.86 
1.91 
1.54-  1.1* 


1.62-  1 
1.70 
1  .95 

1.23-  1.68 
1.09 
1.86-  l.U 
2.93- 
2.41- 

'. 

1.25-  2.03 
1.33-  1 
1.62 
1.79-  1.26 


1.29-  2.13 


..J 

.98-  1.91 
1.67 

!97-  1.97 


.•I 


2.07- 

3.30 

1.87- 

1.83- 

2.11- 

1.7  J 
1.94 
1.17 


1.18-  1.40 


I.  18 
1.32 

1.02-  1.83 


.89-  1.67 
1.14 
.82 
.80-  1.74 


1.46-  1.24 


1.69 
2.05- 
1.76' 
1.20' 
1.89-  1.12 


1.58- 
1.83 
.79' 


1.32 
2.03 


1.08-  1.83 


.66 
1 .26- 
1.64 

1.00 


1.96 
2.26-  l.BB 
2.00-  2.14 


2.26-  1.68 


1.58 
1.59 
2.74 


1.46 
1.31 
1.36 


1.44-  2.29 


1.06-  2.19 


1.10 


1.13-  2.34 
1.20 
1.09 
.99-  2.99 

.56-  3.22 


.41-  : 
1.08 
.56-  3.24 

.69 
.51 
.56-  3.02 


1.28 
1.99- 

1.32 


1.79 
1.93 


1.73-  2.36 
1.73-  2.16 
1.88-  1.63 


1.39-  2.33 


1.96 
1.54 
1.03- 
2.93 


1.99-  1.89 


2.79 
2.7B 
2.17-  2.07 
2.42 

1.92-  2.21 
1.97-  2.38 
2.88-  1.32 
3.17- 
!.*3 

2.6l' 
2.73- 
3.03 
2.31 
2.32- 

2.19-  2.32 


2.39-  1.80 


3.13  1.10 


2.92-  1.04 


2.23- 

3.74 

3.34 


♦  ..J 

).>:- 

3.02 
4.23 

2.62-  1.34 

4.00  .21 
2. IB-  1.89 
2.20-  2.32 
2.53-  1.82 
2.46-  1.01 


3.20 
1.99 
3.5} 
2.43 

2.32 

2.49-  1.47 

2.99 

2.97 


.90 

.49-  4.26 
2.  •<» 

3.77V  .67 
9. 82  .66 
3.18-  1.69 
3.16-  2.02 
2. AO 

1.1(1 

1.27-  3.40 

1.96 

1.96 

1.94-  3.03 
1.60-  2.79 


2.58-  2.30 


3.22-  1.48 
1.56 

.80-  3.34 
1.57 


2.19-  1.83 


2.37-  1.22 
1.77  .)6 
8.26  3.07 
2.90 
6.7» 

3.92 
5.92 
11.22  7.96 
2.29-  1 
2.14-  1.56 

4.60 
2.09-  I 
2.65- 
3.06 
2.81-  1 


2.43- 
2.36 


6.38  3.29 

5.00  1.63 
2.01- 

2.63-  .72 


3.84 
1.93- 
4.89 


1.40 
9.10 


6.11  2.96 
4. 87 
5.99 

5.33  1.84 

10.29  7.22 
8.61 

4.90  1.37 
7.36 

6.41  9.16 

3.12 
3.01 
4.73 
5.91 
6.37 


.79-  2. IB 
1.13-  2.32 
2.32-  1.61 


.96- 
2.16- 
.64- 


.15-  ! 
1.39-  i 
1.62-  ; 

•»* 
4.24 
2.31-  1.32 
2.89 

1.48-  2.66 


4.06 
1.00-  ! 
2.29-  1.09 
1.77 


2.54- 
1.7> 
1.07 


4,54  1.29 
2.06-  1.40 

;.>•,-  ... 

1.7TI 
2.12-  1.0! 
3.61 
1.4» 
2.36-1 

2.65 


2.63- 
1.97- 
1.42- 
.98 


1.87- 
2.64- 
2.-5- 
1.71 


3.971  .78 

2.*0p  .79 
1.96-  1.20 
3.26-  .61 
3.10- 
1.83-  1 

2.231 


1.81 

.93- 
1.90 
1.66 


2.39- 

1.321 
3.4.71 
2.60- 
1.16- 
2.01- 

2.*jj 
3.03 

1.81 


2.76-     .64  2.51- 


.64 

1.10 
1.90 
1.09-  2.11 

•  J*j 

2.26-  l.OB 
2.67-  .92 
1.58-  2.01 
2.43- 
2.32 

2.94] 
2.17-  1.71 
2.66 
1.83 
2.14-  1.7) 

1.07-  2.33 


2.21 

1.02 

4.23 

2.27- 

4.0» 

*.07| 

6.03 

2.48- 

2.90- 

1.97 


1.75-  .38, 


2.11- 
1.93 
1.99- 


4.11  1.81 
1.61- 
1.91- 
1.92 
2.31 

1.67 
2.96 
2.21 
2.12- 
2.70 

l.jJ 
1.90- 

il 

3.55 
1.99- 
1.80- 


4.79 
4.99 
4.30 
4.64 

4.42 
3.17 
4.22 
3.7> 
4.49 

4.10 
6.16 
4.77 
9.97 
4.4> 


1.67 
.93-  1.92 

.72-  2. 03 

.70-  2.01 
.85-  1.91 
2.04-  .69 
.96-1 
.86-  1.64 


.90 
.63. 

\-M 

1.30 
1.90- 


4 


2.41 
2.08- 
l.»l 
1.79 
:.3i-  .«5 

1.4V 

.96-  1 
2.14. 
1.96-  .31 

.98-  1.04 

1.42 
1.37 
1.12 
1.97 
1.4lj 

1.14 
1.16- 
1.17 
.911 
1.84-  .04 

1.43 
1.39 
1.81- 
1.49 


2.87 
3.11 
2.30 
2.82- 
.'.«» 

2  .  55- 
2  .  '  i  -  .  1  . 
2.70-  .06 
3.65  .91 
3.07 

2.64- 
3.71 
2.36 
2.85 


4.03     1.36     2.30-     .09  3.19 


1.96 
1.62 
2.»6 
1.63- 


2.12 
1.19- 
1.90- 
l.7» 

1.85 
2.69 
2.22 
2.61 


.11 


.33-  2.53 
1.1 
1.10-  2.21 


4.32 
3.96 
1.84 
3.61 
5.22  1.91 

6.12  1.17 
9.14 

4.19     1.18  2 


2.19-  .69  1.07 
1.62-   1.01  2.34- 


94-  1.86 

!3 


1.79 

1.71. 
1.21 
2.10 


41-  1.7C      1.11-  1.56 


44-  .74 
67 

54-  .08 


.61 


1.76- 
1.21 
1.66- 
1.66 
1.22-  1.11 

1.92 


21-   1.31     1.06-  1.0! 


1.71-  .62 


1.71 
1.31 
2.6 


3.2*  1.391 


4.*» 

9.0* 

4.1* 
9.06 
3.71 


1.89 
1.1. 


26.31-  6.02 
29.47-  4.18 
29.31-  -.19 
28.41 
14.09 

21.30-  4.13 
26.46.  3.47 
31.71-  .99 
I  20.92 
I  27.90 

29.79-  1.99 
19.44 

11.4*  9.69 

10.17-  1.(9 
12. 2.61 

(9.41 

21.77-  6.01 
11.62-  .91 
29.61 

27.(0-  7.12 
10.99 

24.28-  9.43 
29.97-  4.14 


--t 


5!     2.19-     .01     4.(9  1.1! 


4.79 
4.7* 
9.68 

6.1» 
3.91 
4.62 
3.49 

S.lTj 

3.66 
6.15 
».7l 
5.17 
5.31 

3.25 
9.3* 
6.75 
6.3* 

9.1* 

9.9lj 
9.27 
9.17 
9.79 


30.41 

2.(1 

2  7.16- 

1 

44 

1 

27.12 

29.24 

1.9* 

27.37- 

5 

It 

*.19 

11.21 

71 

».01 

29.38- 

1 

6" 

1.71 

27.2*- 

7 

9» 

1.'! 

26.61- 

7 

91 

I.i 

2*. 07- 

1 

92 

! 

23. t> 

30.02 

1 

l(.*l 

1 

27.(9 

21.46 

24.02 

(.91 

22.30-11 

It 

30.3* 

26.77 

26.29 
21.20 

29.(6-  2.99 

28.00 


1.41     1.64-     .31     5.46  3.6! 


4.9fc 
3.65 
4.99  i 
A.AlJ 

19j  9.9*  2.1! 
07  9.31  1.41 
92     3.76  2.00 


«.21 
4.04 
».«6 


l.U 
3.13 


24.18 

29.00 
29.78 

24.17-11.09 
23.96 

29.33-  6.04 
37.49  1.99 
31.69-  1.4* 

31.90-  4.00 
!  29.20 

29.30 

27.12-  1.(3 
32.56 
!  26.16 

26.19-  9.76 

74.66-  1.14 


2.06-  1.46     4.23       .97     3.13       .31     2.19-     .01     4.61  2.8C 


11.06-  4.79 


9.11 

3.00 


6.07 
7.40 
6.25 
4.10 
6.64 

7. It 
7.52 
3.6> 

6.12 
5.01 

5.36 


5.30  l.U 


29.27 

32.10-  4.10 
28.21 
!  29.41 

16.24-  1.46 


3.36 
3.91 
2.61 


6.47 


41.60 
17.07 

21.74-  6.29 
12. .3 

33.31-  2.10 

30.86 
I  25.49 

21.91-  9.50 
31.31 
23.45 

26.38-  8.66 
27.01-  4.1* 


S«.  fUUrvoc*  Nolm  Following  StAteo  In.!.. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


TOULON 

DIVISION 

•       •  * 

EAST 


DANV I LLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
H00PESTON 
KANKAKEE  3  SW 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 


WEST  SOUTHWEST 


ALTON  DAM  26 
BARRY 

BEARDSTOWN 

BLUFFS 

CARLINVILLE 

EDWAROSVILLE 
GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 
GR IGCSVI LLE 
HARDIN 

HILLSBORO  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2 
HEOORA 

MORR 1 SDNVI LLE 


SW 


MOUNT  OLIVE  1 
PANA 

PLEASANT  HUL 
SPRINGFIELD  WSO 
SPRINGFIELD 


SE 


TAYLORVILLE 
VIRDEN   1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST 


CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL   I  E 
MATTDON 
MOWEAQUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSMO 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


1.32 

.Tl-  1.05 
1.17. 


1.18 
1.37 
."6-  1.21 

.74- 

.79-  1.33 
1.11 
1.52 
1.2  3 


1.02 


1.25 


1.20 
-  .65 


1.02-  1.00 


1.2  5- 
.83* 
1.86 
1.07 
1.43 


2  .60 


:    1.02-  1.34 


ANNA   1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO 
CARBONDALE  5EWAGE 

UNIV 

P 

PL 

3.94. 
.93] 
.  '6 
3.221- 
2.37- 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

DU  QUOIN  1  NNW 

.96 
.89 
l.TlU 
1.62 
1.62- 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

1WSW 

2.56 
3.31 
2.52- 
.96- 
.95 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 

.89 
1.14- 
.59- 

0IV1SI0N 

2.01. 

1.96 
2.43 


:  1.64 

1.36-  1.41 


1.60-  1.17 


3.14  1.01 


4.03 
4.82 
4.62 


5.08 
4.12 
2.S6 
4.80 

5.29 
5.35 
4.70 
5.05 
3.99 

3.85 
3.96 
4.77 
3.46 


2.96 
5.48 
3.61 
4.27 


4.65 
5.66 
3.50 


1.32 

2.01-  1.16 
1.03-  1.72 

.55 
1.06 

i.iaU  1.33 


2.20 
2.32 
.1} 
1  .  .6 


1  .47 
I. 11 
1.17 


1.26-  1.70 


1.12 

1.42 
1.58 
1.71 
1.34 
1.22 


1.67 
.96h  2.57 

;.'•»-  1.58 

1.65 
1.73U  1.72 


1.71 


1.64 


1.50-  1.96 


1.36 
1.53 
2.03 


1.38' 
1.52- 
1  .08 
.71 


1.21 

1.89 
.81 

1.21 
.73 


1  .99 

3.30 


4.!0 

3.93: 
2.64 


2.35 
3.43 
5.12 


3.24 
2.61 


1.08-  2.59! 


.22' 
1 .05L 
1.65 


.64- 
.89 
1.85 


2.03 
1.61 
2.31 


2.03 
1.70 


2.11-  1.64 


2.15-  2.06 


2.22 
1.76 


2.1S 
1.62 
3.37' 


2.30- 

1.45-  2.48 
3.531-  .36 


38     1.22-  3.32 


3.09-  1.02 


4.8  0- 


4.251  .( 
4.07L  .] 


3.52 
3.59. 

3.25 

E  5.34 
3.68 
2.43 
3.44- 


2.22-  2. OB 


2.18 
3.75 
3.07 
4.13 

4.13 
2.17 
3.82 
2.02 
2.22 

3.oal 


3.29 
6.26 
5.60 


3.5»-  .7B 
2.33]-  2.64 
5.1* 


3.76-  1.26 


1.93 
5.72 
2.38' 


1.30- 

2.36 

1.13- 


5.87  2.55 


10.96 
7.60 


3.49 
6.24 
4.36 
5.96 
6.49 

7.17 


6.821 
4.601 
5.10 


3.83 
4.20 
3.23 


1.45 
1.48 


1 .07 

1.20 

3.  38 
2.47 


5.69  2.27 


2.28 


1.90-  1.18 


1.09 
3.14 


3.45 
.23|-  2.99 


2.50 


.96- 
2.65' 
1.12 

■  09 

.40-  3.20 


-  3.89 
1.68 


-  2.65 

73 


2.52 
8.26 
1 .06- 


1.56 
3.96  .95 


4.56 
3.38 
«.73 
3.81 


5.37 
4.31 


5.75 
4.21 


3.23 
2.70' 
2.53 
3.76 


2.35 
1.74- 


1.32 
.93 

1.04- 
.3»p 

1.26 
.51- 


1.66 

1.26 

2.43 
1.36 


4.31 
4.56 


2.39- 

2.03 

3.02 

.91- 
1.891- 

3.87 
2.09 
1.43- 


2.56E   1.50-  1.84 


5.29 
9.51 
3.25-  .36 
1.04k  2 

2.53! 

1.88 
1.30-  2.40 


2.43 
1.90 
1.43. 


.43-  2.0 
.26K  .1 


1.91 
1.70-  1.53 
1.941.  1.38 


1.45 
1.51. 


2.10 
3.70 
3,60 
1.36--  1.61 


1.22-  1.34 


1.64-  1.3C 


1.69|- 
.95- 
.75 
.64 

1.22 

1.39 
2.37 
1.09 
2.90 
.68 

2.10 


.63-  2.47 
1.68 


1.01. 

.49- 
1.40 
1.50 

.87 


4.90 

5.9*1  3. 


3.81 
6.12 
7,02 


1.64  5,19 


6.16 
7.01 


1.02 
1.06 

.69. 

.58- 


.9^- 
.49 

1.04;- 


.94 
1.28- 
1.11- 


1.7B-  2.19 


2. HE    1.52-  1.97 

1.65 
1.74 
1.37L  ! 
1.65-  1 
1.92 

1.52 
1.72.  1 
1.57.  1 


E  23.79 
30.7(J- 


36.04- 
34.05 
34.18 

34.63-  2.41 
30.54-  2.97 

41.79 

28.10-  5.79 
26.461-  5.37 
36.40 


1 .40 


5.96 


8.10 
5.51 
5.97 
4.67 
7.61 

7.75 
6.52 
9.12 
4.61 
5.62 

8.71 
4.46 
5.78 
7.41 
.41E  8.23 

7,87 


8.19 
6.66 
5,38 
4.95 


40.51 

31.06 

34.83- 

30.35 

36.96- 

39.23- 

31.53- 

37.63 

32.69 

32.99 

36.31- 

2«.13i- 

33.75 

34.83 

35.75 

35.10 

41.45 

28.15 

27.621- 

30.01 


E  39.30 
28.90 
31.55 

26.74-  7.S7 


1.79 
6.68 


6.5«  4.59 


7.66 
6.93 


5.07 
5.23 
7,26 


5.36  2.66 


36.97 
34.09- 
36.40 
38.01 
E  35.57 

34.97 
37.71 
38.14 


34.77 
39.421- 
34. 60|- 
35.40 
31.71- 


4.34 
8.64 


4.55 
3.41 


3.36 
6.33 
8.02 

7.36 
6.40 
8,05 


39.56!  1.14 
36.21 
E  34.11 

36.07-  4.41 


36.59-11.98 

27.96 

30.39 

41.29-  3.94 
37.95-  6.44 

33.14 
39. 121 

30.26-  B.04 
39.91 

26.92|-14.48 

3B.13 
45.02 

37.05-  9.77 


31.13.  7.53 


34.97-  8.29 


Seo  Reference  Notes  Following  Slatioo  Index 


-  166  - 


TABLE  3  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AMU 


i  I 


ALIION 

BENTQN  FOC EST  SERVICE 
BROOKPORT  QAH  52 
CARMI   6  NN 
DtlON  SPRINGS  ICR  C 

FAIRFIELD  RADIO  HF1H 
G0LC0N0A  DAM  91 
HARRISBURG 

HARRISBJRC  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARMEL   1  NNM 
MOUNT  VERNuN 
ROSICLARE 

SHAMNEETONH  NEM  TOWN 
WAYNE  CITY 


5.30  1.41 


2.41 
4.11- 
3.14- 


1.82-  1.49 


3.35-   I. OA     5. A3  2.23 


1.80 
1.3 
1.7 


2.3A 
3.26 
2. AS 


2.26 
3.2 


1.36 
3.33- 
1.71-  2 
2.96-  .9* 
2.01 


2.11-  2.3J 


2.02 
3.6*- 
.91 


5.51 
6.05, 
A. IB. 


3.00-     .79     A.A7     1.3]     l.AB-  2.37     2.20-  2.01 


5.11 

1.79-  1.79 
2.21-  1.7B 
9.2*  .72 
2.9* 

1.4^ 

3.04-  .63 
2.67-  1.02 
2.94 

2.71-  1.00 


.33     3.05-  .87 


2.07- 
6.04 
2.73- 


6.59 
2.75- 
2.46 
2.31- 


2.59-  1.17 


1.95-  I 
5.77  2.41 

l.i* 

2.45 

1.52J 
2.13-  I 
3.23- 
3.26 
3.75 


2.68-  1.14 


1,30-  2.K 
3.16  1.67 
1.47-  l.i] 
2.36 

I. ill 
3.72 
2.65- 
2.7» 
1.06-  2.A1 

2.4T 
1.35-  1 
4.32 
4.69  1.71 
1.09 


2.01 

.42-  1.9! 
1.61-  : . : □ 

1.07-  1.6! 

.it! 

2.121 
1.40- 
1.65- 
1.54 
1.16- 


1.31-  1.9| 
1.6«-  2.0! 
?.1S 

1.711 

1.3Z 
1.9»-  1.71 
1.35-  1.13 


1.93 

.89- 
2.00 
1.35- 
.66 


1.7Jj     1.10-  2.A1 

1.11 
l.JJ-  1 
1.96 
1.71.  1 
.95 


3.97 
3.39 
3.66 
3.77 
4.11 

A  •  3  I 

4.10 
3.11 
6.21 
3.15 


79     2.53.     .71     1.62-  1.29 


31. to 

31.97-  i.Jl 
*2.6«-  4.01 

34.10-  7.72 
37.10 

36.11 

»0. 19-  1.31 
31.66-  A. 62 
(   39. •■ 

32.11-  10.20 

14.64 

30.04-12.43 
16.2* 

31.61-  6.06 
30.il 


.10    1.02i    33. is-  1.14 


Division  averages  in  the  annual 


include  late  reports  and  corrected  data  and  »ay  differ  slightly  fro»  values  published 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3  1971 


Station 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

!c 

0 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

It 

O 

.8 

Date 

Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

J  Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

0 
O 

Temp. 

Date 

Temp. 

jO 

0 

•      *  * 

NORTHWEST 

01 

ALEOO 

98 

3-24 

1 5 

3-24 

1 5 

4**  5 

2 1 

4-  6 

26 

4-14 

3  I 

11-  1 

3 1 

11- 

4 

25 

11- 

1  4 

11- 

7 

1  4 

11-  7 

1  4 

228 

228 

216 

212 

201 

DIXON 

98 

?  B 

-13 

1- 

7+ 

3-24 

15 

4-  3 

20 

4-  5 

23 

4-  7 

27 

5-13 

32 

10-12 

32 

11- 

4 

23 

11- 

4 

23 

11- 

7 

14 

11-  7 

14 

228 

218 

213 

211 

152 

FREEPORT 

94 

6  19 

-16 

2- 

2 

3-24 

15 

4-  4 

20 

4-  6 

22 

5-  3 

28 

5-  3 

28 

10-12 

31 

11- 

1 

26 

11- 

7 

15 

11- 

7 

15 

11-  7 

15 

226 

217 

215 

182 

162 

FULTON  0AM  13 

97 

6-27 

-10 

2- 

8* 

3-23 

14 

4-  2 

17 

4-  3 

21 

4-  6 

26 

4-  7 

32 

11-  1 

32 

11- 

4 

27 

11- 

7 

17 

11- 

7 

17 

12-  1 

16 

253 

219 

216 

212 

206 

GALVA 

96 

6-20 

-11 

1- 

7* 

3-24 

15 

3-25 

17 

4-  6 

24 

4-  7 

27 

4-29 

32 

11-  3 

32 

11- 

4 

22 

11- 

4 

22 

11- 

7 

13 

11-  7 

13 

228 

227 

212 

211 

186 

GENESEO 

14 

3-24 

17 

2  8 

4-10 

3  I 

11-  1 

30 

11- 

4 

24 

11- 

4 

24 

11- 

19 

11-  7 

16 

244 

221 

214 

212 

203 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

98 

6-19 

-11 

l- 

7 

3-  9 

16 

3-30 

20 

4-10 

24 

4-23 

26 

5-  3 

29 

9-24 

32 

11- 

1 

24 

11- 

1 

24 

11- 

16 

11-  7 

16 

243 

222 

20! 

19i 

144 

KEWANEE 

101 

6-28 

*" 

5 

3-27 

2  3 

2™.  ^ 

a"?7 

1 1  -  4 

2  6 

11- 

4 

2  6 

11- 

7 

2- 

I  5 

1 1  -  G 

1  5 

229 

229 

1 

194 

MOLINE  WSO 

6-19 

Q 

"J' 

*' 

^ 

1  6 

~ 

?n 

2  5 

* 

10-12 

3  2 

*  - 

24 

11- 

24 

11* 

1  2 

11-7 

1  2 

226 

21" 

211 

208 

152 

MORRISON 

07 

97 

6-19 

-14 

*" 

3- 

16 

1  A 

18 

4  in 
-10 

2  6 

4-30 

32 

10-12 

30 

165 

MOUNT  CARROLL 

96 

6-19 

-13 

2- 

( 

3-24 

14 

4-  4 

19 

4-  6 

24 

4-24 

27 

5-12 

32 

10-  7 

32 

11- 

1 

28 

11- 

4 

23 

11- 

7 

13 

U-  7 

13 

226 

217 

212 

191 

148 

PAW  PAW 

9* 

6-19 

-12 

1- 

8+ 

3-  9 

15 

3-25 

20 

4-  4 

23 

4-25 

2  5 

5-  3 

32 

11-  1 

30 

11- 

4 

25 

11- 

6 

2. 

11- 

7 

14 

11-  7 

n 

243 

227 

216 

193 

182 

ROCHELLE   6  NW 

93 

6-28* 

7 

3-24 

16 

4-  4 

20 

4-  5 

5-  3 

2  6 

5-  3 

2  8 

10-12 

32 

1 1  - 

\ 

2  7 

11- 

i 

2  1 

11- 

7 

1 2 

11-  1 

I  2 

226 

21" 

213 

162 

ROCKFORD  WSO 

98 

6-28 

-14 

" 

3-24 

16 

4-  3 

2  0 

4-  4 

2  2 

4-10 

2  6 

5-  3 

3  j 

11-  1 

31 

1 1- 

4 

2  9 

11- 

2  I 

11- 

7 

1 

1 1-22 

1  4 

243 

2  K 

216 

2  Of 

182 

STOCKTON 

93 

6-19 

-15 

4-  3 

4-  3 

16 

4-  5 

24 

4-24 

2  6 

5-  3 

30 

10-12 

37 

11- 

4 

2  3 

11- 

2  3 

11- 

•t 

1 3 

11-  1 

^  3 

218 

2 1  ( 

213 

194 

162 

TISKILWA 

100 

6-19 

-10 

1- 

7 

3-  9 

15 

4-  4 

20 

4-  5 

22 

4-10 

26 

5-13 

31 

10-12 

30 

11- 

1 

28 

11- 

4 

24 

11. 

7 

16 

11-  7 

16 

243 

217 

213 

203 

152 

WALNUT 

*       *  * 

96 

6-19 

-12 

1- 

6 

3-  9 

15 

4-  4 

20 

4-  6 

22 

4-24 

27 

5-  3 

31 

11-  3 

32 

11- 

4 

24 

11- 

4 

24 

ti- 

7 

14 

11-  7 

14 

243 

217 

212 

194 

184 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

94 

_ 

-16 

2- 

2 

3-26 

13 

4-  7 

20 

4-  7 

20 

5-  4 

27 

5-27 

32 

10-12 

31 

11- 

1 

27 

11- 

7 

16 

ll. 

7 

16 

11-  7 

16 

226 

214 

214 

181 

138 

AURORA  COLLEGE 

99 

~?9 

-10 

2- 

2 

3-  9 

15 

3-25 

20 

4-  4 

24 

4-  7 

2  6 

5-12 

10-  7 

32 

11- 

3 

25 

11- 

4 

19 

11- 

4 

19 

11-  7 

15 

243 

224 

214 

210 

146 

BARRINCTON   1  SE 

102 

6  28 

5-  3 

26 

5-28 

3^ 

10-  7 

30 

11- 

1 

28 

11- 

4 

24 

11. 

7 

15 

11-  7 

15 

182 

132 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

97 

6-28 

16 

3-24 

27 

11-  4 

29 

1 1- 

6 

2  4 

11- 

24 

11- 

T 

1 9 

12-2 

1  6 

268 

22E 

216 

215 

183 

CHICAGO  UNIVERSITY 

99 

6-28 

-  6 

2- 

2 

2-14 

12 

3-23 

18 

4-  3 

24 

4-  3 

2- 

4-24 

32 

11-  4 

30 

11- 

6 

23 

11- 

6 

23 

11- 

7 

19 

12-17 

13 

306 

229 

217 

217 

194 

CHICAGO  WSO 

o\ 

28  + 

* 

; 

*  , 

_ 

_ 

.  - 

12-  1 

1  6 

290 

211 

214 

165 

DE  KAL8 

. 

37  a 

i  * 

474 

28 

A  7 

1 1  -  1 

3  2 

11 

2  0 

11- 

6 

2  0 

11. 

* 

20 

11-  7 

1  6 

229 

2  2c 

21! 

19» 

182 

GE8HARD  WOODS  ST  PARK 

100 

6  19* 

-10 

3  23 

14 

3  24 

17 

4  5 

22 

5  3 

2  7 

5-  3 

27 

11- 

2  7 

229 

162 

JOLIET 

98 

6-29* 

-  9 

2- 

2 

3-24 

13 

3-26 

19 

3-30 

22 

4-  5 

25 

5-13 

32 

11-  1 

32 

11- 

4 

26 

11- 

7 

15 

11. 

1 

15 

11-  7 

I! 

228 

226 

222 

213 

172 

MARENGO 

98 

6-28 

-16 

2- 

2 

3-26 

16 

4-  4 

19 

4-23 

22 

5-  3 

27 

5-12 

31 

9-24 

32 

11- 

1 

27 

11- 

6 

24 

11- 

7 

14 

11-  7 

14 

226 

217 

197 

182 

133 

OTTAWA 

99 

9-  8  + 

-  6 

2- 

9+ 

3-  4 

16 

3-24 

19 

4-  4 

23 

4-  6 

28 

5-  3 

31 

11-  4 

27 

11- 

4 

27 

11- 

7 

17 

11- 

7 

17 

11-22 

15 

263 

226 

217 

212 

183 

PARK  FOREST 

97 

6-28 

-12 

2- 

2 

3-23 

16 

3-23 

16 

4-  6 

22 

4-  7 

26 

5-  3 

31 

11-  1 

30 

11- 

4 

25 

11- 

6 

19 

11- 

6 

19 

11-  7 

14 

2  29 

228 

214 

211 

182 

PERU  2  W 

3-24 

14 

3-24 

14 

10-12 

31 

11- 

3 

27 

11- 

4 

24 

11- 

7 

16 

11-  7 

16 

2  2  ( 

228 

WAUKEGAN   4  WSW 

95 

6-29 

-12 

2- 

2 

3-25 

16 

4-  5 

20 

4-  6 

24 

4-24 

28 

5-  4 

30 

11-  1 

32 

11- 

4 

27 

11- 

7 

17 

11- 

7 

17 

11-  8 

15 

22? 

216 

215 

194 

181 

WHEATON  3  SE 
•       *  * 

98 

6-29+ 

-18 

2- 

2 

4-  4 

15 

4-  7 

20 

4-10 

24 

5-  3 

2  6 

5-28 

32 

9-24 

32 

11- 

1 

27 

11- 

4 

2' 

11- 

7 

13 

11-  7 

13 

217 

214 

208 

182 

119 

WEST 

03 

GALESBURG 

97 

6-27+ 

-  8 

2- 

8+ 

3-24 

15 

3-24 

15 

4-  4 

22 

4-  7 

27 

4-10 

32 

11-  3 

32 

11- 

4 

23 

11- 

4 

23 

11- 

6 

20 

11-  7 

14 

228 

227 

214 

211 

207 

GOLDEN  1  NW 

96 

9-  8 

-  8 

2- 

2 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-26 

24 

4-  7 

27 

4-29 

31 

11-  4 

29 

11- 

7 

16 

11- 

7 

16 

11. 

7 

16 

11-  7 

16 

228 

228 

226 

214 

189 

LA  HARPE 

97 

6-27 

^™ 

8  + 

3-24 

14 

3-24 

1 

3-24 

1  4 

?™  * 

27 

/  ~  7 

30 

10-31 

32 

1 1- 

4 

25 

11- 

7 

1  6 

11. 

7 

1  6 

1 1  -  7 

1  6 

228 

226 

2  28 

2  12 

207 

MONMOUTH 

6-27 

Q 

- 

b  + 

3-24 

3-24 

1  6 

4-  5 

2  3 

4-  6 

2  8 

4-14 

31 

1 1  -  1 

32 

11- 

^ 

23 

11- 

2* 

li™ 

7 

I  3 

1 1  -  7 

1 5 

228 

226 

213 

201 

OUINCY 

99 

6-27  + 

-  5 

2  - 

8 

2-13 

7 

3-24 

IB 

3-24 

1  8 

4-  3 

26 

4-  7 

3  2 

11-  7 

18 

1 1- 

1  8 

11- 

1  p 

7 

1  8 

12-18 

15 

308 

226 

228 

711 

21 

214 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

96 

6-27  + 

-  4 

2- 

8+ 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-24 

16 

4-  3 

26 

4-  7 

29 

11-  4 

31 

11- 

6 

21 

11- 

6 

21 

11- 

7 

16 

11-  7 

16 

226 

226 

227 

217 

211 

RUSHVILLE 
*       *  * 

98 

7-  8+ 

-  8 

2- 

2 

3-24 

14 

3-25 

18 

3-25 

IB 

4-  7 

28 

4-  7 

28 

11-  4 

28 

11- 

4 

28 

11- 

7 

1.5 

11- 

7 

15 

11-  7 

15 

226 

227 

227 

211 

211 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

98 

_ 

-  7 

1- 

28 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-30 

23 

4-  7 

25 

5-  4 

SI 

10-12 

32 

11- 

4 

25 

11- 

7 

15 

11- 

7 

15 

11-  7 

15 

228 

226 

222 

211 

161 

CHENOA 

5A 

_  ~ 

2 

3-  4 

1  ^ 

\~\^, 

17 

3-30 

2  4 

4-  5 

2  5 

5-  3 

3  0 

il  l 

|5 

1  1 

ii*" 

7, 

J , 

248 

182 

DECATUR 

67 

6-27  + 

A 

j| 

3-24 

! 

3-24 

1  ' 

22 

4-  7 

^ 

3  2 

^  ? 

ll"  7 

226 

226 

188 

FARMER  CITY 

6-19 

2 

^" 

4-  7 

23 

4-  7 

2  3 

4-25 

3  1 

117 

11 

* 

11 

: 

1  4 

246 

2  28 

211 

711 

192 

HAVANA  POWER  STATION 

100 

6-28  + 

8 

3-  4 

j  . 

3~24 

1  a 

4-  5 

2  6 

4-30 

3  2 

1012 

1 1- 
* 

24 

_  | 

11 

14 

248 

213 

163 

LACON  2  E 

98 

6-19 

-10 

1- 

7 

3-24 

14 

3-26 

19 

4-  5 

22 

4-  7 

26 

5  3 

2  9 

11-  1 

30 

11- 

4 

23 

11- 

4 

23 

11- 

7 

13 

11-  7 

13 

228 

226 

213 

211 

182 

LINCOLN 

7-  8  + 

-  4 

2- 

2 

3-  4 

3-24 

17 

3-30 

24 

4-  3 

2  1 

4-  7 

30 

J  ? 

1 1  -  7 

248 

211 

MASON  CITY  1  NW 

99 

7-  8  + 

15 

3-30 

22 

4-  3 

2  7 

4-22 

3  1 

10-31 

11- 

2  3 

ll" 

2  3 

ll" 

16 

227 

2  27 

219 

213 

192 

MINONK  3  NE 

97 

6-28+ 

-  6 

2- 

9+ 

3-  8 

16 

3-24 

IB 

4-  5 

23 

5-  3 

27 

5-13 

32 

9-24 

32 

11- 

4 

23 

11- 

4 

23 

11- 

6 

18 

11-  7 

14 

244 

227 

213 

185 

134 

PEORIA  WSO 

100 

-  7 

2- 

9 

3-24 

15 

3-24 

15 

3-30 

24 

4-  7 

28 

5-13 

30 

11-  3 

31 

11- 

4 

23 

11- 

4 

23 

11- 

6 

20 

U-  7 

14 

228 

227 

219 

211 

174 

PRINCEVILLE  1  N 

98 

6-19 

-  7 

1- 

6 

3-  8 

10 

3-24 

17 

3-26 

24 

4-  6 

27 

32 

11-  4 

25 

11- 

4 

25 

11- 

7 

15 

11- 

7 

15 

11-  7 

15 

244 

228 

226 

212 

183 

EAST 

05 

DANVILLE 

97 

6  28  + 

-  6 

2- 

2 

3-  4 

1  5 

3-24 

17 

4-  7 

22 

5-  3 

28 

5-  4 

2  9 

10-12 

3  2 

11- 

2  7 

11- 

7 

1  7 

11- 

7 

1  7 

11-  8 

1  5 

249 

22  8 

214 

18  5 

161 

HOOPESTON 

97 

6-19 

-  7 

2- 

2 

2-14 

8 

3-24 

1" 

3-30 

24 

4-  7 

26 

5-  3 

29 

11-  4 

26 

11- 

4 

26 

11- 

7 

16 

11- 

7 

16 

U-  7 

16 

266 

228 

222 

211 

183 

KANKAKEE  3  SW 

98 

6-28  + 

-  7 

2- 

2 

2-14 

8 

3-24 

20 

4-  4 

24 

5-  3 

28 

5-  3 

28 

11-  1 

28 

11- 

1 

26 

11- 

4 

24 

11- 

7 

14 

11-  7 

17 

266 

228 

214 

162 

182 

PIPER  CITY  3  SE 

6-28  + 

2- 

2 

3-23 

4  77 
3-2  3 

1  6 

4-  5 

23 

5-  3 

25 

5-  3 

2  5 

1  5 

229 

182 

PONTIAC 

99 

6-19 

-  4 

2- 

9+ 

2-14 

12 

3-24 

20 

3-25 

24 

4-  6 

28 

5-  4 

31 

11-  4 

26 

11- 

4 

26 

11- 

7 

16 

11. 

7 

16 

11-  7 

16 

266 

228 

227 

212 

184 

RANTOUL 

98 

6-19 

-  4 

2- 

9+ 

2-14 

9 

3-24 

19 

3-24 

19 

4-  7 

27 

4-14 

3  2 

11-  4 

26 

u- 

4 

26 

11- 

7 

18 

11- 

7 

18 

12-18 

1  3 

307 

228 

228 

211 

204 

URBANA 

96 

6-27 

-  4 

2- 

2 

2-14 

13 

3-24 

20 

3-24 

20 

4-  5 

26 

4-  6 

3  0 

11-  4 

30 

11- 

6 

27 

11- 

7 

17 

11- 

7 

17 

12-18 

13 

70  7 

228 

226 

215 

212 

WATSEKA  2  NW 
•       *  * 

98 

6-19 

-  8 

2- 

2 

3-  8 

16 

3-24 

17 

3-26 

24 

5-  3 

26 

5-  4 

3  2 

10-12 

32 

11- 

4 

2- 

11- 

4 

24 

1  I'- 

8 

17 

11-22 

16 

259 

229 

223 

185 

161 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

97 

9-15+ 

0 

2- 

10  + 

2-14 

11 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-  7 

28 

4-  7 

28 

11-  7 

20 

11- 

7 

20 

11- 

7 

20 

ll. 

7 

20 

NONE 

227 

227 

214 

214 

CARL INVILLE 

96 

7-  8+ 

-  5 

2- 

2 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-24 

16 

4-  7 

27 

5-  4 

12 

10-12 

32 

11- 

4 

26 

11- 

7 

13 

11- 

7 

1  3 

11-  7 

13 

228 

228 

226 

211 

161 

GRIGGSVILLE 

97 

7-  8 

-  3 

2- 

8 

3-24 

15 

3-24 

15 

3-24 

15 

4-  3 

26 

4-  6 

10 

11-  4 

3  1 

11- 

7 

16 

11- 

7 

16 

U- 

7 

16 

11-  7 

16 

228 

228 

226 

216 

212 

HILLSBORO  2  SSW 

98 

6-23 

-  5 

2- 

2 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-24 

16 

4-  7 

27 

5-  4 

30 

11-  4 

30 

11- 

7 

15 

11- 

7 

15 

11- 

7 

15 

U-  7 

15 

228 

228 

228 

214 

184 

JACKSONVILLE 

99 

7-  9 

-  9 

2- 

2 

3-  4 

" 

3-25 

IB 

3-25 

18 

4-  3 

27 

4-30 

3. 

11-  4 

28 

11- 

4 

28 

11- 

7 

16 

11- 

7 

16 

11-  7 

16 

248 

227 

227 

215 

188 

JERSEYV I LLE  2  SW 

96 

9-14 

-  4 

2- 

2' 

3-  9 

12 

3-24 

17 

3-24 

17 

4-  3 

27 

4-29 

3. 

10-12 

32 

11- 

4 

24 

11- 

4 

24 

11- 

7 

14 

11-  7 

14 

243 

226 

225 

215 

166 

MORR I SONVI LLE  *  SE 

97 

6-27+ 

-  6 

2- 

2 

2-14 

13 

3-24 

20 

3-24 

20 

4-  7 

27 

4-29 

32 

11-  4 

29 

11- 

7 

16 

11- 

7 

16 

11- 

7 

16 

11-  7 

16 

266 

228 

226 

214 

189 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

© 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Numbor  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24' or 
below 

28  or 
below 

32"  or 
below 

32' or 
below 

28*  or 
below 

24*  or 
below 

20"  or 
below 

16*  or 
below 

1 6  or  below 

20  or  below 

ft 

8 

28'  or  below 

32*  or  below 

a 

A 

Temp. 

© 

Q 

iTemp. 

Date 

ITemp. 

• 

□ 

[Temp.  J 

• 

3 
a 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

d 
B 
# 
t- 

Date 

a 
8 
# 

5 

a 

d 

H 

« 

a 

a 
H 

P  AN  A 

94 

6-27* 

-  5 

2* 

2 

3-  » 

1  3 

3-24 

i? 

3-24 

1 9 

3-30 

2  6 

4-  7 

32 

11-4 

29 

11- 

7 

17 

11-7 

17 

11-  7 

17 

12-18 

15 

269 

228 

226 

222 

211 

SPRINGFIELD  WSO 

100 

6-26* 

-  8 

2™ 

3-  4 

1  6 

3-24 

3-2  * 

17 

4-  7 

27 

2  7 

11-  3 

32 

1 1- 

4 

27 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

246 

228 

226 

211 

210 

99 

7-  9* 

_  5 

2-14 

3-24 

19 

4*  3 

2  3 

4-  3 

2  3 

4-  7 

2  V 

11-  4 

30 

11- 

7 

17 

11-  7 

17 

11-  7 

17 

12-18 

14 

307 

226 

216 

218 

211 

VIROEN   I  N 

100 

6-26 

-  7 

2- 

2 

3-  4 

15 

3-24 

17 

4-  7 

28 

4-29 

3  . 

11-  4 

26 

11- 

4 

26 

11-  7 

13 

11-  7 

IS 

11-  7 

15 

248 

228 

211 

169 

WHITE   HALL   1  E 
*       •  • 

98 

6-27 

-  8 

2- 

2 

3-  * 

14 

3-24 

IT 

4-  3 

23 

4-  3 

23 

4-10 

32 

11-  4 

22 

11- 

4 

22 

11-  4 

22 

11-  7 

16 

11-  7 

14 

248 

228 

215 

215 

206 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

95 

6-27 

-  5 

2- 

2 

3-  9 

16 

3-24 

18 

3-24 

18 

4-  3 

.:e 

4-  6 

SO 

11-  4 

29 

11- 

7 

17 

11-  7 

17 

11-  7 

17 

12-18 

15 

264 

228 

228 

216 

212 

EPF  INGHAM 

101 

6.26 

-  e 

2- 

2 

3-  4 

1  1 

3-24 

19 

3-26 

2? 

10-12 

32 

11- 

4 

27 

11-  7 

12 

11-  7 

12 

11-  7 

12 

248 

228 

2  26 

flora  5  nw 

1  8 

3-30 

23 

4-  7 

i' 

5-  4 

30 

10-12 

30 

11- 

4 

2  3 

11-  4 

2  3 

11-  7 

13 

11-  7 

1  3 

248 

226 

219 

211 

161 

MARSHALL   1  E 

99 

6-27 

-12 

2- 

2 

2-16 

1  b 

3-24 

:<> 

3-23 

24 

4-  7 

2! 

5-  4 

31 

11-  4 

28 

11- 

4 

79 

11-  7 

18 

11-  7 

18 

11-  8 

l( 

265 

228 

211 

164 

MATTOON 

97 

6-27* 

-  3 

2-14 

3-24 

1  9 

3-24 

'.  9 

4-  9 

26 

4-10 

32 

11-  3 

32 

11- 

4 

27 

11-7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

266 

22B 

228 

210 

207 

MOwE AQUA 

■™ 

** 

3-  4 

3-24 

18 

3-30 

2  3 

4-  3 

2  5 

5-  4 

29 

11-  4 

26 

11- 

4 

26 

11-  7 

.6 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

2  4  8 

226 

222 

213 

164 

«    LCI    C    1%  C 

98 

6  27 

-13 

2- 

2 

3-24 

1  6 

3-24 

16 

3-30 

2- 

4-  7 

2! 

4-15 

32 

11-  4 

29 

11- 

7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

228 

228 

222 

214 

203 

OLNEY  2  S 

97 

6-27. 

-10 

2- 

2 

2-16 

13 

3-  9 

19 

3-30 

21 

4-  7 

2* 

5-  4 

i  g 

10-12 

32 

11- 

4 

26 

11-  4 

24 

11-  7 

19 

11-  8 

15 

265 

243 

219 

211 

161 

PALESTINE 

97 

6-27* 

-  9 

2- 

2 

2-14 

5 

3-24 

20 

3-24 

20 

4-  7 

28 

4-10 

32 

11-  4 

29 

11- 

7 

19 

11-  7 

19 

11-  7 

19 

12-18 

15 

307 

228 

229 

214 

208 

PARIS  WATERWORKS 

99 

6-27 

*™ 

2-14 

5 

3-24 

20 

4-  7 

24 

5-  3 

2  8 

5-  3 

2  3 

11-  4 

27 

11- 

4 

27 

11-7 

14 

11-  7 

16 

11-  7 

14 

266 

228 

214 

163 

165 

SALEM  WSMO 

96 

_ 

^  ~ 

2  D 

4-  7 

22 

4-  7 

22 

4-  7 

2  2 

11-4 

2  9 

11- 

* 

.'  8 

11-7 

1  9 

11-  7 

1 1 

11-  7 

1  ' 

266 

2  28 

211 

211 

TUSCOLA 

6-27 

2 

2-14 

3-24 

19 

3-24 

19 

4-  8 

27 

4-U 

3  1 

11-  4 

27 

11- 

4 

27 

11-  7 

15 

11-  7 

15 

11-  7 

15 

266 

228 

229 

210 

207 

VANDAL  I  A  FA A  AIRPORT 

101 

6-27* 

-  4 

2- 

2 

2-14 

6 

3-24 

19 

3-24 

19 

4-  7 

28 

5-  4 

29 

10-12 

30 

11- 

4 

27 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

15 

?6* 

228 

211 

161 

W  I NDSOR 

*  * 

97 

6-27 

-  7 

2- 

2 

2-14 

8 

3-24 

18 

3-23 

2- 

4-  7 

27 

4-30 

32 

11-  4 

29 

11- 

4 

28 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

266 

228 

227 

211 

188 

SOUTHWEST  OS 

ANNA    1  c 

9B 

6-26* 

1 

2- 

9 

2-14 

11 

3-24 

19 

3-24 

19 

3-24 

19 

4-14 

31 

11-  6 

32 

11- 

7 

22 

11-  7 

2  2 

11-  8 

19 

12-18 

12 

307 

229 

228 

228 

206 

DCLLeVILLC    jU     ILL    UNI  V 

0 

1- 

2  0  * 

4-  7 

1  9 

4-  7 

19 

4-  8 

2  9 

4-  8 

25 

11-4 

23 

1 1- 

4 

2  5 

11-7 

1  9 

1  1  -  7 

1  8 

1 1  -  B 

1  2 

229 

214 

214 

210 

210 

C  AHO K  I  A 

102 

9-15 

4-  7 

2? 

4-  7 

23 

5-  4 

32 

11-  4 

29 

11- 

7 

20 

11-  7 

20 

11-  7 

20 

11-  8 

.6 

214 

164 

CAIRO  WSO 

6-25 

' 

2-  9 

2-14 

18 

3-  4 

2, 

3-24 

2  7 

3-24 

27 

11-  7 

2  9 

11- 

28 

23 

NONE 

NONE 

289 

22  8 

2  28 

C  ARBDNOAL  E  SEWAGE  PL 

99 

6-26 

* 

* 

2-14 

' 

3-24 

20 

4-    7  23 

4-  7 

23 

4-  7 

23 

11-  4 

3C 

11- 

22 

11-7 

22 

11-  6 

19 

" 

229 

214 

214 

211 

CARLYLE  RESERVOIR 

98 

6  27* 

2- 

2-14 

13 

3-24 

1  9 

3-25 

23 

4-  7 

27 

4-  8 

32 

1 1  ' 

^ 

1 1- 

16 

11  7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

14 

266 

228 

227 

214 

210 

COBDEN  2  S 

98 

6-26 

2- 

9 

3-  4 

13 

3-24 

17 

3-24 

17 

4-  3 

26 

5-  4 

31 

11-  4 

27 

11- 

4 

27 

11-  7 

21 

11-  8 

-8 

12-16 

13 

289 

229 

22B 

215 

184 

OU  OUOIN  1  NNW 

100 

7-  8* 

2-14 

8 

3-24 

19 

4-  7 

2t 

4-  7 

22 

4-  7 

22 

11-  4 

29 

11- 

7 

18 

11-  7 

18 

11-  7 

18 

12-18 

15 

307 

226 

214 

211 

HAKANOA    1  NW 

ft"?7* 

3-  4 

3-24 

18 

3-24 

:e 

4-  7 

2  8 

4-  7 

2  9 

1  1  "  4 

'jj 

21 

21 

11-22 

19 

12-18 

14 

228 

214 

213 

MARION   4  NNE 

96 

* 

3-24 

14 

4-  7 

19 

4-  7 

19 

4-  7 

.9 

4-14 

31 

11-4 

11- 

28 

1  l"  7 
11-7 

22 

11-  6 

18 

12-18 

13 

26 

■ 

214 

211 

204 

NASHVILLE  4  NE 

99 

6-27 

1 

2- 

9 

2-14 

12 

3-24 

19 

3-24 

19 

4-  7 

27 

4-  7 

27 

11-  6 

3  2 

11- 

7 

18 

11-  7 

18 

11-  7 

18 

12-18 

14 

307 

228 

2  28 

214 

213 

SPARTA 

9-14- 

2- 

2-14 

3-24 

t  D 

3-24 

20 

4-  7 

25 

4-  7 

25 

11-  4 

3  0 

11- 

19 

1 1  -  7 

19 

11-  7 

19 

NONE 

214 

211 

-  ■  tcd    fin    1  ucu 

•             •  • 

102 

9-14 

2- 

9 

3-  4 

14 

3-24 

19 

3-24 

19 

4-  7 

27 

4-  7 

2  7 

11-  4 

30 

11- 

7 

16 

11-  7 

16 

11-  7 

.6 

11-  7 

14 

24B 

228 

229 

214 

211 

SOUTHEAST  09 

A 

100 

6-26 

0 

2- 

2 

2-14 

8 

3-24 

19 

3-24 

19 

4-  7 

28 

4-14 

32 

11-  4 

30 

11- 

7 

18 

11-  7 

18 

11-  7 

IB 

12-18 

14 

307 

228 

228 

714 

204 

BRODKPORT  OAH  52 

100 

6-27  + 

4 

2- 

9 

2-14 

14 

2-15 

19 

3-24  21 

4-  3 

28 

4-  8 

3  1 

11-  4 

29 

11- 

7 

25 

11-  8 

21 

11-22 

19 

12-18 

16 

307 

280 

229 

218 

210 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

97 

6-26 

1 

2- 

9 

3-24 

IS 

3-24 

16 

3-24 

16 

4-  7 

28 

5-  4 

31 

11-  4 

26 

11- 

4 

24 

11-  7 

20 

11-  7 

2  0 

11-  8 

.6 

229 

726 

228 

211 

184 

FAIRFIELD  RADIO  MFIH 

98 

6-27 

-  1 

2- 

2 

2-14 

2 

3-24 

18 

3-30 

2-. 

4-  7 

28 

5-  4 

32 

11-  4 

26 

11- 

4 

26 

11-  7 

20 

11-  7 

2  0 

12-18 

1* 

307 

228 

222 

211 

184 

HARR I S9URG 

101 

6-26 

2 

2- 

9 

2-14 

8 

3-24 

2  0 

4-  7  24 

4-  7 

2* 

4-  7 

24 

11-  4 

28 

11- 

4 

28 

11-  7 

22 

11-  8 

18 

12-18 

15 

307 

229 

214 

211 

211 

MCLEANSBORO  2  E 

99 

6-27f 

0 

2- 

9 

3-  4 

i: 

3-24 

19 

3-24 

18 

4-  7 

23 

4-13 

31 

11-  * 

26 

11- 

4 

26 

11-  7 

IB 

11-  7 

18 

12-18 

14 

289 

228 

22B 

211 

203 

MT  CARHEL   1  NNW 

97 

6-27 

-  2 

2- 

2 

3-24 

3-24 

is 

3-24 

16 

4-  7 

27 

4-  7 

27 

11-  4 

28 

11- 

4 

28 

11-  T 

18 

11-  7 

It 

11-22 

16 

243 

228 

226 

211 

211 

MOUNT  VERNON 

100 

6-27 

1 

2- 

9 

3-  4 

16 

3-24 

is 

3-24  18 

4-  7 

28 

4-  8 

32 

11-  4 

27 

11- 

4 

27 

11-  7 

19 

11-  7 

19 

12-18 

15 

289 

228 

228 

211 

210 

ROSICLARE 

95 

6-27* 

2 

2- 

9 

2-14 

9 

3-24 

20 

3-24 

20 

3-24 

2  0 

4-  8 

32 

11-  4 

28 

11- 

4 

28 

11-22 

24 

12-18 

15 

307 

243 

223 

210 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

♦      •  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

7.13 

10.26 

8.72 

6.24 

6.76 

4.546 

WIND 

2120 

1564 

1650 

1483 

1395 

1654 

MAX 

76.5 

92.5 

88.6 

88.3 

82.1 

72.1 

MIN 

51.1 

67.8 

65.2 

64.6 

61.3 

53.8 

*       e  * 

EAST  05 

UP.BANA 

EVAP 

6.08 

7.39 

10.226 

8.448 

7.00 

4.70 

4.45 

DEP 

2.29 

2.02 

3.90 

1.90 

1.03 

.00 

1.21 

WIND 

2657 

2256 

1781 

1087 

977 

930 

1044 

MAX 

66.9 

73.1 

91.1 

88.8 

88.0 

81.7 

72.2 

MIN 

39.4 

47.9 

62.5 

62.5 

61.1 

58.9 

50.4 

*      e  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

6.54B 

9,438 

8.239 

6.10 

5.626 

4. 518 

WIND 

3409 

2563 

2192 

1952 

1670 

1773 

1959 

2942 

MAX 

75.2 

91.6 

88.6 

83.6 

73.8 

MIN 

51.4 

67.7 

63.6 

62.8 

54.3 

•       *  • 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

6.51B 

6.56 

9.19 

7.99 

7.36 

6.306 

4.338 

WIND 

2999B 

2467 

1978 

1856 

1»11 

2442 

1984 

MAX 

68.6 

73.1 

89.6 

86.9 

87.6 

79.9 

71.2 

MIN 

64.1 

50.2 

64.4 

64.6 

61.7 

60.1 

52.6 

Sw«  R«l«r«nc«  Note*  Following  SUUoo  Lnd«x 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

Febi 

uaiy 

March 

Apnl 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Stcition 

0* 

01 
1 

g 

u 
g 

a 

g 

rj> 

V 

g 
3 

a 
g 

• 

s 

g 

a 

* 

o 
g 

a 

3 

g 

s 
*j 

g 

• 

s 

g 

3 
g 
a 

g 

« 

■0 

8 
g 

0> 

Q 

E- 

> 

a 

« 
> 

V 

> 

0 

S 

> 

V 

> 

> 

> 

« 

> 

5 
> 

M 

> 

• 

> 

• 

> 

a 

s 

> 

(  IN) 

< 

w 

< 

u 

< 

w 

< 

u 

< 

w 

< 

W 

< 

w 

< 

u 

< 

W 

< 

< 

H 

< 

H 

< 

M 

URIANA 

4 

as. ! 

32 

28.6 

37 

37.6 

49 

51.6 

66 

61.0 

72 

76.2 

88 

76.3 

86 

74.5 

80 

71.0 

81 

63.3 

74 

48.4 

60 

40.8 

49 

54.8 

88 

23 

20 

33 

37 

49 

65 

69 

68 

61 

56 

40 

36 

20 

B 

31.2 

33 

29.8 

34 

38.2 

47 

91.2 

61 

60.7 

68 

74.9 

83 

76.7 

83 

74.8 

79 

71.7 

79 

64.3 

73 

50.7 

62 

42.4 

49 

55.5 

83 

28 

26 

34 

39 

53 

66 

71 

71 

62 

59 

39 

38 

26 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE   FROM  ONCE  DAILY   READINGS  AT   TIME  SHOWN. 


FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


NEW  NAME 

BARRINGTON  1  SE 
BELVIDERE  1  E 
LANARK.    1  SE 
MURPHVS80RO  2  SW 
PARIS   1  N 

PERU  2  W 
ROCHELLE    6  NW 
V I RDEN   ]  N 


CHANGES    IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 
BARRINGTON 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
LANARK 

MURPHYSBORO  WATERWORKS 
PARIS 

PERU  SEWAGE  PLANT 
ROCHELLE   1  W 
VI RDEN   1  S 


DATE 

APRIL  9,  1971 
APRIL   22,  1971 
APRIL  21,  1971 
DECEMBER  14,  1970 
APRIL   29,  1971 

OCTOBER  15,  1971 
NOVEMBER  17.  1970 
SEPTEMBER  3,  1971 


AUGUSTA 

BARRINGTON   1  SE 

BELVIDERE  1  E 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

DOWNS  2  NE 
LANARK   1  SE 
LOUISVILLE 
MONT  I  CELLO  NO  2 
MURPHYSBORO  2  SW 
NASHVILLE  4  NE 

PARIS 

PARIS   1  N 

PERU  2  W 

PIPER  CITY  3  SE 

RANTOUL 

ROCHELLE  6  NW 
ROS I  CLARE 

SULLIVAN  WATERWORKS 
V I RDEN  1  N 
WATSEKA   2  NW 

WINDSOR 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  275  YARDS  NORTHWEST 
EQUIPMENT  MOVED   1.7  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  EAST 
EQUIPMENT  MOVED   120  FEET  SOUTH 
PN  GAGE  MOVED  250  FEET  SOUTH 

FISCHER  C  PORTER  PRECIPITATION  GAGE  MOVED  30  FEET  AND  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  0.8  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  1/2  MILE  SE 
PN  MOVED  1/4  MILE  SW 

FISCHER  &  PORTER  GAGE  MOVED  3  MILES  SW  AND  COMMISSIONED 
PN  MOVED  50  FEET  NW 

FISCHER  &  PORTER  GAGE  MOVED  35  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  2-1/2  MILES  WEST 

FISCHER  t,  PORTER  PRECIPITATION  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  SE 

EQUIPMENT   RELOCATED  4.9  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  WSW 
PN  &  PR  MOVED  45  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  3.5  MILES  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  40  FEET  EAST 

EQUIPMENT  MOVED  200  YARDS  NORTHWEST 


OCTOBER  1,  1971 
APRIL  9,  1971 
APR.IL   22,  1971 
JULY   1,  1970 
SEPTEMBER  16.  1971 

OCTOBER   16,  1971 
APRIL  21,  1971 
NOVEMBER  30,  1971 
DECEMBER  1,  1971 
DECEMBER  14,  1970 
SEPTEMBER  4,  1971 

MAY   1 ,  1970 
APRIL   29,  1971 
OCTOBER  15,  1971 
DECEMBER  1,  1970 
DECEMBER  18,  1970 

NOVEMBER  17,  1970 
APRIL   14.  1971 
AUGUST  7,  1968 
SEPTEMBER  3.  1971 
DECEMBER  2,  1970 

MARCH  4,    197  1 


See  Refetence  Notes  Following  Station  Index 


-  170  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No.  i 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ol 
record 

Opened 
oi  closed 

during  yr. 

Refer 
tables 

Precip. 

D. 

> 

W 

a  c 

11 

XT] 

ALBION 

0C55 

09 

£D»A«CS 

38  23 

69  03 

490 

20 

59 

12  1  ' 

ao7a 

01 

MERCER 

41  13 

90  49 

720 

TO 

72 

12  3  1 

ALEXIS  WATERWORKS 

0092 

03 

WARREN 

41  03 

90  34 

694 

C 

ALTON  DAN  26 

0137 

00 

MADISON 

38  53 

90  11 

432 

21 

12  9 

ANNA  1  E 

0187 

08 

UNION 

3  37  29 

99  14 

649 

9T 

12  3 

ANT1QCH  2  NM 

0203 

02  LAKE 

;  w  3c 

99  06 

752 

91 

51 

12  3 

ARGONNE  NATIONAL  LAI 

0217 

02 

DUPAGE 

1   41  *2 

97  99 

746 

C 

ASHLEY 

0211 

01 

WASHINGTON 

-    ifl  20 

69  12 

570 

C 

AL'GUSTA 

DISC 

03 

HANCOCK 

90  96 

680 

. 

AURORA  COLLEGE 

: )  i* 

02 

KANE 

i  41  »9 

98  20 

744 

■si 

101 

1  2  3 

AVON  9  NE 

»}SB 

03 

PULTON 

l  40  ** 

90  22 

690 

1! 

2 

04*2 

02  ,  COOK 

1  42  09 

99  07 

9 

9 

12  3 

BARRY 

0445 

PIKE 

<■  39  %i 

91  03 

#■40 

)C 

2 

BE  AR05T0MN 

■'■ 

CASS 

1  40  01 

90  26 

449 

70 

2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNI V 

0310 

09 

ST  CLAIR 

2  19  10 

69  51 

490 

48 

.1 

12  3C 

BELVIDERE   .  E 

0313 

02 

BOONE 

6  42  19 

99  90 

819 

c 

BENUEY  1  f. 

0398 

03 

HANCOCK 

I  40  20 

91  06 

690 

20 

2 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0601 

09  FRANKLlN 

4  IB  02 

99  99 

445 

>• 

2 

BLOON INGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

i  -.0  io 

99  01 

779 

»7 

2 

BLOOHlNGTO'l  NORMAL 

0766 

MCLEAN 

I    40  11 

99  00 

763 

7i 

10 

1  2  3 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

;    34  *5 

90  32 

340 

)1 

2 

0991 

09 

MASSAC 

5    J7  08 

99  39 

10 

.3 

12  3 

CAHOKIA 

1160 

09 

ST.  CLAIR 

4  18  34 

90  11 

400 

5 

3 

I  2  3 

CAIRO  WSO  R 

1 166 

08  ALEXANDER 

4i 37  00 

!!  10 

914 

<JQ 

100 

1  2  9  C 

CANTON  1  ESE 

,  1 5 0 

031  FULTON 

1    -0  33 

90  01 

628 

11 

2 

C ARBONQALE  SEWAGE  PL 

1269 

OS 

JACKSON 

4  37  44 

99  U 

380 

66 

77 

12  2 

CARLINVKLE 

129(1 

06 

MACOUPIN 

1  39  17 

99  52 

625 

60 

ie 

1  2  3 

CARLlNVlLLE  NO.  2 

1264 

06 

MACOUPIN 

1  39  IT 

99  91 

621 

JAN 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

)8 

CLINTON 

21  39  IB 

89  20 

301 

9 

9 

9 

1  2  34C 

CARMI  6  NM 

L29B 

09 

WHITE 

7. 19  10 

99  12 

390 

.« 

2 

CENTRAL  I A  2  Sw 

L3BB 

:  1 

CLINTON 

2  16  30 

99  10 

463 

«• 

2 

1420 

0  2 

GRUNDY 

1  41  2* 

96  17 

903 

JO 

CHARLESTON 

1416 

07' COLES 

7  39  29 

99  11 

710 

61 

»l 

1  2  3 

CHE HQ A 

1479 

94 

MC  LEAN 

1  40  44 

99  44 

710 

21 

21 

12  3 

CHESTER 

1491 

oe 

RANDOLPH 

4  37  3* 

99  50 

■0 

2 

CHICAGO  CALUMET  TR  MRS 

1522 

02 

COOK 

41  40 

97  36 

993 

C 

CHICAGO  HAYFR  PHP  STA 

1542 

02 

COOK 

41  58 

97  49 

647 

C 

CHICAGO  0  HARE  WSO  R 

L549 

02 

COOK 

41  59 

87  34 

656 

11 

13 

1  2  3  C 

CHICAGO  ROSEL AND  PNPG 

1532 

02 

COOK 

41  42 

97  39 

659 

C 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

41  49 

97  41 

640 

c 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

41  54 

97  38 

630 

- 

Chicago  s  filter  plant 

1964  02  COOK 

3  41  49 

87  33 

611 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1547  02 

COOK 

3  41  59 

67  44 

630 

c 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02, COOK 

3  41  47 

994 

56 

1  2  3  C 

CHICAGO  WSO  R 

1377 

02 

COOK 

3  41  47 

87  49 

607 

-  1 

I  2  3  C 

CHILLICOTME 

1627 

04 

PEORIA 

1  40  39 

89  30 

910 

2 

CISNE  2  ESE 

1664 

0^ 

WAYNE 

7  39  31 

88  24 

■ 

CLINTON  I  SSw 

17*3 

04 

OE  WITT 

88  56 

699 

2 

COBDEN  2  S 

1775 

06 

UNION 

37  30 

99  19 

540 

20 

12  3  ' 

COULTERV1 L LE  I  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

38  11 

89  16 

910 

CRETE 

2011 

02 

HILL 

41  27 

87  36 

C 

214( 

09 

VERMILION 

40  08 

67  39 

358 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

OS 

VERMILION 

7  40  06 

87  36 

327 

21 

2 

DECATUR 

21«3 

0* 

MACON 

1, 19  51 

ee  se 

670 

79 

ai 

1  2  3 

DE  K ALB 

222  3 

02 

OE  KALB 

6;  41  96 

69  46 

8-0 

90 

12  3 

DIXON 

2141 

01 

LEE 

6|  41  50 

99  29 

690 

l( 

SI 

1  2  3 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

2133 

09 

POPE 

31  37  26 

96  40 

440 

5 

! 

1  2  3  C 

OOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

I  40  25 

99  51 

7*; 

C 

OU  OUOIN  1  NNW 

2493 

01 

PERRY 

4l  38  00 

69  19 

410 

79 

12 

1  2  3 

EOELSTE IN 

1643 

PEORIA 

1  40  36 

69  38 

800 

C 

EDWARDSV I LLE 

HAOISQN 

4  38  30 

89  57 

300 

72 

2 

268T  07 

EFFINGHAM 

7  39  07 

66  33 

395 

71 

75 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1  42  02 

86  16 

738 

64 

2 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2*2  3 

05 

LIVINGSTON 

1  40  44 

691 

FAIRFIELD  RAOlO  WFIW 

2951 

09 

WAYNE 

7,  38  23 

86  19 

423 

77 

1] 

1  2  3 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  MITT 

40  15 

89  39 

730 

10 

10 

1  2  3  C 

FLORA  9  NW 

3109 

07 

CLAY 

38  41 

68  34 

900 

SI 

« 

1  2  3 

FREEPORT 

3237 

01 

STEPHENSON 

42  18 

69  37 

780 

69 

66 

12  3 

FREEPDRT  SEWAGE  PLANT 

3262 

D] 

STEPHENSON 

42  17 

89  36 

750 

10 

2  C 

FULTON  DAN  13 

>29 

Ol! WHITESIDE 

41  54 

90  09 

392 

29 

3! 

1  2  3  C 

GALENA  I  N 

3312! 01!  JO  DAVIESS 

42  25 

90  26 

770 

31 

2 

3320 

40  37 

90  23 

771 

20 

!t 

GAL  VA 

3335 

01 

HENRY 

41  10 

90  02 

873 

79 

95 

1  2  1 

CE6HARD  WOODS  ST  PARK 

3369  02  GRUNDY 

41  22 

68  29 

305 

59 

1  2  3 

GENESEO 

3364 

01 

HENRY 

41  27 

90  10 

639 

15 

7J 

1  2  3 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

40  28 

86  23 

657 

37 

2 

GLADSTONE  DAM  IB 

3455 

03 

HENDERSON 

40  50 

91  0* 

338 

33 

2 

GOLCONDA  DAN  91 

3322 

POPE 

37  22 

86  29 

354 

SC 

2  C 

GOLDEN  1  NW 

3  5  3: 

03 

ADAMS 

40  07 

91  02 

723 

•2 

12  3 

GRAFTON 

3572 

:  a 

JERSEY 

18  98 

90  27 

470 

71 

2 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

09 

JACKSON 

4  37  40 

69  30 

367 

11 

2 

3  i  i  i 

06 

GREENE 

1  39  20 

90  12 

330 

GREENUP 

3693 

07 

CUMBERLAND 

7  39  15 

88  10 

323 

29 

2 

GREENVILLE  1  E 

359  s 

D6 

BONO 

36  33 

69  24 

380 

II 

2 

GR1GCSVILLE 

3717 

OA 

PIKE 

39  43 

90  44 

700 

94 

1 1 

1  2  3 

HARDIN 

3650 

06 

CALHOUN 

39  09 

90  37 

440 

31 

2 

HARR I SBURG 

1979 

09 

SALINE 

37  44 

89  32 

366 

73 

71 

1  2  3 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

3BB4 

09! SALINE 

37  45 

88  32 

360 

67 

2  C 

HAVANA  POWER  STATION 

39*0  04 

MASON 

40  17 

90  03 

464 

66 

1  2  3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4011  01 

PUTNAM 

41  18 

69  19 

464 

9 

9 

9 

1  2  34 

HI L LSBORO  2  SSM 

410B 

06 

MONTGOMERY 

39  09 

69  30 

720 

75 

76 

1  2  3 

4198 

0? 

VERMILION 

71  40  28 

87  40 

710 

n 

69 

HUTSONVlLLt  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7  19  09 

87  40 

493 

?t 

2  C 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

4333 

01 

ROCK  ISLAND 

4  41  25 

91  01 

394 

11 

2  C 

JACKSONVILLE 

4**2 

06 

MORGAN 

1  39  44 

90  12 

620 

77 

71 

1  2  1  C 

;    JERSEYV I LLE  2  SW 

A  4  69 

96 

JERSEY 

1  39  06 

40  21 

430 

29 

2> 

1  2  1 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

4530 

02 

WILL 

li  41  30 

88  06 

341 

10 

2 

JOLIET 

4333 

02 

WILL 

1  41  32 

89  09 

920 

29 

3C 

1  2  3 

KANKAKEE  9  Sw 

654  j 

93 

KANKAKEE 

1  41  09 

67  59 

623 

57 

6C 

1  2  3 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

4603  09 

KANKAKEE 

1  41  08 

97  93 

642 

C 

KF I THSBURG  1  NW 

4653 

01 

MERCER 

4  41  06 

90  37 

940 

2 

KEWANEE 

AT10 

01 

HENRY 

1  41  15 

99  99 

820 

31 

11 

1  2  3 

KEWANEE  baker  park 

4713 

01 

HENRY 

1  41  15 

69  93 

800 

C 

LAC ON  2  E 

4803 

04 

MARSHALL 

1  41  01 

69  21 

614 

16 

11 

12  3 

LA  HARPE 

492  3 

93 

HANCOCK 

I  40  35 

90  58 

710 

76 

'* 

1  2  3 

:    LANARK  1  SE 

AS79 

01 

CARROLL 

4|  42  06 

89  49 

860 

1    LA  SALLE  1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

I  41  19 

99  06 

320 

21 

2 

L  AwRENCE VI L  LE 

4957 

07 

LAMRENCE 

7  38  43 

87  41 

447 

29 

2 

1  LINCOLN 

5079 

OA 

LOGAN 

1  40  09 

69  22 

390 

a1 

■  3 

12  3 

i  'fitQLh  .as;:. 

'069 

CD1FS 

■  jv 

SB  12 

615 

f 

otation 

6 

o  2 

^    3  County 

£  a 

•a  Q 

 1 — I. 

Drainage  \ 

0 

Years  ol 
record 

Opened 
01  cloeed 
during  yr. 

t 

Refer 

to 
tables 

Latitude 

Longitud 

Precip. 

rf, 

; 

u 

> 

U 

Temp. 

11 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

9196  02  MILL 

, 

41  1. 

99  09 

999 

c 

LOUISVILLE 

9216  07  CLAY 

7 

31  46 

99  90 

450 

c 

MACK  1 NAW 

1 

40  32 

1 

40  28 

J T  38 

9126  02  MCHENRY 

1 

»2  11 

429 

I    -0  )0 

3)42  08  WILLIAMSON 

37  „fc 

76 

-0  02 

99  99 

3) >2  02  Li  SALLE 

1 

41  20 

3C 

MARSHALL   1  E 

9180  07  CLARK 

7 

39   2  3 

97  41 

975 

10 

11 

I  2  3 

MASON  CITY  1  NW 

9411  04, MASON 

1 

*0  I) 

99  4) 

599 

10 

10 

1  1IC 

MAT  TOON 

7 

19  29 

69  21 

1 

*2  17 

96  14 

MCLeANSBQRO  2  E 

9315  09  HAMILTON 

5 

31  09 

490 

5319  06  MACOUPIN 

1 

39  10 

I 

•.  :   5  6 

MQLlNE  mso  r 

5791  OllROCK  ISLAND 

6 

41  27 

90  11 

)• 

MONMOUTH 

40  93 

90  19 

71 

78 

MONTICELLO  NO  2 

9792  09 i  P 1  ATT 

1 

40  02 

99  19 

• 

MORRIS 

96201 02  GRUNDY 

1 

41  21 

99  26 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologist 
P.  0.   Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in 
"HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
period's  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months . 
*     Amount  Included  in  following  measurement . 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield.  * 
B    Adjusted  Co  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missingj   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

if    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be' found  in  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.   20402,   for  35 
cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as 
indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE ,  N.C.  3/27/72-1080 
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NORTHWEST  0 

ALED0 

D1X0N 

FREEP0RT 

FULTON  04"  13 

GALVA 

GENESE0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEwANEE 
M0LINE  WSO  AP 
MORRISON 

MOUNT  CARROLL 
PAW  PAW 
RHCHELLE  6  NW 
R0CKF0R0  WSO  AP 
STOCKTON 

TISK 1LWA 
WALNUT 


NORTHEAST 


02 


ANTIOCH  2  NW 

AURORA  COLLEGE 

B  ARR I NGTON  1  SE 

CHICAGO  0 ' HARE  WSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 
OE  KALB 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

JOLIET 

MARENGO 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  2  W 
WAUKEGAN  4  WSW 
WHEATON  3  SE 

DIVISION 


WEST 

GAlESSJRG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MONMOUTH 
OUINCY 

OUINCY  FAA  AIRPORT 
RUSHVILLE 


CENTRAL  0 

BLDOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 
LtNCOLN 

MASON  CITY   1  NW 
MINONK   3  NE 
PEORIA  WSO  AP 

PRINCEVILLE   1  N 


EAST 

DANVILLE 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  Sw 
PIPER  CITY  3 
PONTIAC 

RANTOUL 
URBANA 

WATSEKA  2  NW 


31.  1M 

28.6 

27.3 

29.5 

26.3 

28.0 
31.3 
29.4 
27.3 
30.5 

27.5 
25.5 
28.4 
25.9 
24. 4M 

30.9 
29.4 


26.4 
28.5 

27.9 
30.2 

30.2 
25.5 
31.0 
32.9 
28.1 

31.2 
28.5 
31.3 
26.9 
30.4 


29.4 
33.6 
31.8 
31.5 
35.4 

30.2 


33.0 
31.2 
35.7 
34.0 
35. 3M 

31.8 
33.9 
33.5 
30.6 
28.5 

30.8 


36.9 
33.1 
31.0 
30.9 
31.8 

35. 3M 

33.0 

32.3 


11.4 
6.7 
8.6 

10.7 
7.3 

9.4 

10.4 
11.2 
9.9 
10.3 

7.8 
6.7 
8.0 
8.1 
7.6 

11.0 
10.0 


6.7 

10. OM 

11.2 
15.1 

14.7 
8.5 
11.4 
13.6 
7.5 

12.3 
12.0 
12.1 
8.6 
8.9 


10.5 
14.6 
11.3 
11.6 
16.4 

13.3 


14.4 
12.5 
14.8 
14.5 
13. 1M 

10.2 
13.1 
14.2 
11.9 
10.8 

12.6 


15.5 
15.4 
14.3 
13.7 
13.6 

16.0 
16.0 
14.4 


21.  3M 

18.7 

18.1 


17.7 
16.1 
18.2 
17.0 
16. OM 

21.0 
19.7 


16.6 
19. 3M 

19.6 
22.7 

22.5 
17.0 
21.2 
23.4 
17.8 

21.8 
20.3 
21.7 
17.8 
19.7 

20.1 


20.0 
24.1 
21.6 
21.6 
25.9 

21.8 


23.7 
21.9 
25.3 
24.3 
24. 2M 

21.0 
24.5 
23.9 
21.3 
19.7 

21.7 

22.9 


22.7 
22.3 
22.7 

25. 7M 

24.5 

23.4 


1 .06 
1.00 
.99 


.42 
.90 

1.10 
1.06 
.91 
1.32 


.76 

1.02 


1.16 
1.05 
1.06 
.83 
.82 


1.12 
.77 
1.24 

1.03 

.62 

1.07 

.67 
.92 


1.11 
1.1* 
.47 
.4. 
.ft 


:3 
13 
27 
20 
30|  13 


.30]  27 
13 
28 
13 


21  13 


.21  27 
.3'  27 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  J.K5 
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0 
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39.0 
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1093 
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23 
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1.24 
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40.1 

20.7 
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37.1 

17.5 

27.3 
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-12 
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1161 
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5 

1.32 

.93 

.43 
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10.0 

4 

16  + 

5 

0 

0 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

37.3 

18.5 

27.9 

68 

24 

-10 

16 

1141 

0 

12 

28 

4 
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.22 

27 
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1 
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2 

0 

0 

WIN0S0R 

37  .4 

18.7 

28.  1 

-  2.1 

63 

24 

-13 

16 

1138 

0 

10 

25 

5 

•  81 

-  1 .75 

.  33 

27 

6.7 

3 

16  + 

3 

0 

0 

DIVISION 

28.4 

-  3.1 

•  99 

-  1.79 
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44.2 

23.4 

33 . 8 

-  1.7 
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16 
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24 
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1028 
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.42 

27 

3.5 

2 

1 

0 

0 

C  A  HP K  I  A 

41.3 

19. 8M 

30. 6M 

71 

25 

1041 

0 

11 

28 

4 

1.62 

.70 

5 

3 

1 

0 

IA1HLJ    N)U    U  K 

44.4 

28.2 

36.3 

-  1.1 

71 

24 

0 

16 

881 

0 

6 

17 

1 

2.68 

-  1.78 

1.69 

27 

3.2 

2 

30  + 

6 

1 

1 

CARBONDALE   SEWACE  PL 

43 .  6M 

23.4 

33 .  5M 

-  2.0 

69 

24 

-  5 

16 

976 

0 

e 

21 

2 

1*91 

-  1.75 

•  89 

28 

3.0 

2 

6+ 

3 

2 

0 

r  A  a  1   VIC  DEtCDI/ntD 

LflKLTLfc  KtibKvUlK 

36. 3 

19.0 

28.7 

70 

25 

-  8 

16 

1118 

0 

13 

28 

4 

.64 

.31 

28 

2.0 

2 

6+ 

2 

0 

COBDEN    2  S 

44.7 

22.9 

33.8 

68 

24 

-  6 

16 

959 

0 

6 

22 

2 

3.15 

1.03 

28 

5 

4 

1 

DU  0U0IN  1  NNW 

42.  1M 

20.8m 

31. 5M 

—  3.3 

68 

24 

-  8 

16 

1030 

0 

e 

25 

3 

.63 

4 

5.3 

2 

6+ 

2 

0 

MAKANDA   1  NW 

4  3  •  4M 

22. 9M 

33  •  2M 

24 

-  7 

16 

981 

0 

p 

2  1 

■j 

2.13 

.95 

27 

2.5 

2 

5+ 

5 

2 

0 

MARION  4  NNE 

43.9 

22.5 

33.2 

-  2.2 

70 

24 

-  6 

16 

976 

0 

2  1 

1.98 

-  2.40 

.86 

4 

6.5 

3 

5+ 

5 

2 

0 

NASHVILLE  4  NE 

40.5 

21.1 

30.8 

69 

24 

-  8 

16 

1053 

0 

1 0 

2  6 

3 

1.11 

-  1.58 

.45 

28 

4,0 

2 

7* 

3 

0 

0 

SPARTA 

42.6 

22.2 

32.4 

-  2.3 

70 

24 

-  5 

16 

1002 

0 

6 

25 

3 

1.56 

-  1.17 

•  98 

27 

3.5 

3 

4 

2 

1 

0 

WATERLOO   1  WSW 

43.3 

21.8 

32.6 

7 1 

24 

-  5 

16  + 

999 

0 

6 

25 

3 

.75 

-  1.38 

•  43 

28 

2. 1 

1 

6  + 

2 

t 

0 

J W 1  j  1  UN 

32 . 5 

-  2.3 

1  .66 

-  1.71 

3.5 

* 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

43.2 

22.3 

32.8 

68 

24 

-11 

16 

993 

0 

e 

22 

3 

BRQOKPQRT  DAM  52 

46.1 

27. 7M 

36. 9M 

72 

24 

851 

0 

6 

20 

2 

3.29 

-  1.64 

1.85 

28 

l.C 

1 

6+ 

: 

I 

1 

UIaUIN    iCnllNlij    AwK  L 

45.5 

25.0 

35.3 

68 

25  + 

-10 

]  6 

914 

0 

8 

21 

2 

2.11 

.7! 

27 

2.C 

1 

28  + 

£ 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

41.9 

22.3 

32.1 

-  2.2 

68 

24 

-12 

16 

1010 

0 

9 

22 

3 

1.16 

.53 

27 

5.C 

3 

5  + 

2 

0 

HARR I SBURG 

44.7 

24.1 

34.4 

-  2.0 

71 

24 

-  5 

16 

942 

0 

8 

21 

2 

2.16 

-  1.78 

.88 

27 

5.0 

a 

5  + 

t 

2 

0 

MCLEANSBORO  2  E 

43.0 

22.5 

32.8 

-  2.3 

69 

24 

-  8 

16 

992 

0 

8 

22 

3 

1.50 

-  2.18 

.63 

4 

3.6 

2 

5  + 

2 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

41.5 

21.4 

31.5 

69 

24 

-1 1 

16 

1034 

0 

9 

22 

3 

1.34 

.46 

27 

4.7 

2 

4 

S 

c 

0 

MOUNT  VERNON 

42. OM 

22. 4M 

32. 2M 

-  1.2 

69 

24 

-  9 

16 

1009 

0 

6 

23 

3 

1.73 

-  1.34 

.4? 

28 

4.C 

2 

5 

! 

c 

0 

ROSICLARE 

45.6 

25.3 

35.5 

72 

24 

-  6 

16 

908 

0 

6 

20 

2 

2.01 

.97 

27 

l.( 

6  + 

4 

2 

0 

DIVISION 

33.7 

-  1.2 

1.91 

-  1.88 

3,< 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


QIC  1  Tin 

o 

.  1 
1  | 

o  1 
2  1 

3 

*  | 

5  6 

n    1  o 

7  8 
—  l  

9 



10  1  11  1 
1  1 

12 

1 

13 

u 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

I 

20 

21 

22  1 

 r 

23 

24 

I  1 

25 

T 

26  27 

28  |  29 

X 

31 

NORTH  FST  01 



ALEOQ 

.55 

T 

.06 

.02 

.09 

•  04 

.11 

..1 

.  14 

.06 

.1* 

T 

.1* 

.01 

.20 

'  * 

•  0* 

•  06 

T 

.20 

.19 

.10 

.20 

.05 

FREEPQRT  SEMAGE  (*   a*  ' 

T 

.02 

T 

T 

•  16 

•  01 

.01 

•  1. 

•  07 

.20 

F J i T jn  0AM  1 3 

T 

.  16 

7 

.02 

.01 

7 

.22 

GALENA   1  N 

.56 

T 

.01 

T 

T 

.06 

T 

T 

.07 

.09 

.14 

.21 

.  11 

T 

7 

.93 

T 

* 

T 

■  27 

CE  NE  SE  0 

"  it 

•  01 

■  '  ' 

*ni 

•  o  i 

.04 

T 

.12 

T 

T 

7 

.31 

T 

.26 

7 

.02 

•  08 

7 

7 

.  30 

•  20 

7 

ILLINOIS  CITY   DAH  In  // 

"  86 

T 

'  A  J. 

* 

•  04 

T 

•  14 

7 

.26 

•  04 

7 

.52 

KE I THSBURC  1  NM 

.65 

.Oft 

.03 

T 

.10 

T 

.06 

• 

.10 

7 

.50 

KE  WANE  E 

•  *0 

.40 

.  13 

HOL INE   MSO  AP  R 

1  *  19 

03 

07 

*02 

07 

■  16 

T 

.42 

•  04 

•  11 

7  7 

MORRISON 

.89 

.06 

.  36 

.06 

T 

.20 

.09 

.20 

,01 

.06 

.12 

MOUNT  CARROLL 

•  12 

T 

.12 

.12 

.22 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.79 

.02 

.09 

.06 

T 

T 

.06 

7 

T 

•  05 

T 

.28 

7 

7 

T 

.23 

P AM  PAN 

.77 

.03 

T 

T 

.03 

.01 

.29 

7 

.12 

.04 

.25 

ROCHE  L  L  E    6  NM 

*  *•? 

.02 

•  04 

7 

.  30 

T 

.  10 

•  01 

.12 

.04 

* ' 

•  03 

■  14 

.  15 

•  10 

.12 

ROCKF3R0    ■  ■      AP                / /R 

.66 

.05 

■  01 

T 

T 

T 

.02 

•  16 

T 

7 

•  14 

•  01 

.  14 

7 

STOCKTON 

.53 

T 

7 

.03 

T 

T 

•  05 

T 

T 

.  1  1 

■  10 

7  .26 

.01 

TISKILHA 

1.02 

T 

.10 

.07 

T 

.22 

.02 

.30 

I 

.25 

7 

WALNUT 

.7* 

*  15 

T 

.15 

T 

7 

•  05 

T 

.  36 

T 

.02 

.01 

NORTHEAST  02 

ANT  I  DC  H  2  NM 

.BO 

.06 

T 

T 

. :  * 

T 

T 

.26 

T 

7 

.09 

.16 

.15 

7 

AURORA  COLLEGE 

1.19 

•  01 

.06 

.03 

•  10 

•  17 

•  11 

.12 

.  39 

BARRINGTQN  1  SE 

CMANNAHON  DRESDEN   I S L 

.02 

•  30 

.10 

7 

CHICAGO  O'HARE   MSO  AP  R 

* 

' 

.06 

. ;  2 

•  17 

T 

.  29 

T 

•  03 

.07 

.04 

.  13 

•  01 

CHICAGO  UN  1  VERS t TV  //« 

1.14 

.02 

.01 

.12 

.10 

T 

.11 

.33 

.10 

T 

.06 

.04 

.02 

.21 

7 

CHICAGO  MIDMAY  MSO  AP  //R 

.01 

•  |jj 

1  *' 

•  03 

.37 

T 

•  07 

T 

•  07 

•  08 

.02 

.20 

•  01 

DE  K  ALB 

■  10 

•  08 

7 

Elgin 

•  ** 

.01 

"  ftl 

.02 

•  Ol 

•  14 

.25 

.03 

.09  .10 

•  19 

GFBMAAD  MOODS     T     A  K 

* 

•  22 

•  10 

.03 

.19 

T 

.  16 

7 

JOLIET  BRANOON  RQ  DAM 

1.09 

.06 

.01 

.06 

.11 

.02 

.50 

.14 

.06 

.03 

.0* 

T 

.19 

JOL I ET 

1.03 

.06 

•  16 

•  06 

■  15 

•  14 

■  11 

.06 

.  :  - 

.06 

•  04 

LA  SALLE    1  S 

MARENGO 

.42 

•  14 

T 

•  14 

MARSEILLES  LOCK 

1.19 

•  09 

.10 

.10 

.03 

.01 

.26 

.09 

.03 

.09 

.  11 

.01 

7 

.20 

MORRI S 

.86 

.07 

.02 

.04 

.02 

T 

.22 

T 

.11 

T 

.11 

.11 

OTTAMA 

1.23 

T 

.04 

.05 

.13 

.03 

.03 

.28 

.07 

.03 

.30 

7 

.20 

.01 

PARK  FQP  EST 

1.2S 

.13 

.07 

,04 

.08 

.05 

.30 

.20 

.01 

.  16 

7 

.24 

P  E  OTONE 

"II 

,06 

"i 

■'J 

.06 

■  \^ 

•1' 

PERU  2  H 

1 .02 

.00 

.08 

•  20 

.04 

.  26 

.". 

.02 

STREATOP   2  ENE 

.01 

T 

•  05 

•  33 

.01 

■  23 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1.52 

.04 

.04 

ii6 

.10 

.03 

.25 

T 

T 

.  10 

7 

.20 

. 

7 

7 

.50 

MAUKECAN  4  MSM 

1.39 

.30 

T 

.05 

T 

.  .  8 

.07 

7 

T 

.51 

T 

.03 

.20 

.11 

.22 

MHEATON  3  SE 

.  10 

■  3 ' 

■  14 

.05 

.30 

.06 

•01 

.  14 

.06 

MEST  03 

AVON  3  NE 

.69 

.01 

.02 

.01 

.08 

7 

T 

.16 

T 

.21 

BENTlEY   1  E 

•  01 

CANTON   1  ESE 

1.23 

•  01 

.08 

' : ! 

•  08 

T 

•  04 

.01 

■?? 

GALE  SIURC 

T 

Gladstone  oam  is 

.81 

.05 

.02 

.04 

.01 

"  " 

7 

' 

GOLDEN  1  NM 

.75 

.10 

.05 

.20 

.40 

LA  HARPE 

.73 

T 

T 

T 

.10 

.05 

.12 

.12 

T 

.34 

7 

M ACOMB 

MONMOUTH 

U12 

T 

T 

.  17 

T 

Its 

T 

T 

T 

.15 

.35 

MOUNT  STERLING 

.81 

T 

.07 

T 

.16 

T 

.23 

T 

7 

T 

T 

.33 

PAY  SON 

.74 

•  11 

.11 

.01 

*  1 8 

7 

7 

OUINCY 

.94 

.04 

.03 

.03 

•  1* 

.30 

•2? 

QUlNCY  FAA  AIRPORT 

.40 

.04 

_ 

01 

7 

OUINCY  OAM  21  // 

.08 

.08 

7 

.40 

OUINCY  MEMORIAL  flRIOGE 

.80 

.07 

.09 

.04 

T 

.23 

T 

7 

7 

7 

I 

7 

.17 

RUSHVl LL  E 

.78 

.  10 

.10 

.20 

.36 

•       *  * 

CENTRAL  0* 

BLQDMINGTON  MATERHORKS 

1.02 

.16 

.06 

.09 

.22 

T 

•  01 

.03 

.11 

T 

.01 

.10  7 

.21 

BlOOMInGTON  NORMAL 

1.01 

•  16 

1  ** 

T 

•  09 

1.11 

"ft* 

_ 

.  09 

.17 

I 

•  26 

CHILLICOTME 

C  L I NT  ON   1  SSN 

•  98 

.16 

■  15 

.16 

DECATUR 

1.37 

.06 

.14 

.21 

.21 

.06 

.15 

.14 

T 

.02 

.01 

.37 

FARMER  CITY 

.95 

.  IB 

.0* 

*  13 

•  03 

•  01 

* 

HAVANA  POMER  STATION 

.  56 

.12 

.05 

*21 

_ 

T 

LACON  2  E 

1.64 

.05 

.08 

.07 

T 

.10 

.20 

.64 

T 

.30 

7 

L I NCOLN 

•  25 

.26 

HACK  I  NAM 

1,01 

■  10 

T 

.17 

.06 

.29 

T 

7 

•  OS 

.04 

.01 

.24 

MASON  CITV  1  NM 

.63 

T 

.15 

T 

.09 

.01 

.11 

T 

T 

7 

T 

7 

.22 

MlNQNM   3  NE 

7 

.20 

.10 

MOUNT  PULASKI 

1  .07 

•  20 

.22 

,03 

.03 

'o2 

T 

T 

7^* 

7 

nem  Salem  state  park 

1.02 

,06 

.06 

.20 

.4 

PEORIA  MSO  AP  //R 

.81 

.06 

T 

.09 

•  04 

.01 

T 

.25 

T 

T 

T 

.01 

T 

.01 

.15 

T 

.20 

.01 

PRINCEVtLLE    1  N 

.66 

.02 

.06 

.07 

7 

.17 

T 

.06 

.30 

T 

.20 

TOULON 

1  .  19 

.05 

.  0  J 

•  12 

,03 

•  20 

•  02 

.30 

.40 

EAST  03 

DANVILLE 

1.04 

.14 

.13 

T 

.04 

.01 

.15 

.11 

.15 

.01 

'T  ' 

.10 

.02 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

.27 

GIBSON  CITY 

1.01 

.16 

.12 

7 

.22 

7 

T 

7 

7 

.24 

T 

HDOPESTCN 

.15 

T° 

T 

7 

T 

■  21 

KANKAKEE  3  SM 

L.12 

.14 

.02 

.03 

!l7 

T 

To* 

111 

.07 

T 

!l) 

.11 

.11 

T 

7 

.16 

MONTICELLO  NO  2 

.75 

.16 

7 

T 

.21 

7 

T 

.06 

.07 

7 

.23 

7 

PIPER  CITY  3  SE 

1.34 

.  15 

.13 

T 

.10 

7 

•  23 

PONT I AG 

1.17 

.11 

T 

.14 

.14 

•  04 

1 

' 

.0* 

20 

.24 

RANTOJL 

.64 

.14 

"  19 

.26 

•  01 

.52 

SIOELL 

1.03 

.04 

.16 

!o8 

.02 

.14 

7 

.07 

.06 

T 

.29 

.14 

MATSEka  2  NM 

1.67 

T 

.20 

.20 

T 

T 

III 

T 

.07 

.29 

T 

.33 

•      •  • 

MEST  southmest  06 

Alton  dam  26 

.66 

.02 

.16 

.07 

T 

.06 

T 

.02 
• 

.33 

BARRY 

.68 

T 

.10 

.24 

7 

.14 

BE ARDSTQMN 

.87 

.10 

.12 

.10 

.2! 

.01 

T 

.02 

7 

7 

7 

.21 

Bluffs 

.94 

.02 

.23 

T 

.14 

.24 

T 

T 

T 

.10 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


btation 

0 

,  1 

1  1 

 _ 

2 

3 

 r 

4  | 

 r 

5 

6 

 1  1  

7   |   8   |  9 

10  | 

1 

11  ]  12 

I 

13  | 

| 

14  |  15 

1  1 

16     17  18 

19  J 

20 

21 

22 

[ 

23  : 

24 

1 

25 

| 

26  27 

28     29  30 

31 

CARLlNVlLLE 

.80 

T 

.05 

.06 

.22 

.10 

03 

T 

T 

T 

.37 

T 

EDWARDSVlLLE 

.29 

GRAFTON 

•  72 

.07 

.  16 

.33 

GREENVILLE   1  E 

.71 

.02 

.09 

•  18 

.09 

■  32 

T 

GRIGGSVILLE 

1 .03 

•  28 

.06 

,06 

26 

T 

01 

.36 

HARDIN 

)  1. 10 

.10 

.20 

.10 

.20 

3  .15 

.35 

T 

HlLLSBORQ  2  SSW 

JACKSONV I l  le 

.44 

JERSEYVT  LLE  2  Sw 

.64 

.o< 

•  15 

•  02 

' 

.30 

HEDDRA 

.72 

•  13 

.09 

"  13 

37 

HORR I SONV I  LIE  *  SE 

.10 

MOUNT  OLIVE    1  E 

.37 

.12 

.15 

T 

P  AN  A 

.87 

.10 

.10 

.12 

.04 

.08 

T 

T 

T 

J 

T 

.02 

.05 

.36 

pleasant  hill 

1.04 

.05 

.14 

T 

.25 

.20 

T 

.40 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

.01 

SPRINGFIELD  "  SE 

.95 

.  16 

.  16 

07 

■  J** 

' 1 1 

* 

.31 

TAYLORVILLE 

•  09 

'  a 

*  12 

05 

■ 

VlRDEN  1  N 

.56 

.01 

T 

.15 

111 

.04 

J 

.25 

VIRGINIA 

.97 

.16 

T 

.16 

.30 

T 

T 

T 

T 

T 

.35 

WHITE   HALL   1  E 

.43 

•  15 

•  05 

.04 

■  01 

'  '8 

•       *  • 

E*ST    SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

1.01 

.11 

.13 

.11 

T 

.01 

.04 

.19 

T 

.02 

.03 

T 

T 

T 

T 

.37 

EFF INGHAH 

.  5C 

•  18 

T 

.08 

•  02 

J 

*  J? 

.20 

T 

T 

FLORA  5  NW 

1  7 

GREENUP 

)  .89 

T 

•  31 

•  08 

* 

D  .05 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

.9* 

T 

*  1 ' 

•  15 

.10 

•  01 

.29 

LAHRENCEVILLE 

1.09 

.04 

.19 

.27 

.04 

.03 

.13 

.04 

T 

T 

.35 

T 

MARSHALL    1  E 

1 .48 

.31 

*  i2 

.05 

M ATTOON 

T 

*  i  * 

•  01 

.07 

HOWE  AQUA 

1  *  2  3 

'  50 

J 

"  13 

*  17 

'  10 

08 

25 

NEWTON  2  NE 

.91 

T 

.40 

T 

.11 

T 

.08 

T 

.32 

OLNEY  2  S 

1.09 

.50 

.03 

.02 

.03 

.12 

.03 

.01 

.01 

.23 

.11 

PALESTINE 

1.24 

.01 

.48 

.03 

.01 

.09 

.01 

.22 

.02 

.37 

T 

PARIS  WATERWORKS 

1.13 

T 

.08 

.35 

.12 

.02 

.22 

.03 

T 

.01 

.30 

S A INTE   M AR  I  E 

•  9C 

"  °? 

"  il 

•  05 

•  04 

.03 

.03 

.30 

.26 

SALEM  WSMO 

.50 

T 

•  02 

.25 

.03 

• 

* 

•  05 

T 

•  01 

.  10 

T 

T 

TUSCOLA 

1 .32 

T 

■  13 

.30 

T 

T 

.43 

•  09 

.10 

.02 

.05 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

.61 

.07 

.02 

.01 

•  14 

T 

.06 

T 

T 

.01 

•T  * 

.05 

T 

T 

.01 

WILCOX 

1.05 

.20 

.30 

.05 

.05 

.10 

.35 

W I NDSOR 

•  81 

.01 

•  05 

•  13 

.20 

•  09 

■ 

' 

.33 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

1.92 

.12 

.10 

.05 

■  27 

.02 

.12 

1.24 

T 

BELLEVILLE   SO   ILL  UN I V 

.09 

C  AHOK I  A 

•™ 

•  70 

\ 

T 

T 

T 

J 

.01 

•  06 

.40 

T 

C  A I RO  wSO  CI  R 

2  .66 

.12 

a 

.19 

.36 

.11 

.01 

.01 

•  °* 

.13 

.02 

1  .69 

CAR80NDALE    SEWAGE  PL 

1.  1 

.0 

.50 

.01 

T 

T 

.04 

.89 

T 

URLYLE  RESEHVOIK 

.64 

.04 

.11 

.09 

.04 

T 

T 

T 

.05 

.31 

T 

CENTRALIA  2  SW 

J 

T 

•  17 

•  04 

.43 

T 

1*54 

"  40 

*  32 

02 

*  14 

.62 

T 

COBOEN  2  S 

3 '.15 

.12 

.72 

.60 

.06 

T 

.62 

1.03 

OU  QUOtN    1  NNW 

•  0  1 

■  02 

■  01 

•  61 

GRAND  TOMER  2  N 

1.89 

.60 

.30 

.02 

T 

T 

.21 

.76 

T 

MAKANDA   1  NW 

2.13 

T 

.10 

.71 

T 

.17 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

.95 

.15 

T 

MARION  4  NNE 

1  .98 

T 

.  04 

.86 

•  05 

•  13 

T 

•  12 

T 

T 

.  63 

.15 

T 

NASHVILLE  4  NE 

1.11 

* 

.  20 

.25 

.02 

■  09 

T 

•  03 

.07 

.45 

T 

PRAIRIE   DU  ROCHER  l^SW 

1 .22 

.01 

•  22 

.  10 

.02 

T 

.01 

T 

.  1  5 

.63 

RED  BUO 

1.18 

.02 

.46 

.04 

.03 

.63 

SPARTA 

1.56 

.03 

.45 

T 

.02 

.08 

T 

T 

T 

T 

.98 

T 

T 

WATERLOO   1  WSW 

.75 

.01 

•  13 

•  09 

T 

.07 

' 

.02 

T 

T 

.43 

T 

*  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

* 

.50 

.08 

.14 

.01 

- 

T 

T 

BENTON  FOREST  SERVICE 

\ '  fa 

*°* 

.07 

.02 

.01 

.  18 

.52 

.04 

BROOKPORT  DAM  52 

"a* 

.05 

.03 

•  08 

1.85 

T 

T 

C  ARM I   b  NW 

1 . 36 

•  05 

T 

.61 

■ 

.09 

.01 

.07 

T 

.01 

T 

.52 

T 

T 

D I XON  SPRINGS  AGR  C 

2.11 

.10 

.50 

•  05 

.28 

■  02 

.  02 

,10 

T 

.06 

.75 

.23 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

1.16 

T 

.46 

•  10 

.02 

.03 

T 

.02 

.53 

T 

GOLCONDA  DAM  91 

2.53 

.12 

.34 

.25 

.06 

.22 

.04 

.13 

.02 

.03 

.07 

T 

1.25 

T 

HARR I SBURG 

2.  16 

T 

.11 

.60 

T 

.15 

.15 

T 

.21 

T 

•  06 

T 

.88 

T 

T 

HARRI SBURC  DISPOSAL  PL 

.14 

.32 

.20 

.05 

.15 

.06 

.02 

.92 

MCLE ANSBORO  2  E 

1.50 

.02 

.63 

.01 

.12 

.02 

.12 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.52 

.05 

T 

MT  CARHEL    1  NNW 

l  .3*1 

T 

.01 

.44 

.04 

.11 

.01 

.  16 

T 

T 

.01 

.46 

.10 

T 

MOUNT  VERNON 

1.73 

.32 

.42 

.03 

T 

T 

.14 

T 

T 

.25 

T 

.08 

.49 

ros I  Clare 

2.01 

T 

.11 

T 

.64 

T 

•  22 

T 

T 

T 

T 

T 

.97 

.07 

T 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

2.10 

.10 

.36 

.38 

.09 

.  LO 

.03 

T 

•  04 

.03 

.06 

.03 

.06 

T 

.03 

.78 

T 

.01 

WAYNE  CITY 

.23 

.15 

.15 

.02  .15 

.08 

T 

MM  notes  following  Station  1 

-  4  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Day  o!  Month 


1 

2 

] 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

]  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

6 
< 

•        •  • 

NORTHWEST 

01 

AlEDO 

MAX 

40 

35 

34 

16 

17 

34 

39 

44 

46 

44 

37 

4$ 

43. 

39 

5  3 

3  0 

34 

16 

6 

6 

l9 

16 

31 

1 

31*1 

M1N 

31 

19 

15 

4 

-  6 

12 

24 

28 

32 

31 

22 

26 

16 

-  4 

-13 

-10 

u 

3* 

14 

25 

29 

17 

14 

1 

-14 

.  9 

-  3 

11.4 

DIXON 

MAX 

41 

32 

26 

13 

15 

31 

41 

45 

46 

46 

35 

45 

32 

17 

38 

49 

37 

1  * 

26 

9 

16 

11 

34 

28.6 

MLN 

28 

16 

13 

3 

-  7 

2 

25 

23 

31 

30 

18 

Lt 

-  6 

-19 

-12 

9 

26 

13 

20 

15 

30 

13 

10 

-  . 

-11 

-12 

-  B 

-  7 

8.7 

FREEPORT 

MAX 

39 

33 

3  Q 

15 

1 5 

31 

39 

43 

35 

1 1 

38 

39 

30 

29 

36 

31 

3  3 

24 

5 

5 

15 

9 

30 

27.3 

MIN 

31 

18 

13 

2 

-  5 

12 

26 

19 

32 

29 

19 

17 

13 

-  9 

-20 

-14 

11 

31 

12 

19 

12 

2B 

9 

4 

.  \ 

-  1 

-10 

-11 

-  7 

-  3 

8.6 

FULTUN  DAM  13 

MAX 

3« 

37 

33 

18 

18 

34 

36 

45 

45 

46 

40 

44 

41 

2i 

40 

^  | 

47 

9  <y 

38 

17 

1 5 

3  D 

29.5 

MIN 

32 

18 

15 

6 

-  3 

12 

28 

25 

34 

30 

22 

22 

IS 

-  7 

-16 

-10 

12 

31 

14 

22 

14 

2' 

12 

12 

0 

-  9 

-11 

-  4 

-  6 

10.7 

CALV* 

MAX 

32 

40 

33 

26 

to 

15 

32 

36 

42 

46 

44 

3*. 

48 

23 

-  6 

20 

39 

5  2 

39 

38 

17 

17 

MIN 

IB 

19 

20 

6 

-  9 

-  6 

11 

22 

30 

31 

23 

23 

17 

-  1 

-17 

-16 

-  9 

16 

16 

16 

IT 

20 

18 

11 

.'4 

.  1 

-  3 

-14 

-13 

-  5 

-  7 

7.3 

GENESEO 

MAX 

40 

35 

32 

14 

19 

35 

40 

45 

46 

45 

35 

48 

26 

15 

20 

4  1 

5  3 

30 

33 

38 

28 

MIN 

2° 

19 

15 

-  1 

-  7 

11 

26 

28 

3.: 

28 

22 

22 

10 

•10 

-16 

-13 

18 

24 

15 

18 

16 

26 

14 

2 

.  5 

.  1 

1 

-12 

-l9 

-  5 

0 

9^4 

HENNEPIN   POKER  PLANT 

MAX 

43 

39 

35 

20 

15 

31 

39 

45 

48 

47 

4  2 

| 

_  * 

18 

38 

41 

29 

10 

12 

10 

17 

13 

30 

31.3 

MIN 

30 

22 

20 

7 

-  9 

7 

31 

17 

33 

27 

21 

21 

18 

-  4 

-16 

-21 

9 

31 

20 

26 

16 

29 

16 

LI 

0 

-11 

-12 

-  3 

-14 

10.4 

HE  WANE  E 

MAX 

33 

37 

33 

23 

12 

34 

35 

37 

49 

48 

42 

43 

38 

IB 

-  4 

15 

36 

31 

47 

34 

3*, 

36 

33 

3  7 

6 

29  4 

MIN 

24 

20 

22 

7 

-  5 

9 

29 

27 

3  0 

30 

24 

24 

16 

-  5 

-16 

-14 

6 

31 

16 

27 

18 

22 

22 

16 

11.2 

HOLINE  WSO  AP 

MAX 

40 

34 

31 

12 

16 

34 

40 

45 

47 

44 

34 

46 

23 

1 5 

6 

42 

5  I 

30 

3J 

38 

27.3 

MIN 

30 

20 

12 

-  1 

-  8 

10 

26 

30 

32 

28 

21 

24 

11 

-  9 

-13 

-11 

21 

2* 

13 

19 

IT 

2T 

17 

4 

.  ' 

2 

-14 

-12 

-10 

. 

9.9 

HQRR I  SON 

MAX 

39 

39 

31 

18 

18 

39 

40 

44 

46 

46 

42 

46 

43 

25 

_ 

40 

52 

45 

J? 

1 1 
1 

1 9 

30.3 

MIN 

2* 

18 

18 

6 

-  4 

9 

27 

24 

34 

32 

21 

22 

19 

-  6 

-17 

-15 

8 

30 

14 

26 

16 

29 

13 

14 

.  3 

-10 

-12 

-  5 

.  9 

10.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

36 

35 

29 

15 

15 

32 

38 

43 

43 

45 

35 

44 

40 

16 

_  7 

39 

50 

37 

2" 

1 3 

MIN 

30 

15 

12 

3 

-  5 

10 

25 

22 

32 

27 

IB 

14 

14 

-10 

-20 

-15 

11 

29 

11 

19 

12 

27 

12 

'I 

-  8 

.  J 

-  2 

-15 

-15 

-10 

.  7 

7.8 

PAW  PAW 

MAX 

35 

40 

35 

25 

10 

20 

35 

32 

36 

43 

43 

33 

43 

25 

_  5 

1  B 

3fr 

45 

30 

J2 

JS 

J5 

1 1 

10 

MIN 

22 

23 

25 

6 

-  8 

-  6 

10 

22 

22 

25 

21 

15 

16 

-  3 

-19 

-14 

-  B 

Lt 

16 

16 

16 

IT 

17 

1  3 

.  3 

.  5 

-  1 

-10 

-13 

-10 

-10 

6.T 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

40 

34 

30 

17 

14 

31 

37 

42 

43 

44 

36 

43 

36 

19 

-  6 

9 

36 

47 

46 

32 

2  9 

37 

32 

37 

30 

J* 

14 

31 

26.4 

MIN 

26 

14 

13 

5 

-  8 

6 

20 

21 

31 

26 

18 

14 

11 

-  6 

-19 

-15 

6 

26 

13 

22 

13 

27 

12 

8 

3 

3 

6.0 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 

42 

31 

26 

12 

14 

32 

40 

44 

44 

44 

32 

42 

26 

1 5 

•  8 

16 

36 

29 

j3 

38 

MIN 

31 

13 

10 

-  1 

-  6 

10 

22 

23 

30 

30 

18 

22 

11 

-12 

-19 

-13 

18 

26 

15 

16 

16 

22 

8 

3 

D 

-14 

-12 

-  6 

-  3 

*e.i 

STOCKTON 

MAX 

36 

3 1 

26 

1 1 

12 

3 1 

35 

43 

4  1 

42 

34 

4  1 

34 

14 

•11 

36 

36 

27 

26 

34 

27 

1 1 

MIN 

30 

14 

11 

0 

10 

20 

24 

30 

30 

20 

17 

14 

-15 

-21 

-14 

10 

31 

10 

17 

11 

23 

10 

8 

2*i6 

TISKILWA 

MAX 

42 

38 

34 

19 

16 

32 

40 

45 

46 

50 

39 

49 

41 

18 

•  4 

12 

38 

52 

50 

33 

31 

41 

36 

3  8 

28 

10 

11 

10 

17 

13 

32 

30.9 

MIN 

24 

19 

9 

-  8 

29 

- 19 

1 6 

10 

-  1 

-11 

11.0 

WALNUT 

MAX 

41 

36 

32 

16 

13 

31 

39 

43 

45 

43 

37 

45 

42 

16 

-  6 

1 1 

36 

50 

49 

40 

39 

38 

32 

37 

2  6 

9 

7 

15 

11 

29 

29.4 

•          •  » 

MIN 

32 

19 

16 

6 

-  8 

1 1 

23 

24 

32 

32 

22 

21 

16 

-  6 

-19 

-16 

10 

30 

15 

25 

13 

29 

14 

10 

-  2 

0 

-14 

-10 

-  7 

-  5 

10.0 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

35 

-*6 

47 

-2B 

36 

45 

g 

MIN 

24 

14 

16 

6 

-l5 

12 

18 

27 

28 

21 

15 

17 

7 

-18 

-20 

ie 

14 

14 

13 

17 

13 

4 

-  1 

-  4 

-  4 

-  4 

-10 

-7 

-  3 

6.T 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

35 

30 

29 

22 

15 

30 

39 

43 

45 

47 

36 

44 

35 

20 

•11 

11 

36 

41 

36 

33 

31 

39 

27 

20 

25 

1 J 

14 

16 

15 

34 

3T 

28.5 

MIN 

24 

17 

12 

-  2 

-10 

3 

19 

16 

30 

22 

20 

13 

12 

-11 

•23 

-24 

3 

19 

15 

16 

14 

27 

13 

10.0 

B  AR  R  I  NGTON   1  SE 

MAX 

MIN 

CHICAGO  0 1  HARE  WSO 

AP 

MAX 

41 

35 

10 

32 

38 

43 

44 

46 

34 

43 

3  2 

14 

_  9 

1  5 

36 

47 

36 

34 

37 

29 

43 

9 

■ 

14 

14 

26 

27.9 

MIN 

33 

22 

13 

2 

-  5 

8 

23 

21 

35 

31 

19 

20 

3 

•10 

-17 

-13 

15 

36 

20 

22 

21 

29 

19 

9 

1 

2 

3 

-  8 

.  6 

0 

" 

11.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

43 

36 

47 

49 

35 

45 

18 

i7 

35 

47 

36 

37 

3  B 

43 

15 

1 3 

32 

30.2 

MIN 

34 

27 

24 

7 

-  1 

12 

29 

26 

38 

33 

26 

26 

16 

-  5 

-16 

-12 

17 

35 

24 

23 

26 

31 

21 

11 

2 

5 

6 

0 

.  3 

2 

2 

15.1 

Chicago  midway  wso 

AP 

MAX 

43 

36 

3-. 

20 

13 

39 

44 

46 

49 

35 

44 

34 

15 

■  5 

17 

36 

50 

38 

37 

39 

43 

32 

47 

1 3 

13 

1  8 

16 

12 

3  ) 

30. 2 

MIN 

34 

28 

20 

7 

-  1 

13 

26 

25 

36 

34 

23 

24 

12 

-  6 

-15 

-13 

17 

36 

24 

23 

25 

32 

23 

11 

4 

6 

6 

-  1 

-  2 

2 

2 

14. T 

OE  KALB 

MAX 

39 

^3 

34 

41 

35 

47 

29 

3J 

33 

37 

J4 

36 

10 

1  3 

g 

29 

25,3 

MIN 

32 

19 

9 

-  2 

-  4 

9 

24 

24 

31 

30 

19 

20 

6 

-11 

-18 

-14 

13 

28 

IT 

IT 

17 

24 

10 

3 

-  3 

-  3 

-  2 

-12 

-12 

-  7 

-  3 

8.3 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

42 

39 

35 

1 3 

40 

49 

49 

38 

45 

_  5 

36 

47 

-.6 

40 

3  -* 

41 

37 

42 

30 

12 

15 

13 

34 

31.0 

MIN 

32 

24 

i  1 

10 

-  8 

9 

27 

18 

36 

32 

20 

23 

8 

-  5 

•16 

-19 

5 

32 

20 

16 

21 

32 

20 

i  1 

0 

4 

4 

-  6 

-  e 

-  2 

-  4 

11.4 

JULIET 

39 

35 

28 

38 

47 

50 

45 

20 

36 

46 

47 

35 

3  \ 

^ 

48 

43 

17 

16 

3  0 

32.9 

MIN 

32 

24 

26 

12 

-  5 

i : 

21 

23 

37 

32 

24 

23 

19 

-  2 

-13 

-14 

8 

12 

21 

28 

21 

32 

21 

16 

1 

4 

3 

-  5 

_  4 

1 

-  1 

13.8 

MARENGO 

40 

37 

3  | 

16 

14 

29 

39 

43 

45 

45 

40 

; 

40 

20 

9 

36 

44 

41 

32 

37 

32 

38 

30 

3 

9 

. 

13 

10 

29 

28.1 

MIN 

27 

27 

1  3 

5 

-  8 

6 

17 

19 

31 

31 

17 

11 

14 

-10 

-21 

-IT 

5 

28 

13 

21 

13 

26 

11 

10 

-  7 

-  6 

-  4 

-11 

-13 

-  8 

-  6 

7.3 

OTTAWA 

44 

38 

35 

19 

16 

i2 

42 

5  0 

49 

38 

46 

4  1 

1 2 

_  ■ 

13 

38 

48 

44 

34 

33 

40 

35 

,.2 

29 

1 2 

;  4 

1 3 

20 

15 

33 

31.2 

Mm 

32 

24 

10 

8 

-  5 

10 

28 

24 

34 

30 

24 

23 

12 

-  5 

-IT 

-14 

13 

33 

20 

28 

20 

32 

19 

12 

-  2 

3 

3 

-  6 

.  5 

-  3 

-  3 

12.3 

PARK  FOREST 

48 

35 

35 

-  S 

35 

36 

34 

30 

1 3 

12 

3  J 

26.5 

Mm 

32 

23 

23 

9 

-'5 

9 

25 

23 

34 

30 

22 

22 

5 

-10 

-16 

-17 

15 

31 

25 

24 

23 

30 

22 

1 

4 

3 

-  6 

.  6 

-  4 

-  2 

12.0 

PERU  2  W 

47 

38 

50 

50 

33 

3  9 

37 

IB 

14 

3  - 

31.3 

Mm 

33 

23 

16 

% 

-lb 

11 

27 

26 

3- 

33 

28 

24 

15 

-  5 

-14 

10 

33 

19 

27 

19 

32 

17 

13 

-  4 

0 

2 

-12 

-10 

-  3 

-  3 

12.1 

WAUKE GAN   4  WSW 

MAX 

37 

42 

32 

23 

13 

15 

32 

37 

44 

48 

34 

43 

21 

9 

-  8 

19 

3f 

47 

32 

33 

39 

39 

29 

40 

7 

7 

10 

6 

14 

10 

26.9 

2  3 

"  1  3 

19 

16 

1 6 

1  7 

19 

_  7 

_  3 

6,6 

WHEATON  3  SE 

41 

36 

45 

43 

34 

3  '* 

39 

30 

10 

1  „ 

-S 

13 

10 

3  ; 

30.4 

*  '       '»  * 

Mm 

29 

20 

20 

8 

-12 

2j 

23 

15 

30 

17 

16 

11 

-  J 

-24 

2 

25 

17 

23 

18 

28 

16 

1* 

-  2 

0 

-  1 

-10 

-  3 

-  | 

8.9 

WEST 

03 

GALES6U6G 

MAX 

43 

38 

35 

15 

18 

35 

40 

46 

48 

46 

37 

4* 

25 

13 

-  5 

20 

SI 

55 

33 

33 

34 

39 

34 

3« 

7 

B 

P 

7 

19 

16 

3* 

29.4 

Mm 

31 

19 

13 

-  1 

-  6 

L2 

25 

30 

33 

28 

24 

23 

7 

-  9 

-16 

-14 

17 

11 

16 

20 

.» 

30 

16 

2 

-  4 

-  2 

2 

-15 

.  4 

■  4 

0 

10.5 

Sm  P.i.-.n-  .  Not«t>  r       -1-.  ;  Sutton  I.-  I  - 
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DAILY  TEMPERATURES  .luno.s 

Continued  JANUAPY  1972 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

Mm 

47 

31 

38 

21 

33 
19 

19 
8 

19 
-  6 

34 
12 

43 
23 

49 
31 

51 
31 

47 
32 

50 
30 

55 
28 

40 
14 

17 
-  4 

-  4 
-16 

18 
-  6 

43 
18 

59 
39 

48 
22 

35 
29 

32 
23 

44 
32 

39 
26 

45 
21 

21 
2 

16 

3 

12 
6 

10 
-13 

24 
.  6 

18 

2 

37 
5 

33.6 
14.6 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

47 
2B 

40 
19 

36 
14 

17 
5 

19 
-  6 

35 
10 

43 
22 

49 
31 

49 
28 

46 

30 

40 
23 

52 
26 

42 
12 

17 
•  6 

-  5 
-17 

16 
-15 

42 
16 

58 
35 

43 
18 

34 
27 

32 
19 

42 
29 

37 
19 

37 
11 

13 
-  3 

10 
-  2 

9 

1 

8 

-14 

22 
-  9 

18 
-  1 

37 
-  1 

31  .8 
11.3 

MONMOUTH 

MAX 

42 
20 

39 

20 

34 
18 

21 
7 

18 
-  8 

34 
13 

41 
25 

45 
29 

49 
33 

48 
32 

39 
21 

51 
22 

45 
16 

19 
-  5 

-  2 

-16 

15 
-15 

40 
13 

55 
34 

45 
16 

32 
29 

31 
16 

40 
30 

37 
16 

37 
17 

20 
-  4 

8 

-  3 

9 

2 

8 

-13 

20 
-10 

20 
-  2 

36 
2 

31.5 

OUINCY 

MAX 
MIN 

45 
34 

41 
25 

38 
19 

19 

7 

22 
0 

38 
16 

47 
2B 

50 
34 

54 
34 

48 

38 

44 
28 

57 
29 

45 
14 

14 
-  2 

-  2 
-14 

25 
-10 

47 

21 

61 
41 

50 
23 

38 
28 

33 

22 

43 
31 

38 
27 

46 
18 

18 

2 

20 

'it 

13 
7 

12 
-  7 

28 
-  2 

23 
8 

42 
3 

35.4 
16.4 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
29 

36 
23 

34 
14 

14 

0 

18 
-  5 

33 
12 

40 
23 

46 
32 

48 
31 

46 
28 

40 
25 

54 
27 

27 
6 

8 

-  9 

-  8 
-16 

22 
-12 

42 
20 

5B 
31 

36 

23 

36 
23 

33 
24 

40 
33 

34 
27 

43 
10 

11 
2 

17 
4 

12 
4 

4 

-10 

21 
-10 

15 
4 

34 
14 

30.2 
13.3 

RUSHVIllE 

*          •  * 

MAX 

Mm 

46 
30 

41 
22 

42 

6 

19 
-  8 

36 

45 

49 
28 

51 
30 

49 
29 

45 
25 

55 

18 

-  3 

-17 

12 
-16 

58 
36 

21 

43 
23 

40 

23 

10 
0 

15 

11 
4 

11 
-10 

23 
3 

39 

2 

CENTRAL 

04 

BLOOMINCTON  NORMAL 

MAX 

Mm 

41 
31 

39 
22 

37 
29 

29 
9 

13 
-  5 

31 
9 

39 
27 

44 
29 

48 
36 

47 
35 

44 
27 

46 

24 

48 
18 

20 
-  1 

-  1 
-13 

10 
-14 

36 
10 

48 

33 

46 

23 

35 

30 

33 
23 

41 
31 

40 
23 

50 
23 

40 
-  6 

14 

3 

17 

6 

16 
-  6 

17 
-  8 

13 

0 

35 

0 

33.0 
14.4 

CHENOA 

MAX 

Mm 

41 
31 

37 

22 

35 
27 

27 
9 

13 
-  5 

30 
9 

38 
26 

42 
23 

48 

34 

48 

31 

39 
25 

46 
20 

42 
14 

14 
-  5 

-  5 

-17 

10 
-17 

35 
9 

47 

32 

45 
21 

35 
30 

32 
22 

42 
31 

36 
22 

46 
18 

33 
0 

15 

2 

17 
5 

16 
-  8 

15 
-14 

14 
-  2 

33 
-  7 

31.2 
12.5 

DECATUR 

MAX 

Mm 

4B 

29 

43 
25 

45 
29 

32 
9 

18 
-  5 

34 
7 

41 
26 

48 
25 

50 
36 

45 
29 

44 
22 

51 
2* 

43 
15 

15 
-  5 

-  2 
-15 

16 
-15 

40 
13 

51 
32 

46 
22 

46 

30 

34 
26 

46 
30 

39 
26 

60 
26 

31 
2 

25 
7 

21 
8 

18 
-  3 

24 
.  4 

15 

3 

39 
1 

35.7 
14.8 

FARMER  CITV 

MAX 

Mm 

47 

30 

42 
25 

36 

30 

34 
11 

16 
-  4 

33 
8 

40 
25 

43 
27 

51 
34 

45 

30 

42 
26 

49 

24 

46 
17 

13 
•  4 

-  4 

-14 

11 
-16 

37 
5 

49 
32 

44 
24 

39 

32 

34 
27 

44 
32 

39 
27 

55 
27 

34 
3 

19 

5 

20 
8 

16 
-  3 

23 
-10 

13 
-  3 

36 
-  4 

34.0 
14.5 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

Mm 

45 
29 

41 
22 

30 

21 

25 
5 

34 
6 

42 
26 

46 
26 

50 
31 

50 
27 

44 
23 

55 
24 

48 
13 

20 
-  6 

-  6 

-17 

16 
-18 

41 
12 

56 

51 
20 

39 
26 

33 
20 

42 
32 

41 
25 

48 

23 

32 
2 

16 
4 

15 
6 

14 
-  4 

23 
-11 

21 
7 

38 

5 

35.3 
13.1 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

43 
29 

39 

20 

35 

20 

20 
7 

16 
-  9 

32 
9 

39 
24 

45 
25 

48 

31 

49 
28 

38 
20 

49 
20 

45 
15 

15 
-  8 

-  3 

-20 

12 
-22 

39 
6 

51 
33 

49 

1* 

34 
23 

32 
17 

40 
28 

39 
16 

42 
21 

31 
-  5 

9 

-  3 

15 
-  1 

13 
-10 

20 
-16 

15 
-  5 

32 
3 

31.8 

10.2 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

43 
31 

41 
25 

37 
21 

23 
10 

15 
-  5 

33 
9 

41 
28 

45 
27 

50 
33 

50 
29 

42 
26 

50 
26 

44 
16 

17 
-  3 

-  2 

-14 

15 
-14 

38 

15 

51 
34 

47 

24 

37 
29 

33 
25 

42 
32 

36 
27 

55 
28 

34 

2 

18 

6 

20 
7 

19 
-  4 

20 
-  6 

16 
6 

38 
-  2 

33.9 
15.1 

MASON  CITY  1  NH 

MAX 

45 

32 

41 
25 

35 
25 

25 
10 

14 
-  8 

32 
8 

41 
27 

43 
28 

49 
34 

52 
30 

41 
25 

51 
23 

43 
13 

15 
-  3 

-  3 

-17 

16 
-18 

39 

15 

52 
35 

51 
23 

37 
31 

32 
24 

42 
32 

39 

25 

52 
26 

31 
2 

17 
5 

17 
7 

16 
-  8 

21 
_  9 

15 

2 

37 
-  3 

33.5 

M I NONK   3  NE 

MAX 

Mm 

41 
30 

38 

20 

35 
24 

25 
8 

12 
-  7 

30 
9 

37 
26 

43 
24 

46 
33 

47 
30 

42 
25 

45 
22 

43 
15 

19 

-  4 

-17 

11 
-17 

35 
9 

47 
32 

47 
21 

33 
26 

31 
21 

40 
31 

37 
20 

42 
20 

34 
-  1 

11 
1 

14 
3 

14 
-12 

13 
-14 

11 
-  4 

31 
-  7 

30.6 
11.9 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

Mm 

41 
29 

38 
21 

34 
14 

14 
0 

12 
-  7 

34 
8 

38 

26 

43 
26 

47 
31 

48 

29 

39 
23 

48 
26 

28 

0 

9 

-10 

-  9 

-18 

15 
-17 

36 
15 

50 
31 

34 
20 

35 
24 

33 
21 

39 
32 

32 
21 

42 
6 

10 
-  2 

12 
2 

12 
5 

8 

-10 

15 
-11 

14 
-  1 

31 
0 

28.5 
10.8 

PRINCEVILLE   1  N 

•          *  * 

MAX 

Mm 

41 

32 

37 
22 

35 

20 

20 
7 

15 
-  5 

31 
10 

37 
27 

45 
29 

46 
34 

45 

33 

42 
25 

48 
25 

43 
19 

19 
-10 

-  3 
-15 

12 
-16 

38 

12 

50 
34 

49 

24 

33 
28 

30 
20 

40 
27 

38 

20 

40 
16 

31 
-  3 

8 

0 

10 
3 

10 
-10 

18 
-12 

15 
-  2 

31 
-  2 

30.8 
12.6 

EAST 

05 

OANVILLE 

MAX 

Mm 

45 
30 

41 
28 

46 
26 

43 
16 

18 
-  2 

28 
8 

40 
25 

44 
19 

51 
39 

48 
23 

45 
22 

48 

24 

47 
19 

20 
-  5 

18 
-12 

13 
-22 

37 
10 

47 
33 

47 
25 

46 
34 

38 
29 

50 
37 

42 
32 

60 
30 

49 
6 

22 
7 

21 
13 

19 
4 

20 
-10 

14 
1 

37 
-  7 

36.9 
15.5 

HOOPESTON 

MAX 

Mm 

42 
30 

40 
26 

41 
30 

35 
14 

15 
-  3 

29 
7 

36 
25 

44 
24 

47 
38 

46 
29 

43 
25 

46 
26 

45 
15 

16 
-  4 

-  4 
-14 

10 
-17 

35 
9 

46 

32 

45 
25 

43 

32 

34 
28 

47 
34 

38 
29 

56 
28 

33 
4 

20 
5 

19 
11 

17 
-  2 

14 
.  8 

13 
1 

33 
-  3 

33.1 
15.4 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

Mm 

41 
32 

36 
22 

35 
31 

31 
14 

14 

-  4 

30 
10 

36 
27 

41 
23 

46 
38 

45 
31 

41 
26 

45 
23 

41 
13 

13 
-  4 

-  4 
-16 

10 
-17 

35 
9 

45 
32 

44 
24 

36 
31 

34 
25 

42 
33 

38 

27 

44 
23 

36 
3 

17 
6 

18 

7 

17 
-  4 

12 
-13 

11 
-  2 

30 
-  8 

31.0 
14.3 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

Mm 

41 
32 

38 
22 

36 
31 

32 
9 

13 
-  4 

32 
9 

35 
28 

40 
22 

46 
32 

43 
30 

37 
25 

45 
27 

38 
15 

15 
-  4 

-  4 

-16 

9 

-11 

35 
9 

45 
32 

43 
25 

36 
31 

35 
25 

43 
34 

38 
25 

50 
20 

32 
3 

17 

4 

18 

4 

12 
-  4 

14 
-12 

12 
-  6 

33 
-11 

30.9 
13.7 

PONTIAC 

MAX 

40 
32 

37 
23 

36 
27 

27 
11 

15 
-  4 

33 

10 

38 
27 

41 
22 

48 
36 

49 

30 

41 
26 

48 

23 

43 
19 

19 
-  2 

-  2 
-15 

10 
-15 

38 
10 

48 

33 

45 
22 

36 
30 

32 
22 

42 
31 

37 
23 

42 
16 

33 
1 

18 
4 

18 
7 

!  5 
-  3 

15 
-13 

11 
0 

33 
-  8 

31.6 
13.6 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

44 
30 

42 
26 

41 
30 

39 
10 

-  2 

31 
9 

40 
26 

43 
25 

48 

37 

45 

30 

45 
27 

47 
27 

45 
19 

19 
-  1 

0 

-13 

10 
-13 

37 
9 

47 
32 

47 
25 

47 
25 

35 
28 

45 
33 

41 
30 

59 
29 

41 
14 

19 
5 

19 
10 

18 

0 

15 
.  7 

14 

1 

36 
-  6 

35.3 
16.0 

URBANA 

MAX 

Mm 

46 
30 

40 
28 

45 
28 

28 
8 

15 
-  1 

31 
10 

39 

21 

43 
27 

48 

36 

47 
32 

42 
27 

47 
28 

35 
14 

14 
-  4 

-  4 
-12 

16 
-14 

38 
16 

48 
36 

36 
27 

44 
30 

37 
28 

47 
37 

39 
30 

59 
12 

IB 
6 

20 
8 

20 
13 

17 
-  2 

15 
-  3 

15 

2 

35 
-  2 

33.0 
16.0 

WATSEKA  2  NW 

*          *  • 

MAX 

Mm 

39 
30 

39 
23 

36 
29 

30 
10 

18 
-  4 

30 
7 

36 
20 

40 
25 

53 
35 

51 
36 

37 
27 

46 
25 

43 
18 

22 
-  1 

1 

-14 

5 

-19 

34 
3 

45 
31 

42 
24 

36 
31 

34 
26 

42 
34 

39 
29 

50 
18 

38 

4 

19 
5 

19 

9 

IT 
0 

14 
-12 

14 
0 

32 
-  3 

32.3 
14.4 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  OAM  26 

MAX 

Mm 

44 

21 

42 
25 

45 
26 

39 
13 

17 
0 

22 
1 

38 

22 

45 

26 

50 
28 

50 
27 

55 
27 

55 
27 

57 
21 

27 
10 

15 
-  8 

13 
-  9 

23 
-  5 

47 
18 

5B 
18 

49 
27 

51 
28 

45 
28 

47 
33 

48 
34 

63 
6 

24 
6 

28 
10 

25 
5 

19 

2 

27 
6 

28 
15 

38.6 
15.7 

CAP  L I NVI LLE 

MAX 

Mm 

49 
30 

43 
26 

40 
28 

32 
11 

18 
-  5 

36 

11 

44 
26 

45 
28 

52 
42 

51 
27 

46 
25 

55 
25 

47 
19 

21 

2 

2 

-11 

IB 

-12 

44 
16 

55 
35 

50 
26 

47 
34 

36 
28 

46 
33 

41 
34 

64 
31 

36 
5 

25 
11 

23 
10 

23 
1 

27 
4 

25 
13 

44 
10 

38.2 
18.2 

ORICGSVILLE 

MAX 

Mm 

44 
33 

42 
29 

39 

23 

23 
7 

21 
-  4 

36 
13 

44 
26 

50 
31 

51 
34 

53 
34 

44 
27 

57 
28 

46 
12 

12 
-  3 

-  3 
-16 

23 
-12 

47 
21 

60 
39 

47 
23 

41 
28 

32 
25 

44 
32 

38 
29 

55 
25 

25 
4 

21 
6 

15 
8 

12 
-  7 

26 
-  6 

20 
5 

41 
13 

35.7 
16.3 

HULSBORO  2  SSW 

MAX 

Mm 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

47 
22 

46 
28 

43 
26 

35 
11 

13 
-  4 

17 
-  5 

35 
13 

42 
29 

48 
34 

51 
32 

55 
27 

45 
27 

56 
19 

19 

3 

6 

-13 

-  5 
-13 

20 
-  6 

43 
19 

57 
25 

43 
25 

32 
24 

43 
22 

44 
31 

36 

29 

54 
0 

19 

21 
6 

17 
-  3 

11 
-  8 

24 
-  7 

20 

2 

33.5 
12.9 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 

Mm 

43 
29 

43 
26 

42 
28 

33 
11 

19 
-  6 

36 
11 

39 
28 

47 
24 

54 
43 

59 
26 

50 
29 

58 

25 

53 
16 

23 

2 

4 

-10 

22 
-  8 

47 
19 

56 
37 

57 
26 

49 
36 

38 
29 

48 
33 

45 
32 

65 
33 

40 
7 

26 
13 

27 
11 

22 
3 

27 
7 

27 
13 

46 
13 

40.2 
19.0 

MORRISONVILLE   4  SE 

MAX 

Mm 

PANA 

MAX 

Mm 

44 
29 

42 
29 

43 
28 

39 
12 

15 
0 

32 
8 

41 
27 

46 
28 

52 
36 

46 

30 

45 
27 

51 
27 

50 
20 

20 
0 

0 

-10 

16 
-11 

40 
15 

49 
34 

45 
28 

48 
33 

36 
29 

47 
35 

40 
35 

64 
32 

36 
7 

24 
11 

22 
13 

21 
3 

22 
3 

22 
-  1 

40 
9 

36.7 
16.3 

Soo  Beloienco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Sutton 

Diy  ol  Month 

• 

S 

1 

l| 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

29 

29 

30 

31 

9 

SPRINGFIELD  HSO  AP 

MAX 

Mm 

4* 

33 

43 
29 

38 

21 

21 
4 

15 
_  3 

32 
1 2 

39 

23 

45 
32 

50 
35 

53 
33 

43 

27 

52 
30 

33 
8 

9 

-  5 

-  5 

-12 

17 
-11 

41 
17 

11 

37 
26 

42 
30 

37 
27 

44 
33 

36 

29 

56 
13 

17 
3 

21 
9 

20 
10 

13 

•  4 

19 
-  3 

13 
3 

36 

10 

32.8 
16.0 

SPRINGFIEiO  *  SE 

MAX 
MIN 

39 

23 

42 
28 

40 
28 

38 
9 

12 
-  2 

16 
-  3 

33 
15 

39 
25 

45 
32 

49 
29 

52 
20 

52 
23 

3* 
20 

3 

5 

-11 

-11 

19 
-  4 

49 
24 

41 
24 

41 
26 

43 
28 

44 
28 

37 

£8 

32 
4 

92 
4 

19 
8 

19 

7 

7 

-  3 

20 
3 

24 
7 

32.6 
13.9 

VIRDEN  1  N 

MAX 
MIN 

45 

30 

43 
29 

4) 

30 

33 
10 

17 
-  3 

33 
9 

42 
26 

45 
29 

51 
35 

52 
31 

43 
28 

53 
24 

43 
18 

20 
0 

1 

-12 

1» 

43 
13 

SO 
26 

46 
35 

35 
28 

46 
32 

41 
30 

60 
30 

39 
3 

23 
3 

22 
14 

22 
-  3 

22 
-  1 

20 

9 

42 
7 

97.1 
17.5 

WHITE  Hill   1  E 

•          •  • 

MAX 
MIN 

45 
23 

43 
25 

40 

22 

32 
9 

16 

35 

13 

43 

47 
26 

51 
37 

57 

25 

47 
26 

56 
27 

50 
19 

21 
0 

6 
-  6 

1» 
-13 

46 
j3 

5. 

58 

25 

42 
34 

36 

30 

46 

30 

41 
30 

59 

I 

39 

4 

23 

g 

21 
9 

14 

26 

o 

26 

1 1 

42 

9 

36.3 

17.1 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

44 

30 

41 
30 

45 
30 

43 
1 5 

15 

29 

40 
26 

42 
29 

50 
39 

46 

30 

44 

30 

52 
29 

50 
19 

19 
-  i 

-  1 
-10 

15 
-13 

38 
13 

47 
34 

47 
29 

49 
33 

36 

30 

50 
38 

41 
37 

63 
34 

39 
7 

24 
1 1 

23 
1  5 

20 
4 

20 
_  2 

20 
9 

40 

7 

36.5 
19.1 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

51 
21 

46 

23 

45 
25 

43 
14 

20 
_  i 

29 
5 

43 
20 

50 
24 

52 
34 

48 

23 

46 
30 

51 
24 

54 

12 

12 
8 

8 

•  6 

13 
•14 

42 
12 

54 

34 

50 
34 

48 

33 

40 
30 

46 
36 

48 

34 

53 
36 

41 
6 

34 
8 

<:> 

10 

24 
6 

25 
3 

28 

10 

41 

12 

39.3 

FLORA  5  Nw 

MAX 
MIN 

40 
27 

45 
26 

45 
22 

41 

17 
_  9 

33 

45 

23 

47 

22 

51 
40 

47 
29 

50 
23 

57 
24 

54 

20 

24 

0 

7 

-U 

17 
-11 

44 
16 

50 
37 

51 
32 

58 

37 

44 

32 

55 
39 

46 
36 

u 

39 

46 

9 

31 
9 

27 
1 9 

27 
1 1 

25 
6 

28 

16 

45 

10 

40.9 
19.0 

MARSHALL    1  E 

MAX 
MIN 

41 
27 

42 
31 

4* 

23 

44 
1 8 

18 

25 

41 
20 

41 
17 

49 
37 

49 

32 

45 
26 

53 
26 

53 
20 

21 
2 

6 

-10 

6 

-17 

39 
7 

46 

32 

48 
28 

52 
36 

41 
30 

54 
36 

52 
35 

64 
3  * 

63 
8 

27 
11 

26 
12 

22 
9 

23 
.  3 

20 
8 

38 

0 

39.7 

MATTQON 

MAX 
MIN 

43 
29 

42 
29 

45 
29 

31 
9 

15 
_  i 

31 
B 

40 
26 

45 
28 

53 
30 

48 

31 

45 
28 

51 
29 

42 
13 

13 
-  A 

-  4 
-13 

15 
-13 

39 
13 

47 
36 

42 
28 

49 

31 

41 
29 

30 
38 

41 
33 

63 
17 

19 
4 

23 
12 

22 
12 

19 
0 

20 
-  2 

20 
4 

39 
4 

35.1 

HOWE  AQUA 

MAX 
MIN 

44 
29 

42 
29 

43 
28 

41 

15 

31 

41 
20 

46 
25 

52 
39 

49 

29 

45 
26 

51 
26 

47 

20 

23 
1 

2 

-11 

16 
-13 

39 
13 

50 
33 

45 
25 

46 
33 

36 
29 

46 
33 

40 
34 

63 

3  ] 

41 
5 

24 
9 

22 
11 

20 
0 

22 
.  2 

21 
3 

4  0 

2 

36.9 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

42 
28 

43 
30 

47 
24 

41 
16 

18 
_  3 

29 

42 
23 

45 
21 

50 
39 

46 

33 

47 
36 

57 
25 

54 

20 

20 

2 

2 

-  9 

13 
-15 

42 
11 

49 
33 

47 
31 

54 

39 

41 
32 

34 

40 

44 
36 

66 
3C 

44 
9 

29 
12 

26 
19 

26 
10 

24 
4 

22 
15 

42 

7 

39.0 

OLNEV  2  S 

MAX 

42 
27 

45 
32 

49 
25 

39 

16 

30 

42 

23 

47 
20 

49 
40 

47 
36 

49 

26 

57 
23 

51 
22 

22 

6 

6 

-  7 

16 
-14 

41 
9 

50 
38 

53 
34 

56 
40 

42 
34 

56 
40 

46 
36 

68 
39 

47 
1  1 

32 
13 

2B 

20 

26 
14 

25 

7 

26 
16 

42 
9 

40.3 

PALESTINE 

MAX 

41 
29 

43 

30 

46 
26 

39 

16 

31 

42 
26 

44 

22 

49 
38 

46 

36 

49 
26 

55 
27 

49 
19 

19 

2 

3 

-  9 

15 
-12 

42 
15 

51 
37 

51 
33 

54 
36 

44 
33 

57 
40 

43 
38 

67 
29 

34 

10 

29 
14 

26 

2  0 

23 
7 

25 
4 

23 
10 

43 

9 

39.0 

Paris  waterworks 

MAX 
MIN 

45 
29 

42 
30 

52 
27 

40 
13 

13 

29 
7 

40 
26 

42 
23 

50 
36 

43 
29 

46 

27 

50 
26 

50 
19 

19 

0 

0 

-12 

13 
-16 

39 
12 

48 
33 

48 

27 

50 
34 

39 
29 

51 
36 

41 
33 

62 
J3 

38 
7 

25 

10 

23 
15 

20 
0 

19 
-  6 

16 
3 

41 
•  2 

36.6 
17.2 

Salem  wsko 

MAX 

43 
27 

44 
29 

45 
26 

43 

15 

30 

40 
23 

48 

27 

51 
42 

47 
3? 

47 
28 

57 
26 

52 
22 

22 
5 

5 

-  6 

18 
-  9 

42 
15 

49 

36 

53 
32 

58 
38 

41 
31 

53 
39 

49 
38 

67 
39 

43 
10 

30 
14 

28 
18 

26 

9 

23 
7 

28 

15 

45 
12 

40.1 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

44 
28 

43 
25 

46 
26 

42 
14 

16 
-  1 

31 
6 

40 
25 

45 
25 

52 
37 

50 
29 

45 
26 

49 
27 

48 

20 

20 

2 

2 

-11 

18 
-12 

36 
13 

48 
35 

48 
26 

47 
33 

36 

29 

46 
35 

43 
34 

62 
34 

45 
5 

23 
9 

22 
13 

20 
3 

20 
-  5 

20 
6 

96 
-  3 

37.1 
17.3 

VANOALIA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
29 

44 
28 

42 
27 

32 
10 

18 

-  2 

32 
8 

42 
23 

46 
27 

53 

32 

44 
31 

46 
27 

53 
26 

43 
10 

13 
-  1 

-  1 

-  9 

19 
-10 

41 
19 

46 

37 

48 

30 

51 
32 

39 
31 

49 
36 

45 
37 

68 

20 

27 
9 

27 
14 

26 
11 

20 
7 

26 

7 

23 
12 

46 

:  I 

37.3 
18.5 

WINDSOR 

*           •  • 

MAX 
MIN 

45 
31 

43 
30 

44 

29 

42 
14 

16 
-  2 

31 
8 

40 
26 

44 
28 

52 
38 

49 
31 

45 
26 

51 
28 

50 
19 

20 
0 

0 

-10 

15 
-13 

39 
14 

48 
34 

46 
28 

50 
33 

37 
30 

50 
36 

41 
33 

63 
34 

43 
6 

25 
11 

23 
13 

21 
4 

25 

0 

21 
9 

40 

7 

37.4 
18.7 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

44 
27 

47 
33 

49 
28 

45 

22 

34 

50 
20 

48 
24 

52 
42 

50 
41 

51 
30 

59 

28 

58 
23 

25 
12 

13 
-  2 

21 
-  6 

39 
16 

51 
38 

55 
36 

56 

47 

48 

33 

37 
40 

53 
40 

69 
42 

50 
14 

39 
16 

58 

22 

32 
13 

23 
14 

29 
15 

40 
14 

44.2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

45 

30 

46 
32 

47 
25 

42 

26 

35 

46 
24 

46 

26 

53 
42 

55 
26 

50 
26 

56 
23 

54 

21 

26 
7 

17 
0 

11 
.  7 

45 
11 

53 
34 

52 
26 

52 
<*2 

42 
34 

50 
36 

53 
38 

71 
43 

49 
9 

30 
12 

29 
13 

29 

28 
13 

32 
22 

46 
6 

42.6 

CAHOKIA 

MAX 

46 
25 

52 
29 

47 
2  3 

41 

12 

14 
-  2 

21 

38 
20 

48 
23 

55 
41 

54 
25 

56 
25 

51 
26 

60 
22 

28 
9 

20 
-  5 

15 

33 

50 
33 

58 

30 

52 
36 

56 
31 

49 
30 

48 

30 

54 
31 

71 
10 

23 
12 

30 
12 

26 

21 
9 

27 
U 

91 
13 

41.9 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

44 
33 

48 
36 

50 
34 

48 

17 

20 

34 
l7 

46 
28 

50 
30 

53 
46 

54 
46 

51 
36 

62 
36 

59 

24 

30 
1 1 

11 
1 

23 
0 

43 
22 

52 
41 

56 
45 

63 
44 

50 
36 

59 
45 

60 
43 

71 
36 

36 

20 

41 
22 

33 
27 

33 
20 

25 
21 

30 
20 

42 
23 

44.4 

CARBUNDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

3 1 

36 

24 

10 

19 

1 2 

47 
26 

49 
31 

54 
45 

53 
35 

52 
26 

59 
31 

58 

24 

27 

10 

10 
-  4 

21 
-  5 

41 
18 

51 
38 

60 
34 

61 
47 

54 

33 

41 

52 
36 

69 
35 

51 
15 

38 
15 

36 
2? 

31 
14 

26 
15 

31 
15 

41 
13 

43.6 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

48 
39 

44 

29 

44 

30 

43 
18 

22 

16 

32 
16 

44 
26 

48 

32 

54 
31 

48 
29 

46 

26 

56 
25 

29 
8 

11 
6 

6 

-  8 

22 
-  3 

43 
21 

49 

30 

51 

30 

56 
31 

49 

31 

51 
36 

50 
36 

70 
10 

29 
10 

29 
16 

29 

17 
9 

22 
12 

26 
11 

n.i 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

49 

27 

50 
30 

48 
30 

45 
14 

24 
1 

35 

50 

20 

48 

22 

58 
41 

55 
40 

51 
28 

59 

30 

50 
24 

27 
11 

14 
.  3 

21 
-  6 

39 
17 

50 
38 

60 
33 

59 
46 

55 
33 

53 
39 

55 
39 

66 
41 

51 
14 

43 
15 

32 

22 

33 
19 

33 
12 

30 
10 

40 
13 

Du  QUOIN  1  NNW 

MAX 

44 
26 

47 
27 

1 3 

19 

34 

48 
24 

48 
26 

52 
42 

51 
33 

51 
27 

58 
28 

19 

6 

20 
-  6 

21 
-  6 

39 
16 

49 
36 

56 
29 

60 
46 

46 

32 

53 
31 

53 
36 

68 
40 

50 
12 

34 
15 

30 
19 

26 

10 

25 

10 

31 
12 

49 
19 

ill 

HAKANDA   1  NW 

MAX 
MIN 

45 
31 

49 

32 

50 
33 

46 
13 

23 
-  1 

34 

1 1 

50 
26 

49 
31 

52 
42 

51 
40 

51 
26 

60 
32 

57 
23 

23 

10 

11 
-  3 

21 
.  7 

39 
16 

50 
38 

59 

33 

56 
46 

55 
33 

57 
39 

69 
40 

55 
13 

39 
13 

32 
13 

23 
14 

23 
14 

30 
14 

19 

MARION  A  NNE 

MAX 

47 
28 

46 
33 

53 
30 

46 
1 5 

18 

32 

45 
25 

49 

24 

54 
43 

53 
38 

51 
28 

60 
26 

58 

23 

23 
10 

12 
-  3 

21 
-  6 

40 
16 

50 
33 

60 
35 

59 
44 

55 
33 

39 
41 

54 
38 

70 

38 

55 

14 

37 
11 

12 
22 

31 
14 

23 
15 

26 

11 

40 

10 

4»!» 

NASHVILLE   A  NE 

MAX 

min 

42 
29 

45 
29 

46 

30 

44 
12 

15 
-  1 

32 
8 

43 
25 

46 
29 

52 
41 

52 
31 

46 

29 

55 
30 

52 
21 

25 
6 

6 

-  6 

19 
-  8 

39 

11 

31 

52 
31 

55 

39 

4  1 
30 

52 
37 

5 1 
37 

i> q 
36 

10 

3 1 
13 

2  9 
16 

29 

2 1 
10 

17 

16 

SPARTA 

MAX 

Mm 

45 
32 

46 
29 

47 
30 

44 
13 

19 

0 

36 
9 

42 

23 

48 

32 

56 
43 

51 

30 

51 
26 

57 
26 

55 
22 

25 
10 

10 
-  3 

21 
-  5 

41 
16 

49 

36 

55 
31 

57 
42 

43 

31 

31 
33 

53 
37 

70 
38 

1 2 

33 
17 

91 
18 

30 
10 

24 
12 

32 
16 

47 
19 

iiii 

WATERLOO  1  WSM 

•          •  • 

MAX 

Mm 

41 
28 

48 

42 
3  0 

41 

12 

23 
-  2 

36 
6 

52 
29 

50 
29 

58 
44 

60 
32 

52 
27 

59 

29 

52 
23 

25 
8 

8 

.  5 

25 
_  5 

46 
18 

55 
36 

53 
30 

55 
40 

40 
30 

53 
33 

54 
37 

71 
40 

15 

10 

31 
13 

28 

16 

26 

25 
11 

33 
17 

49 

17 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

Mm 

41 
29 

45 

32 

48 
26 

44 
18 

16 

0 

31 
7 

45 
26 

47 
25 

50 
40 

56 
40 

50 
30 

58 

27 

57 
22 

24 
9 

10 
-  3 

17 
-11 

46 

16 

30 
37 

36 

33 

56 
44 

60 
34 

58 

40 

31 
37 

68 
41 

57 
12 

34 
18 

35 
:  * 

30 

13 

24 
9 

29 
15 

4  1 
12 

43.2 
22.3 

BRODKPORT  OAH  52 

MAX 

Mm 

46 
28 

48 

34 

53 

30 

49 
18 

22 
6 

34 
14 

49 
28 

50 
25 

52 
44 

55 
46 

49 
34 

62 
32 

58 

26 

32 
13 

18 

0 

23 

43 
19 

53 
39 

33 
41 

60 
51 

35 
38 

62 
44 

62 
43 

72 
47 

60 
18 

43 
18 

35 
23 

34 
16 

25 
16 

30 
16 

41 

19 

46.1 
27.7 

Sm  R*l*f«m4T4>  N  ■>•■  r -  in-,  Si* Hon  in  u. 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

PIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

45 

48 

54 

50 

22 

32 

49 
22 

46 
30 

50 
44 

51 
44 

52 
31 

60 
30 

60 
25 

29 

12 

19 
-  6 

24 
-10 

40 
22 

50 
37 

52 
41 

59 

49 

58 
35 

62 
43 

57 
42 

68 

42 

68 
15 

43 

16 

39 

23 

32 
15 

22 
17 

26 

12 

40 
14 

45.5 

25.0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 
MIN 

44 
27 

44 
30 

46 

44 
1 5 

15 

31 

44 
25 

48 

51 
42 

50 
4  1 

48 
27 

58 

31 

55 
22 

22 
6 

e 

-  6 

17 
-12 

40 
16 

51 
36 

57 
34 

63 
46 

47 
34 

58 
40 

50 
37 

68 
42 

56 
13 

34 
14 

29 
21 

29 
14 

24 
9 

26 
11 

41 
17 

41.9 
22.3 

HARRISBLlRG 

MAX 

Mm 

47 
26 

47 
34 

53 

48 
16 

18 

35 

46 

27 

51 
2  5 

53 
44 

53 
4 1 

51 
30 

62 
28 

58 
25 

27 
1 1 

13 
-  1 

21 
-  5 

42 
18 

53 
39 

59 
35 

60 
48 

54 
35 

63 
43 

57 
39 

71 
39 

51 
15 

37 
17 

32 
24 

32 
16 

24 
17 

28 
13 

41 
12 

44.7 
24.1 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

43 
26 

47 

3 1 

49 

43 

20 

34 

47 

48 

52 

51 
35 

52 
28 

56 
2? 

55 
24 

24 
1 1 

11 
-  4 

20 
-  8 

42 
15 

50 
39 

58 

33 

61 
48 

48 
34 

60 
41 

51 
37 

69 
43 

51 
12 

34 
12 

30 
22 

30 
16 

22 
13 

29 
13 

43 

12 

43.0 
22.5 

MT  C ARMEL  1  NNW 

MAX 
MIN 

41 

45 

46 

42 
17 

19 

30 

45 
25 

46 
24 

49 
39 

47 
37 

49 
2' 

57 
26 

53 
21 

23 
6 

9 

-  6 

16 
-11 

43 
14 

50 
34 

55 
33 

61 
44 

46 
34 

59 
43 

48 
36 

69 
41 

55 
10 

34 
14 

29 
20 

29 

14 

24 
6 

27 
14 

39 

9 

41.5 
21.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

43 
29 

45 
25 

46 
27 

45 
14 

18 
0 

33 
8 

45 
24 

49 

24 

51 
37 

49 
35 

50 
28 

58 
27 

56 

22 

25 
9 

9 

-  5 

18 
-  9 

41 
18 

49 

37 

55 
38 

57 
46 

46 
32 

56 
39 

52 
38 

69 
40 

49 

12 

34 
14 

29 
19 

31 
13 

24 
11 

29 
16 

42.0 
22.4 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

46 
27 

47 
33 

54 
28 

51 

18 

23 
6 

34 

10 

46 
24 

51 
25 

51 
43 

54 

43 

48 

33 

61 
27 

58 

24 

29 

12 

16 
-  1 

20 
-  6 

42 
18 

52 
37 

53 
■.  3 

60 
48 

59 
37 

64 
45 

62 
44 

72 
45 

60 
17 

43 
16 

33 
25 

33 
18 

24 
19 

28 
13 

38 

12 

45.6 
25.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

72 

DATE 

24 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

-  24 

DATE 

16 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BR00KP0RT  DAM  52 

3.29 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOUNT  OLIVE  1  E 

.37 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
BROOK  PORT  0AM  52 

1.85 

DATE 

28 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
STREATOR  2  ENE 

15.4 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
ILLINOIS  CITY  0AM  16  // 

9 

DATE 

31* 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

1.2 

c 

• 
o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

0- 

1.99 

2.00 

and  over 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste; 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

-* 

6 

o> 

6 
«■> 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSO 

38 

SW 

24 

3 

4 

5 

C 

1 

C 

13 

CHICAGD  □  HARE  WSO 

25 

7.9 

14.3 

45+* 

27 

25 

72 

72 

64 

69 

10 

8 

4 

G 

0 

0 

22 

CHICAGO  WSO 

24 

6.6 

13.9 

40 

SW 

24 

67 

68 

61 

64 

7 

7 

4 

C 

0 

c 

18 

MOLINE  WSO 

26 

5.0 

12.0 

44 

NW 

24 

66 

65 

60 

63 

8 

6 

3 

C 

0 

0 

n 

PEORIA  WSO 

25 

3.2 

11.2 

37 

W 

24 

75 

76 

67 

69 

7 

7 

3 

C 

0 

0 

17 

ROCKFORD  WSO 

27 

5.2 

12.9 

40++ 

27 

24 

72 

72 

64 

6"; 

10 

5 

3 

0 

c 

Q 

18 

SPRINGFIELD  WSO 

24 

3.4 

13.9 

45 

W 

24 

75 

77 

68 

72 

5 

3 

5 

0 

0 

c 

13 

—  J? 

t_  I/) 
d)  O 


u  O 

<D    0)  *■ 

01  >  a 
o  P 


<t> 


hL  6.5 
6.4 
6.4 
6.3 
6.1 
6.5 
56!  5.5 


55 
54 
52 


See  Reference  Notes  Following  SUUon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  H72 


Day  ol  month 


3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

ia 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

IS 

26 

27 

29 

29 

30 

.5 

T 

T 

.5 

T 

2.4 

T 

3.9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

2 

1 

4 

4 

T 

.5 

7 

T 

2.0 

T 

1 

2 

a 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 

1.0 

.3 

2.0 

3.5 

3.0 

1 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

2 

2 

2 

t 

7 

4 

4 

3 

2 

2 

9 

4 

1.1 

.4 

T 

.a 

.a 

T 

7 

7 

5.2 

.1 

3.1 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

7 

2 

9 

4 

4 

4 

7 

7 

.4 

.4 

.4 

.4 

■  4 

.6 

.6 

.3 

.5 

T 

3.9 

1.0 

2.0 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

4 

4 

.1 

T 

.1 

T 

T 

T 

7 

.2 

7 

7 

i.a 

7 

2.4 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

T 

T 

.5 

T 

7 

2.8 

1.9 

7 

3.0 

1 

1 

1 

f  i 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

,4 

,3 

1.1 

4  #  3 

X 

1 . 3 

3.7 

I 

1 

1 

1 

T 

T 

1 

T 

4 

4 

4 

4 

3 

1 

1 

7 

7 

1 

7 

7 

7 

4 

4 

3 

3 

1.2 

,4> 

.6 

2.4 

x 

T 

X 

7 

( g 

X 

1.6 

w  I 

1 

2 

2 

2 

T 

T 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

7 

7 

i»l 

7 

7 

2 

2 

2 

.1 

.2 

.2 

■ 

.2 

.2 

•  2 

.2 

.2 

.2 

.2 

1.2 

l.<> 

1.1 

T 

3.8 

T 

7 

7 

7 

1.2 

7 

2.2 

.3 

T 

1 

3 

2 

1 

T 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

7 

7 

T 

1 

1 

3 

2 

1 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

1.0 

.5 

1.0 

.8 

7 

7 

7 

.3 

X 

1.0 

2.5 

1 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1 

7 

T 

7 

3 

3 

3 

3 

.5 

1.3 

.5 

3.2 

4.0 

2.4 

2 

1 

] 

1 

1 

. 

1 

1.9 

.5 

i.O 

1.0 

7 

4.0 

7 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

1.7 

T 

2.5 

7 

3.9 

3.9 

1 

1 

1 

1 

2 

* 

1 

2 

2 

5 

.2 

1.5 

T 

T 

3.0 

4.0 

7 

1 

1 

■  r 

3 

.8 

T 

.8 

2.8 

1.0 

1.9 

1.3 

1 

1 

1 

ei 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

1.0 

2.0 

2.0 

.5 

7 

4.0 

1 

3 

3 

2 

1 

T 

2 

3 

3 

3 

T 

7 

4 

4 

4 

1.0 

1.0 

T 

2.5 

3.0 

1 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

7 

3 

3 

3 

.a 

1.0 

.3 

T 

2.9 

7 

7 

1.3 

3.9 

.1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

i 

2 

; 

2 

2 

1 

1 

1 

7 

4 

3 

3 

#  3 

T 

1.0 

T 

T 

2.3 

.7 

7 

7 

7 

2.4 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

y 

y 

2 

2 

2 

.3 

.3 

1.5 

.7 

2.0 

7 

1.1 

2.0 

T 

T 

3.2 

T 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

7 

7 

T 

T 

1 

3 

7 

T 

T 

3 

3 

3 

2.0 

1.0 

2.0 

.7 

1.4 

1.7 

7 

3.9 

T 

T 

2 

2 

2 

T 

T 

2 

3 

3 

3 

3 

7 

7 

T 

1 

3 

7 

7 

3 

3 

3 

T 

.5 

2.5 

.8 

*.c 

1.0 

1.3 

3.0 

T 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

j 

1.6 

3.1 

3.9 

2 

2 

1 

T 

3 

2 

2 

2 

1 

4 

| 

3 

3 

2.0 

1.0 

1.9 

T 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1.1 

2.7 

T 

1.1 

3.0 

.2 

2 

3 

3 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

3 

3 

3 

.4 

.  4 

.  * 

.  3 

3 

3.5 

1.0 

1.0 

* 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

7 

1 

1 

1 

1 

1.3 

T 

7 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

7 

7 

7 

T 

•  *  • 

N0R7HWEST  01 

DIXON 

FRFEP0RT 

GALVA 

H0LINE  WS0  A» 

"QURISON 
ROCKFORO  wSO  AP 

•  *  • 

N0R7HEAJ7  02 

AN7I0CH   2  NW 

aurora  college 
chicago  g 1  hare  mso  ap 

Chicago  midway  kso  ap 

DE  KALB 
U77AWA 
PARK  F0RES7 

•  *  • 

WES7  03 

LA  HARPE 
MQNM0U7H 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

•  •  • 

CEN7RAL  04 

BL0OKING70N  NORMAL 

DECATUR 

LINCOLN 
PEORIA  wSO  AP 

•  •  • 

EAS7  05 

HU0PES70N 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CI7Y  3  SE 
P0N7IAC 
URBAN* 

•  ■  | 

KES7   SQU7HWFS7  06 

CARLINVILLE 
SPPINGFIELO  wSO  AP 

WHI7E  HALL   1  E 

•  •  » 

EAS7  S0UTHEAS7  0; 

NEWTON  2  NE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W7R  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W7R  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W7R  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W7R  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W7R  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W7R  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


Sh  Reloronc*  Noln  Following  Stallon  lnd« 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1972 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3*0 

3 

3 

1 

1 

T 

s 

4 

4 

A 

2 

2 

'  3 

3 

3 

3 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 

1.3 
T 

1 

1 

1 

1.0 

T 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

.1 
1 

1 

1 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

2.0 

2 

2 

2.7 
3 

3 

3 

3 

T 

2.0 

2 

2 

2 

2 

1 

•      •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.: 

l 

.2 

T 

1.0 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

BELLEVILLE  SO  ILL  univ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

i 

1 

T 

T 
T 

T 

2.0 

1 

1 

1 

T 

T 

CAIRO  WSO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

i 

T 

T 

T 

2.0 

T 

2 

T 

ti  -  2 

2 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

*       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALB  I  ON 

SNOWFALL 

SN  ON  gnc 

1.0 

.5 

- 

.2 

T 

GOLCONDA  0AM  5 1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

1 

T 

T 
T 

HARR I S  BURG 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

3.0 

3 

T 

3 

2 

1 

T 

1.0 
T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


-C 

01 

Day  of  month 

• 

0" 

Station 

<D 

Q 

(IN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

MAX 

39 

36 

38 

40 

38 

36 

34 

34 

34 

36 

38 

37 

37 

37 

36 

33 

31 

31 

31 

31 

32 

34 

37 

37 

39 

35 

33 

32 

32 

32 

32 

35.0 

MIN 

37 

37 

38 

38 

3t> 

34 

34 

34 

34 

34 

36 

36 

35 

36 

33 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

32 

34 

37 

35 

33 

32 

32 

32 

32 

30 

33.7 

8 

MAX 

40 

AO 

40 

40 

40 

37 

36 

36 

36 

37 

38 

38 

38 

38 

37 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

36 

38 

38 

39 

37 

35 

34 

34 

33 

33 

36.5 

MIN 

39 

39 

40 

40 

37 

36 

36 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

37 

35 

34 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

36 

38 

37 

35 

34 

34 

33 

33 

32 

35.6 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 


ct  ft  TION 
Dim  lun 

INDEX  NO. 

POIINTY 

_  '  ■'  U  11  1  I 

LATITUDE 

Z 

o 
c 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBbt.n  V  t.H 

TEMP 

a 

SPEC  LAI 

AlB I JN 

EDMARDS 

36  2) 

BO  03 

4*0. 

4* 

ILL,   STATE  POLICE  RAOIC 

007J 

*l  13 

*0  43 

|f 

GENE  L  BURGESS 

ALIUS  -*TEi,0»"i 

Mil 

MARRCN 

41  03 

90  94 

6*4 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAN  26 

Bill 

MADISON 

30  33 

*0  11 

*32 

*4 

79 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA    1  f 

0111 

uft 

UNION 

37  2B 

09  14 

641 

|| 

J.  ION  MART L INC 

ANT 1 OC H  2  NM 

LAKE 

42  30 

732 

THOMAS  G.  ROBINSON,  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAI 

DUPAGE 

41  42 

|T  )4 

74ft 

ARGONNC  NATIONAL  L A| 

ashlEy 

WASHINGTON 

1*  20 

370 

JANES  M.  HILLSFAUGH 

AUGUSTA 

HANCOCK 

AO  14 

*0  96 

ftBO 

EDMARO  L.  SCHUTTE 

AURORA         .'  ;i 

01X1 

it 

KANE 

41  43 

BB  20 

744 

TP 

71 

AURORA  COL  PHYSICS  DEFT 

AVON  5  NE 

FULTON 

690 

T| 

JANE)  R  MITCHELL 

BARRINCTON  I  SI 

02 

42  0* 

10  07 

If 

|| 

Raymond  c  shaver 

IARRT 

OB 

PIKE 

*4Q 

71 

GEORGE  E.  GRIOCR 

BEARDSTOWN 

04*2 

OB 

CASS 

40  01 

90  26 

TJ 

THOMAS  E.  FHCLFS 

BELLEVILLE  SO  ILL  univ 

0S1C 

■  8 

ST  CLAIR 

)l  30 

•  9  91 

490 

»  P 

*• 

GCORCC  KAFUSTA 

BE  L V 1  OlRl  1  C 

Oia  i 

02 

BOONE 

42  13 

■  0  90 

■  13 

LEON  R  HOS) 

BENTlET  1  E 

03 

HANCOCK 

40  20 

630 

If 

HOWARD  W.  COFFNAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

01 

FRANKLIN 

9B  02 

4*3 

NORMAN  0.  MEL VIN 

BLOONInGTOn  WATERWORKS 

07*1 

04 

MCLEAN 

40  90 

779 

71 

BLOONlNGTQN  MATCRMORK) 

BLOONINGTON  NDRNAL 

07*8 

-•• 

MCLEAN 

60  31 

703 

»  p 

4F 

IU  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

07BI 

OA 

SCOTT 

)9  49 

90  92 

940 

Of 

VERNON  A.  NQRTRUP 

BROOKPQKT  DAN  32 

0*01 

11 

17  OB 

IB  9* 

b» 

** 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMOKlA 

11*0 

ST.  CLAIR 

400 

If 

CANOKIA  TREATMENT  FIT. 

CAIRO  HSO  CI  ■ 

HOB 

-8 

ALEXANDER 

37  00 

09  10 

214 

..  D 

Nil 

;  hj 

NATL  WEATHCR  SERVICE 

CANTON  t  cs« 

1250 

FULTON 

40  33 

to  01 

620 

ftp 

RADIO  STATION  MIVS 

CARBONOAL'    SCMACE  PL 

1209 

JACKSON 

97  4* 

19  12 

900 

ftp 

n 

HOMER  JOHNSON 

CARL  I NV ILLE 

1  ?  i(? 

MACOUPIN 

3*  17 

B9  32 

623 

*.o 

JACK  A.  CAMPBELL 

CAALINVILIE  NO.  2 

1214 

!  a 

MACOU*|N 

3*  17 

B9  3) 

621 

MILL  I AN  Ji  FRANCER 

CARlVLE  RESERVOIR 

12*0 

;8 

CLINTON 

30  30 

B9  20 

901 

1 1 

1* 

i 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

C  ARM  I    A  NV 

12** 

9 

WHITE 

30  10 

BB  12 

990 

HUBERT  OOHLtOER 

CENTRAL  I A   2  SM 

CLINTON 

)6  30 

4*3 

7A 

CITY  OF  CENTRAL!* 

CHANNAHON  DRESDEN  1SL 

1*21 

I 

GRUNDY 

41  24 

II  17 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

COLES 

710 

TJ 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1*79 

:  - 

MCLEAN 

40  44 

■  I  44 

710 

U 

Of 

JOSEPH  M.  SDHHER 

CHESTER 

1**1 

a 

RANDOLPH 

37  3* 

19  90 

460 

71 

ROOERT  M .  CARRIS 

CHICAGO  CALUNET  TR  MRS 

1922 

COOK 

41  40 

■  7  96 

3*9 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  NAVFA  FnP  STA 

19*3 

COOK 

«t  9B 

67  49 

647 

CITY  ENGR  MATER  J    •  .  1 

CHICAGO  0' HARE  HSO  AF  R 

19*1 

COOK 

41  9* 

BT  94 

690 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSE  L  AND  FnFG 

COOK 

B7  )a 

ft99 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  FuHF 

199? 

01 

COOK 

41  4* 

17  41 

640 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OF' 

coax 

41  9* 

630 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

19*4 

03 

*1  *9 

■  7  13 

CHGO  SFR I NGF I  ELD  FNFG 

i . 

COOK 

630 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1972 

03 

COOK 

*1  47 

17  9ft 

394 

- :  j 

Flit 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  NIOMAV  HSO  AF  R 

COOK 

41  47 

•7  49 

007 

NIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHJUICOTHE 

PEORIA 

310 

TA 

DON  H a  CONNOR 

CISNC  2  ESE 

WAYNE 

38  31 

•  I  24 

434 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON  1  SSH 

174] 

OE  WITT 

40  00 

BO  5* 

6*3 

R.   E.  FITRAT 

COBOEN  2  S 

1773 

UNION 

97  30 

B*  13 

940 

5f 

If 

R.  G.  ANDERSON 

COUlTERVILLE  1  SSH 

RANDOLPH 

91  11 

•9  3ft 

910 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

WILL 

41  27 

664 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

21*0 

OS 

VERMILION 

40  00 

•7  19 

390 

5F 

9f 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
JANUARY  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
dayl [g&TsavInS   time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry   in  time  of  observation  column   In  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent   of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes   the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payahle  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center ,  Ashevi lie ,   North  Carolina     28801 . 


Director,  National  Climatic  Cent 
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.01 

T 

.35 

1.77 

.80 

1.54 

« 

76 

'  1 

.46 

■  T 

T 

.51 

.06 

.48 

!sB 

!l5 

.45 

1.00 

.20 

.32 

.62 

.75 

.35 

T 

.30 

.99 

.15 

* 

*  - 

* 

.07 

* 

.57 

.21 

.29 

.42 

.39 

.25 

T 

•  35 

•  12 

.  10 

.27 

T 

.28 

.05 

.76 

.18 

•  01 

■ 3* 

*  ^ 

*  !S 

•  3| 

•  02 

*  20 

'la 

■JJ 

T 

'\t\ 

.54 

1.65 

.50 

.05 

.57 

•  15 

.72 

.01 

.07 

.22 

2.40 

.78 

.69 

T 

.46 

1.35 

.24 

.92 

1.10 

.30 

T 

.47 

.88 

.23 

T 

.01 

.75 

.15 

.48 

.53 

.10 

.15 

.34 

.50 

2.9' 

.55 

T 

.OB 

.99 

.81 

.86 

T 

.40 

.14 

.14 

.28 

CARLINVILLE 

E0H4R0SVILLE 

GFUFTON 

GREENVILLE  1  E 
GRICGSVlLLE 

HARDIN 

HI  LLSRORG  2  SSW 
JACKSONVILLE 
J6RSEYVILLE 
ME  DORA 


MOUNT  OLIVE    1  E 
pana 

PLEASANT  WILL 
SPRINGFIELD  HSO  AP 
SPRINGFIELD  4  SE 


SW 


TAYLORVILLE 
VlROEN   1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL  1 


EAST   SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREEN JP 

HUTSONV I LLE   POWER  PL 

L  AWRENCEVI LLE 
MARSHALL    1  E 
MATTDON 
MOWEAOUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSMO 

TUSCOLA 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST  08 
ANNA   1  E 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 
CAHDKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONDALE    SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  5 

OU  OUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA    1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE   DU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPQRT   DAM  52 

C  ARM  I    6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELO  RAOIQ  WFIW 
GOLCUNDA   PAM  51 
HARR I  SBURG 

HARR  I SBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSRORO  2  E 

MT  CARMEL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


.70 
.69 
.60 
.63 


1.52 
1.20 
1.01 


1.65 
1.10 
1.40 


1.24 
1.68 
2.  18 
2.58 
2.82 

2.8 
2.36 
2.93 
1.62 
1.31 

1.47 
1.64 
1.00 


T  .07 
.07  T 
.03  .03 


.07 
.05 


.01      .03  T 


.01  .16 
.02 
.02  T 


2.17 
2.07 
4.70 


is  lotlowing  Stslio 
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DAILY  TEMPERATURES 


northwest  0 
alEOO 
DIXON 
FREEPORT 
FULTUN  DAM  13 
GALVA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

KEHANEE 

MOlINE  WSO  AP 

HORR I  SDN 

MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 

ROCHELLE  6  Nw 

rockford  wso  ap 

Stockton 

tiskilwa 

WALNUT 

•  •  * 

northeast  0; 
antioch  2  nw 
aurora  college 
harrington  1  se 
chicago  grant  park 
chicago  0  <  hare  wso  ap 
chicago  university 
Chicago  mioway  wso  ap 

OE  KALB 

GEBHARO   WOODS    ST  PARK 

JOLIET 

MARENGO 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PERU  2  M 

WAUKEGAN  4  WSW 

WHEATQN  3  SE 


MAX 

Mm 


MAX 

MM 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1972 


Day  of  Month 


31     33  30 


30  31 
11  13 


28  36 
3  25 


28     32  30 


29     33  31 


31     33  30 


2'  32  33 
'     22  21 

31     33  30 


33     35  33 


29     33  31 


32     33  32 


32     35  32 


33     34  30 


20  20 
-  5 


21 
-  6 


25  35 
-  8  13 


30  31 
-  2  10 


21  19 
-10  -  2 


15 
-  7 


20 
-  8 


20  21 
-6-2 


26  36 
-   8  11 


20  25 
-  5 


10     26  29 


10 
-  3 


10 
-  4 


17 
-  6 


21  25 
-2  8 


17  22 
-  8  5 


10  11 
•11  -  6 

14  11 
•13  -  8 

11  13 

■  8-5 

16  3 
•8-6 

9  10 

•  t  1 

14  11 
•11  -  7 

10  12 

•  7-4 

6  10 
•7-2 

10  14 
■11   -  9 

10  12 
•15   -  8 

IB  4 
•10  -10 

9  11 
•IB  -14 

5  11 

■  16  -  7 

5  9 
•12  -  4 

12  17 
•10  -  9 

9  13 
•14   -  6 


17  8  12 
■12  -12  -12 


12     15  22 


13  16 
■  2  1 


10  11 
•11  -10 


12  15 
12  -12 


7  11 
■14  -  6 


10  18 
6-5 


9  14 

■13  -  7 


10  15 
■12  -12 


29  39 
17  22 


30  43 
12  22 


27  36 
5  23 


28  36 
»  23 


20  32 
14  20 


30  37 
18  21 


32  44 
17  28 


30  33 
16  23 


29  40 
16  22 


30  37 
3  22 


21     28  40 


30 
17  23 


22     32  43 


19     37  44 


32  41 
19  31 


35  47 
16  32 


33  41 
IB  29 


22  32 
7  B 


38  45 
24  23 


35  45 
26  21 


35  39 

27  22 


35  41 
23  19 


42  31 
24  23 


34  42 
20  23 


33  43 
23  21 


33  40 
24  19 


34  42 
24  21 


34  43  34 
24      24  17 


37  45 
30  28 


3B  40 
28  22 


36  45 
29  26 


40  47 
30  26 


47 

i  1 


33 
29 


42      44  41 


39  33 
33  18 


38  35 
30  19 


38  24 

22  16 


39  35 
31  13 


39  33 
32  18 


38  24 
24  16 


37 
27 


38  24 
23  16 


33  35 
12  20 


37  33 
20  19 


37  23 
23  20 


37  26 
26  17 


40  34 
34  19 


49  31 
31  22 


44  29 
29  20 


48  30 

30  20 


47  31 
31  22 


38  35 
31  19 


41  33 
32  20 


46  37 

33  20 


40  34 
26  19 


39  31 
31  21 


39  34 
33  21 


35  44 
11  22 


44  34 

32  20 


28  37 
9  13 


29  33 
B  B 


29  33 


28     36  39 


33  35 
14  10 


29  32 
8  3 


26  31 
9  3 


22    23    24    25    28    27    28    29    30  31 


34  42 
10  24 


27  35 
17  18 


28  36 
15  16 


28  35 
16  13 


27  31 
11  8 


29  34 

13  11 


28  36 
14  12 


28  33 

10  4 


31  37 
13  13 


28  34 
13  11 


28  36 

10  11 


26      37  J4 


32  34 
14  26 


36 
26 


33  34 

6  21 


33  33 
23  19 


35  35 
14  20 


38  35 
28  20 


34 
25 


30  34  48 
22     10  26 


30     32  43 


30  43 
19  26 


33  46 
13  15 


30  43 
5  13 


28     27  40 


30 
10 


60  66 
30  34 


52  61 
29  32 


4B  52 
29  32 


56  67 
29  34 


57  67 
27  31 


60  68 

32  37 


49  57 
27  32 


39  48 
25  29 


51  62 
31  34 


62 
36 


63 
36 


53  65 
32  38 


49  59 
29  34 


55  66 
24  34 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued     FEbRUARY  1972 


Day  ol  Month 

0 

Ol 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

MS 

•          •  « 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

32 

33 

27 

9 

40 

37 

9 

12 

16 

20 

31 

45 

35 

44 

34 

36 

40 

26 

31 

38 

44 

29 

36 

31 

32 

34 

49 

62 

70 

33.9 

MIN 

16 

27 

1 

_  5 

_  5 

_  i 

-  B 

3 

-  5 

13 

16 

29 

24 

24 

14 

11 

25 

16 

19 

1  5 

14 

6 

26 

20 

23 

12 

29 

32 

36 

14,9 

GOLDEN    1  Nw 

MAX 

34 

35 

31 

14 

39 

39 

15 

14 

17 

22 

33 

39 

34 

50 

39 

42 

43 

40 

35 

45 

53 

33 

36 

36 

32 

38 

54 

66 

76 

37.4 

MiN 

15 

29 

5 

3 

0 

14 

-  3 

8 

-  6 

12 

13 

29 

23 

25 

22 

18 

36 

29 

15 

20 

33 

12 

26 

24 

27 

18 

30 

33 

36 

19.0 

LA   HARP E 

MAX 

32 

35 

30 

11 

39 

40 

13 

13 

16 

20 

30 

44 

36 

49 

36 

39 

40 

33 

34 

42 

46 

28 

36 

33 

33 

35 

52 

66 

74 

35.8 

MIN 

13 

26 

3 

.  3 

-  5 

H 

-  8 

5 

-  6 

11 

17 

25 

24 

24 

12 

11 

31 

15 

12 

17 

26 

8 

24 

20 

24 

15 

26 

30 

36 

15.3 

MONMOUTH 

MAX 

33 

34 

30 

11 

30 

38 

14 

12 

15 

20 

30 

45 

37 

48 

37 

37 

41 

32 

33 

38 

44 

30 

36 

35 

31 

35 

50 

63 

70 

34.8 

MIN 

10 

30 

5 

.  4 

-  7 

14 

-  e 

3 

-  8 

11 

17 

26 

25 

23 

17 

16 

32 

17 

10 

13 

30 

8 

25 

20 

23 

13 

25 

28 

33 

13.5 

ouinCy 

MAX 

31 

35 

31 

17 

42 

42 

17 

17 

21 

22 

3 1 

40 

39 

57 

37 

44 

40 

36 

40 

47 

55 

31 

42 

40 

33 

40 

57 

7  1 

80 

39. 1 

MIN 

3 

31 

5 

0 

6 

12 

-  2 

10 

0 

14 

19 

29 

24 

30 

22 

20 

36 

27 

17 

27 

28 

12 

27 

2* 

27 

18 

30 

40 

40 

19.9 

QUINCY  F A A  AIRPORT 

MAX 

34 

32 

21 

12 

40 

37 

13 

14 

16 

18 

3  1 

37 

33 

49 

33 

41 

43 

32 

36 

45 

53 

29 

40 

33 

31 

35 

54 

66 

76 

35,7 

MIN 

14 

21 

4 

-  1 

-  2 

5 

-  3 

9 

-  3 

13 

15 

31 

24 

29 

20 

19 

30 

21 

15 

21 

21 

12 

26 

24 

26 

17 

29 

34 

38 

17.6 

RUSHVIl'lE 

MAX 

31 

35 

28 

21 

35 

34 

20 

16 

17 

30 

36 

46 

41 

51 

33 

43 

38 

35 

35 

40 

53 

40 

41 

41 

33 

37 

54 

73 

78 

38.6 

*          *  * 

MIN 

H 

28 

6 

0 

-  3 

16 

-  5 

5 

0 

14 

12 

25 

20 

21 

20 

15 

26 

20 

15 

25 

30 

10 

30 

22 

30 

25 

26 

35 

42 

18.3 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  normal 

MAX 

35 

33 

32 

14 

35 

34 

18 

12 

17 

19 

36 

44 

39 

49 

49 

39 

42 

38 

32 

36 

50 

38 

35 

35 

34 

33 

47 

64 

70 

36.6 

MIN 

7 

27 

12 

-  3 

-  7 

18 

-  5 

0 

-  2 

11 

18 

33 

27 

25 

23 

16 

33 

21 

13 

15 

33 

12 

23 

22 

25 

16 

27 

29 

31 

17.3 

CHENOA 

MAX 

32 

32 

31 

8 

33 

37 

12 

14 

17 

19 

35 

41 

40 

47 

41 

39 

42 

34 

30 

38 

50 

34 

35 

35 

34 

34 

46 

62 

67 

35.1 

MIN 

7 

26 

7 

-  3 

-  6 

12 

-  6 

-  6 

9 

18 

31 

27 

23 

24 

1  3 

3 1 

16 

12 

11 

31 

12 

24 

20 

24 

15 

23 

29 

30 

15.6 

DECATUR 

MAX 

37 

36 

31 

14 

4  1 

34 

19 

18 

22 

24 

37 

45 

35 

57 

46 

44 

48 

37 

36 

42 

57 

36 

39 

39 

35 

39 

50 

68 

76 

39.4 

MIN 

18 

29 

6 

-  2 

-  1 

15 

-  2 

5 

6 

14 

17 

32 

27 

24 

27 

18 

32 

22 

12 

16 

32 

1  2 

25 

23 

25 

20 

22 

31 

35 

18.6 

farmer  city 

MAX 

33 

33 

33 

12 

36 

36 

16 

1  5 

23 

21 

38 

40 

37 

50 

44 

40 

45 

45 

34 

36 

54 

36 

35 

36 

38 

48 

63 

70 

37.5 

MIN 

10 

28 

11 

-  3 

-  7 

14 

-  4 

1 

0 

10 

18 

33 

29 

23 

25 

16 

32 

22 

13 

14 

13 

25 

23 

25 

19 

25 

31 

35 

17.2 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

34 

35 

33 

14 

39 

40 

20 

16 

21 

35 

42 

40 

52 

44 

43 

44 

39 

36 

41 

52 

35 

39 

39 

35 

37 

52 

66 

75 

39.3 

MIN 

14 

30 

10 

1 

-  4 

1  8 

-  2 

2 

15 

19 

31 

28 

24 

23 

17 

35 

22 

15 

17 

35 

12 

29 

24 

26 

19 

26 

31 

34 

19.7 

LALUI*   2  t 

MAX 

33 

33 

30 

13 

33 

37 

11 

14 

20 

18 

35 

45 

37 

48 

36 

39 

40 

33 

24 

38 

47 

33 

35 

35 

33 

34 

49 

59 

69 

34. B 

MIN 

1 

28 

5 

.  8 

-  5 

7 

-  8 

-  6 

-  6 

13 

15 

31 

23 

25 

20 

18 

33 

17 

11 

12 

34 

10 

24 

22 

21 

13 

25 

30 

30 

15.0 

LINCOLN 

MAX 

34 

35 

34 

13 

38 

37 

15 

15 

21 

20 

37 

42 

37 

52 

42 

41 

42 

35 

35 

41 

54 

36 

39 

36 

36 

36 

50 

65 

72 

37.6 

MIN 

17 

30 

9 

0 

-  t, 

1 1 

-  2 

5 

2 

14 

16 

32 

28 

22 

23 

18 

31 

22 

14 

18 

32 

13 

26 

24 

27 

19 

25 

32 

34 

18.6 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

33 

34 

33 

11 

38 

37 

15 

13 

17 

19 

36 

41 

36 

50 

39 

40 

41 

38 

34 

41 

52 

33 

38 

37 

35 

36 

50 

64 

72 

36.7 

MIN 

13 

30 

9 

-  1 

-  5 

15 

_  3 

5 

0 

13 

16 

3 1 

27 

2 1 

22 

14 

34 

20 

14 

15 

33 

13 

27 

24 

26 

1  8 

28 

3 1 

35 

18.1 

M I NONK    3  NE 

MAX 

32 

32 

30 

11 

31 

36 

15 

14 

17 

19 

33 

38 

37 

45 

43 

37 

39 

36 

29 

35 

47 

35 

34 

35 

31 

33 

46 

59 

67 

34.3 

MIN 

5 

26 

10 

-  6 

-  7 

13 

-  7 

-  5 

-  8 

9 

17 

31 

27 

25 

23 

12 

32 

18 

11 

13 

32 

8 

24 

21 

22 

14 

25 

30 

32 

15.4 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

32 

31 

27 

7 

35 

35 

8 

12 

16 

21 

32 

41 

34 

47 

33 

38 

40 

27 

33 

39 

49 

30 

34 

31 

33 

34 

49 

62 

70 

33.8 

MIN 

14 

25 

2 

-  7 

2 

-  7 

3 

-  5 

15 

20 

31 

24 

24 

17 

14 

27 

16 

12 

15 

17 

10 

26 

22 

23 

15 

26 

29 

34 

15.2 

PRINCEVlLLE   1  N 

MAX 

31 

30 

29 

7 

33 

36 

13 

11 

15 

20 

33 

40 

36 

42 

37 

37 

38 

35 

30 

37 

50 

33 

34 

35 

30 

33 

46 

60 

69 

33.9 

*          *  * 

MIN 

10 

28 

7 

-  3 

-  7 

13 

-  S 

0 

-  9 

12 

16 

30 

26 

25 

21 

11 

34 

18 

10 

13 

33 

10 

25 

21 

23 

15 

26 

30 

33 

16.0 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

37 

37 

35 

15 

35 

35 

24 

20 

23 

24 

44 

45 

40 

53 

51 

41 

51 

41 

31 

38 

54 

42 

37 

37 

39 

38 

46 

64 

71 

39.7 

MIN 

9 

30 

13 

1 

-  3 

22 

0 

0 

10 

1 1 

19 

26 

30 

27 

28 

15 

27 

23 

16 

13 

32 

18 

25 

25 

25 

22 

19 

27 

29 

18.7 

HOOPESTON 

MAX 

33 

35 

33 

12 

33 

3"> 

20 

17 

19 

21 

38 

41 

37 

51 

44 

38 

50 

38 

29 

35 

50 

37 

34 

35 

37 

34 

45 

60 

68 

36.3 

MIN 

7 

28 

12 

-  1 

-  2 

19 

_  3 

-  i 

3 

6 

19 

30 

29 

25 

27 

16 

30 

21 

14 

1  3 

31 

17 

24 

23 

25 

19 

24 

31 

33 

17.9 

KANKAKEE  3  Sw 

MAX 

32 

34 

32 

13 

25 

28 

15 

15 

24 

20 

34 

41 

37 

46 

42 

37 

46 

36 

29 

35 

48 

36 

35 

35 

34 

34 

44 

57 

65 

34.9 

MIN 

6 

25 

13 

-  2 

-  1 

15 

-  7 

-  4 

-  1 

13 

19 

29 

30 

26 

27 

16 

33 

21 

15 

12 

32 

18 

25 

21 

25 

15 

24 

31 

33 

17.6 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

32 

32 

32 

12 

35 

35 

16 

14 

22 

20 

34 

40 

37 

49 

41 

38 

46 

34 

30 

35 

52 

35 

35 

35 

34 

34 

45 

60 

66 

35.5 

MIN 

10 

26 

12 

-  4 

-  3 

16 

-  4 

-  2 

0 

12 

19 

32 

29 

26 

26 

16 

32 

2  1 

14 

14 

33 

15 

27 

22 

25 

17 

24 

25 

35 

17.8 

PONTIAC 

MAX 

31 

31 

30 

13 

33 

36 

19 

16 

21 

19 

35 

42 

36 

48 

44 

37 

41 

36 

33 

36 

50 

37 

34 

34 

34 

36 

47 

61 

66 

35.7 

MIN 

7 

26 

13 

-  2 

-  7 

19 

_  4 

-  i 

-  i 

13 

19 

3 1 

29 

25 

27 

14 

33 

20 

14 

14 

32 

1 4 

25 

22 

23 

17 

24 

29 

31 

17.4 

RANTIIUL 

MAX 

35 

35 

33 

18 

35 

35 

24 

16 

2  1 

21 

38 

42 

40 

53 

52 

40 

48 

39 

30 

37 

54 

42 

35 

36 

36 

35 

47 

63 

69 

38.2 

MIN 

9 

29 

16 

0 

-  2 

23 

-  3 

5 

3 

13 

20 

32 

30 

25 

28 

18 

32 

24 

19 

21 

23 

16 

25 

23 

26 

20 

28 

33 

36 

19.7 

URBANA 

MAX 

35 

35 

31 

12 

36 

35 

13 

19 

22 

23 

43 

42 

35 

55 

35 

41 

48 

32 

32 

39 

54 

36 

36 

32 

37 

37 

48 

63 

71 

37.2 

MIN 

13 

30 

5 

0 

-  1 

6 

-  1 

5 

10 

15 

20 

33 

29 

26 

23 

19 

31 

20 

16 

17 

26 

16 

26 

25 

27 

22 

27 

33 

39 

19.2 

WATSEKA   2  NW 

MAX 

33 

34 

32 

10 

32 

32 

20 

15 

24 

20 

36 

41 

37 

49 

40 

37 

48 

35 

26 

45 

50 

34 

35 

33 

36 

34 

43 

59 

67 

35.8 

•            *  * 

MIN 

5 

24 

10 

-  2 

-  4 

20 

-  4 

-  5 

2 

9 

19 

33 

31 

25 

25 

15 

30 

21 

16 

12 

34 

18 

21 

22 

25 

16 

22 

28 

28 

17.2 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

44 

42 

35 

20 

22 

48 

38 

21 

26 

26 

36 

47 

47 

35 

67 

38 

46 

48 

37 

43 

47 

59 

34 

43 

40 

35 

41 

56 

73 

41.2 

MIN 

17 

28 

15 

5 

4 

13 

3 

3 

12 

1 1 

14 

23 

31 

25 

27 

23 

23 

26 

19 

19 

23 

15 

15 

24 

25 

22 

22 

28 

39 

19.  1 

CARLINVILLF 

MAX 

39 

35 

34 

19 

45 

40 

21 

23 

23 

33 

48 

42 

39 

62 

49 

44 

45 

40 

39 

45 

62 

41 

41 

39 

33 

39 

57 

75 

78 

42.4 

MTN 

21 

30 

13 

2 

4 

20 

2 

12 

6 

14 

20 

35 

2B 

23 

30 

19 

33 

24 

17 

17 

37 

14 

26 

27 

24 

22 

23 

34 

36 

21.1 

GRIGGSVILLE 

MAX 

36 

34 

34 

15 

45 

42 

15 

19 

19 

19 

39 

43 

36 

55 

36 

44 

46 

36 

38 

47 

57 

30 

43 

39 

32 

39 

56 

70 

61 

39  •  5 

MIN 

17 

29 

6 

3 

15 

_  ^ 

1 1 

2 

\  2 

3 1 

27 

25 

24 

19 

34 

22 

16 

30 

28 

40 

19,7 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

39 

38 

35 

20 

45 

40 

21 

24 

27 

35 

49 

46 

39 

64 

55 

46 

47 

41 

39 

45 

62 

34 

41 

39 

34 

42 

ih 

75 

78 

43.3 

MIN 

25 

30 

14 

3 

7 

21 

2 

12 

12 

15 

23 

36 

28 

24 

30 

22 

31 

26 

17 

20 

30 

15 

22 

28 

25 

24 

27 

38 

45 

22.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

40 

35 

35 

16 

14 

42 

32 

16 

18 

19 

21 

40 

41 

33 

58 

34 

44 

44 

32 

37 

46 

57 

32 

41 

35 

33 

38 

56 

70 

36.5 

MIN 

14 

20 

12 

2 

-  1 

5 

0 

0 

1 

0 

16 

17 

31 

24 

29 

21 

22 

24 

16 

16 

18 

14 

14 

26 

25 

21 

21 

30 

33 

16.2 

-  18  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Dayol  Month 

• 
■ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JERSFYVILLE  2  SW 

MAX 
M1N 

46 

23 

38 
31 

33 
13 

20 

48 

45 

21 

23 
12 

23 
10 

32 
13 

46 
17 

44 
33 

38 
26 

68 
25 

62 
30 

43 
2  \ 

47 
33 

44 

25 

40 
14 

47 

2  l 

t4 
35 

52 
16 

43 
26 

43 
28 

36 
26 

40 

22 

59 
26 

75 
33 

60 
36 

44.9 
22.0 

pana 

MAX 

MIN 

i« 
24 

35 
31 

33 
12 

16 
3 

41 

38 
19 

19 
3 

22 
J  l 

22 
9 

33 
13 

46 

22 

43 
3t 

37 
29 

58 
25 

50 
28 

40 
2  fl 

47 

3 1 

37 
23 

36 
16 

43 
19 

59 
35 

37 
1 3 

41 
27 

38 
2  6 

34 
27 

36 

31 

70 

73 
38 

40.6 
22.2 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

MAX 

MIN 

33 
It 

33 
30 

30 
5 

14 

1 

40 

37 
10 

15 

1 

17 
9 

19 
3 

23 
16 

41 
16 

41 
33 

36 
26 

56 
26 

36 
25 

43 

21 

43 
33 

33 
22 

36 
It 

42 
19 

57 
24 

32 
15 

41 
29 

36 

26 

34 
23 

36 

22 

33 

30 

34 

74 
34 

36.0 
19.9 

SPRIHGFIElO  4  SE 

MAX 
MIN 

36 
16 

34 
21 

32 
12 

15 
1 

13 
0 

37 
10 

35 
0 

15 

2 

17 
4 

IS 
4 

22 
It 

41 
It 

40 

30 

32 
27 

54 
29 

33 
19 

41 

23 

42 
24 

30 
15 

36 
16 

40 
15 

56 
13 

32 
13 

44 
23 

32 
25 

38 

23 

36 
21 

5  4 
34 

66 
33 

33.3 
16.9 

VIRDEN  1  N 

MAX 
MIN 

36 
31 

39 

31 

33 

11 

19 
2 

43 

2 

38 
16 

11 

0 

23 
11 

23 
1 

2* 
13 

45 
12 

42 
33 

36 
26 

60 
26 

47 
27 

44 

22 

44 

33 

38 

23 

3t 
It 

40 
12 

58 

33 

44 

14 

40 

21 

40 
26 

34 
26 

38 
16 

54 

27 

70 
33 

75 
35 

40.6 

20.4 

HHITE  HALL   1  6 

•          *  • 

MAX 
MIN 

43 
2? 

38 
29 

35 
8 

11 
1 

46 

2 

45 
17 

21 
-  1 

24 
12 

23 
5 

27 
13 

42 
15 

42 
32 

39 

21 

62 
24 

53 
26 

42 
?  c 

46 
31 

43 
17 

39 

14 

46 
22 

t2 
33 

46 
14 

44 
25 

42 
26 

35 
19 

37 
2 1 

57 

23 

72 

79 
36 

42. e 

19.3 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

37 
23 

36 
31 

34 
12 

17 

39 

37 

2C 

21 
8 

23 
15 

30 
15 

45 

23 

43 
36 

40 
30 

56 
27 

52 
28 

41 

>  i 

50 
33 

36 
26 

33 
17 

39 
IB 

57 
34 

39 
16 

39 
27 

38 
26 

33 
27 

37 
24 

50 
28 

67 
38 

74 
41 

40.2 
22.7 

EFFINGHAM 

MAX 

MIN 

43 
26 

39 
32 

35 
15 

21 

42 

41 
25 

25 
5 

24 
5 

24 
12 

35 
12 

50 
17 

50 
35 

43 
30 

tl 
25 

54 
32 

45 
18 

50 
30 

40 
2t 

33 
12 

40 
13 

to 

30 

46 
16 

41 
26 

40 
20 

35 

25 

40 
25 

46 

23 

73 

3  5 

78 
43 

43.3 
21.6 

FLORA  5  Nw 

MAX 
MIN 

41 
26 

39 

32 

37 
IB 

27 

44 

39 
26 

28 

24 
14 

27 
16 

35 
15 

46 
23 

45 
33 

40 
30 

62 
23 

57 
31 

45 

1  8 

51 
29 

43 
30 

39 
19 

44 
16 

t4 
33 

53 
19 

41 
22 

41 
32 

34 

24 

42 
34 

55 

23 

74 

2 

79 
43 

44.7 
24.0 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

JP 

11 

38 

32 

37 
18 

18 

35 

36 
27 

28 

24 
6 

25 
13 

38 

12 

43 
20 

43 
31 

42 
3? 

35 
26 

55 
31 

41 
16 

50 
25 

42 
2t 

34 
12 

41 
15 

5t 
31 

54 

20 

37 
23 

37 
28 

35 

24 

40 
26 

45 

25 

67 

33 

73 
33 

41.7 
21.1 

MATTOON 

MAX 
MIN 

37 
19 

36 
31 

32 
6 

15 

39 

36 

17 

21 
8 

21 
12 

32 
14 

45 
20 

42 
33 

35 
28 

57 
25 

35 
24 

41 
21 

49 
30 

34 
21 

35 
It 

39 
17 

57 
26 

32 
16 

4" 

36 
27 

36 
27 

36 

23 

51 
24 

70 
35 

73 
35 

39.0 
20. 1 

MOWEAQUA 

MAX 
MIN 

37 
I  • 

35 

30 

33 
12 

15 

41 

37 

22 

19 
6 

22 
9 

28 
14 

48 

15 

45 

32 

40 
29 

58 

2  l 

54 
2t 

43 

20 

47 

32 

44 
24 

3t 
13 

42 
It 

56 

32 

44 
15 

39 
21 

39 
27 

35 
28 

36 

23 

50 
26 

70 
3  0 

76 
34 

41.2 

NEMTUN  2  NE 

MAX 
MIN 

40 
21 

40 
32 

37 
16 

16 

41 

36 
25 

26 

24 
8 

27 
14 

37 

20 

49 

22 

46 

32 

40 
31 

60 
26 

5t 

31 

46 
18 

53 
26 

39 
28 

37 
16 

43 

It 

to 

32 

44 
19 

41 

c  a 

39 
24 

3« 
28 

40 
24 

S3 
23 

73 
-  ( 

77 
37 

43.4 

OlNEY  2  S 

MAX 
MIN 

41 
24 

40 
32 

36 
19 

22 

42 

38 
22 

.'3 

26 
12 

28 
12 

37 
15 

49 
24 

44 
37 

37 
I  B 

60 
24 

53 
32 

45 
16 

51 
28 

41 
30 

38 
19 

43 
1? 

tl 
35 

53 
22 

40 

25 

40 
32 

36 
23 

42 
30 

53 
23 

71 
37 

78 
38 

43.7 
23.4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

40 
23 

40 
32 

36 
13 

20 

39 

37 
24 

24 

23 
10 

26 
15 

35 
13 

46 
25 

45 
33 

37 
31 

60 
27 

51 
27 

42 
2  1 

51 
27 

39 
2t 

34 
19 

42 
17 

to 

33 

36 
24 

3- 
J9 

38 
25 

36 
30 

41 
27 

52 
23 

71 
39 

77 
37 

42.0 
23.2 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

40 
14 

37 
30 

35 

12 

15 

2 

35 
2 

36 
22 

23 
2 

22 
5 

24 
12 

30 
10 

45 
17 

43 
29 

37 

3  0 

56 
26 

51 
27 

42 
18 

52 
30 

37 
25 

32 
11 

39 
13 

5t 
31 

39 
19 

37 
24 

37 
27 

39 

2* 

30 

24 

50 
24 

69 
3  5 

74 
34 

40.2 
20. 1 

Salem  wSmo 

MAX 
MIN 

41 
26 

38 

31 

35 
13 

23 

44 

37 
27 

27 

26 
11 

25 
15 

35 
15 

51 
24 

46 
35 

40 
28 

61 
19 

54 
30 

45 
21 

44 

31 

40 
28 

38 

19 

45 
19 

64 
35 

50 
19 

40 
26 

37 
29 

34 
23 

40 
26 

53 
24 

73 
39 

76 
44 

43.8 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

37 
IB 

35 
30 

34 
13 

17 
-  5 

38 
-  1 

37 
27 

27 
1 

20 
6 

22 
11 

25 
14 

43 
17 

42 
32 

4  3 
27 

56 
33 

47 
2t 

41 

20 

46 

31 

40 
22 

35 
15 

39 
19 

55 
31 

43 
17 

37 
25 

38 

30 

3  1 

2t 

37 
23 

49 
29 

65 

33 

71 
33 

39.9 
20.9 

VANDAL  I  A   F  A A  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
2! 

37 

32 

33 
10 

21 
6 

42 
9 

37 
13 

22 
7 

22 
14 

25 
14 

35 
15 

51 
23 

43 
34 

37 
26 

61 
26 

37 
25 

45 
24 

45 
29 

33 
24 

38 
16 

44 

20 

61 
26 

34 
18 

42 
30 

36 
28 

34 
27 

38 
25 

52 
25 

73 

"'5 

77 
38 

41.2 
22.3 

WINDSOR 

•          •  • 

MAX 
MIN 

38 

22 

38 

3 1 

35 
14 

16 
4 

41 

5 

37 

21 

21 
3 

23 
8 

24 
12 

33 
14 

47 

22 

42 
36 

38 
30 

56 
26 

52 
26 

42 
2  0 

46 

31 

40 
28 

35 
17 

41 
15 

56 

33 

43 
16 

40 
27 

39 
28 

36 
27 

38 
24 

51 
26 

70 
36 

75 

37 

41.4 
22.1 

SOUTHWEST  oe 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

40 
23 

38 

34 

28 
9 

41 
11 

41 
25 

26 
11 

34 
14 

32 
20 

41 
20 

54 
28 

56 
35 

4  9 

3  4 

63 
25 

55 
33 

50 
■  b 

50 
26 

46 
32 

43 
23 

50 
25 

64 
40 

58 

2 1 

49 
26 

53 
34 

33 

44 
29 

55 
26 

70 
35 

75 
42 

47.6 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

46 

40 

34 

25 
6 

45 
13 

43 
30 

30 
6 

26 

1  5 

28 
16 

39 
15 

53 
23 

51 
34 

42 
36 

65 
2  3 

61 
30 

48 

48 
29 

46 
28 

42 
2t 

47 
25 

67 

31 

56 
17 

41 
27 

41 
27 

38 
.  5 

42 
29 

56 

30 

77 
29 

60 
36 

46.9 

CAHOMA 

MAX 
MIN 

49 

42 

35 

23 
8 

36 
9 

43 
9 

43 
5 

24 

22 
15 

23 
16 

40 
I  5 

54 
35 

45 
33 

40 
24 

69 
32 

36 

50 
22 

49 

20 

3t 
19 

43 

22 

52 
31 

57 
18 

49 
19 

49 
19 

42 
» 

36 
26 

44 

20 

61 
40 

79 
37 

43.9 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

40 
3? 

41 
35 

37 
18 

29 

15 

44 

22 

42 
28 

28 

37 
20 

36 
27 

43 
26 

58 
32 

44 
36 

49 
35 

62 
34 

49 
38 

49 
33 

54 
35 

43 
34 

44 
27 

52 
30 

59 
40 

40 
26 

39 
35 

51 
38 

53 
36 

45 
34 

55 
33 

69 
44 

75 
53 

47.8 
31.7 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

45 
27 

40 
29 

39 

22 

29 
10 

44 
1 1 

42 
36 

39 

12 

34 
13 

30 
20 

42 
16 

56 
23 

42 
34 

-* 

3  5 

64 
26 

56 
32 

24 

52 

48 

30 

50 

51 

65 

46.0 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

46 

2  2 

40 
30 

37 
20 

23 
7 

23 
2 

44 
1 1 

<8 

7 

23 
7 

21 
17 

24 
15 

39 
It 

52 
24 

44 
!3 

41 
24 

62 

31 

41 
24 

46 

26 

47 
29 

3t 

20 

41 
21 

52 
19 

67 
19 

35 
19 

40 
26 

36 

34 
25 

39 
27 

55 
29 

76 
38 

41.6 
21.2 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

40 
24 

38 

35 
2  3 

28 
9 

35 
13 

42 
21 

36 

11 

35 
12 

33 

20 

44 

20 

55 
29 

51 
30 

45 
!  « 

63 
24 

59 
33 

51 
;  5 

52 
26 

47 
29 

43 
22 

50 
2t 

62 
40 

56 

22 

48 

26 

46 

34 

44 

3? 

30 
27 

55 
25 

69 
34 

79 
44 

48.2 
25.3 

OU  SUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

41 

36 

34 

24 

7 

45 
11 

38 
29 

27 

27 
18 

36 
1 5 

51 
24 

49 
35 

4" 
3  3 

69 
26 

58 
25 

47 
1 4 

48 
29 

46 
29 

43 
20 

49 

20 

21 

40 
26 

41 

31 

36 

27 

43 
26 

55 
26 

72 
40 

77 
43 

45.2 
25 . 0 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

Mm 

43 
a  g 

39 

38 

27 
8 

43 
14 

40 
31 

34 
10 

34 
1 1 

33 
19 

42 
16 

57 
25 

50 
37 

44 
i  3 

63 
27 

60 
32 

52 
23 

52 
32 

47 
29 

43 
24 

t5 
41 

59 

22 

47 
27 

48 

33 

44 
31 

44 

26 

53 
27 

70 
41 

78 
31 

48.3 
26.9 

MARION  *  NNE 

MAX 

Mm 

42 
25 

39 
32 

38 

21 

25 
9 

43 
10 

42 
33 

33 
11 

31 
12 

28 

20 

40 
19 

38 
25 

55 
26 

43 
34 

40 
23 

63 

31 

44 

24 

46 

26 

46 

30 

42 
22 

38 

22 

52 
28 

63 

23 

37 

i  1 

45 
36 

40 

27 

42 
31 

44 
24 

53 
24 

76 
44 

44.0 
24*6 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

Mm 

40 

2* 

37 
30 

35 
17 

22 
S 

42 
12 

36 
29 

30 

e 

26 
14 

26 
17 

36 
13 

51 
24 

42 
34 

40 

31 

59 
26 

53 
31 

'.' 

25 

48 

32 

44 

29 

39 
16 

4t 
22 

tt 
36 

54 
20 

41 
27 

41 
27 

33 
27 

39 
29 

54 
26 

72 
36 

76 
46 

44.1 
25.1 

SPARTA 

MAX 

Mm 

41 
29 

3B 

32 

35 
19 

26 
9 

42 
12 

41 
27 

27 
10 

30 
15 

29 
18 

36 
18 

54 

47 

42 

63 

59 

50 

48 

30 

47 
27 

43 
20 

49 
25 

69 
39 

58 

2i 

42 
2  ? 

43 
32 

37 
27 

42 
27 

56 

27 

76 
42 

79 

39 

46.6 

23. a 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

Mm 

46 
29 

37 
32 

34 
17 

26 
7 

47 
12 

43 
23 

24 
8 

32 
14 

28 
18 

39 
It 

54 
25 

48 

34 

43 
3  3 

66 

27 

61 
31 

32 
24 

48 

30 

48 
29 

43 

22 

52 
25 

69 
38 

53 
20 

44 

27 

44 
30 

39 

27 

42 
26 

60 
27 

77 
42 

81 

46 

47.7 
25.3 

So*  lUUroBC*  NoUa  following  SuUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ul.no.s 


Continued  _  FEBRUARY  197? 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

«          .  * 

SOUTHEAST  0? 

ALBION 

MAX 
MIN 

41 
28 

40 
32 

38 

20 

23 
7 

46 
9 

43 
33 

37 
9 

25 
12 

26 
11 

32 
14 

46 
24 

43 
34 

40 
30 

62 
25 

56 
32 

44 

23 

51 
29 

43 
28 

38 

19 

44 
20 

64 
32 

61 
22 

40 
2  8 

39 
29 

38 
2  8 

43 
26 

54 
26 

70 
40 

7B 
48 

45.0 
24.3 

BROOKPORT   0AM  52 

MAX 
MIN 

41 
24 

41 
33 

42 
2* 

29 
13 

43 
15 

42 
35 

36 
14 

42 
17 

37 
26 

43 

23 

58 
28 

50 
33 

47 
36 

63 
30 

59 

49 
2  8 

53 
26 

50 

43 

51 

59 

59 

59 

59 

52 

46 

55 

68 

73 
40 

50.0 
28.4 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 
MIN 

40 
24 

40 
32 

39 

22 

28 
10 

40 
10 

39 
34 

38 

14 

36 
12 

33 
23 

44 
19 

56 
30 

55 
39 

42 
36 

61 
26 

61 

33 

50 
26 

52 
29 

50 
3 1 

41 
22 

50 
24 

60 
41 

58 
24 

48 
28 

56 
36 

48 
31 

44 
3 1 

52 
29 

68 
41 

76 

49 

48.4 
27.8 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 
MIN 

42 
26 

41 
32 

37 
23 

23 
9 

44 
5 

40 
30 

33 
10 

28 
8 

28 
14 

33 
14 

48 

44 

sa 

60 

57 

46 

52 
<9 

45 

37 
1 9 

44 

64 

62 

42 

42 

37 
2  8 

41 
30 

54 

72 

78 
48 

45.2 
23.9 

HAR  R I S3URG 

MAX 
MIN 

42 
24 

42 
32 

39 

22 

26 
10 

44 
1 1 

43 
32 

32 
12 

30 
1  5 

29 
21 

39 

19 

55 

44 

39 

64 

58 

50 
24 

53 
27 

48 

42 

52 

65 

58 

45 

44 

45 

44 

56 

71 

79 
48 

47.5 
26.7 

MCLEANSBORO  ?  E 

MAX 
MIN 

42 
26 

3' 

31 

38 
21 

25 
8 

45 
9 

40 
32 

32 
10 

29 
13 

27 
17 

36 
1  5 

53 
24 

46 
35 

38 

32 

63 
23 

56 
3  1 

47 
2 1 

52 
28 

44 
29 

40 

46 
1 6 

66 

60 
22 

42 

44 

39 

42 

56 

71 

79 
45 

46.1 
25.0 

MT  CARMEL  1  NNW 

MAX 
MIN 

39 
24 

39 
31 

37 
17 

23 
6 

40 
7 

38 

29 

30 
9 

25 
12 

28 
16 

34 
14 

49 
23 

42 
35 

36 
30 

62 
23 

55 
31 

40 

21 

51 
27 

43 
29 

37 
18 

43 
16 

69 
33 

60 
23 

40 
28 

42 
29 

36 
25 

41 
29 

53 
26 

72 
38 

77 
45 

44.2 
23.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

42 
26 

38 

32 

37 
18 

24 
8 

43 
11 

40 
32 

32 
9 

27 
15 

26 
17 

34 
15 

52 
24 

43 
35 

40 
32 

63 
23 

60 
31 

47 
23 

50 
29 

44 

30 

40 
20 

48 

21 

67 
35 

53 
20 

41 
27 

42 
31 

38 
26 

43 
28 

55 
26 

71 
39 

79 
47 

45.5 
25.2 

RnSICLARE 

MAX 
MIN 

41 
23 

40 
33 

39 

25 

28 
11 

42 
11 

41 
35 

36 
12 

34 
13 

32 
24 

43 
21 

55 
25 

50 
31 

41 
25 

64 

23 

58 

35 

49 
24 

53 
25 

49 
31 

41 
20 

50 
22 

64 
37 

55 
25 

56 
28 

56 
37 

49 

31 

43 
32 

55 
25 

70 
37 

77 
46 

48.7 
26.4 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

81 

DATE 

29 

LOWEST  TEMPERATURE 
M0LINE   WSO  AP  R 

-  19 

DATE 

09 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GOLCONDA  DAM  51 

5.30 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
JERSEYVIILE   2  Sw 

.39D 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
ROS I CL ARE 

2.50 

LATE 

24 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

14.7 

GREATEST    DEPTH   OF  SNOW 
ILLINOIS  CITY  DAM   16  // 

14 

DATE 

10 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

IS 

ant 

0 
O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o~ 

o> 

o 
o- 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Spee< 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

■>» 
o 

O- 

o 
«-) 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

33 

SW 

14 

4 

5 

3 

0 

3 

0 

15 

55 

5.4 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

27 

4.2 

11.9 

35++ 

19 

27 

68 

69 

61 

63 

5 

11 

3 

0 

0 

0 

19 

7.2 

CHICAGO  WSO  AP 

26 

3.5 

11.8 

27 

S 

27 

69 

71 

63 

65 

6 

8 

5 

0 

0 

0 

19 

48 

7.5 

MOLINE  WSO  AP 

28 

3.0 

10.9 

36 

NW 

18 

73 

73 

67 

68 

4 

9 

5 

0 

0 

0 

18 

53 

7.0 

PEORIA  WSO  AP 

28 

2.0 

11.0 

33 

NW 

18 

81 

82 

71 

74 

8 

7 

4 

0 

0 

0 

19 

55 

7.0 

R0CKF0R0  WSO  AP 

30 

2.6 

10.7 

29++ 

26 

17 

77 

78 

68 

71 

8 

8 

2 

0 

0 

0 

18 

7.1 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

28 

1.9 

13.0 

36 

NW 

18 

76 

78 

69 

70 

7 

10 

2 

0 

0 

0 

19 

52 

6.3 

See  Relorooce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FE8RUARY  1972 


Day  ol  month 


nwnon 

12 

s 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 



DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.8 
3 

2.8 
8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

1.8 

7 

1.5 

8 

8 

7 

7 

6 

3 

4 

7 

3 

3 

'  2 

2 

.4 

•  -2 

2 

2 

2.1 
4 

3 

T 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.5 
4 

1.0 

5 

3 

5 

S 

5 

3 

5 

2.0 
6 

.1 
6 

4 

4 

3 

.3 

3 

3 

2.0 
3 

T 

3 

2 

T 

1 

7 

1 

.8 

2 

1 

1.5 

3 

3 

1 

cunuc A  1  1 
5  NUK  r O  L  L 

SN  ON  GND 

4 

5 

1.0 
6 

1.0 
6 

6 

T 

5 

.1 
5 

.3 
3 

T 

5 

2.0 
7 

.3 
7 

1.2 
8 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

.3 

2 

2 

2 

2 

2 

HOL 1 NE  WSO  AP 

iiNUWr  OL  L 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

5 
.6 

7 
.7 

1.7 
8 
.8 

7 
.8 

T 

7 
.7 

.  1 
7 
.7 

T 

7 
.7 

.4 
7 
.7 

.7 
7 

.7 

4.6 

12 
1.3 

,9 
11 
1.6 

j 

10 
1.6 

j 

8 

1.1 

j 

7 
1.2 

6 

1.1 

.j 
3 

1.1 

T 

4 
.9 

7 

4 

.7 

2 
.6 

1 

1 

7 

1 

T 

1.6 

2 

T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

4.0 
6 

1.5 
8 

8 

7 

3.3 

10 

10 

.5 

e 

3 

■  5 
3 

4 

.3 
4 

.3 

4 

3 

2 

2 

.5 
2 

2 

2.0 
3 

2 

1 

ROCKFORG  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.8 

2 
.2 

3.3 
5 
.5 

.3 
6 
.  6 

6 
.  6 

6 
•  6 

6 
.  6 

•  6 

J 

3 
.  6 

1.3 
3 
•  6 

.2 
6 
.  6 

T 

! 

T 

.2 

4 

T 

3 

.2 
3 
,  5 

•  1 
3 
,  5 

.1 

2 

2 

T 

1 

T 

1 

1 

1.4 
7 

1 

1 

7 

7 

•      •  • 

NORTHEAST  0? 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

2.0 
A 

3.0 
6 

1.0 
6 

6 

.3 
6 

6 

6 

5 

T 

3 

.2 

4 

T 

4 

T 

3 

3 

.3 
2 

2 

.2 
2 

.1 

2 

7 

2 

1 

1 

T 

1 

1.5 
2 

1.0 
3 

.3 
3 

?.o 
5 

3 

3 

1 

AURORA  COLLECE 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GND 

- 

3.5 
3 

4,2 
4 

4 

4 

,  7 
3 

5 

5 

4 

1.2 
3 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

« 

7 

1 

T 

T 

Chicago  O'hare  wso  ap 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

•  4 
1 

1 . 3 
2 
.2 

1 . 8 

2 
■  A 

4 
.4 

T 

4 
.4 

.2 
4 
.6 

4 
.6 

T 

4 
.6 

3 
.5 

,  9 
3 
.6 

,3 
4 
.7 

1 2 

3 

7 
T 

#  3 
T 

,  1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

7 
T 

1.4 
T 

1 

'l 

2 

1 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.9 

1 

2.3 
2 
■  2 

2.1 
A 
,2 

3 
,3 

T 

4 
.  3 

.6 
3 
,3 

3 
,4 

3 
,  3 

.1 
3 
.  3 

.7 

3 
.  3 

T 

3 

,  4 

T 

2 

T 

1 

.8 

T 

■  3 
T 

T 

.9 
1 

.4 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.8 

1 

3.8 

1 

4 

3 
,  2 

T 

DE  KALR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.0 
3 

2.0 
& 

6 

6 

Q 

6 

5 

1.0 

Q 

6 

.3 

3 

2 

T 

1 

T 

l 

7 

7 

1.0 

1.9 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

2.5 

5 

T 

5 

5 

■ 

5 

5 

5 

2.0 
7 

""1 

.5 

T 

.5 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•      •  • 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 
4 

1.0 
5 

5 

T 

4 

4 

3.0 
6 

6 

3.0 
8 

2.0 
9 

6 

3 

3 

2 

T 

7 

7 

7 

T 
T 

7 

T 
7 

7 

7 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

1.5 

3 

l.S 
4 

4 

4 

T 

3 

3 

1.5 
4 

4 

2.0 

5 

2.0 
5 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

OUINCY    FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 
3 

.4 

3 

.3 

4 

4 

3 

T 

T 

1 

.7 
1 

T 

3 

4.0 

3 

5 

4 

T 

] 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BL00«1NGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

1.6 

3 

1.0 

A 

4 

3 

3 

3 

.5 

3 

.3 

3 

2.0 

5 

4 

3 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

.5 

OECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

T 

1 

1 

.5 

1 

1.5 
3 

3 

1.2 
4 

1 

T 

T 
T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.5 

2 

.5 

2 

2 

Z 

1 

1 

.5 

1 

.3 

"  1 

1 

7.0 
8 

6 

4 

4 

1 

T 

T 
T 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

2 
.2 

2.0 
3 
.3 

.5 
A 

4 

2 

.1 

2 

T 

1 

.7 

2 
2 

T 

2 

2.0 

1 

.1 
3 
B3 

3 

T 

1 

.2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.2 
T 

T 
T 

.4 

T 

•       •  • 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.2 

2 

•  A 

T 

.1 

T 

T 

1.8 
3 

2 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

7 

T 
T 

.3 
T 

.3 
j 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.8 

2 

2.5 
3 

T 

3 

3 

T 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

.3 

2 

1.4 
3 

T 

2 

I 

T 

J, 

•  1 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

7 

T 

7 

.3 
7 

.2 
7 

T 

.8 

I 

T 

T 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.8 

A 

1.0 

T 

4 

.4 
4 

4 

1.4 

s 

4 

2 

T 

2 

T 

J 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

.  3 

7 

.3 

I 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 
3 

2.0 

K 

5 

g 

5 

4 

T 

4 

4 

T 

4 

2 

T 

T 
T 

1.0 
I 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2 

.9 

3 

T 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

.7 
2 

2 

2.2 
4 

3 

1 

1 

T 

7 
7 

7 

7 
7 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.8 
1 

.3 
T 

.6 

1 

T 

.2 

.1 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

2 
.2 

1.4 
2 
.  2 

.2 
3 
.4 

3 
,  3 

2 
.  3 

T 

1 

T 
T 

1.2 
I 

.2 

2 

2.9 

1 

4 

,4 

1 

T 
T 

7 

7 

T 

T 

.1 

T 
• 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SALE"  wS«0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

T 

S*>  R«l*r*nc*  NoIm  Following  Suilon  lnd»x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1972 


Station 


Day  of  month 


TUSCOLA 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 

*      •  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAIRO  WSO  CI 

SPARTA 


SOUTHEAST 
ALBION 

GOLCONDA  DAM  51 
HAR  R I S  BURG 
MOUNT  VERNON 


09 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


-C 

<v 

Day  of  month 

• 

Station 

"S. 
Q 

(IN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URB  ANA 

4 

MAX 
MIN 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
30 

31 
30 

30 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

30 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

3] 
31 

33 
31 

3* 
32 

30.9 
30.5 

a 

MAX 
MIN 

32 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

?<• 
33 

36 
33 

32.7 
32.3 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

6 
z 

i 

s 

5ION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

s 

6 

| 

I 

% 

Hi 

EDWARDS 

It  23 

01  OS 

4tO 

6P 

•9 

ILL.  STATE  POLICE  R AD! r 

ALEOO 

01 

MERCER 

*l  13 

90  45 

72C 

41 

61 

GENE  I  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

nu 

03 

WARREN 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DIM  26 

06 

mao I  Son          1  4 

30  33 

90  11 

432 

71 

It 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

;s 

UNION 

3T  20 

0*  1* 

6*0 

bP 

J.  OON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

02 

LAKE 

42  30 

OB  00 

792 

7* 

TA 

THOMAS  0.  ROB INSONf  JR 

ARCCNNE  NAT I0NAL  LAt 

02 

OUPAGE 

07  39 

ARGONNE  NAT  I  FINAL  LAO 

WASHINGTON 

31  20 

09  12 

970 

JAMES  W,  MlLLSPAUGH 

AUGUSTA 

01 

HANCOCK 

40  14 

90  96 

680 

EOWARQ  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLECf 

03 

KANE 

41  49 

•0  20 

744 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON   5  HE 

OS 

FULTON 

40  44 

90  22 

690 

JANES  •  MITCHELL 

IAAR1NGTQN    1  H 

0**1 

02 

COOK 

*2  09 

08  07 

099 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0**5 

Dfl 

PIKE 

99  41 

91  03 

GEORGE  E.  6RIDER 

BE AROSTOWN 

06 

CASS 

40  01 

90  26 

4*3 

THOMAS  E.  PHELPS 

BELLEVILLE   SO  ILL  UNJV 

OB 

ST  CLAIR 

30  30 

09  31 

GEORGE  KAPUSTA 

BELVIOE'E  1  E 

01 

BOONE 

42  19 

08  30 

•  19 

LEON  R  MOSS 

BENTlEV  I  E 

HANCOCK 

40  20 

91  06 

690 

hOwaro  w.  Cuff nan 

BENTON  FOREST  SERVICE 

FRANK L IN 

30  02 

08  39 

4*5 

NORMAN  0.  MELVIN 

6LD0N1NGT0N  WATERWORKS 

0* 

MCLEAN 

40  30 

09  01 

773 

71 

BLOOMlNGTUN  waterworks 

6L0OHINCTON  NORMAL 

MCLEAN 

40  31 

09  00 

703 

40 

ILL  STATE  NORMAL  UN| 

zt> 

SCOTT 

39  *5 

90  92 

940 

VERNON  A.  NURTRUP 

BAOOKPQRT  0 AN  92 

0*9] 

01 

MASSAC 

37  00 

88  3« 

33C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1160 

01 

st.  clair 

30  3* 

90  13 

•1 

CAHOKIA   TREATMENT  PLT. 

CAIRO  MSO  Ct  1 

01 

ALEXANDER 

97  00 

0»  10 

314 

Nit 

NJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

:i 

FULTON 

40  33 

90  01 

RAOin  STATION  WB»S 

CarbonoalF  sewage  Pl 

01 

JACKSON 

97  44 

09  12 

380 

Of 

HOMER  JOHNSON 

CARL INVILLE 

06 

MACOUPIN 

39  17 

09  52 

623 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARlINVILLE  NO.  2 

MACOUPIN 

39  17 

09  53 

WILLIAM  J.   PR ANGER 

CARlYLE  RESERVOIR 

01 

CLINTON 

30  30 

09  20 

301 

1 1 

•0 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

0* 

WHITE 

30  10 

00  12 

390 

* 

HUBERT  OOMLEOER 

CENTRAL  I A  2  £W 

01 

CLINTON 

30  30 

09  10 

463 

CITY   OP  CENTRALlA 

[ MiSHiHON  DRESDEN  ISL 

l*« 

01 

GRUNDY 

41  24 

00  17 

303 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

3»  29 

*c 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

04 

MCLEAN 

40  ** 

06  44 

710 

6P 

JOSEPH  w.  SOHHER 

01 

RANDOLPH 

37  5* 

09  50 

*60 

ROOERT  w.  CARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  UKS 

COOK 

41  40 

07  36 

593 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  CEN  WT  FlLT  PL 

02 

COOK 

07  36 

600 

CI  OP  CHICAGO*  MCDUGEL 

CHICAGO  GRANT  PARK 

COOK 

*1  S3 

07  37 

600 

-10 

NATIONAL  WEATHER  SFRV 

CHICAGO  NAYFA  PMP  STA 

:i 

COOK 

07  49 

CITY  ENCR  WATER  PUR|P 

CHICAGO  O'HARf  (ISO  AP  R 

02 

COOK 

41  39 

07  34 

63ft 

NIC 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSElAND  PmPG 

1992 

32 

COOK 

41  *2 

07  38 

45» 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RAC  INF  PUMP 

1957 

02 

CUM 

41  49 

07  *1 

640 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

1962 

02 

COOK 

41  3* 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

chic  ago  s  filter  plant 

02 

COOK 

41  45 

07  33 

611 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHGO  Si">INGFIElO  PNFG 

02 

COOK 

41  55 

630 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

02 

COOK 

41  47 

07  36 

HID 

HID 

NATt  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO   HIOHAY  WSO   AP  R 

02 

COOK 

*1  *7 

07  *9 

Ht[ 

Mill 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

PEORIA 

*0  55 

09  30 

310 

OON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

01 

WAYNE 

30  31 

00  2* 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON  1  S3W 

DE  MITT 

*0  00 

88  58 

699 

COBOEN  2  S 

01 

UNION 

37  30 

09  19 

5P 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE  I  SSw 

It*' 

01 

RANDOLPH 

30  U 

09  36 

910 

C    WARREN  OIRCHLE* 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

07  38 

VILLAGE  OF  CRETE 

OANVI  LLF 

OS 

VERMILION 

*0  OS 

07  39 

991 

5P 

SP 

INTERSTATE    WATER  CI 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

05 

VERMILION 

40  06 

07  36 

r* 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

tin 

MACON 

39  51 

06  38 

670 

TP 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

02 

DE    K ALB 

41  56 

•  40 

Nil 

NORTHERN  ULINIOS  UNIV 

LEE 

41  50 

69  29 

690 

74 

ROBERT  H.  NELLIS 

OtxON  SPRINGS  ACR  C 

09 

POPE 

37  26 

88  40 

**0 

4P 

4* 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOhnS  2  NE 

2*  IT 

04 

MCLEAN 

40  23 

00  51 

AOA  a.  DE VINE 

OU  QUOIN  1  NNw 

OB 

PERRY 

36  00 

09  IS 

*10 

9P 

<p 

RADIO  STATION  WOON 

EDELSTEIN 

it'j 

PEORIA 

40  56 

09  38 

ooo 

HAROLD  0.  PRICE 

EDMAROSVULE 

2671 

06 

MAOISOS 

TA 

MRS.  OE VERA  N.  GEBHART 

EFF INGHAM 

07 

EFFINGHAM 

39  07 

88  31 

99J 

FA 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

02 

KANE 

*2  02 

86  16 

7A 

HISS  MYRTLE  E.  SPIECiEf 

FAIRBUA*   MATE  INFIRM  S 

2*23 

OS 

LIVINGSTON 

88  31 

691 

OEPT  OP  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  MPIM 

2911 

09 

WAYNE 

3B  23 

88  19 

*2S 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CI'Y 

DE  WITT 

40  15 

66  39 

7A 

NORAH  VEAGLE 

FLORA  5  nm 

07 

CLAY 

36  41 

88  3* 

900 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORY 

STEPHENSON 

42  10 

B9  37 

7P 

19 

JOHN  SCHRODER 

FREEPORT  SEMA6E  PLANT 

01 

STEPHENSON 

42  17 

B9  36 

ALV1N   M.  TIMM 

FULTON  DAM  19 

Si*: 

01 

WHITESIDE 

41  34 

90  09 

59J 

6P 

71 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

331] 

01 

JO  DAVIESS 

42  29 

9o  26 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESPURG 

KNOX 

40  57 

90  23 

771 

nic 

Mt( 

CITY  WATERWORKS 

01 

HENRY 

41  10 

90  02 

67J 

7A 

70 

RAIHASON  F.  SMITH 

GEBhaRD  wOOOS  ST  PARK 

02 

GRUNDY 

41  22 

66  23 

505 

bt 

BP 

GEBMARO  WOODS  STATE  PK 

GENESEQ 

338* 

01 

HENRY 

41  27 

4<J  10 

639 

HID 

Hit 

HUNICIPAL  utilities 

GIBSON  CITv 

FORD 

40  28 

68  23 

695 

7P 

8LA1R  JOSELYN 

GLADSTONE  DAN  IB 

0] 

HENDERSON 

40  50 

91  04 

536 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

COlconda  Dam  si 

01 

POPE 

37  22 

08  29 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOlDEN  1  NH 

01 

ADAMS 

40  07 

91  02 

729 

6P 

6P 

ERNEST  M  IBNEN 

GRAFTON 

997] 

06 

30  50 

90  27 

*7( 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND   TOMER   2  N 

3399 

OB 

JACKSON 

7J 

LEROV  k.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

01 

GREENE 

39  20 

90  12 

99C 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

CUMBERLAND 

39  19 

8B  10 

ip 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE  1  t 

36»> 

BOND 

30  53 

69  2* 

HAROLO  W.  DAVIS 

CRIGGSVlLLE 

'■r 

PIKE 

39  *3 

700 

7P 

ti 

HOWARD  E.  STAFPY 

HARDIN 

CALHOUN 

39  09 

90  37 

**0 

51 

ORVlLLE  h.  JOMNES 

HARR  ]  SB'tRC 

SALINE 

68  32 

366 

9P 

CLYDE  PITTNAN 

HARRISB'JRG  DISPOSAL  PL 

SALINE 

68  32 

360 

city  disposal  plant 

HAVANA  POWER  STATION 

39*0 

J* 

MASON 

40  17 

90  03 

6P 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POMER  PLANT 

4013 

01 

41  18 

89  19 

5P 

99 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

hIllSBORO  2  SSH 

*10( 

MONTGOMERY 

39  09 

72C 

6P 

71 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

VERMILION 

40  28 

0?  40 

710 

70 

H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE   POMER  PL 

07 

CRAWFORD 

39  08 

07  40 

*95 

7A 

CENTRAL    ILL  PUO  SVC  CO 

Illinois  city  oam  i* 

ROCK  ISLAND 

41  23 

BO 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACK  SONV  1  L  LE 

-6 

MORGAN 

90  12 

620 

Tl 

7A 

WLDS  RADIO 

jERSEVVtLLE  2  Sh 

JERSEY 

39  06 

90  21 

630 

•A 

jersevville  swc  plant 

JOHET  BRANDON  RD  DAN 

*33( 

01 

HILL 

41  30 

06  06 

5*3 

Si 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

*335 

02 

HILL 

41  32 

08  09 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE    J  SH 

05 

KANKAKEE 

41  09 

623 

6P 

TO 

OElBERT  w.  KOERNER 

kankakef  sehage  plant 

*6o- 

05 

KANKAKEE 

41  08 

6*2 

MUNICIPAL  SEWAGE   TR  PL 

KEITHSBURG  1  NM 

**9! 

01 

MERCER 

41  06 

90  37 

9*0 

ROBERT  CROSE 

HENRY 

*1  19 

B2C 

SP 

91 

STAR  COUP IER 

■FWANEE  BAKER  PARK 

471! 

01 

HENRY 

kEwanEE  BAKER  park 

LACON  2  E 

*  a  o  s 

3* 

MARSHALL 

*1  01 

91 

9P 

LA  HARPE 

*62: 

CI 

HANCOCK 

*0  33 

710 

70 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK  1  SE 

01 

CARROLL 

*2  06 

09  49 

060 

BOYCE  0  HUMPHREYS 

LA  SALLE   1  S 

*92J 

LA  SALLE 

*1  19 

69  06 

520 

ILL  OlV  OF  WATERWAYS 

LAURENCE VlLLE 

01 

LAWRENCE 

38  *3 

447 

Tl 

CALVIN  Li  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

0* 

LOGAN 

40  09 

09  22 

390 

7* 

VERNON  P.  CEHlOACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

50B9 

07 

COLES 

39  22 

693 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPDRT  PQwE*  HOUSE 

9136 

S2 

HILL 

41  3* 

369 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

LOUISVILLE 

01 

CLAY 

3B  46 

JAMES  P.  MORGAN 

MACKINAW 

927J 

TAZEWELL 

40  32 

89  22 

67( 

CARL  1 E  H  KULL 

9210 

03 

MCDONOUGH 

40  20 

702 

70 

VERNE  GEER 

MAKANDA    1  NW 

"8 

JACKSON 

37  30 

680 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

9326 

02 

MCHENRY 

42  13 

80  36 

61 

*P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

:J 

FULTON 

40  30 

40  2* 

346 

JOSEPH  ACE  HCCANCE 

MARION   *  KHt 

93*2 

:» 

WILLIAMSON 

37  46 

477 

5P 

5P 

MRS  MlLORED  K  M1GN0NE 

MAROA   1  W 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL   1  ■ 
MASON  CITY  1  NW 
MAT TOON 

MCHENRY  LOCK  iHO  OAM 
MCLIANSBORO  2  C 
ME  000 A 
MINONM   )  NE 

MOLlNE   WSO  AP  I 

MONMOUTH 
MONTICELLO  NO  2 
MORRIS 
MORRISON 
NORRJSONVILIE 
MORR I SONV I LLE  4  SE 
NT  CARMEL   t  NNW 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE   I  f 
MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNQM 
HOWE AQUA 

NURPHVSRORO  2  Sw 
NASHVILLE  4  Nf 
NEW  BOSTON  OAM  17 

NEW  SALEM   STATE  PARK 
NEWTON  7  NE 
NOKOMIS 
OlNEY  2  S 

OREGON 
OTTAWA 
PALESTINE 
PANA 

PARIS   1  N 
PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PAH  PAW 

PEORIA  WSO  AP  I 

PEOTQNE 

PERU  2  W 

PIPER  CITY  ]  SE 

P I  TT$F I  ELD  NO  2 

PLEASANT  MILL 

PONTIAC 

PRAIRIE  DU  RQC HER  IwSW 
PR INCE V I LLE  I  N 
PRQPHFTSTOWN  1  NW 

OUINCY 

OUINCY   FAA  AIRPORT 

OUINCY  DAM  21 

QUINCv  MEMORIAL  BRIOGE 

RANTOUL 

RED  BUO 

ROCHELLE  6  NW 

ROCKFORO  6  ENE 

ROCKFORO  WSO  aP  I 

ROSICLAPE 

RUSHVILLE 

SAINTE  MARIE 

SALEM  WSMO 

SHAOBONA  9  NNE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
I  SHE L BY VI LLE  DAM 
|  S10ELL 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 
|  SPARTA 

SPARTA  NO.  2 
SPRINGFIELD  WSO  AP  I 

SPRINGFIELD  *  SE 
STICKNEY  W  SIDE  TR  WKS 
STOCKTON 
STREATOR  2  ENE 
SULLIVAN  WATERWORKS 

TAYL0RV1LLE 

TISKlLWA 

TOULON 

TUSCOLA 

JRBANA 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANOAL I A   1  SW 

VANDAL IA   F  A  A  AIRPORT 

VIROEN  1  N 

VIRGINIA 

WALNUT 

WASHINGTON  1  WSW 
WATERLOO  1  WSW 
WATSEKA  2  NW 
WAUKECAN  *  MSW 

WAYNE  CITY 
WENONA 
NEST  SALEM 
WHEATON  3  SE 
WHITE  HALL    1  E 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 

CLOSED  STATION 


COUNTY 


0*1  MACON 
OB  LA  SALLE 
071  CLARK 

Ofl  COLES 
OU  MCHENRY 
09)  HAMILTON 
Ofr!  MACOUPIN 
0*]  LA  SALLE 

01  tOCK  ISLAND 

OM  BARREN 
09  PIATT 

02  GRUNDY 

01  WHITESIDE 
0*J  CHRISTIAN 
06  CHRISTIAN 
0«j  WABASH 
01  CARROLL 
06'  MACOUPIN 
0*  LOGAN 

01  BROWN 
091  JEFFERSON 
Oil  SHELBY 
001  JACKSON 
OOj  WASHINGTON 
01.  MERCER 

071  JASPER 

06;  MONTGOMERY 
07]  RICHLAND 

01  DCLE 
02i  LA  SALLE 
OT  CRAWFORD 
"*!  CHRISTIAN 

EDGAR 

EDGAR 

COOK 


02j  WILL 

SALLE 
034  FORD 
06  PIKE 
06]  PIKE 
051  LIVINGSTON 
Uftl  RANDOLPH 
0*  PEORIA 
01  WHITESIDE 
ADAMS 

03j  AOAMS 
03  ADAMS 
0»|  AOAMS 

CHAMPAIGN 
RANDOLPH 

OGLE 

WINNEBAGO 
WINNEOACO 
09]  HAROIN 
.)  SCHUYLER 


morr i sonv ills 

NEW  STATIONS 


Sf 


JASPER 
763d  07  MARION 
763*  02]  OE  K ALB 
7059)  Of]  GALLATIN 
7»7ei  071  SMFLBY 
79921  0*  VIRMUION 
79901  02  COOK 

•1*7  0*  randolph 
•131  ob  randolph 
•179  06  Sangamon 


06  SANGAMON 

COOK 

jo  oaviess 
02]  la  Salle 

07  moultrie 

06  christian 

BUREAU 

STARK 
07]  DOUGLAS 
09)  CHAMPAIGN 

LA  SALLE 
07]  FAYETTE 

07  FAYETTE 
06  Sangamon 
Otjj  CASS 

BUREAU 
TAIEWELL 
MONROE 
05]  IROQUOIS 
LAKE 


1926  32  COOK 


WAYNE 

MARSHALL 

EDWARDS 

DU  PACE 

GREENE 

CLAY 

SHELIV 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


39  23      89  2* 


LLOVO  J.  SIMPSON 
U  S  CORPS  OF  INCINIERS 
ERNEST  THOMAS  R 1 Nf 
MC  DONALD 
FRANCIS 
GUlLANG 


CIO 


CI  I 
.  00 DOE 
KAY  GASPAROD 
HEATHER  SMVltf 


; "RS  IMF 2  H.  PINLEY 
"OS.  LUCILLE  A  OUCHANAN 
PAY  MEtt 

CITV  OP  MORRISON 

MRS  DOROTHY  A  OULLARO 

CLOSED  12/31/71 
GOROEN  R.  GILLETTE 

LEVI    C.  IINK 
HAROLO  HARIURGfR 
ALVA  ORQwN 

HOMER    L.  RENARER 
MOwARO  HEANEV 
MRS.  MARY  A*  OOOLEV 
muRPHyJOORO  Hi R  C  SCwER. 
DOYLE  '  ------  -  f » 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

01V  OF  PARKS  I  MEMOR 
;  S AM   PARR   STATE  PARK 

CARL  C  KEElE 
|  RADIO  STATION  WVLN 

CARNATION  COMPANY 
JOHN  A.  BEEO 

Hi  H.  caoois 

C.  E.  SCHUMACHER 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

CITY  OF  PARIS 

PARR  FOREST  WATER  CO 

ROBERT  G.  HARD 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS  NANCY   L.  WELSH 

WAYNE  ELLtERC 
MRS  DELLA  maf  tOR* 
PITTSFIfLD  WATERWORKS 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Ofiice  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  ml les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table!"    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

MATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. t  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center ,  Ashevi lie,  North  Carolina     28801 . 


Director,  National  Climatic  Center 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  4/5/72-980 
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29.7 
27. OM 
28.9 
29.2 
31.* 

40.2 
37. 2M 
40.1 
39.7 
41.8 

1.1 
-  .8 
1.8 

75 
75 
77 
77 
61 

12* 

11 

11 

11 

11 

10 
8 
11 
12 
13 

5 
5 
5 
3 
5 

761 
659 
763 
775 
711 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
1 

19 
22 
19 
21 
1  7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 
3.15 
3.72 
4.61 
2.62 

.43 
.82 
-  .22 

1.73 
1.70 
1.95 
2.65 
1.37 

13 
13 
13 
13 
13 

4.3 
7  •  C 

5.0 
4.0 

A 

5 
A 

29 
29 

27 
29 

A 

5 
5 
5 

3 
3 

1 

LACON  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY  1  NW 
MINONK   3  NE 

PEORIA  WSO  AP  //R 

48.5 
50.1 
50.0 
48.7 
46.9 

27.3 
29.9 
30.0 
26.5 
26.9 

37.9 
40.0 
40.0 
37.6 
36.9 

.0 
-  .7 

78 
78 
80 
77 
79 

11 
11 
11 
11 
11 

11 
12 
12 
8 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

633 
767 
769 
641 
866 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
1 
3 

24 
IB 
18 
2  2 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 
3.98 
3.02 
1.75 
2.46 

1.07 

-  .81 

-  .37 

1.01 
2.53 
2.01 
1.10 
.60 

13 
13 
1  3 
13 

12 

5.0 
6.0 
7.0 
6.0 
8.0 

S 
6 
3 
A 
A 

29 
29 
29 
29 
29 

4 
4 
5 
4 
6 

3 

0 

PRINCEVILLE   1  N 

47.9 

28.4 

38.2 

78 

11 

10 

5 

823 

0 

2 

22 

0 

2.02 

-  .46 

1.16 

13 

7.5 

3 

29* 

4 

1 

1 

DIVISION 

39.1 

-  .1 

2.96 

.19 

6.0 

*       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT I AC 

52.1 
48.6 
47.2 
47.3 
48.5 

30.0 
29.  1 
26.0 
28.0 
28.6 

41.1 
39.0 
37.6 
37.7 
38.6 

1.3 
.1 
-  .1 

.0 

76 
76 
73 
75 
76 

11 
11 
11 
11 
11 

13 
11 
9 
10 
10 

9 
3 
3 
5 
5 

733 
800 
842 
843 
610 

o  o  o  o  o 

1 
1 
1 
1 
1 

20 
21 
22 

23 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 
2.04 
2.70 
3.10 
2.90 

.  19 
-  .97 
.29 
.35 
.46 

1.27 
.85 
1.13 
1 .66 
1.02 

13 
13 
13 
13 
13 

T 

.9 
5.5 
4.4 
5.0 

0 

T 

A 
3 
5 

30. 
29 
30. 
30 

6 

5 
7 
6 
8 

2 
1 
1 
1 
1 

2 
0 
I 
1 
1 

RANTOUL 
URBANA 

51.6 
48.3 

31. 2M 
28.8 

41. 4M 
36.6 

-  .9 

76 
77 

11 
11 

13 
14 

5 
3 

732 
811 

0 
0 

0 
3 

20 
23 

0 
0 

2.86 
3.28 

.11 

1.24 
.74 

13 
13 

1.6 

1 
1 

29 
31. 

6 
8 

2 
3 

1 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


n 


13  1 

14  1 

 L 

15 

16 

17 

18 

19  20 

 '  

21 

22  23 

 1  

24 

25  | 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

2.20 

.B4 

.02 

.03 

.04 

T 

.01 

.03 

.03 

.46 

.34 

.63 

.44 

.15 

.08 

T 

.63 

.02 

.32 

.01 

1  •  70 

•  53 

'ril 

' 

.02 

.38 

•  38 

"  1  7 

1 

'0? 

'  * 

2  ,09 

•  47 

n? 

.0 

1  ct 

"  nA 

.  33 

.01 

■  01 

2.40 

.80 

.10 

•  OA 

.40 

7 

.66 

.30 

•  53 

.51 

.30 

T 

T 

.05 

.50 

.06 

2.07 

T 

•  43 

.02 

I 

1 .8? 

•  55 

*  23 

01 

_ 

T 

*09 

'  OA 

'  i  A 

,95 

*05 

05 

_ 

1 

"lO 

46 

28 

.63 

.55 

.15 

T 

T 

.37 

2!20 

'•65 

!o2 

T 

.04 

.30 

.16 

!52 

.16 

.92 

.25 

.01 

.01 

.33 

.03 

.06 

.AO 

.0. 

2.15 

.18 

.16 

.02 

T 

.01 

•  4B 

•  05 

.30 

.03 

2  68 

23 

_ 

? 

_ 

•  0 

- 

1  "  90 

•  72 

*01 

0? 

02 

16 

03 

*05 

*A6 

10 

2.24 

.40 

.08 

.02 

!so 

.09 

T 

.93 

.16 

2.37 

•  63 

.05 

.06 

.06 

.11 

■  10 

.02 

.65 

.06 

.25 

.05 

.02 

.07 

T 

.13 

.02 

.05 

.23 

T 

•  18 

.38 

.04 

.12 

.03 

.02 

.2A 

T 

10 

*  23 

*  14 
* 

.22 

*  20 

.07 

_ 

.25 

7 

■  15 

•  10 

•  1A 

.11 

.09 

.14 

.45 

.06 

.22 

.22 

.05 

.17 

.10 

T 

.10 

T 

T 

.20 

*  3 1 

•  15 

*?7 

.OA 

2.03 

.22 

*  1 

•  1  3 

'  •} 

•  10 

.35 

'  ^ 

•  ^ 

09 

06 

01 

.24 

.58 

.02 

.21 

.36 

.02 

.10 

•  13 

.  23 

.24 

.05 

T 

!30 

lot 

.21 

!o6 

.2! 

.!o 

.  14 

.11 

.02 

.46 

.07 

.17 

.08 

.07 

.08 

.28 

.72 

•  1 5 

.  06 

•  22 

.  1 1 

•  OA 

•  05 

*  24 

.64 

'  02 

*  16 

02 

'  ^ ' 

05 

13 

• 

• 

.20 

•  AO 

.02 

.10 

.33 

.20 

.03 

.19 

.02 

T 

.05 

.41 

.16 

.49 

.35 

.90 

.05 

.06 

.08 

.42 

.76 

t .  2  0 

.55 

!3 

7 

.72 

1.46 

10 

06 
.6  T 

01 

.70 

.92 

•  11 

.  16 

.06 

.02 

.02 

T 

•  09 

.06 

.03 

•  02 

.08 

.70 

•  17 

1 .00 

T 

.15 

.22 

.  06 

.29 

.69 

.06 

T 

.02 

.29 

.25 

.16 

■  63 

.17 

T 

.02 

.38 

.39 

.95 

.50 

T 

,02 

.02 

T 

.10 

T 

.92 

.38 

.11 

.50 

.89 

.09 

.01 

.88 

.10 

lo7 

.02 

,60 

•  20 

.15 

.  07 

.63 

.28 

.46 

.  12 

.04 

.03 

.10 

.58 

.38 

.10 

1.13 

.06 

.12 

.66 

.19 

.21 

■  32 

•  67 

.80 

*  ?  5 
* 

■ 

'  05 
* 

" 

*  ?n 

1  04 

05 

OA 

03 

.40 

•  95 

.04 

'.03 

.12 

.22 

.02 

.21 

!o3 

.93 

.81 

.12 

.01 

.01 

T 

.31 

.36 

.49 

.87 

.40 

T 

.12 

.50 

.30 

.10 

.85 

.55 

.43 

.2S 

.01 

.A8 

.07 

55 

.01 

.30 

*22 

■  32 

*96 

T 

'09 

.  02 

*32 

T 

*22 

•  56 

• 

.36 

•  27 

.13 

.44 

.97 

.16 

.02 

.13 

.50 

.02 

.07 

.08 

.65 

.13 

.75 

.06 

.02 

T 

.17 

.05 

T 

.36 

.11 

.11 

.10 

.85 

.80 

.26 

.68 

.41 

.43 

* 

1  .66 

.07 

.20 

.55 

.37 

.22 

.32 

.58 

.78 

.02 

.06 

.01 

T 

.27 

.01 

.31 

T 

.95 

.73 

.33 

.11 

.AO 

.23 

.42 

.36 

.64 

.07 

.05 

.32 

T 

.03 

.17 

.78 

.16 

.80 

.20 

T 

.08 

.28 

.36 

.08 

1.78 

.05 

.21 

.03 

T 

.76 

.03 

.24 

T 

.38 

.32 

.51 

.01 

.37 

.15 

CARLINVILLE 
EOMAROSV I LLE 
GRAFTON 

GREENVILLE  1  E 
GRICGSVULE 

HARDIN 

HILLS BORO  2  SSH 
JACKSONVILLE 
JERSEVVILLE 
HE  DOR  A 


HOUNT  OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  AP 
SPRINGFIELD  A  SE 

TAVLORVILLE 
VIRDEN  1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAH 
FLORA  5  NM 
GREENUP 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

LAWRENCEVILIE 
HARSHALL   1  E 
HATTOON 
MOWEAOUA 
NEWTON  2  NE 

□LNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEH  WSHO 

TUSCOLA 

V ANOAL I A  F  A A  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


08 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONDALE   SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

C06DEN  2  S 

DU  OUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
HAKANOA  1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  DU  ROC  HE  R  1WSW 

RED  BUO 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPOPT  DAM  52 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  OAM  51 
HARRISBIIRG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARHEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNE e town  new  town 

WAYNE  CITY 


1.95 
3.48 
3.38 
3.70 


3.47 
4.42 
4.11 


1.81 
1.11 
2.32 


1.43 
2.08 
1.90 


.82  .36 
.10 

1.47  .31 


1.60 
1.93 
1.70 


«.0<! 

3.76 
A. 19 
5.10 
5.14 
4.43 


>5  .62 
1.19  .27 
.11  1.10 


1.50  .55 
.42  .89 
.08  1.89  .10 
2.09  .04 
.97  .79 

.BO  .65 
T       1.46  .12 
1.05  .95 

1.63 

1.83 

1.05  .41 

.63 
.77  .61 
.06  1.70  .28 

.14  .75 


EXTREMFS 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

83 

DATE 

13  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
STOCKTON 

-  1 

DATE 

05 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

5.94; 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MARSHALL    1  E 

.90 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
AURORA  COLLEGE 

2.95 

DATE 

13 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
ELGIN 

24.  5 

GREATEST   DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

11 

DATE 

29 

S*e  telei«nce>  notes  lollowing  Slalion  [ndea. 
-  28  - 


DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

 HAReH  1972 

Day  ol  Month  S> 


SWIVH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

e 

I 

•                 •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 

62 

24 

35 

35 

27 

61 

57 

34 

40 

43 

77 

69 

48 

47 

43 

43 

51 

47 

60 

67 

64 

44 

44 

42 

48 

46 

40 

45 

42 

44 

j". 

47.4 

M1N 

22 

9 

16 

17 

6 

IT 

33 

17 

21 

22 

34 

34 

32 

24 

35 

33 

32 

28 

33 

43 

42 

34 

23 

IS 

28 

28 

34 

33 

30 

21 

28 

26.8 

DIXON 

MAX 

53 

21 

36 

29 

23 

55 

50 

29 

35 

40 

72 

54 

36 

44 

39 

41 

54 

46 

53 

66 

62 

42 

40 

4 1 

47 

39 

4  3 

50 

40 

42 

41 

43.9 

M1N 

15 

6 

13 

15 

2 

10 

29 

13 

16 

IT 

30 

36 

29 

23 

29 

34 

31 

i9 

30 

38 

42 

33 

20 

19 

23 

23 

33 

28 

19 

21 

24.1 

PREEPDRT 

MAX 

48 

19 

33 

33 

21 

49 

48 

28 

32 

38 

67 

47 

40 

47 

40 

40 

S3 

44 

52 

64 

56 

41 

40 

41 

45 

4  1 

4  2 

46 

40 

40 

39 

42.3 

MIN 

12 

5 

11 

13 

1 

5 

28 

12 

14 

14 

30 

31 

31 

23 

30 

34 

31 

26 

32 

39 

41 

33 

20 

19 

23 

26 

.  9 

33 

30 

13 

28 

23.2 

FULTON  DAN  13 

MAX 

56 

20 

35 

35 

22 

5T 

54 

33 

33 

40 

69 

68 

44 

48 

43 

41 

51 

44 

55 

67 

65 

45 

39 

42 

50 

40 

39 

3  ft 

43.1 

MIN 

20 

6 

14 

17 

3 

11 

32 

16 

19 

19 

30 

33 

32 

28 

31 

33 

30 

30 

31 

40 

39 

34 

21 

21 

26 

26 

30 

34 

30 

22 

25.3 

GALVA 

MAX 

66 

54 

21 

37 

25 

2T 

58 

44 

30 

39 

42 

76 

58 

33 

44 

40 

43 

53 

45 

52 

66 

61 

39 

42 

40 

45 

4  2 

40 

45 

34 

41 

44.6 

MIN 

36 

10 

10 

11 

5 

8 

22 

16 

12 

22 

24 

34 

32 

18 

18 

33 

30 

28 

30 

33 

44 

33 

22 

19 

23 

27 

30 

32 

29 

19 

20 

23.6 

CENESEO 

MAX 

55 

22 

37 

34 

25 

60 

53 

30 

39 

43 

76 

56 

36 

47 

41 

43 

54 

47 

58 

60 

67 

40 

44 

40 

46 

42 

42 

46 

35 

40 

3  B 

45*0 

MIN 

16 

10 

17 

12 

5 

16 

22 

17 

19 

23 

33 

35 

29 

19 

34 

33 

32 

30 

33 

38 

36 

30 

23 

<3 

28 

29 

33 

30 

27 

21 

29 

25.3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

67 

31 

39 

37 

26 

61 

60 

41 

39 

41 

77 

73 

49 

44 

41 

44 

54 

50 

57 

70 

67 

52 

40 

42 

47 

43 

43 

48 

44 

41 

41 

48.7 

MIN 

29 

11 

13 

11 

5 

14 

39 

16 

14 

1" 

29 

35 

32 

26 

26 

35 

34 

26 

29 

41 

50 

32 

23 

22 

26 

24 

30 

33 

31 

23 

31 

26.2 

KEWANE E 

MAX 

64 

24 

38 

36 

31 

61 

58 

42 

44 

41 

72 

69 

43 

44 

40 

43 

52 

48 

48 

66 

63 

41 

41 

43 

43 

43 

42 

36 

40 

38 

46.5 

MIN 

18 

11 

11 

22 

8 

11 

42 

20 

18 

21 

26 

36 

32 

20 

33 

33 

34 

26 

30 

35 

39 

25 

23 

27 

28 

27 

33 

29 

22 

34 

26.1 

holine  wSq  ap 

MAX 

56 

22 

36 

34 

26 

60 

57 

31 

39 

43 

77 

55 

38 

49 

43 

42 

53 

47 

61 

68 

61 

40 

44 

40 

46 

44 

42 

46 

35 

39 

3ft 

45.3 

MIN 

16 

10 

17 

13 

6 

16 

24 

19 

21 

24 

35 

35 

29 

25 

37 

32 

32 

29 

35 

45 

3  9 

30 

24 

21 

29 

30 

34 

34 

29 

21 

26.3 

MQRA ISDN 

MAX 

61 

24 

36 

35 

22 

55 

55 

36 

37 

41 

74 

70 

43 

48 

43 

42 

54 

50 

56 

66 

65 

48 

42 

41 

45 

40 

42 

48 

46 

41 

37 

46  ■  5 

MIN 

24 

8 

16 

16 

3 

18 

36 

16 

19 

19 

31 

36 

31 

23 

28 

33 

34 

29 

30 

36 

38 

38 

23 

22 

26 

27 

31 

33 

30 

22 

3  0 

26.1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

51 

20 

34 

34 

21 

54 

46 

33 

29 

39 

69 

66 

44 

46 

45 

4  1 

53 

46 

54 

64 

62 

42 

42 

40 

43 

4  1 

40 

47 

42 

38 

35 

44 . 0 

MIN 

IB 

4 

11 

10 

0 

6 

32 

13 

16 

16 

29 

33 

31 

23 

30 

34 

30 

26 

31 

38 

40 

33 

20 

IS 

23 

26 

29 

33 

29 

19 

21 

23.6 

paw  paw 

MAX 

59 

33 

21 

34 

20 

20 

51 

43 

31 

31 

37 

69 

40 

33 

40 

37 

39 

50 

42 

49 

65 

59 

37 

37 

37 

43 

48 

38 

43 

31 

3  3 

40.  3 

MIN 

33 

10 

10 

10 

3 

9 

16 

17 

15 

13 

20 

32 

32 

21 

23 

23 

25 

31 

27 

36 

42 

32 

20 

20 

23 

23 

32 

32 

31 

19 

21 

23.0 

ROCHfcLlE   6  NW 

MAX 

56 

23 

33 

34 

21 

47 

45 

34 

34 

36 

69 

65 

42 

44 

41 

40 

51 

46 

49 

64 

hi 

49 

38 

36 

43 

4  1 

39 

46 

43 

40 

42 

43.7 

MIN 

22 

7 

12 

17 

2 

6 

34 

13 

12 

13 

31 

34 

32 

22 

27 

33 

31 

26 

31 

38 

48 

34 

21 

20 

27 

27 

29 

33 

28 

13 

24 

24.2 

ROCKPQRD  WSQ  AP 

MAX 

37 

18 

34 

32 

19 

44 

48 

26 

33 

36 

68 

48 

37 

44 

37 

41 

50 

42 

48 

65 

60 

40 

lb 

40 

43 

40 

42 

46 

37 

37 

i; 

40.9 

MIN 

11 

6 

12 

9 

3 

6 

22 

13 

16 

13 

31 

36 

28 

27 

30 

35 

31 

31 

32 

41 

40 

24 

22 

21 

27 

26 

90 

34 

29 

20 

30 

23.6 

Stockton 

MAX 

40 

23 

32 

32 

19 

46 

46 

26 

29 

36 

62 

48 

36 

44 

38 

38 

48 

42 

50 

61 

57 

39 

36 

3  1 

42 

36 

31 

44 

36 

38 

3  6 

40.0 

MIN 

16 

2 

11 

12 

-  1 

6 

25 

11 

14 

15 

29 

33 

30 

24 

31 

33 

31 

25 

31 

38 

38 

31 

19 

16 

23 

25 

28 

32 

21 

16 

21 

22.6 

TISKILWA 

MAX 

65 

26 

40 

36 

26 

62 

58 

35 

38 

42 

76 

74 

43 

45 

42 

45 

54 

50 

57 

71 

65 

47 

41 

42 

47 

45 

43 

49 

44 

43 

41 

46.2 

MIN 

25 

11 

13 

18 

5 

14 

35 

17 

15 

16 

30 

35 

32 

22 

21 

33 

33 

26 

30 

42 

47 

34 

22 

1  9 

27 

25 

3  3 

34 

30 

24 

j  5 

23.6 

WALNUT 

MAX 

59 

22 

36 

33 

23 

56 

55 

34 

37 

40 

77 

72 

45 

43 

36 

41 

5  2 

45 

55 

66 

61 

41 

40 

38 

49 

42 

40 

47 

42 

40 

3". 

43.3 

•          •  • 

MIN 

22 

9 

15 

18 

4 

13 

34 

15 

IB 

19 

30 

33 

30 

18 

30 

33 

32 

30 

30 

41 

33 

21 

20 

27 

27 

31 

32 

29 

22 

2? 

23.3 

NORTHFAST 

02 

ANTIC1CH  2  NW 

MAX 

41 

32 

H 

32 

32 

21 

47 

44 

23 

28 

35 

63 

43 

33 

38 

39 

39 

47 

37 

43 

62 

37 

33 

34 

34 

39 

35 

41 

43 

32 

36 

38.2 

MIN 

29 

4 

5 

11 

3 

5 

13 

11 

11 

7 

7 

30 

31 

23 

19 

22 

32 

24 

24 

32 

36 

33 

20 

18 

19 

20 

25 

31 

29 

19 

19 

19.7 

AURORA  CULLEGE 

MAX 

57 

37 

37 

37 

30 

SO 

46 

30 

35 

34 

54 

42 

42 

39 

41 

50 

42 

50 

69 

62 

47 

43 

49 

49 

41 

40 

43 

35 

31 

36 

43.2 

MIN 

32 

10 

13 

10 

9 

13 

30 

14 

15 

13 

29 

3T 

31 

24 

27 

34 

30 

26 

32 

34 

40 

23 

21 

25 

28 

25 

29 

33 

29 

20 

28 

24.6 

BARR I NGTON   1  SE 

MAX 

52 

33 

26 

36 

19 

50 

45 

32 

32 

42 

65 

64 

42 

40 

40 

42 

48 

4» 

46 

66 

62 

52 

34 

39 

39 

40 

40 

45 

39 

38 

46 

43.0 

MIN 

30 

6 

10 

18 

4 

B 

32 

12 

16 

10 

26 

33 

29 

26 

26 

33 

31 

26 

23 

33 

36 

28 

20 

20 

21 

20 

29 

31 

28 

16 

28 

23.2 

CHICAGO   GRANT  PARK 

MAX 

58 

2  1 

36 

35 

24 

51 

52 

28 

34 

33 

72 

49 

33 

39 

41 

43 

47 

34 

40 

69 

63 

43 

32 

33 

35 

36 

37 

36 

36 

39 

37 

41.0 

MIN 

21 

14 

20 

16 

11 

17 

26 

18 

22 

22 

33 

35 

31 

30 

31 

36 

34 

30 

31 

37 

42 

25 

24 

21 

31 

32 

32 

33 

31 

23 

33 

27.3 

Chicago  oihare  wso 

AP 

MAX 

57 

2  J 

37 

35 

22 

49 

46 

27 

33 

36 

70 

46 

37 

39 

40 

42 

49 

38 

46 

69 

62 

43 

36 

3* 

39 

40 

42 

43 

38 

37 

42 

42.0 

MIN 

19 

11 

16 

14 

7 

12 

24 

16 

17 

15 

33 

37 

30 

27 

25 

35 

33 

30 

30 

38 

42 

26 

23 

2ft 

29 

26 

34 

36 

31 

23 

33 

23.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

56 

2 1 

38 

35 

24 

50 

52 

28 

37 

35 

72 

45 

35 

40 

41 

43 

49 

37 

44 

71 

63 

43 

34 

3* 

39 

39 

4  1 

44 

37 

40 

41 

42.4 

MIN 

19 

12 

19 

14 

6 

15 

23 

15 

20 

20 

30 

33 

30 

27 

30 

36 

33 

29 

30 

41 

42 

24 

23 

2' 

30 

29 

31 

33 

30 

24 

32 

26.3 

Chicago  midway  wso 

AP 

MAX 

59 

23 

39 

35 

23 

55 

52 

29 

36 

40 

73 

50 

39 

40 

40 

42 

48 

37 

47 

69 

62 

43 

37 

40 

40 

42 

44 

38 

40 

41 

43.2 

MIN 

21 

14 

17 

15 

10 

1* 

25 

18 

16 

13 

30 

38 

2« 

25 

28 

33 

33 

28 

27 

41 

43 

23 

23 

2' 

30 

29 

33 

37 

31 

23 

33 

26.3 

OE  KALR 

MAX 

59 

27 

35 

34 

20 

4T 

47 

34 

32 

36 

69 

68 

39 

42 

42 

40 

51 

50 

47 

63 

60 

SO 

36 

39 

44 

36 

3  = 

43 

42 

36 

3ft 

43.6 

MIN 

26 

8 

13 

19 

5 

10 

34 

14 

15 

14 

29 

35 

30 

22 

25 

34 

34 

29 

29 

36 

48 

30 

21 

21 

23 

24 

30 

34 

29 

17 

29 

24.9 

GE8HARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

60 

27 

37 

34 

25 

52 

52 

34 

38 

36 

75 

62 

44 

42 

33 

43 

53 

45 

52 

69 

60 

43 

38 

36 

46 

45 

43 

48 

45 

43 

43 

43.3 

MIN 

26 

12 

14 

20 

8 

11 

33 

16 

14 

14 

30 

34 

30 

24 

24 

23 

34 

26 

29 

40 

42 

30 

22 

21 

20 

21 

32 

33 

31 

22 

31 

24.9 

JULIET 

MAX 

64 

38 

38 

37 

25 

5*. 

52 

42 

36 

40 

73 

73 

49 

41 

40 

43 

52 

50 

50 

71 

67 

ss 

38 

41 

47 

45 

42 

48 

44 

40 

45 

47.8 

MIN 

36 

12 

1* 

18 

7 

12 

39 

16 

17 

13 

30 

38 

32 

25 

28 

36 

34 

30 

28 

41 

51 

31 

23 

26 

27 

24 

31 

33 

30 

27 

3  2 

27.3 

MARENGO 

MAX 

50 

20 

35 

32 

20 

44 

45 

34 

29 

36 

67 

65 

39 

43 

39 

42 

49 

44 

45 

65 

60 

SO 

33 

3T 

41 

39 

47 

44 

41 

40 

40 

42.5 

MIN 

20 

5 

11 

IT 

3 

9 

33 

11 

11 

11 

29 

33 

29 

23 

22 

32 

31 

26 

22 

36 

23 

12 

19 

22 

23 

27 

33 

29 

13 

27 

21.4 

OTTAWA 

MAX 

59 

25 

30 

35 

27 

55 

50 

34 

40 

41 

76 

61 

47 

45 

39 

44 

54 

46 

54 

70 

63 

45 

41 

42 

49 

46 

44 

50 

42 

44 

49 

46.6 

MIN 

2* 

12 

16 

20 

7 

15 

34 

17 

16 

20 

30 

36 

30 

25 

31 

36 

36 

30 

29 

40 

45 

33 

22 

2<- 

28 

26 

32 

34 

31 

23 

32 

27.0 

PARK  FOREST 

MAX 

53 

J2 

37 

33 

24 

50 

51 

28 

37 

38 

73 

48 

37 

39 

4  1 

50 

36 

48 

68 

62 

41 

38 

37 

43 

43 

42 

45 

38 

38 

43 

43.2 

MIN 

19 

11 

14 

13 

2 

LO 

23 

9 

14 

13 

30 

36 

27 

24 

26 

31 

26 

25 

36 

40 

23 

21 

27 

26 

22 

32 

35 

26 

20 

30 

23.2 

PERU  2  W 

MAX 

65 

29 

37 

36 

25 

5: 

55 

39 

38 

40 

76 

74 

47 

43 

42 

42 

54 

49 

55 

69 

64 

49 

41 

42 

47 

43 

42 

49 

44 

40 

42 

47. T 

MIN 

28 

12 

14 

21 

8 

13 

37 

20 

18 

19 

32 

33 

32 

23 

32 

32 

33 

29 

30 

43 

49 

35 

22 

21 

22 

24 

32 

33 

30 

22 

27 

26.6 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

52 

33 

19 

33 

33 

21 

47 

48 

25 

28 

32 

65 

42 

32 

36 

39 

41 

46 

36 

39 

54 

60 

35 

33 

33 

39 

39 

38 

39 

31 

37 

36.0 

Mm 

31 

4 

8 

13 

5 

5 

12 

12 

13 

10 

11 

31 

32 

23 

22 

23 

32 

25 

23 

26 

37 

34 

22 

22 

21 

24 

29 

32 

31 

22 

2  2 

21.2 

WHEATON  3  SE 

MAX 

62 

32 

37 

34 

49 

58 

41 

34 

39 

72 

69 

43 

40 

40 

44 

50 

48 

48 

70 

65 

50 

38 

3' 

43 

42 

44 

48 

45 

39 

49 

47.0 

MIN 

32 

10 

12 

17 

5 

38 

14 

18 

14 

30 

34 

30 

23 

24 

35 

32 

29 

25 

38 

50 

30 

21 

24 

29 

19 

30 

34 

30 

19 

31 

25.8 

Sm  Nolo*  Sutton  IncUs 


DAILY  TEMPERATURES  Illinois 

Continued  HAKCH  197; 


Station 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         *  • 

WEST 

03 

C-ALESBURG 

MAX 
MIN 

58 
16 

24 
11 

36 
12 

35 
16 

29 
7 

61 
19 

55 
24 

32 
18 

42 
21 

43 
25 

78 
29 

60 
36 

37 
29 

46 

23 

44 
36 

43 
34 

58 

32 

48 
31 

59 
33 

68 
43 

60 
39 

43 
30 

45 
22 

42 
22 

47 
27 

44 
26 

42 
35 

44 
33 

36 
27 

44 
22 

40 
29 

46.6 
26.1 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

63 
27 

28 
14 

37 
25 

35 
24 

35 
11 

64 
31 

57 
37 

38 

21 

47 
22 

48 
26 

61 

40 

79 
44 

44 
32 

54 
29 

50 
41 

50 
38 

57 
37 

55 
30 

64 
34 

75 
44 

64 
44 

50 
33 

45 
28 

45 
26 

49 

31 

42 
31 

45 
40 

46 
34 

44 
30 

49 
24 

42 
31 

51.0 
30.9 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

62 
23 

26 
10 

39 
16 

36 
17 

32 
9 

64 
22 

56 

33 

36 
23 

44 
20 

47 
23 

80 

34 

67 
41 

43 
31 

53 

24 

47 
36 

47 
35 

54 
31 

49 
29 

62 
32 

72 
44 

64 

42 

46 
33 

43 
24 

44 
22 

48 
29 

45 
29 

42 
36 

44 
32 

37 
28 

47 

20 

38 
29 

48.9 
27.6 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

6* 
25 

26 
11 

it 

15 

36 
20 

31 
7 

62 
18 

53 
34 

35 
17 

43 
16 

45 

22 

79 
34 

71 
38 

52 
31 

49 
24 

43 
36 

44 
35 

55 
32 

49 
29 

61 
32 

70 
42 

66 
42 

46 
35 

45 

23 

45 
20 

47 
28 

44 
26 

41 
36 

45 

33 

42 
29 

45 
23 

40 
29 

48.8 
27.3 

OUINCY 

MAX 
MIN 

71 
25 

30 
14 

4  1 
20 

38 
24 

40 
13 

67 
30 

60 
37 

39 
20 

2* 

27 

40 

44 

34 

30 

42 

42 

36 

31 

6  5 
37 

46 

43 

34 

20 

27 

32 

33 

36 

34 

30 

26 

32 

52.2 
31.1 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
20 

27 
14 

41 
16 

35 
22 

35 
12 

64 
23 

55 
28 

35 
20 

46 
22 

48 
26 

81 

69 

40 

55 

50 
40 

45 
37 

54 

47 

63 

74 

62 

50 

46 
27 

41 
26 

46 

46 
29 

45 
39 

43 
33 

35 
27 

47 

40 
3 1 

49.3 
29.2 

RUSHVILLE 

•          *  * 

MAX 
MIN 

63 
27 

27 
14 

35 
15 

30 
23 

34 
11 

66 
16 

46 
28 

43 
14 

47 
31 

48 
25 

34 

34 

48 

33 

62 

32 

48 
39 

48 
38 

46 
36 

31 

34 

72 
34 

62 
45 

48 

34 

47 
26 

47 
25 

50 
27 

47 
30 

47 
39 

42 

32 

37 
28 

45 
23 

45 
29 

47.4 
28.6 

CENTRAL 

04 

BLOOMINCTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

70 
55 

62 
13 

37 
16 

37 
26 

30 
10 

59 
17 

58 

43 

43 
19 

43 
19 

42 
23 

75 
33 

75 
50 

62 
32 

47 
27 

45 
33 

45 
35 

52 
34 

51 
31 

56 
30 

69 
43 

69 

52 

52 
35 

41 
22 

40 
22 

46 
27 

45 
26 

43 
35 

47 
34 

44 
29 

41 
20 

44 
31 

50.6 
29.7 

CHENOA 

MAX 

Mm 

63 
30 

30 
12 

37 
15 

34 
24 

27 
8 

55 
14 

51 
35 

41 
17 

41 
19 

75 
27 

65 
41 

47 
30 

45 
26 

43 
30 

46 
36 

53 
35 

47 
29 

55 
26 

67 

39 

61 
45 

45 
35 

37 

20 

39 
20 

47 
26 

47 

23 

45 
33 

46 
34 

43 
29 

41 
20 

45 
29 

47.3 
27.0 

DECATUR 

MAX 
MIN 

67 
31 

31 
15 

40 
16 

37 
28 

32 
11 

61 
18 

54 
33 

36 
16 

50 
15 

46 
23 

77 
34 

72 
52 

61 
31 

51 
27 

47 
35 

53 
35 

55 
34 

49 

30 

59 
37 

73 
41 

63 
43 

47 
36 

45 

22 

44 
19 

50 
27 

51 
26 

46 
39 

50 
35 

42 
29 

48 
25 

54 
30 

51.3 
28.9 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

64 
41 

42 
15 

38 
17 

36 

25 

31 

12 

57 
17 

54 
38 

39 

20 

47 
17 

43 
23 

77 
31 

69 
49 

60 
32 

49 
28 

45 
32 

48 
3* 

56 
36 

46 
30 

56 
29 

70 
39 

66 
49 

49 
36 

42 
23 

43 
22 

49 
28 

49 
26 

43 
36 

48 
35 

42 
29 

46 
23 

51 
31 

50.2 
29.2 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

69 
31 

32 
14 

40 
17 

37 
22 

33 
13 

65 
25 

63 
43 

44 
27 

47 
20 

49 
26 

81 

36 

68 

52 

64 
35 

56 
30 

50 
38 

48 
41 

55 
36 

52 
32 

61 

34 

73 
44 

68 
46 

48 
39 

45 
26 

44 
25 

48 
30 

48 
27 

43 
40 

47 
33 

46 
29 

47 
28 

46 
33 

52.2 
31.4 

LAC  ON  2  E 

MAX 
MIN 

67 
27 

28 
12 

38 
12 

36 
21 

26 
11 

60 
IB 

59 
34 

34 
28 

40 
17 

42 
16 

78 
34 

75 
40 

46 
32 

44 
24 

43 
26 

43 
36 

54 
35 

48 

25 

57 
31 

70 
44 

65 
45 

49 

32 

41 

24 

42 
19 

48 
29 

45 
26 

43 
31 

48 

31 

45 
27 

44 
25 

42 
32 

48.5 
27.3 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

66 
32 

33 
16 

40 
18 

35 
25 

31 
12 

63 
20 

53 
36 

37 
20 

47 
19 

46 
25 

76 
33 

68 

52 

62 
33 

50 
26 

48 
36 

48 
35 

55 
36 

48 
32 

59 

31 

70 
40 

65 
45 

46 
38 

44 
24 

42 
24 

48 
29 

47 
28 

43 
36 

49 
35 

43 
30 

43 
24 

46 
33 

50.1 
29.9 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 
MIN 

66 
30 

31 
16 

40 
18 

36 
26 

30 

12 

63 
21 

54 
39 

39 
21 

45 
18 

47 
25 

80 
34 

67 
54 

61 
33 

51 
28 

48 
37 

48 
36 

54 
34 

48 

30 

60 
32 

72 
42 

64 
46 

46 
37 

45 
24 

40 
22 

49 
29 

47 
27 

42 
39 

47 
35 

43 

30 

43 
22 

44 
33 

50.0 
30.0 

MINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

34 

35 
1 1 

37 
16 

37 
23 

27 
6 

57 
15 

38 

4  1 
15 

39 
11 

4  1 
20 

28 

39 

30 

26 

31 

4  4 
35 

52 
34 

30 

29 

68 
40 

50 

5  3 
32 

39 
16 

40 
20 

45 
27 

44 
23 

44 
33 

46 
33 

28 

4 1 
19 

28 

46.7 
26.5 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

64 
18 

24 
13 

39 
15 

33 
17 

28 
10 

62 
19 

53 
25 

31 
19 

43 
19 

43 
25 

79 
33 

63 
39 

39 

29 

47 

24 

44 
36 

44 
33 

54 
32 

47 

30 

58 
31 

67 

43 

61 
40 

43 
30 

43 
23 

42 
22 

47 
29 

45 
28 

43 
36 

47 

33 

35 
29 

43 
23 

43 

30 

46.9 
26.9 

PRINCEVILLE   1  N 

*           •  * 

MAX 
MIN 

67 
26 

26 
13 

37 
11 

35 
22 

27 
10 

60 
23 

54 
40 

40 
20 

36 
23 

41 

24 

78 

33 

75 
41 

58 
31 

45 
30 

44 
35 

43 

32 

52 
31 

49 
30 

56 
32 

66 
44 

64 
45 

45 
35 

40 
23 

40 
20 

45 
27 

47 
27 

43 
35 

47 
34 

43 
29 

43 

22 

40 
31 

47.9 
28.4 

EAST 

03 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

70 
51 

61 
18 

40 
17 

38 
31 

32 
14 

54 
14 

52 
43 

44 

22 

45 
13 

41 
22 

76 
32 

72 
55 

67 

34 

46 
24 

46 
26 

54 
38 

54 
35 

50 
30 

56 
27 

71 
39 

70 
53 

54 
37 

39 

23 

43 
23 

48 

26 

50 
22 

45 
36 

49 
39 

47 
32 

47 
29 

54 
26 

52.1 
30.0 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

63 
54 

58 

16 

37 
17 

34 
27 

27 
11 

52 
14 

54 
37 

38 
19 

42 
17 

39 
19 

76 
30 

67 
52 

52 
32 

43 
27 

43 
28 

47 
37 

51 
34 

48 

30 

53 
27 

70 
40 

64 
50 

51 

34 

39 

22 

42 
22 

47 
26 

48 
25 

45 
34 

46 
36 

42 
30 

43 
26 

51 
30 

48.8 
29.1 

KANKAKEE   3  5. 

MAX 
MIN 

63 
44 

44 
15 

38 
17 

35 
26 

26 
9 

52 
14 

52 
38 

36 
18 

40 
16 

38 

u 

73 
31 

72 
38 

42 
32 

40 
26 

41 
29 

44 
37 

52 
35 

48 
31 

51 
25 

70 
38 

63 
50 

53 
32 

38 

22 

39 
24 

45 
26 

47 
25 

47 
33 

46 
36 

44 
30 

38 
21 

45 
28 

47.2 
28.0 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

62 
40 

40 
14 

38 

ia 

33 

22 

28 
10 

53 
20 

52 
34 

35 
23 

40 
IB 

40 
20 

75 
31 

65 
42 

45 
31 

43 
28 

42 
30 

45 
35 

53 
32 

46 
30 

54 
28 

68 
37 

63 
49 

50 
32 

38 
16 

40 
22 

49 
27 

46 

25 

45 
36 

45 
35 

43 
30 

41 
20 

48 

30 

47.3 
28.0 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

66 
39 

39 

14 

34 
16 

36 
28 

28 
10 

55 
16 

55 
40 

40 
19 

41 
18 

38 

22 

76 
31 

74 
39 

53 
31 

46 
26 

45 
30 

43 
36 

55 
35 

51 
29 

54 
29 

68 
41 

65 
51 

51 
35 

41 
22 

39 
24 

46 
27 

44 
26 

44 
35 

45 
35 

45 
30 

41 
23 

44 
31 

48.5 
28.6 

RANTOUl 

MAX 
MIN 

55 

63 

3  8 

15 

38 
31 

33 
13 

5  5 
18 

56 
43 

20 

43 
20 

43 
23 

30 

75 
51 

65 
33 

45 
28 

45 
31 

50 
36 

53 
36 

52 

30 

5  5 
29 

71 
40 

71 
53 

56 
38 

39 
24 

41 
24 

47 
27 

48 
26 

44 
36 

45 

36 

45 
29 

26 

32 

51.6 
31.2 

URBANA 

MAX 
MIN 

63 
26 

26 
17 

39 
18 

35 
2 1 

29 
14 

56 
19 

54 
30 

32 
2  1 

45 
19 

43 
24 

77 
32 

68 

44 

48 
29 

47 
29 

45 
33 

51 
37 

53 
38 

44 
3 1 

57 
30 

72 
40 

63 

42 

42 
29 

40 
23 

43 
25 

48 

28 

50 
28 

44 
37 

47 
37 

40 
3  1 

45 
28 

52 

48.3 
28.8 

WATSEKA    2  NW 

*           »  * 

MAX 
MIN 

65 
45 

45 
16 

38 

17 

37 
30 

32 
7 

51 
18 

49 

42 

42 
18 

40 
16 

38 
16 

74 
35 

72 
40 

64 
30 

40 
26 

42 
28 

42 
34 

52 
35 

45 
29 

52 
26 

69 
37 

66 
50 

50 
30 

37 
22 

40 
22 

47 
26 

45 

22 

46 
32 

46 
34 

44 
30 

41 
23 

47 
28 

48.3 
27.9 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON   DAM  26 

MAX 
MIN 

81 

41 

67 
18 

30 
19 

41 
19 

40 
19 

39 
19 

65 
32 

56 
22 

39 
21 

52 
26 

50 
27 

61 
41 

78 
38 

41 
32 

58 
32 

55 
39 

52 
36 

56 
34 

53 

34 

64 
35 

75 
41 

64 
36 

54 
28 

52 
26 

46 
27 

46 
29 

54 
33 

52 
33 

46 
30 

38 
27 

51 
26 

54.1 
29.7 

CARLINV1LLE 

MAX 
MIN 

69 
34 

34 
18 

40 
19 

40 
30 

37 
16 

66 

21 

62 
43 

43 
21 

54 
19 

47 
25 

82 
36 

78 
57 

73 
38 

56 
28 

53 
40 

53 

40 

57 
33 

51 

32 

63 
33 

74 
41 

68 
46 

52 
35 

48 
27 

43 
25 

49 
30 

52 
25 

51 
42 

45 
37 

44 
31 

51 
25 

52 
32 

54.4 
31.6 

GRIGGSVILLE 

MAX 

Mm 

73 
26 

29 
15 

42 
18 

37 
25 

36 
13 

67 
28 

60 
36 

36 

20 

49 
24 

50 
25 

82 
39 

74 
46 

48 
35 

56 
29 

49 
41 

49 
41 

57 
36 

50 
31 

64 
34 

75 
42 

65 
44 

52 
35 

47 
26 

42 
2? 

49 
31 

47 
30 

47 
41 

44 
35 

42 
31 

49 

25 

42 
31 

52.0 
31.0 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

Mm 

71 
38 

40 
19 

41 
17 

41 
30 

37 

17 

64 

25 

56 
42 

43 
21 

52 
21 

49 

32 

79 
36 

77 
55 

68 
36 

56 
26 

55 
40 

55 
38 

57 
36 

52 
34 

63 
32 

74 
42 

66 
45 

54 
36 

47 
27 

46 
25 

50 
31 

54 
36 

51 
43 

47 
39 

46 
32 

51 
25 

56 

32 

54.8 
32.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

76 
37 

68 
18 

29 
17 

42 
21 

35 
13 

36 
13 

67 
34 

54 
21 

35 
18 

48     48  83 
25     25  43 
Soe  Reference  N 

73     37  54 
37     30  31 

jIob  Following  St«U 

50  46 
39  35 

56 
33 

49 

33 

62 

32 

73 
42 

68 
37 

50 
27 

47 
25 

44 
26 

46 
26 

49 
28 

46 
35 

47 
30 

36 
24 

48 

27 

51.8 
28.5 

-  30  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

76 
44 

45 

44 

40 
31 

39 
19 

66 
22 

64 
47 

50 

55 
1 6 

51 

81 
36 

81 

76 
36 

57 

56 
43 

34 
37 

5T 
3* 

5* 

63 

73 
40 

70 

33 
36 

53 
27 

48 

47 
32 

94 
26 

51 
44 

47 

34 

44 

31 

50 
24 

92 
3 1 

P*N« 

MAX 
MIN 

66 
38 

38 

40 
1  6 

37 
29 

34 
17 

60 
22 

55 
39 

40 

50 

46 

77 

73 

69 
35 

53 
29 

51 
36 

55 
39 

54 

36 

46 

33 

60 
31 

73 

64 

30 
37 

46 
26 

49 

44 

31 

93 
29 

so 

42 

47 
39 

43 
32 

48 

27 

53 

32 

SPRINGFIELD   WSO  AP 

MAX 
MIN 

67 
24 

28 
11 

41 
19 

35 

23 

32 
14 

64 
22 

53 

30 

35 
20 

50 

20 

48 

26 

62 
38 

73 
51 

54 

33 

53 

30 

50 
40 

50 
39 

55 
36 

48 
34 

60 
33 

72 
43 

67 
43 

90 
34 

46 
25 

U 

49 

31 

30 
30 

49 
41 

48 

37 

38 

32 

46 
23 

47 

33 

SPRINGFIELD  «•  SE 

MAX 
MIN 

70 
42 

65 
16 

27 
15 

38 
19 

35 
10 

35 
14 

62 
35 

51 
21 

21 

25 

25 

50 

37 

29 

32 

37 

36 

34 

36 

26 

71 
49 

67 
37 

50 
25 

i 

44 

27 

48 
26 

51 
39 

46 

36 

47 
29 

33 
25 

47 
34 

VIRDEN  1  N 

MAX 

MIN 

74 
40 

41 
17 

40 
17 

36 
28 

34 
13 

64 
19 

62 
43 

45 

20 

52 
19 

49 
25 

82 
34 

79 
53 

69 
36 

34 

31 

52 
39 

30 
40 

56 
36 

♦7 
il 

62 
32 

73 
38 

69 
45 

90 
32 

47 
25 

26 

30 
30 

54 
29 

49 

43 

46 

36 

44 

30 

50 
27 

44 

28 

WHITE  HAL L   1  E 

•          •  * 

MAX 
MIN 

76 

37 

42 

22 

14 

14 

65 

49 

51 
19 

50 
19 

82 

82 
5  6 

72 
35 

55 
30 

53 
40 

51 
38 

56 
36 

35 
33 

63 
32 

73 
41 

72 
44 

32 
34 

51 
27 

44 

26 

56 
26 

51 
43 

46 
33 

47 

30 

49 

24 

49 

35 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

65 
4  6 

48 

37 

36 
30 

31 
16 

55 

22 

54 

40 

49 
2 1 

43 

75 

71 

69 
34 

48 
30 

47 
36 

56 
40 

55 
38 

48 

33 

57 

73 
43 

65 
5 1 

51 
38 

41 
23 

42 
2  4 

32 
33 

32 
33 

! 

42 

49 
40 

45 
33 

47 
29 

54 
34 

E  F  P I NGHAM 

MAX 

MIN 

67 

56 

45 

40 
26 

35 
24 

60 
27 

56 

45 

48 
1 8 

50 
19 

80 

76 
53 

70 
36 

58 
30 

51 
36 

60 
34 

54 

33 

53 
32 

61 
3 1 

74 
38 

69 
35 

60 
38 

52 
26 

43 

2  3 

91 
32 

61 
26 

55 
4  I 

50 
33 

47 
35 

53 
25 

60 
29 

FLORA  5  NW 

MAX 
MIN 

71 

64 

39 

42 
32 

37 

22 

59 
20 

55 

49 

55 
1 5 

48 
26 

78 
39 

79 
58 

70 
33 

57 
29 

56 

37 

60 
43 

60 
39 

55 
35 

61 
28 

77 
39 

69 
55 

39 
39 

50 
28 

-I 

22 

91 
34 

37 
24 

53 

42 

52 
42 

51 
35 

50 
24 

39 

26 

MARSHALL    1  E 

MAX 
MIN 

72 

39 

39 
28 

31 
12 

53 
17 

54 

49 

46 

44 

74 

73 

70 

50 

47 
30 

53 

54 

52 

57 

72 
36 

68 

62 

45 
23 

43 
2  ' 

30 

2  2 

52 

51 
40 

54 
40 

51 

49 

57 

HATTOON 

MAX 
MIN 

66 

28 
1 8 

38 

38 

22 

32 
12 

57 
20 

54 

34 

50 
19 

43 
25 

76 

72 
5 1 

55 
33 

50 
29 

48 

55 
37 

53 
38 

46 
32 

57 

30 

71 
39 

66 
42 

47 
32 

43 
24 

49 
22 

46 

30 

92 
30 

46 
4  1 

49 
39 

40 
3 1 

48 

55 
32 

MOWEAQUA 

MAX 
MIN 

70 

51 

40 

37 
30 

33 
15 

61 

20 

56 

46 

50 
18 

46 

78 

73 

67 
35 

52 

50 

54 
37 

56 
36 

52 

60 

7* 
39 

66 

52 

93 
36 

46 

22 

49 
2  ? 

44 
29 

51 
29 

48 

42 

47 
36 

44 

49 

53 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

65 

64 
20 

41 

42 
26 

36 
20 

61 
27 

54 

47 

51 
18 

47 

78 

77 

70 

33 
29 

54 

59 
42 

56 
39 

52 
32 

60 
26 

74 
37 

69 
52 

34 
39 

45 
25 

23 

42 
23 

49 
27 

55 
3  • 

49 
42 

52 

48 

50 
29 

OLNEY  2  S 

MAX 
MIN 

68 

63 

39 

41 
31 

34 
22 

57 
18 

55 

48 

51 
16 

46 

76 

78 

68 
36 

55 

56 

56 

57 

54 

60 
2' 

74 
4 1 

68 

39 
38 

47 
27 

25 

31 
34 

57 
24 

52 

53 
43 

51 

52 

59 
23 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

64 

40 
23 

40 

41 
28 

33 
20 

57 
20 

55 

41 

50 
1 9 

45 
27 

77 

77 
57 

65 
37 

53 
30 

52 
33 

58 

4 1 

56 

39 

53 

59 

29 

7* 
38 

68 

5 1 

52 
40 

44 
2  5 

45 

2  3 

91 

32 

97 
29 

50 
42 

53 
42 

47 

50 

60 
29 

Paris  waterworks 

MAX 

Mm 

65 
57 

60 

40 

46 
30 

32 
16 

55 
18 

51 

43 

48 

44 

76 

73 

66 

47 

48 

56 
39 

53 

48 

58 

27 

74 

69 

50 

40 

45 

2  "2 

30 

93 

52 

45 

46 

56 

Salem  wsmo 

MAX 
MIN 

69 
59 

64 
21 

38 
18 

41 

30 

36 
20 

56 

23 

54 
45 

47 
25 

53 
19 

49 
28 

77 
37 

79 
53 

70 
37 

57 
30 

59 
39 

58 

42 

56 
36 

55 
36 

63 
32 

76 
40 

69 
52 

53 
34 

49 
26 

44 
24 

48 

34 

98 

29 

93 
43 

51 
42 

48 
34 

51 
26 

58 

30 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

66 
56 

63 
18 

38 
17 

37 
20 

37 
12 

19 

55 
45 

45 
21 

48 
16 

45 
21 

77 
32 

76 
53 

67 
33 

48 

30 

48 
34 

54 
38 

54 
37 

59 
37 

60 
35 

73 
30 

68 
56 

64 
40 

43 
24 

44 
22 

50 
27 

51 
26 

52 
38 

48 
38 

45 
31 

48 
26 

55 
30 

VANDAL  I A    FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
29 

30 
21 

39 
20 

40 
26 

37 
20 

57 

23 

53 
33 

37 
21 

54 
21 

47 
27 

75 
36 

78 
54 

58 
35 

55 
29 

57 
40 

54 

40 

57 
37 

51 
36 

64 
33 

75 
41 

65 
44 

52 
34 

46 
29 

»1 
27 

30 
31 

55 
28 

50 
44 

49 

41 

43 
34 

52 
29 

56 

30 

WINDSOR 

•          •  A 

MAX 
MIN 

70 

64 
19 

39 
1 8 

30 

15 

24 

53 

45 
19 

50 
2 1 

45 
2  3 

76 

74 

66 

50 

48 

55 
38 

55 
36 

48 

58 

7| 

64 

91 

44 

-<• 

19 

44 

51 

49 

46 

44 

48 

56 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

66 

64 

35 

43 
29 

42 
25 

55 
27 

55 

45 

53 

55 

75 

76 

63 

54 

63 

61 

59 

59 
45 

63 
34 

74 

66 

62 

58 

44 

46 

52 

67 

62 

49 

91 

60 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

73 
56 

71 
21 

41 
20 

44 
34 

42 
26 

64 

20 

63 
44 

54 
24 

58 
18 

53 
27 

76 
38 

80 
55 

35 

56 
26 

60 
41 

57 
39 

56 
34 

57 
39 

63 
32 

75 

74 

58 
38 

55 
29 

48 

26 

49 

56 
2  6 

5« 

34 
40 

47 
32 

51 

51 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

76 

68 

22 

36 
19 

48 
18 

44 
17 

46 
15 

68 

60 
25 

41 
19 

56 
28 

65 

68 

83 

53 

59 

57 

56 

30 
37 

55 
3 1 

68 

79 

68 

57 

31 

4, 

52 

56 

56 

46 
33 

39 
2  3 

49 

30 

Cairo  wso  ci 

MAX 
MIN 

67 
40 

40 
26 

34 

25 

44 
34 

44 
30 

55 
35 

56 
44 

45 
35 

52 
31 

58 

37 

74 

75 

66 

56 
39 

75 
48 

60 

49 

59 
43 

62 

65 

76 
5 1 

68 
50 

65 

53 
36 

42 
35 

43 

54 

64 

60 

31 

53 

60 

CARBONDALE  SEWACE  PL 

MAX 
MIN 

62 

60 

60 

76 

69 

61 

52 

43 
2  5 

47 

52 

65 

58 

46 

53 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

78 
50 

70 
22 

32 
2 1 

40 
19 

42 
22 

39 

24 

61 
37 

56 
24 

39 
23 

55 

27 

52 

78 
42 

78 

46 
30 

57 
34 

38 

40 

57 
36 

57 

54 

63 
39 

76 

68 

55 
28 

47 
29 

4, 

48 

57 

53 

49 
35 

38 

56 

COBOEN  2  S 

MAX 

MIN 

7* 
46 

64 
24 

37 
21 

45 

22 

43 

22 

57 
25 

57 
46 

55 
29 

53 
20 

57 

30 

74 

77 

72 

60 
3 1 

36 

60 

65 

60 

66 

75 

71 

67 

58 

47 

49 

29 

65 

63 

47 
35 

56 

2  2 

60 

OU  SUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

70 
55 

64 
23 

43 
21 

43 
37 

40 

22 

58 

26 

55 

51 

26 

55 
20 

53 
28 

78 

79 

38 

56 
28 

61 

60 

62 

59 

64 

77 

73 

58 

55 

56 

5, 

57 

58 

58 

90 
33 

51 
24 

MAKANDA    1  NW 

MAX 
MIN 

69 
37 

38 

24 

38 

20 

42 
29 

42 
22 

57 
30 

56 
48 

49 

27 

53 
24 

57 
30 

76 

76 
56 

71 
4  1 

60 
3 1 

62 

42 

60 
43 

60 

39 

59 

76 

69 

61 

37 

46 
2  q 

47 

56 

68 

62 

49 
35 

52 

60 

MARION   4  NNE 

MAX 
MIN 

78 
49 

65 
26 

30 
21 

40 

22 

42 
25 

40 
22 

56 

35 

56 
26 

41 
18 

53 
24 

53 
31 

77 
50 

77 
45 

57 
31 

58 
34 

61 
41 

60 
41 

5» 
40 

59 
32 

65 
36 

73 
48 

66 
40 

58 

31 

49 
29 

47 
26 

5-. 

32 

61 
41 

90 
41 

41 
23 

32 
29 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 
MLN 

69 
59 

64 
22 

39 
19 

41 
30 

36 

22 

58 

26 

55 
43 

46 

25 

56 
23 

50 
28 

73 
38 

78 
54 

74 
38 

56 
31 

60 
41 

56 

41 

57 
38 

55 
37 

63 
33 

73 
43 

66 
54 

55 
33 

53 
26 

46 
26 

«• 

55 
30 

99 
44 

53 

43 

49 

33 

51 
27 

59 

33 

SPARTA 

MAX 

MIN 

72 
61 

67 
23 

40 
21 

44 
30 

43 

23 

60 
24 

59 
47 

54 

27 

60 
19 

58 

29 

78 
38 

78 

57 

72 
41 

39 
32 

62 
41 

56 

41 

60 
37 

58 

40 

65 
34 

75 
41 

72 
52 

58 
35 

50 
31 

61 

29 

33 
25 

62 
45 

58 
43 

48 

34 

52 
23 

58 

30 

WATERLOO  I  WSW 

MAX 
MIN 

75 
60 

69 

22 

43 

20 

44 
30 

44 

22 

65 
27 

61 
49 

52 
25 

60 
22 

55 

27 

82 
38 

81 
58 

76 
40 

61 
30 

60 
36 

56 
40 

56 
36 

56 
38 

70 
34 

79 
43 

73 
53 

58 

40 

56 
30 

K1 

2« 

55 
28 

62 
44 

56 
41 

45 
33 

55 

24 

57 
32 

S*»  Rafwoac*  N01M  following  Station  lnd«i 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  MARCH  197? 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«         «  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

56 

■ 

76 

79 

73 

56 

58 

56 

56 

60 

7J 

66 

57 

5 

57.4 

MIN 

57 

23 

20 

26 

22 

25 

48 

26 

20 

26 

34 

55 

38 

30 

36 

44 

3" 

36 

30 

40 

59 

38 

28 

25 

33 

30 

43 

43 

36 

27 

32 

34.7 

BR00KP0RT  DAM  52 

MAX 

5? 

56 

56 

72 

74 

67 

59 

72 

70 

58 

64 

66 

72 

65 

64 

59 

46 

47 

56 

64 

53 

54 

59  .0 

MIN 

54 

26 

22 

32 

27 

25 

46 

28 

21 

31 

40 

51 

44 

35 

36 

48 

43 

36 

34 

38 

42 

44 

34 

28 

32 

27 

46 

34 

36 

26 

34 

35.7 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

4  1 

5? 

59 

6 1 

61 

52 

58.5 

MIN 

56 

2* 

22 

31 

26 

24 

47 

29 

17 

32 

43 

55 

45 

32 

39 

46 

42 

40 

33 

48 

58 

41 

32 

29 

33 

27 

46 

46 

37 

23 

31 

36.6 

FAIRFIELD  RADIO  HF I H 

MAX 

72 

36 

38 

59 

54 

53 

76 

79 

73 

56 

60 

60 

58 

60 

78 

73 

56 

5 

48 

56 

59 

53 

57.9 

MIN 

51 

23 

20 

31 

21 

21 

47 

26 

17 

28 

35 

SB 

39 

30 

37 

46 

40 

38 

30 

40 

50 

39 

29 

22 

30 

25 

42 

43 

37 

26 

30 

33.9 

HARR I SPURG 

MAX 

77 

78 

69 

59 

59 

66 

77 

69 

49 

53 

56.6 

MIN 

59 

25 

23 

32 

26 

23 

49 

30 

20 

32 

39 

59 

42 

32 

38 

45 

41 

40 

32 

42 

55 

41 

32 

29 

35 

28 

45 

46 

37 

27 

31 

36.6 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 

66 

39 

36 

39 

58 

56 

54 

50 

77 

78 

57 

5  8 

60 

60 

52 

64 

78 

66 

57 

49 

51 

55.1 

MIN 

57 

23 

21 

31 

22 

21 

30 

27 

19 

22 

30 

40 

54 

29 

32 

41 

38 

37 

30 

37 

43 

38 

29 

26 

27 

27 

34 

44 

41 

26 

28 

32.4 

MT  CARMEL   1  NNW 

MAX 

69 

62 

3B 

41 

36 

57 

54 

47 

53 

48 

76 

78 

70 

56 

58 

61 

57 

55 

60 

75 

71 

54 

47 

44 

50 

57 

52 

53 

53 

50 

60 

56.2 

MIN 

56 

23 

20 

31 

21 

20 

44 

23 

16 

27 

34 

55 

38 

29 

37 

43 

39 

37 

30 

42 

53 

38 

27 

23 

32 

28 

42 

42 

35 

27 

30 

33.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

73 

67 

40 

42 

40 

58 

56 

53 

55 

53 

77 

79 

75 

57 

62 

62 

59 

57 

64 

7? 

72 

56 

54 

47 

50 

57 

55 

54 

50 

52 

60 

58.4 

MIN 

60 

23 

19 

31 

23 

24 

48 

25 

20 

29 

36 

57 

38 

29 

40 

43 

39 

39 

32 

42 

55 

36 

29 

27 

32 

28 

45 

44 

33 

25 

31 

34.9 

ROSICLARE 

MAX 

68 

64 

39 

42 

41 

58 

55 

54 

50 

52 

76 

78 

70 

59 

67 

61 

59 

62 

69 

76 

70 

59 

56 

44 

47 

57 

61 

55 

53 

51 

60 

58.5 

MIN 

59 

25 

24 

31 

26 

23 

50 

30 

20 

33 

38 

53 

42 

33 

36 

46 

43 

44 

37 

46 

57 

41 

33 

29 

33 

28 

45 

47 

39 

26 

31 

37.1 

SUPPLEMENTAL 

DATA 

Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

c 

P-r, 

CD 

en 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

.50-. 99 

o 

o- 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resuh 
Direcl 

Result 
Spee< 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

">* 

o 

1.00- 

2.00 

Total 

CAIRO   WSO  CI 

41 

SW 

06 

1 

9 

3 

2 

1 

0 

16 

59 

5.5 

CHICAGO  0  HARE  WS0  AP 

33 

3.6 

13.6 

42  +  + 

28 

07 

69 

70 

60 

61 

7 

7 

6 

1 

1 

0 

22 

7.4 

CHICAGO  WSO  AP 

34 

2.7 

13.4 

34 

N 

13 

70 

72 

59 

60 

10 

6 

5 

1 

1 

0 

23 

57 

7.3 

MOLINE  WSO  AP 

33 

1.9 

12.3 

30 

NW 

07+ 

72 

74 

61 

63 

3 

6 

6 

1 

1 

0 

17 

49 

6.9 

PEORIA  WSO  AP 

32 

1.4 

12.5 

34 

NW 

12 

69 

73 

58 

60 

5 

4 

3 

3 

0 

0 

15 

57 

7.3 

ROCKFORD  WSO  AP 

36 

2.8 

12.9 

32++ 

29 

07 

75 

77 

63 

64 

7 

6 

4 

2 

0 

0 

19 

6.9 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

28 

1.8 

14.3 

35 

NW 

21 

73 

79 

61 

61 

3 

6 

3 

1 

1 

0 

14 

55 

6.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 

MARCH  i»72 


Day  ol  month 


siwga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 



0IX0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

> 

T 

T 
T 

.9 
T 

4.2 
4 

T 

T 

,9 
T 

7.1 

7 

1.2 
4 

4.4 
4 

FRE EPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.3 
2 

1 

1.5 

2 

1 

T 

2.8 

3 

T 

X 

T 

9.3 

10 

( 

4 

GALVA 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

7.0 

e 

T 

2 

1 

3.0 
5 

.9 

3 

3.0 
3 

NOLINE  WSO  AP 

iNUWf-ALL 
SN   ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

s4 

T 

,  2 
I 

T 

T 

T 

X 
T 

3 . 9 
T 
.2 

i 

T 

x 

1 . 2 

9.f 

1 

.8 

4.C 

! 

.4 

#  3 
3 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

2 

1 

3.5 
2 

.9 

8.5 

i 

3.0 
1 

ROCKFORO  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.1 
T 

T 

T 

1.4 
T 

.4 

1 

1 

I 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.6 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

.6 

.1 
1 

7 

.1 
6 
#7 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1 

.3 

1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

6.5 
A 

4 

2 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

9.0 
6 

3 

AURORA  COLLEGE 

SNOWF  AL  L 
SN  ON  GNO 

,4 

T 

6 .  i 
6 

3 

2 

T 

X 
T 

x 

T 

2 . 6 

1 

T 

4.9 

1 

1 

1.2 
T 

CHICAGO   O'HARE    WSO  AP 

SNOWFAL  L 
SN   ON  GNO 
WTR  EOUIV 

j 

X 

T 

1 

T 

1 2 
T 

T 

T 

X 

x 

T 

,  j 
T 

6  . 4 
.2 

'( 
.7 

4 
.3 

X 

1 

T 

T 

T 

X 

T 
T 

T 
T 

X 

2 

5.9 
T 
.4 

2 

1  ■  7 

2 

CHICAGn  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
u  T  d  cnniu 
W 1 K    t UU  1  V 

T 

.1 
T 

.1 

.2 
T 

T 

T 

X 
T 

T 
T 

2.3 

1.2 
3 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.8 

.5 
3 
.3 

6.5 

1 
.4 

.2 
4 
.3 

.4 

1 

OE  K AL B 

SNOWFALL 
cm  n w  run 

T 

T 

3.0 
3 

7.0 
■ 

3.0 
10 

4 

2 

1 

T 

T 
X 

X 

8.0 
8 

2.5 
3 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.0 

T 

T 

T 

6.5 

3 

.3 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
cm  rtM  rwT 

4.< 

- 

- 

3 

•       •  • 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.0 

3.0 
2 

X 

X 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
cm  riM  run 

<>.a 

5.0 
3 

2.0 

OUINCV  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

X 

1.0 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

4.3 
4 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

- 

- 

- 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

6.0 
t 

2 

T 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.7 

T 

T 

T 

3.1 
4 
•  6 

3 

1.2 
T 

«       •  » 

EAST  05 

HOOPESTDN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

.4 

X 

T 

.5 

X 

T 
X 

KANKAKEE  3  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

X 

T 
T 

T 
X 

T 
X 

T 

.7 

] 

T 

T 

T 

T 

3.5 
4 

1.3 
3 

T 

PIPER  C I  TV  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

.4 
X 

T 

T 

T 

3.4 
1 

.6 

3 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 
9 

UMANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.2 

1.0 
1 

.6 

1 

•      ■  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.1 

T 
T 

T 

T 

3.3 
3 
.3 

1 

T 

WHITE   HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

Sale"  wsmo 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.3 

Soo  Rikxnn  Notes  Following  SUIIon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  1972 


Day  of  month 


•  •  * 

SOUTHWEST 

ANNA  1  E 
CAIRO  WSO  CI 
SPARTA 

•  *  • 

SOUTHEAST 

ALBION 

H ARR I S  BURG 

MOUNT  VERNON 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  CN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


<s> 

Day  of  month 

<D 
0> 

Station 

0) 

Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aveia 

URBANA 

< 

MAX 
MIN 

47 
34 

46 
40 

4C 
34 

37 
35 

37 
35 

35 
34 

37 
34 

40 
37 

37 
35 

36 
35 

38 
35 

46 
37 

48 
46 

47 
40 

44 

40 

42 
42 

44 
42 

46 
42 

45 
43 

48 
42 

50 
45 

50 

47 

47 
40 

44 
39 

45 
39 

46 
41 

42 
42 

42 
42 

44 
42 

43 
38 

44 
37 

43.1 
39.2 

e 

MAX 

MIN 

45 
36 

44 
42 

42 
36 

36 
37 

39 
37 

37 
36 

38 
36 

39 
38 

38 

37 

37 
36 

38 
36 

43 
38 

46 

43 

46 
43 

44 
43 

43 
43 

44 
43 

45 
43 

45 
43 

46 
43 

48 
45 

49 

47 

48 
43 

44 
42 

44 
42 

45 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

44 
41 

43 
41 

42.9 
40.7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE ,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ALBION 

ooi 

0 

EOWAADS 

3B) 

23 

ALE  00 

007 

MERCER 

41 

11 

ALEXIS  WATERWORKS 

009 

3 

ALTON  OAM  16 

Oil 

MADISON 

i 

SB 

31 

ANNA  1  C 

0111 

: 

UNION 

* 

ANTIQCH  2  NW 

0201 

LAKE 

42 

10 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0111 

0 

DUPAGE 

«. 

«* 

ASHLlY 

0211 

0 

WASHINGTON 

33 

iO 

AUGUSTA 

011C 

01 

HANCOCK 

*: 

14 

AURORA  COClEGE 

01)1 

01 

KANE 

»i 

41 

AVON  1  N| 

033t 

o 

PULTON 

•  ; 

BARRINCTON  1  3C 

)44 

0 

COOK 

42 

:.  = 

044 

BEAADSTOWN 

da»z  ;t 

CASS 

«; 

01 

belleviile  so  III  univ 

osid  oi 

$T  CLAIR 

II 

10 

BELVIOERE  1  E 

OSES  01 

BOONE 

42 

13 

IENTLCT  1  t 

oita  oi 

HANCOCK 

20 

BENTON  FQREST  SERVICE 

0' 

FRANKLIN 

»fl 

ot 

ILOOMInCTON  WATERWORKS 

0T6 

MCLEAN 

20 

ILOOMINCTON  NORMAL 

0T6( 

0' 

MCLEAN 

11 

llUfFI 

OTi] 

ot 

SCOTT 

IV 

63 

BRQOKPOAT  0AM  >2 

0993 

01 

MASSAC 

IT 

,« 

HOC 

CAIRQ   HSO  CI  t 

11*1 

01 

ALEXANDER 

17 

00 

CANTON  I  ESE 

PULTON 

40 

IB 

CARSQNDALE  SEWAGE  PL 

JACKSON 

carlinvilCe 

MACOUPIN 

19 

17 

CARLINVUCE  NO.  2 

1II< 

01 

MACOUPIN 

31 

17 

C ARcTLE  RESERVOIR 

12*1 

01 

CLINTON 

II 

31 

CARMI  6  NH 

WHITE 

II 

10 

CENTRAL  I A  2  SW 

CLINTON 

»8 

10 

C«ANNAHON  DRESDEN  ISL 

GRUNDY 

41 

.* 

o: 

CENOA 

MCLEAN 

40 

44 

CHESTER 

RANDOLPH 

17 

34 

CHICAGO  CALUMET  TR  NKS 

COOK 

41 

CHICAGO  CCN  wT  FIlT  Pl 

COOK 

41 

3* 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1*21 

oi 

COOK 

41 

31 

CHICAGO  NAYFR  PNP  STA 

is*; 

COOK 

41 

II 

CHICAGO  0 1  HIRE    "SO   AR  R 

jj 

COOK 

41 

39 

CHICAGO  RDSElaNO  RMRC 

COOK 

41 

42 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

is*"* 

COOK 

41 

49 

CHICAGO  S  FUTER  PLANT 

COOK 

41 

43 

CH&O  SPRINGFIELD  PMPG 

. '  - " 

>; 

COOK 

41 

33 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

COOK 

41 

47 

CHICAGO  NtONAV  HSO  AP  R 

COOK 

41 

♦T 

CHRLICOTHE 

l»2* 

0< 

PEORIA 

93 

CISNE  2  ESE 

1666 

01 

WAYNE 

11 

CLINTON  I  SSW 

DE  WITT 

AO 

09 

COROEN  2  S 

UNION 

37 

10 

COULTERVIClE  I  SSH 

RANDOLPH 

II 

11 

DANVILLE 

VERMILION 

40 

01 

DANVILLE  SENAGE  PLANT 

VERMILION 

BO 

DECATUR 

MACON 

39 

31 

OE  *  A L  B 

OE  KALB 

*1 

3* 

DIXON 

LEE 

41 

30 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2133 

51 

PDPE 

17 

2* 

DOWNS  2  NE 

MCLEAN 

23 

OU  QUOIN  1  NNW 

PERRY 

SB 

00 

EDELSTEIN 

PEORIA 

-: 

SI 

EDnaROSvILLE 

MAO  I  SON 

EFFINGHAM 

2*11 

01 

EFFINGHAM 

39 

07 

I  LOIN 

KANE 

42 

02 

FAIABURv  ---)... 

LIVINGSTON 

"0 

FAIRFIELD  RADIO  WPlw 

WAYNE 

B| 

21 

FARMER 

2993 

OE  WITT 

40 

13 
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300  ft' 
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ILL.  STATf  POLICE  RAOIC 
GENE  L  IURCESI 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  DP  ENGINEERS 
J.  ION  HARTLINE 
THOMAS  C.  ROBINSON*  JR 
ARGONNE  NATIONAL  LAB 
JAMES  W,  HI LL |P AUQH 
EDWARD  L.  SCHUTTE 
AURORA  COL  PHV11CS  DIPT 

JAMES  R  MITCHELL 

ravmono  c  shaver 

GEORGE  E.  GRIOIR 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
LEON  R  MOSS 
HOMARO  W.  C ORPHAN 
NORMAN  D.  MELVlN 
BLOONINGTQN  WATERWORKS 
ILL  STATE  NORMAL  UM 

VERNON  A.  NORTRUP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CAHOKU  TREATMENT  PLT, 
NATL  WEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  WIVS 
HOMER  JOHNSON 
JACK  A.  CAMPBELL 
WILLIAM  j,  PRANGER 
U  S  CORPS  ENGINEERS 
HUBERT  BOHLEBER 

CITY  OF  CENTRAL  I A 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EASTERN  ILL.  UNIV. 
JOSERH  H.  SOMMER 
ROBERT  H.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  01  ST 
CI  OP  CHICAGO/  MCOUGEL 
NATIONAL  HEATHER  SERV 
CITY  ENGR  WATER  PUR|F 
NATL  HEATHER  SERVICE 


city  op  chicago 
chicago  sanitary  oist 
chicago  sanitary  oist 
city  engr  water  purif 
city  engr  wat|r 
natl  weather  service 
natl  weather  service 
don  h,  Connor 
prank  k.  stanford 
r.  e.  p i  tb.at 

r .  g.  anderson 
c  warren  birchle* 
village  of  crete 
interstate  water  co 
danville  sewagf  plant 
hrs  ethelda  c  swicart 
northern  illinios  univ 
robert  h.  nell  i s 
dixon  spr&s  agric  cntr 
ada  \.  oevine 

radio  station  woon 
harold  0.  price 
mrs.  oe ver a  n,  gebhart 
clifford  r.  manuel 
miss  myrtle  e.  spiegler 
oept  of  waterworks 
raoio  station  wfiw 
norah  yeacle 

V   A  MALE 
JOHN  SCHRODER 

ALVlN  Hi  TIMH 
u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DIETRICH  KROENCKE 
CITY  WATERWORKS 
RAIMASON  F.  SMITH 
GEBHARO  wOOOS  STATE 
HUNICIPAl  UTILITIES 
BLAIR  JQSELYN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  M  IBNEN 
PAUL  E.  ARNOLD 
LEROY  K.  HENDERSON 
WILLIAM  C.  MENG 
JOHN  W.  wYLOE 
HAROlD  W.  OAVIS 

howard  e.  staffy 
orvule  h.  johnes 
clyde  pittman 
city  disposal  plant 

havana  power  station 
hennepin  power  plant 
mrs  richard  t  pattie 
john  f .  hushrush 
central  ill  pub  svc  co 
u  s  corps  of  engineers 
wlos  raoio 

jERSE yv ille  swc  plant 
u  s  corps  of  engineers 
ill  state  penitentiary 

OELBERT  w.  KOERNER 
MUNICIPAL  SEWAGE  TR  PL 
ROBERT  CROSE 
STAR  COURIER 
KEWANEE  BAKER  PARK 
HRS.  0.1. PACE,  JR. 
JACK  H.  SHARPS 
BOYCE  0  HUMPHREYS 
ILL  OIV  OF  WATERWAYS 
CALVIN  L.  REYNOLDS 

VERNON  P.  GEHLBACH 
JOSEPH  B.  SENTINEV 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
JAMES  P.  MORGAN 
CARL I E  H  KULL 
VERNE  CEER 
HARVEY  I.  HARTLINE 
HAROLD  HYDE 
JOSEPH  ACE  MCCANCE 
MRS  MILDRED  K  MICNONE 


RAROA  1  N 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL  1  I 
MASON  CITY  1  NH 
MATTOON 

MCHENRY  LOCK  AND  DAN 
MClEANSBORO  2  E 
HE DORA 
MINONK  >  NE 
mOlINE  WIO  AP 

MONMQUTH 

M3NTICELL0  NO  2 
MORRIS 
MORRISON 
HORRISONVULE 
MT  CARMEL   1  NNM 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STE«LlNO 

MOUNT  VERNQN 
NOWEAOUA 
IRPHYSBQRO  2  SW 
SHVILLE  4  NE 
BOSTON  DAN  17 
SALEM  STATE  PARK 
'ON  2  N| 
NOKOMIS 
NEY  2  S 
EGON 


RIS  1  N 

R1S  WATERWORKS 

RK  FOREST 


DTOHI 
RU  2  H 

PER  CITY  S  SE 

TTSFIElO  no  2 

EASANT  MILL 
PONTIAC 

lAIRIE  0<J  ROCHER  lwSw 

INCEVlLLE  1  N 

iQPHETSTOwn  l  NH 
DUINCV 

OJINCY  fra  airport 


OUINCV  DAM  21 

QJINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL 

REO  BUD 

RENO  LAKE  DAM 

AOCHELLE  *  NH 

ROCKFORO  6  ENE 

ROCKFORO  HSO  AP  I 

ros i clare 
rushville 

SAINTE  harie 
SALEM  hSmD 
SHABBONA  3  NNE 
SHAWNCETOWN  NEW  TOhN 
SHELIYVUCE  DAM 
S10ELL 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

SPARTA 

SPARTA  NO.  2 
SPRINCFIECD  WSO  AP  I 

SPRINGFIECO  4  SE 
STICKNEV  W  SIDE  TR  WKS 
I  STOCKTON 

I  STREATOR  I  ENE 

SULLIVAN  WATERHORKS 

TAYLORVILLE 
I  TISKILWA 

TOULON 

TUSCOLA 

URBANA 

UTICA  STARVEO  KOCK  DAM 

VANDAL  I A  1  SH 

VANDAL  I A  PAA  AIRPORT 

VIROEN  1  N 

VIRGINIA 

WALNUT 

WASHINGTON    1  wSw 

WATERLOO  1  WSw 
WATSEKA  2  NH 

HAUKEGAN  4  WSW 

WAYNE  CITY 
WENONA 
WEST  SALEM 
WHEATON  I  SE 

WHITE   HALC    1  I 
WILCOX 
HIN050R 
YATES  CITY 

NEW  STATION 

RENO  LAKE  OAM 


I    I    I    I  L 


S  o 

Q   P  COUNTY 


04  MACON 

02  LA  SALLE 

01  CLARK 

)»  his:-, 

OTj  COLES 
MCHENRY 
HAMILTON 
MACOUPIN 
LA  SALLE 
ROCK  ISLAND 


0]  WARREN 

03  PI  ATT 
02)  GRUNQY 

WHITES  I OE 
CHRISTIAN 
HAIASH 
CARROLL 
MACOUPIN 
0*1  LOGAN 
lit  01  IROHN 

JEFFERSON 

SHELlY 

OAl  JACKSON 

WASHINGTON 

0 L|  MERCER 
MENARO 
07]  JASPER 

MONTGOMERY 
RICHLAND 
10)  Oil  OGLE 

2fi  02  LA  SALLE 

9*1  01  CRANPORO 

04  CHRISTIAN 
01  EDGAR 

07|  EDGAR 
COOK 

,  J L" 

01  ADAMS 
|  PEORIA 

if  111 

I  LA  SALLE 
FORD 
PIKE 
j  PIKE 
|  03J  LIVINGSTON 
OBt  RANDOLPH 
■  ■  »f z»  U 
.  HHITESIDE 
I  ADAMS 
|  03  ADAMS 

01  ADAMS 
01  AOAHS 
03  CHAMPAIGN 
01  RANDOLPH 
09j  FRANKLIN 
0|j  OGLE 

oi  WINNEBAGO 
oi  WINNEBAGO 
0*1  HAROIN 
01  SCHUYLER 


071  JASPER 
07  MARION 
B33j  02  DE  KALB 
139  09.  GALL  AT  |N 
B7ftj  oi  SHELBY 

VERMUION 
COOK 

RANDOLPH 
RANDOLPH 
17*|  0*|  SANGAMON 


111 


76C 


06  Sangamon 
02j  COOK 

Qti  JO  OAVIESS 

02  LA  SALLE 

07  MOULTRIE 
04|  CHRISTIAN 
01  IUREAU 

04  STARK 
01  DOuCLAS 

03  CHAMPAIGN 


79bj  02  LA  SALLE 

01  FAYETTE 
7|i  01  FAYETTE 
**q  Ob|  SANGAMON 

CASS 
•  ltJ  Oil  BUREAU 
*9C   04  TAIEWELL 
002  01  MONROE 
021  03  IROQUOIS 
024  0]  LAKE 

«6t  01  WAYNE 
09C   04  MARSHALL 
1*3  09  EOWAROS 
DU  PACE 
Oej  GREENE 
27d  01  Clay 
934  01  SHELBY 

•It    01  KNOX 


7117  01  FRANKLIN 
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IB  SB 

BS  49 

B7  4| 

BB  II 

BB  14 

BB  10 


*0  3B 
II  11 
IB  2* 
B*  SB 
19  21 
■  7  66 


BB  19 

•  •  01 

•  9  22 

89  10 

91  01 

•  9  31 
BB  07 
B*  16 
BB  04 
SI  20 

BS  90 
S7  37 
SV  03 
S7  42 
S7  62 

•  T  61 
II  99 

•  1  19 
•9  61 

•  7  66 

B9  09 
BB  OB 

90  4B 
90  92 
SB  17 

90  07 
B9  46 

S*  37 

91  24 
91  It 

*1  26 

91  23 

II  10 

90  00 

SI  3B 

S9  11 

•  B  3* 
69  Ob 


BS  Dl 

BB  36 

BB  91 

SI  11 


90  00 
BB  4R 
SB  37 
6*  IB 
B9  10 

89  91 
BB  17 
BB  14 

BB  3* 

B«  06 
8*  10 
•9  4B 

90  11 
B*  33 

4M 

*0  0* 


90  21 
•  I  II 
BB  16 

90  01 


640 
471 

»47j  3F 


i 

*7J 
740  3F 
430 
.*3 
620  ftM 


970  SJ 


t,«1 

6?  3  *3P 
T0(  *A 


5    3      8  P  - 


LLOYO  Jt  SIMPSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

ERNEST  THflMAS  P|N| 

J AMIS  M,  NC  DONALD 

CINE  FRANCIS 

o.  w.  Gull ang 

GEORGE  w.  MARTIN 

m.  F.  DODGE 

MISS  KAY  CASPAR DO 

NATL  WEATHER  IIRV1CI 

MRS   TMII  N.  P|MLEV 

MRS .  LUCILLE  A  IUC mama* 

RAY  Hill 

CITY  OP  MORRISON 

MRS  DORQYMV  A  SULLA1D 

COROEN  R.  OILLITTI 

LlVI    C.  IINK 

HAROiD  MARBURGER 
ALVA  BROwN 
MOM|R  L.  REMAKE A 

HOWARD  HEANE v 

MRS.    MARY   A.  OOOllV 
FARM  |  WILLIAMS 
DOYLE  COML NEVER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DIV  OP  PARKS  t  MINOR 
|  SAM  RARR  STATE  PARK 
CARL  C  KEELE 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 


JOHN  l 


BIEO 

CADDIS 
C.  E.  SCHUMACHER 
EDGAR  ELECT  COOPERATIVE! 
CITY  OP  PARIS 
PARK  FOREST  WATER  C 
ROBERT  G.  HARD 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  HEATHER  SERVICE 

MRS   NANCY   L.  WELSH 

WAYNE  f LLlERG 
MRS  OELL A  maE  BORK 
FITTSFIELO  WATERWORKS 
LOU  OALLOwAY 
ILLINOIS  HATER  SERV  CO 
ARTHUR  J.  BESSfN 
MRS.   FRANK  STIWART 
COMMONWEALTH  EOISON  CO. 
A.  H.  GIBSON 
U  S  F|D  AVIATION  AGENCY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NR.  VIRGIL  C.  H| E WAHtE a, 
RANTOUL  LIGHT  OEPT 
OLIN  F.  KEYTELKAMp 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HUFISTATLER 
HARRIET  L.  RE  I D 
NATL  HEATHER  SERVICE 
KENNIS  H  WALLACE 
GAIN  BROS  GREENHOUSE 

JUDSON  I.  CAMERON 
NATL  HEATHER  SERVICE 
UNIV  OP  ILL  N  IIP  FIELQ 
JAKE  H.  STEHART 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THELMA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
WILLIAM  H,  MORGAN 
RANC3  CORPORATION 
naTl  HEATHER  SERVICE 

CITY  WTR>  LICHTCPWA. 
CHICAGO  SANITARY  OUT 
RICHARD  J.  TOWNSEND 
LARRY  G.  YUSKO 
CITY  OP  SULLIVAN 
JOHN  H.  COALE 
ORVULE  L.  HEAVER 
E  H  OOOEN 
DEKALl  AGRI  ASSN 
STATE  HATER  SURVEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  ENGLAND 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WARREN  LAIR 
LEICESTER  w,  CLARKE 
VICTOR  V.  VALT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE  L.  MC  MURTRv 
RADIO  STATION  HGFA 
RAOIO  STATION  WKRS 

MRS  BRENDA  0  Hi ATT 
WALTER  J.  WENILAFF 
CITY  OP  WEST  SALEM 
MORTON  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  STA 
E.  LOWELL  ROUTT 
ORRIS  A  SENG 
ORA  l.  IELL 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
MARCH  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS •     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 


-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++  Highest  observed  one  minute  windspeed.  This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"   table . 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  % kO  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climat ic  Center ,  Ashevi 1 le ,   North  Carolina     28801 . 
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NORTHWEST  01 

ALEDD 

FREEPORT 
FULTON  DAM  13 
GALVA 

60.3M 

57.7 

56.9 

57.0 

56.0 

38.4M 
35.0 
35. 1M 
36.6 
36.8 

49. 4M 
46 . 4 
46. OM 
46.8 
46.4 

-  1.9 
_  3.6 

-  2.2 

-  4.6 

79 
8o 
79 
78 
78 

6 
IB 
18 
IB 
19 

18 
15 

IB 

17 

B 
B 

B 

B 

462 
554 
553 
540 
5S1 

0 
0 
0 
0 
0 

c 
0 

0 
0 

1 

9 

12 
12 
8 

11 

0 
0 

0 
0 
0 

5.24 
5.50 
6.39 
6.08 
4.32 

1.74 
2.34 
3.34 

.93 

1.46 
2«06 
3.03 
1.32 
1.10 

16 
16 
16 
17 
16 

7 

2.3 
.5 
.5 

2 
1 

T 

I 

L  * 

6 
9 

7 
10 

6 

* 

3 

4 
5 

3 

1 
2 
3 
2 
1 

GENESEO 

hennepin  power  plant 
kewanee 

moline  wso  ap  r 
morrison 

58.0 
59.9 
59.2 
58.1 
59.3 

37.2 
36.0 
37.8 
37.9 
36.0 

47.6 
48.0 
48.5 
48.0 
47.7 

-  2.0 

-  2.6 

80 
80 
78 
79 
79 

18 
18 
18 
18 
18 

19 
19 
18 
21 
16 

B 
8 
8 
6 
8 

517 
50^ 
488 
504 
515 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

c 

10 
12 
7 

1 1 

12 

0 
0 

0 
0 

4.22 
3.31 
3.58 
5.19 
5.47 

1.07 

2.02 
2.29 

1.71 
.Bl 
1.60 
1.71 
2.10 

16 
16 
16 
16 
16 

1.5 

T 

T 
2.6 
1.9 

1 

T 

0 
1 
1 

3* 

7* 

7 

7 

9 
8 

2 
4 
2 
3 
4 

2 
0 
2 
2 
1 

MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 

ROCHELLE   6  NW 

ROCKFORD  WSO  AP  //R 

STOCKTON 

57.2 
53.5 
56.6 
54.1 
54.6 

33.8 
35.  2M 
34.1 
34.9 
34. 6M 

45.5 
44. 4M 
45.4 
44.5 
44. 6M 

-  3.6 

-  3.3 

80 
76 
76 
77 
76 

18 
19 
18 
18 
18 

12 

10 
15 
10 

8 

8 
8 
8 

578 
612 
580 
606 
!  S 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
r 

p 

13 
12 
13 

1 1 

12 

0 

0 

0 
0 

- 

5.99 
3.87 
5.27 
6.21 
6.25 

2.98 
.39 

2.23 
3.16 

1.60 
1.02 
2.03 
3.17 
3.00 

17 
7 
16 
16 
16 

4.0 

7 
3.5 
2.7 
1.5 

1 

T 

3 
4 
4 

\ 

9 
11 
7 
5 
8 

4 
3 
3 
2 
* 

2 
1 
1 

2 
2 

TISKILMA 
WALNUT 

59.8 
57.8 

35.9 
36.6 

47.9 
47.3 

-  3.3 

80 

77 

18 
18 

20 
17 

B 
6 

506 
524 

0 
0 

e 

0 

1 1 
1 1 

0 

0 

3.57 
4.97 

.13 
1 .66 

1.00 
1 .60 

21 
16 

T 
T 

0 

T 

7+ 

7 
8 

3 
3 

1 
2 

DIVISION 

46.7 

-  3.1 

5.03 

1.89 

1.3 

•       *  * 

NORTHEAST  02 

AURORA  COLLEGE 
6 ARR 1 NGTON  1  SE 
CHICAGO  GRANT  PARK 
CHICAGO  0 ' HARE  WSO  AP  R 

51.0 
56.5 
59.3 
51.7 
54.0 

31.2 
35.6 
33.3 
37.9 
35.5 

41.1 
46.1 
46.3 
44.8 
44.8 

-  2.5 

-  2.* 

74 
78 
Bl 
79 
77 

1' 
IB 
18 
18 
18 

12 
14 
6 
24 
14 

8 
8 

8 
7 
8 

708 
566 
558 
597 

602 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

14 
10 
12 
5 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

4.B5 
3.31 
4.36 

4.77 

.42 
1.83 

1 .85 
.93 

2.36 

17 
21 

16 

3.2 
1.7 
5.5 

3.3 

1 
2 
5 

3 

6* 

7 
7 

II 

6 
9 

8 

3 
3 

2 

3 

0 

1 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  UK 
DE  KALB 

GE8HARD  WOODS  ST  PARK 
JOlIET 

54.1 
55.7 
56.0 
58.7 
58.9 

36.6 
38.1 
35.4 
35.5 
37.0 

45.4 
46.9 
45.7 
47.1 
48.0 

-  2.7 

-  2.1 

-  2.3 

-  3.2 

79 
78 
77 
78 
79 

18 
18 
18 
IB 
18 

22 
20 
12 
16 
18 

7 
6 
8 
8 
8 

58* 
539 
571 
530 
506 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

a 
6 
10 
14 
10 

n 
0 
0 

- 

0 

3.79 
3.66 
4.57 
4.22 
3.76 

.71 
.62 
1.65 
.67 

1.02 
.96 
1.51 
1.50 

1.12 

21 
16 
16 

7 
7 

3.3 

T 
T 

2 

T 

0 

6 

7 

6 

7 
9 
9 

8 

3 
3 
3 
2 
3 

1 
0 
2 
2 
1 

MARENGO 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  2  W 
WAUKEGAN  4  WSW 

56.5 
59.1 
54.8 
59.2 
49.0 

32.6 
37.6 
34.7 
36.5 
32.8 

44.6 
48.4 
44.8 
47.9 
40-9 

-  2.8 

-  3.7 

-  5.4 

77 
79 
74 
78 
77 

18 
16 
18 
18 
19 

11 
16 
15 
13 
20 

8 
8 
8 
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5+ 

608 
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0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 

1 

13 

10 

11 

9 

I! 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
2.97 
3 . 56 
3.86 
4.62 

-  .76 

.30 
1.41 

2.10 
.82 
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1.06 
1.71 
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7 

16 
17 
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.5 
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7 
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1 
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7 
9 
6 
6 
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2 
3 
4 
4 

1 
0 
0 
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1 

WHEATON  3  SE 

58.6 

33. 5M 

46. 1M 

79 

16 

7 

8 

571 

0 

0 

16 

0 

1.26 

7 

3 

7 

2 

2 

DIVISION 

45.6 

-  3.5 

4.03 

.63 
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WEST  03 

GALESBURG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MONMOUTH 
QUINCY 

59.0 
64.1 
62.6 
61.3 
65.8 

38.4 
41.5 
39.0 
37.8 
42.6 

48. 7 
52.8 
50.8 
49.6 
54.2 

-  1.3 

-  1.7 

-  .3 

78 
81 
80 
7n 
84 

6 
16* 

b 
18 
18 

19 
20 
19 
18 
21 

e 

B 
8 
8 
8 

481 
361 
420 
454 
334 

0 

J 

0 
0 

J 

0 
0 

r 

0 

c 

6 
6 

9 
10 
6 

0 
0 

1 

4.50 
4.33 
4.25 
3.52 
3.92 

1.04 
.86 
.66 
.  10 
.45 

1.25 
1.7B 
.87 
.97 
1.15 

16 
19 
12 
16 
19 

.0 

.5 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

7* 

8 
6 
8 

7 
7 

3 
4 
5 
3 
3 

1 
1 
0 
0 

1 

QUINCY  FAA  AIRPORT 
RUSHVILLE 

63.6 
65.2 

42.3 
39.9m 

53.0 
52. 6M 

-  .3 

85 
83 

IB 

ie 

21 

360 
363 

3 
0 

0 
0 

7 

10 

0 

0 

4.86 
6.45 

2.67 

1.79 
1.75 

19 
19 

T 

T 

. 

( 

7 

1 
3 

DIVISION 

51.7 

-  .6 

4.55 

.97 

.1 
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CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

61.9 
59.9 
63.2 
61. 8M 
64. 6M 

39.2 
37.2 
40.5 
38. 6M 
41. 7M 

50.6 
48.6 
51.9 
50-2" 
53. 2M 

-  1.6 

-  1.5 

•  1 

78 
78 
B0 
78 
80 

18 
18 
13 
13 
18* 

19 
17 
IB 
19 
23 

8 
6 
8 
8 

B 

429 
483 
391 
,3  • 
358 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
c 
0 
0 

9 
10 

7 
10 

0 
0 
0 
0 

0 

4.79 
4.06 
5.30 
3.45 
4.43 

.85 

1.37 
.65 

1.38 
1.37 
2.54 
.82 
.94 

7 
12 
20 
20 
20 

2.n 
2.3 
3.0 
2.0 
•  0 

T 
T 

2 
2 
0 

7» 
6. 
1 
1 

8 
6 
8 
9 
7 

* 

3 
1 
1 
5 

1 
1 
1 
0 
0 

LACON  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY   1  NW 
MINONK  3  NE 

PEORIA  WSO  AP  //R 

60.9 
62.9 
63.1 
59.7 
59.3 

37.9 
40.6 
40.1 
37.0 
38.5 

49.4 
51.8 
51.6 
48.4 
48.9 

-  1.0 

-  1.9 

80 
79 
81 
78 
79 

16 

6 

18 
18 

19 
21 
19 
18 
1» 

8 
8 
6 
8 
B 

459 
39i 
396 
494 
473 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 
9 
10 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
3.39 
3.5C 
3.86 
4.36 

-  .41 

.28 
•  41 

.78 
.76 
.  92 
.83 
1.08 

7 
20 
2  \ 

7 
1» 

1.0 
3.0 

T 

.9 

T 

1 

T 

1 

1 
1 

7* 
1 

e 

9 
9 
9 

3 
2 
3 

0 
0 
0 

1 

PRINCEVILLE   1  N 

61. 5M 

39.8M 

50. 7M 

78 

18 

<-22 

0 

0 

9 

0 

4.41 

1.05 

.95 

7 

T 

0 

10 

3 

0 

DIVISION 

50.5 

-  1.7 

4.11 

.35 

1.3 

•      *  * 

EAST  05 

DANVILLE 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 

63.4 
60.4 
58.5 
59.6 
60.4 

39.4 
38.9 
37.3 
36.9 
38.0 

31.4 
49.7 
47.9 
48.3 
49.2 

-  .6 

-  1.7 

-  2-4 

-  2.4 

79 
76 
77 
78 
77 

13 

18. 

16 

IB 

18* 

19 
17 
18 
15 
19 

6 
6 

e 

8 
8 

407 
456 
506 
493 
469 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

0 

c 

0 
0 

e 

9 
9 

10 
10 

0 

- 

0 
0 
0 

7.30 
4.93 
4.45 
4.39 
3.69 

4.02 
1.33 
.70 
.49 
.  .18 

1.97 
1.24 
1.70 
.97 
1.08 

20 
7 
7 
7 

20 

T 
3.5 
1.6 
1.4 

T 

0 
2 
I 
1 
0 

1 
1 
1 

12 
11 
10 
8 

e 

5 
2 
3 
3 
3 

2 

1 
0 

RANTOUL 
URBANA 

62.8 
60.9 

39.9 
40.8 

51.4 
30.9 

-  1.0 

78 

77 

13 
13* 

19 
20 

a 
e 

407 
416 

0 
a 

c 
c 

7 
6 

0 

0 

4.92 
4.81 

1.27 

.82 
1.39 

12 
19 

.1 

T 

10 
6 

3 

2 

0 

1 
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Precipitation 
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Departure 
From  Normal 
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Data 
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Snow.  Sleet 
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Dale 

.10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

si 

0  * 

~  1 
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°.,  1 

WATSEKA  2  NW 

59.8 

37.3 

48.6 

75 

18  + 

15 

8 

486 

0 

0 

10 

0 

4.55 

.63 

1.25 

7 

2.5 

2 

1 

1  1 

3 

1 

DIVISION 

49.7 

-  1.5 

4.88 

1.19 

1.3 

»      «  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

63.4 

40.5 

52,0 

83 

14 

21 

8 

390 

o 

0 

8 

o 

7.54 

2.05 

12 

.0 

0 

11 

5 

2 

CARLINVILLE 

66.0 

42.2 

54.1 

.1 

84 

13 

22 

8 

334 

0 

0 

7 

0 

6.49 

2.57 

.97 

11 

T 

0 

12 

7 

g 

griggsville 

65,1 

42.2 

53.7 

-  .4 

83 

13 

20 

8 

343 

0 

0 

7 

0 

4.98 

1.26 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

HILLSBORO  2  ssw 

66.5 

43.2 

54.9 

.2 

84 

13 

21 

8 

311 

0 

0 

5 

0 

6.50 

2.67 

.91 

16 

T 

0 

12 

7 

0 

J  ACK  SQNV I L  LE 

61.4 

40  ■  3 

50.9 

-  3.0 

81 

13 

21 

8 

420 

0 

0 

9 

0 

4.09 

.57 

1.33 

12 

T 

T 

8  + 

7 

3 

1 

JERSEYVILLE   2  SW 

66.4 

42.7 

54.6 

83 

13 

23 

8 

324 

0 

0 

7 

0 

7.50 

1.76 

20 

T 

0 

12 

7 

2 

PANA 

64.4 

42.7 

53.6 

.3 

82 

1 3 

2 1 

8 

349 

0 

0 

5 

0 

5.53 

1.94 

1.37 

20 

0 

1  z 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

62.9 

42.1 

52.5 

-  .9 

80 

6 

22 

8 

375 

0 

0 

7 

0 

3.35 

-  .24 

1.28 

19 

T 

0 

5 

2 

1 

SPRINGFIELD  4  SE 

59. 5M 

40. 1M 

49. 8M 

79 

14 

20 

8 

450 

0 

0 

7 

0 

5.95 

2.50 

20 

7 

3 

2 

VIRDEN  1  N 

65.4 

41.4 

53.4 

80 

13+ 

20 

8 

352 

0 

0 

7 

0 

3.56 

.71 

21 

•  0 

0 

9 

2 

0 

WHITE   HALL    1  E 

66.3 

41.7M 

54. OM 

-  .5 

83 

13 

323 

0 

0 

6 

0 

5.32 

1  .89 

1.52 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

DIVISION 

53.0 

-  1.2 

5.53 

1  .86 

T 

*       *  » 

c«(T    SOUTHEAST  07 

CHARlFSTDN 

63.2 

43.7 

53.5 

81 

13 

21 

8 

352 

0 

0 

5 

0 

7.43 

3.92 

1.44 

20 

•  0 

0 

14 

7 

2 

EFFINGHAM 

65.1 

42.4 

53.8 

.3 

85 

13 

21 

8 

345 

0 

0 

7 

0 

6.32 

2.69 

1.15 

20 

.0 

0 

11 

6 

2 

FLORA  5  Nw 

66 .  6 

43.6 

55.2 

-  .5 

84 

13 

22 

8 

30* 

0 

0 

6 

0 

8.97 

2-37 

16 

T 

0 

15 

6 

3 

MARSHALL    1  E 

64.5 

41.4 

53.0 

82 

13 

20 

8 

362 

o 

0 

8 

o 

7.03 

1-42 

16 

T 

0 

12 

5 

4 

MATTOON 

62.8 

41.6 

52  .2 

81 

13 

20 

8 

385 

0 

0 

7 

0 

5,72 

1.24 

19 

0 

I  2 

MOwEAOUA 

64.8 

40.7 

52.8 

81 

13 

21 

8 

370 

0 

0 

8 

0 

5.55 

1.80 

20 

T 

0 

12 

4 

1 

NEWTON   5  SE 

62  .6 

43 . 5 

53.1 

81 

1* 

22 

8 

361 

0 

0 

8 

0 

8.12 

1.91 

16 

T 

0 

12 

4 

4 

OLNEY  2  S 

66.0 

44.4 

55.2 

-  .4 

82 

13 

22 

8 

301 

0 

0 

5 

0 

7.81 

1.58 

16 

.0 

0 

14 

5 

4 

PALESTINE 

65.1 

44.  1 

54.6 

-  .4 

83 

13 

21 

8 

318 

0 

0 

5 

0 

7.24 

3.38 

2.11 

16 

T 

0 

12 

6 

1 

PARIS  WATERWORKS 

64.2 

42.0 

53.1 

.  0 

81 

13 

20 

9 

359 

0 

0 

7 

0 

6.87 

3,46 

1.17 

16 

j 

0 

10 

7 

2 

SALEM  WSMO 

66  •  1 

43.9 

55.0 

83 

13 

22 

8 

309 

0 

0 

6 

0 

8.53 

4.66 

2.65 

16 

T 

0 

14 

6 

1 

TUSCOLA 

64.9 

40.6 

52.9 

80 

13  + 

19 

8 

364 

0 

D 

7 

0 

5.85 

2.22 

1.53 

20 

T 

0 

12 

5 

1 

VANDAL IA  FAA  AIRPORT 

64.6 

43.3 

54.0 

86 

13 

23 

8 

342 

o 

0 

6 

o 

5.94 

.97 

21 

T 

0 

10 

6 

0 

WINDSOR 

64.5 

42.3 

53.4 

.3 

80 

13 

20 

8 

352 

0 

0 

6 

0 

5.04 

1.20 

.90 

20 

T 

T 

7 

1  3 

5 

0 

DIVISION 

53.7 

-  .4 

6.89 

3.10 

T 

»       «  t 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

67.3 

46.4 

56.9 

-  .4 

80 

19 

24 

8 

261 

0 

0 

7 

0 

7.20 

2.43 

3.53 

15 

.0 

o 

9 

4 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

68.0 

45. 3M 

56. 7M 

86 

13 

260 

0 

0 

5 

0 

7.44 

2.35 

16 

.0 

0 

11 

5 

2 

CAHOKIA 

67,0 

43.5 

55.3 

86 

14  + 

18 

8 

310 

Q 

o 

6 

q 

7.32 

1.78 

16 

.0 

0 

11 

7 

2 

CAIRO  WSO  CI  R 

68  !e 

5o!9 

1  Q 

2  8 

195 

0 

0 

2 

0 

2  •  72 

3.19 

15 

.  0 

0 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

69.9 

45.7 

57^ 

.5 

82 

19  + 

24 

9  + 

244 

0 

0 

8 

0 

5.74 

1.38 

1.40 

15 

.4 

0 

10 

5 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

64.2 

44.4 

54.3 

85 

14 

22 

8 

333 

0 

0 

6 

0 

7.97 

2.15 

15 

.0 

0 

11 

6 

2 

COBOEN  2  S 

69.7 

45.5 

57.6 

82 

19 

25 

8 

245 

0 

0 

6.64 

2.26 

15 

.0 

0 

8 

6 

3 

DU  QUOIN   1  NNW 

69. 8M 

44. 2M 

57. OM 

.0 

86 

13 

22 

8 

267 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

MAKANDA   1  NW 

69.0 

46.9 

58.0 

1  9* 

24 

8 

234 

0 

e 

S 

0 

6.51 

2*15 

15 

.  0 

0 

g 

MARION  4  NNE 

NASHVILLE   4  NF 

66.1 

44.7 

55.4 

84 

13 

22 

8 

302 

0 

c 

6 

0 

7.62 

3.56 

1.83 

16 

T 

0 

13 

3 

2 

SPARTA 

67.7 

45.0 

56.4 

-  1.1 

83 

19+ 

23 

8 

282 

o 

o 

5 

7.21 

3.14 

2.13 

21 

T 

0 

10 

4 

3 

WATERLOO   1  WSW 

69.7 

44.5 

57.1 

87 

l  n 

1* 

2  3 

266 

0 

0 

5 

0 

t  o  ^ 
i .  »p 

2 . 1 8 

16 

0 

DIVISION 

56.9 

7.13 

2.92 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

68. 1 

44.5 

56.3 

83 

13 

22 

8 

281 

0 

0 

4 

0 

11.35 

3.30 

14 

.0 

0 

13 

8 

6 

BRDOKPORT   DAM  52 

68.5 

47  •  2 

57.9 

80 

19  + 

26 

8 

232 

0 

0 

3 

0 

6.09 

1.86 

2.43 

16 

•  0 

0 

8 

5 

2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

68.4 

47.8 

58.1 

80 

19 

26 

8 

235 

0 

0 

5 

0 

10.40 

5.47 

15 

•  0 

0 

6 

5 

4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

68.  5 

44.8 

56.7 

.4 

84 

13 

22 

8 

273 

0 

0 

4 

0 

11.11 

2.98 

14 

T 

0 

15 

7 

4 

HARRISBURG 

70.9 

46.8 

58.9 

1.1 

83 

19 

25 

8 

219 

0 

0 

5 

0 

6.86 

2.73 

1.61 

15 

T 

0 

8 

6 

3 

MCLEANSBORO  2  E 

66.7 

44.3 

55.5 

-  1.7 

82 

14 

23 

8 

298 

0 

0 

5 

0 

6.36 

2.32 

1.30 

15 

T 

0 

10 

6 

2 

MT  CARMEL   1  NNW 

66.9 

44.9 

55.9 

82 

13 

21 

8 

287 

0 

0 

6 

0 

9.18 

3.28 

14 

T 

0 

10 

6 

3 

MOUNT  VERNON 

68.2 

45.6 

56.9 

.8 

83 

13 

22 

8 

262 

0 

0 

6 

0 

7.84 

3.38 

1.24 

16 

T 

T 

I 

12 

6 

3  1 

ROSKLARE 

69.1 

47.6 

58.4 

82 

19 

26 

8 

230 

0 

0 

4 

0 

8.97 

4.69 

15 

T 

0 

9 

5 

3 

DIVISION 

57.2 

.2 

8.68 

4.47 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  ol  Monlh 

28 

29  | 

30 

1  1 

 r 

2 

3 

1 

4  1 

s 

1  

1  6 

7  1 

■ 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

1 

15 

16  | 

 r 

17  | 

18 

i  r 

19  | 

20 

21 

 r 

22  | 

23 

24 

25  |  2 

6  27 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

5 

24 

.05 

.04 

.96 

.02 

•  27 

1.46 

.19 

.76 

.21 

.33 

T 

DIXON 

9 

>r> 

.02 

.  29 

.72 

2  .06 

.21 

.06 

.07 

.16 

1.19 

T 

•M 

.17 

FREEP3RT 

6 

3* 

.03 

T 

T 

T 

.33 

7 

T 

1 .01 

3.03 

■  09 

FREEPORT    SEWAGE  PLANT 

6 

B9 

T 

.01 

.02 

.12 

.17 

1.07 

2.25 

.51 

•  07 

III 

1.06 

T 

".23 

FULTON  CAN  13 

6 

Q  1 

T 

.06 

.37 

.17 

.33 

1.21 

1 .32 

.  06 

•  24 

•  91 

T 

•  24 

.  *  . 

GALENA   1  N 

5 

69 

.02 

.21 

•  to 

.23 

.93 

l.BO 

.65 

T 

T 

.14 

.22 

.76 

T 

.09 

.23 

.19 

CALVA 

32 

•  01 

•  01 

.03 

.96 

•  12 

■  01 

.01 

.24 

1.10 

.09 

.19 

.39 

.91 

.06 

.16 

•03 

GENESEO 

A 

22 

T 

.13 

.29 

.06 

.  : 1 

■  43 

1.71 

•  IT 

L  .01 

T 

T 

•  29 

.09 

■  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

3 

31 

T 

.  D2 

T 

T 

.62 

7 

.81 

T 

■  17 

.  3( 

•  90 

•  0! 

.04 

*  12 

.o\ 

Illinois  city  oah  i& 

ft 

60 

T 

.11 

.16 

7 

.01 

T 

.51 

1 .07 

.31 

•  24 

.  B ! 

.77 

.0] 

.  2  0 

KEITHS6URG   1  NW 

• 

.17 

.03 

.36 

.12 

• 

1.42 

.04 

.12 

.96 

.35 

.09 

- 

KEWANEE 

3 

;  B 

T 

1.60 

.17 

■  22 

T 

.02 

HOLINE   MSO  AP 

ft 

3 

19 

T 

.22 

.37 

.11 

■  03 

.61 

1 .71 

T 

■  21 

1*2! 

.01 

x 

T 

.39 

•  23 

.01 

HC1RA  I  SON 

5 

47 

.03 

.10 

.02 

.73 

.02 

■  02 

2.10 

.07 

■  09 

•  6( 

.60 

.01 

.39 

.05 

.  3J 

NQUNT  CARROLL 

5 

•JO 

T 

.0* 

.0* 

.66 

.33 

.64 

1.29 

1.60 

.12 

.30 

.73 

.37 

.07 

NEW  boston  OAH  it 

3 

79 

.05 

T 

.10 

.60 

.04 

■  01 

.08 

.20 

.BO 

.06 

.11 

.64 

.46 

T 

.07 

.49 

.04 

PAH  P AM 

3 

•7 

T 

.10 

1.02 

.07 

.05 

.33 

.95 

.10 

.10 

,29 

.97 

T 

.10 

.10 

.11 

ROCHELLE   6  NM 

3 

if 

■  03 

T 

.07 

.03 

.91 

7 

.43 

T 

2.03 

T 

.09 

.09 

.41 

.97 

.16 

■  11 

T 

RDCKFORD  6  ENE 

3 

40 

.07 

.63 

.01 

.60 

2  .53 

.01 

.06 

x 

1 .60 

.07 

T 

ROCK FORD  HSO  AP 

n 

6 

21 

T 

.05 

7 

.02 

.17 

.01 

.27 

3.17 

•  09 

2*1 

T 

x 

' 

.01 

STOCKTON 

6 

23 

T 

T 

T 

.37 

7 

.68 

3.00 

.20 

1  .It 

•  20 

T 

■  40 

10 

y 

TISKILMA 

3 

5"" 

T 

.  :j 

.66 

7 

.43 

.85 

.14 

.04 

1.00 

.02 

T 

.11 

.29 

WALNUT 

* 

97 

•  09 

.67 

• " 

1.60 

T 

T 

.10 

T 

1.10 

.20 

T 

.22 

T 

.33 

*       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

4 

d5 

.02 

.07 

T 

.17 

.09 

1  .00 

.19 

1.85 

T 

.07 

1.24 

T 

.01 

.;« 

AURORA  COLLEGE 

3 

31 

■  01 

.65 

.31 

.11 

.69 

.10 

T 

.93 

.01 

.23 

T 

.CJ 

BARRINGTON  1  SE 

6 

36 

.01 

.19 

.10 

.25 

•  19 

* 

2.35 

.05 

• 

1.30 

T 

T 

CHANNAHON  DRESDEN  ISl 

4 

36 

T 

.09 

1.31 

.32 

09 

.40 

.60 

.46 

.29 

.76 

.06 

CHICAGO  O'HARE  HSO  AP 

A 

77 

.01 

T 

.12 

T 

.27 

.23 

.32 

7 

.28 

.01 

2  .36 

.47 

.06 

T 

.  n 

.03 

x 

x 

■  0 

.01 

CHICAGO  UNIVERSITY 

//ft 

3 

79 

.02 

.11 

.62 

.69 

.38 

•  24 

.71 

T 

.05 

1.02 

.03 

• 

•  12 

• 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  Ap 

■  a 

3 

66 

•  01 

•  14 

T 

•  61 

.36 

.42 

.03 

.27 

.96 

T 

.07 

.68 

T 

T 

.01 

.06 

.02 

DE  KALB 

4 

.02 

.19 

T 

T 

1.26 

.02 

.27 

.19 

1 .31 

.  16 

.03 

•21 

.39 

T 

•  11 

•02 

ELGIN 

3 

.22 

.23 

.49 

.04 

.45 

1.10 

.11 

.03 

1.19 

T 

GERHARD  WOODS   ST  PARK 

:  2 

T 

•  11 

T 

T 

1.30 

7 

7 

.22 

.10 

1.11 

* 1 

x 

•  34 

.38 

.  06 

* 

.  2  7 

JOLIET  BRANDON  RD  OAH 

21 

T 

T 

.11 

.96 

.26 

.46 

.52 

.24 

.01 

1.10 

.07 

I 

40LIET 

3 

76 

T 

.04 

•  26 

1.12 

•  12 

.05 

.08 

.95 

.03 

.13 

,22 

.57 

.03 

.11 

LA  SALLE    1  S 

■  21 

.17 

.38 

T 

T 

MARENGO 

4 

n 

T 

T 

T 

T 

.30 

7 

.17 

.50 

2  .10 

•  4< 

.70 

MARSEILLES  LOCK 

3 

19 

.02 

.04 

.73 

.27 

•  04 

.15 

.66 

•  1 1 

.34 

.11 

.48 

T 

•  01 

•  13 

MDRR  IS 

4 

B7 

T 

.03 

l.lt 

.23 

.08 

.21 

1.16 

.07 

■  29 

.10 

.64 

1 

.10 

OTTAWA 

2 

* ' 

.03 

.03 

.01 

.92 

.05 

.11 

.05 

.70 

.26 

•  01 

.13 

.46 

.06 

.01 

•  IS 

PARK  FOREST 

3 

5** 

T 

.18 

.90 

.12 

.12 

■~* 

.77 

.26 

.73 

.02 

.22 

PIOTONE 

D9 

•  16 

•  0* 

.01 

1.31 

.01 

.01 

•  03 

•  97 

.32 

T 

.39 

•  52 

T 

T 

.03 

•  06 

PERU  2  W 

3 

B6 

.03 

.03 

.01 

T 

.63 

7 

.04 

.68 

* 

1 .06 

•  26 

.09 

.93 

.40 

T 

•  01 

.09 

T 

X 

STREATOR  2  ENE 

3 

6Q 

.01 

T 

.03 

T 

.03 

1.07 

■  01 

.26 

•  63 

.50 

•  22 

•01 

.36 

•  01 

•  06 

.  12 

UTICA  STARVEO  ROCK  DAM 

2 

■*3 

.03 

.0* 

.65 

.05 

.32 

•  40 

.48 

•  23 

•  1! 

.30 

x 

x 

.08 

WAUKEGAN  4  WSW 

4 

62 

T 

.oe 

.06 

.19 

•  12 

*  i  ? 

.65 

1.71 

.03 

.04 

T 

.93 

T 

T 

.09 

WHEATON  3  SE 

■  05 

1.26 

T 

T 

.03 

1 .25 

.13 

•  07 

•  23 

■  49 

T 

T 

! 

•       •  • 

WEST  03 

AVON  3  HE 

* 

53 

T 

T 

.05 

.05 

T 

.13 

•  04 

.32 

.93 

.02 

T 

.96 

.26 

.60 

.02 

.06 

.73 

.10 

BENTlEY  1  E 

4 

.01 

■09 

T 

.01 

.1* 

.03 

.37 

T 

.54 

.08 

1.09 

T 

.77 

.06 

.97 

CANTON  1  ESE 

5 

}  ' 

.60 

.01 

.  -5 

.20 

.02 

.32 

7 

7 

.85 

.40 

.81 

T 

.  12 

.01 

.06 

.90 

.01 

.91 

CALESBURC 

4 

5? 

.02 

■  02 

.21 

.49 

.22 

.01 

T08 

1.25 

.39 

.84 

.60 

.06 

.11 

GLADSTONE   OAH  16 

3 

17 

.03 

T 

T 

.02 

7 

.16 

.06 

T 

T 

.88 

.13 

T 

.14 

.  - : 

■  23 

.03 

.09 

.44 

.96 

GOLDEN  1  NW 

4 

3  3 

T 

T 

.51 

.04 

T 

.35 

1.78 

•  94 

.71 

.60 

LA  HARPS 

4 

2  1 

T 

T 

T 

.67 

.06 

.  02 

.06 

.98 

.29 

.11 

■  64 

.66 

.20 

.94 

MACOMB 

3 

Z  ) 

.07 

.01 

.06 

.69 

.01 

T 

T 

1.02 

.76 

.27 

1.01 

.03 

.79 

.91 

MONMOUTH 

3 

52 

.05 

T 

.16 

.05 

.06 

.06 

.97 

.27 

.02 

.11 

.02 

.70 

.10 

.29 

MOUNT  STERLING 

4 

1  3 

T 

,04 

7 

.02 

.32 

.07 

.75 

1.53 

.14 

.33 

.87 

T 

.16 

PAYSON 

4 

9? 

•  04 

T 

T 

T 

7 

7 

T 

1.10 

•  03 

•  44 

2.02 

.36 

•  47 

.03 

.41 

■  02 

OUINC  Y 

3 

9  2 

.  :  : 

.07 

.70 

.02 

T 

.92 

1 . 13 

.03 

.43 

.42 

.  10 

.67 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

4 

86 

T 

.04 

T 

7 

■  06 

.80 

T 

•  03 

.43 

1.79 

T 

•7a 

T 

.77 

•  10 

.14 

QUINCY  DAM  21 

/ 1 

3 

;»> 

.03 

T 

T 

T 

.04 

T 

.17 

7 

.02 

.97 

1  .34 

.23 

.15 

.49 

.52 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3 

v. 

.  12 

T 

T 

.03 

7 

7 

7 

T 

.37 

7 

.02 

.93 

T 

T 

1 .26 

.16 

T 

.07 

.48 

.*2 

RUSHVILLE 

6 

T 

•  05 

1 .00 

7 

T 

•  05 

.90 

1.75 

•  50 

1.10 

.75 

•  55 

•  20 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BlOOMINGTON  WATERWORKS 

4 

t>- 

.17 

.25 

T 

.05 

.96 

T 

.67 

T 

•  01 

.46 

.07 

.85 

.19 

.63 

T 

.08 

.01 

BLOOHtNGTON  NORMAL 

4 

.16 

•  01 

.03 

.06 

1.38 

■  61 

.49 

.10 

.  89 

.19 

■  74 

.01 

.02 

.04 

.0  3 

CHENDA 

4 

D6 

.12 

T 

■  12 

.01 

.27 

7 

T 

1.37 

•  03 

•  01 

.36 

.72 

•  45 

•  54 

T 

.05 

T 

.01 

CHI LL ICOTHE 

.05 

.66 

.21 

.32 

.60 

.03 

•  61 

•  15 

■  36 

T 

.08 

.02 

CLINTON  1  SSH 

3 

S" 

.29 

.22 

.02 

.20 

.69 

.04 

■  34 

■  16 

.75 

•  46 

•  44 

.  12 

.03 

DECATUR 

3 

3; 

.35 

.02 

.46 

.05 

.19 

.49 

.02 

.01 

2.54 

.37 

.26 

.23 

.02 

FARMER  CITY 

3 

-5 

.22 

.05 

.35 

■  60 

.06 

.36 

7 

•  02 

.42 

.22 

.82 

.36 

. :  3 

HAVANA  POWER  STATION 

4 

-3 

.06 

.05 

T 

.01 

7 

.45 

.05 

.39 

.07 

T 

.94 

•  62 

.67 

T 

.59 

LAC ON  2  E 

3 

6" 

.03 

.02 

.06 

.76 

T 

.17 

.40 

.49 

.12 

,58 

T 

.08 

T 

.24 

LINCOLN 

3 

3? 

.11 

.02 

.37 

.02 

7 

.01 

.61 

.01 

.01 

.15 

T 

.07 

.78 

.51 

.36 

■  33 

.03 

MACKINAW 

4 

6C 

.10 

.04 

T 

.75 

.07 

.33 

.14 

.05 

.46 

1.21 

.37 

.5? 

.06 

.02 

.25 

.1! 

MASON  CITY   1  NW 

3 

51 

.23 

.22 

.02 

.02 

.50 

.06 

.13 

.43 

.39 

.  i : 

.46 

.12 

HINONK  3  NE 

3 

86 

.03 

.02 

.63 

.16 

.36 

.04 

■  46 

•  54 

.45 

.  13 

•  64 

T 

T 

.05 

■  17 

MOUNT  PULASKI 

3 

24 

.06 

.18 

.  10 

T 

.21 

■  33 

.62 

.35 

.99 

.35 

T 

NEW   SALEM   STATE  PARK 

PEORIA  WSO  AP 

//ft 

4. 

3P 

•  08 

.01 

■  04 

.30 

.31 

.30 

7 

.41 

.23 

1 .08 

•  50 

T 

T 

.30 

T 

.62 

PR  I NC  E V I LLE  1  N 

4 

M 

.05 

.09 

.93 

.10 

.33 

.05 

•  J* 

.54 

.43 

.16 

.10 

.23 

.13 

TOULON 

3 

8? 

T 

.06 

.68 

.07 

,66 

■  21 

■  03 

1.50 

.02 

•  23 

.10 

•       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 

7 

il 

.33 

T 

.24 

.20 

T 

.69 

.63 

1.04 

.16 

1  .97 

•  63 

.36 

.02 

.42 

.17 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

6 

58 

.40 

.05 

..5 

T 

.60 

.20 

1.00 

!o5 

T 

.80 

T 

.10 

1.80 

.45 

.49 

•  10 

.10 

.03 

GIBSON  CITY 

•  10 

T 

■  20 

T 

T 

1.05 

T 

.50 

.38 

.61 

.49 

.87 

.01 

T 

.02 

.03 

.01 

HOQPESTON 

4 

43 

.21 

.07 

.30 

7 

1.26 

.11 

.29 

T 

.45 

.42 

.76 

.37 

■  41 

.01 

.05 

.1) 

KANKAKEE   3  Sw 

4 

69 

.10 

T 

.12 

1.70 

.  19 

.01 

.01 

.26 

.20 

.16 

.23 

.73 

.09 

.59 

T 

.02 

.02 

MONT  I  CELLO  NO  2 

6 

77 

■44 

.03 

.26 

T 

.29 

.31 

.66 

•  06 

■  09 

.65 

.11 

2.58 

.41 

.49 

•  13 

T 

T 

T 

.26 

PIPER  CITY  3  5E 

4 

.06 

.02 

T 

.06 

.97 

.24 

.36 

•  02 

T 

.25 

•  01 

.64 

.95 

.  32 

.46 

•  01 

T 

.02 

T 

PQNTIAC 

3 

.04 

.01 

.13 

.74 

.14 

.15 

.39 

.06 

.07 

1.06 

.25 

.96 

.06 

RANTOUL 

4 

».? 

.26 

.01 

■01 

.26 

.71 

.62 

.02 

.45 

.48 

.77 

.49 

.39 

T 

T 

.22 

SIOELL 

T 

2e 

.33 

.02 

.37 

.96 

.49 

.44 

.09 

.04 

.64 

.04 

.20 

2.64 

.26 

.29 

.07 

.16 

.32 

URBAN! 

4 

e; 

.02 

.38 

.06 

.44 

.38 

.02 

.02 

.43 

.33 

1.39 

.17 

.08 

.04 

.29 

.04 

WATSEKA  2  NW 

4 

55 

.20 

■  10 

.15 

1.29 

.05 

.01 

.29 

.73 

.65 

.43 

.37 

.02 

.14 

.12 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

7 

94 

.20 

T 

.37 

.40 

.03 

2.03 

.20 

.33 

1.47 

.85 

.  J  5 

.41 

.66 

BARRY 

1 

T 

T 

1.20 

.90 

1.64 

.26 

.40 

t.10 

1.90 

.39 

.12 

BEARDSTOHN 

3 

6* 

.08 

T 

.05 

.03 

T 

.17 

T 

.22 

.40 

2.07 

.37 

T 

.60 

.61 

BLUFFS 

*  now  toliowin 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Continued  1*72 


Day  of  Month 


oiauon 

O 
H 

1  J 

2  | 

3 

4  ] 

e  1 
5  1 

6 

7  1 
7  1 

8  j  9 

in 
10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

1 

17  |  18 

1 

20  | 

22  ] 

23  | 

24 

25  |  26 

27 

28 

29  j 

30 

CARLlNVIlLE 

6 

-.9 

.07 

.57 

.2B 

.97 

.08 

.41 

.27 

.14 

.69 

.58 

.94 

.91 

T 

.34 

s  :..  ' 

7 

95 

.31 

T 

.45 

.30 

.02 

1  .65 

.27 

.32 

1.13 

T 

1  .53 

.28 

.50 

■  01 

.98 

GRAFTON 

7 

96 

.17 

.02 

.37 

.22 

.06 

.12 

2-02 

.  13 

.44 

1 .20 

T 

T 

1  .17 

.41 

.70 

.02 

T 

.91 

T 

GREENVILLE   1  E 

5 

.15 

•  26 

.27 

T 

.15 

.82 

.22 

.35 

•  02 

1 .20 

.74 

.35 

.50 

•  09 

.52 

GR I GGS  V I L  L  E 

4 

98 

.06 

.06 

.01 

1.12 

.06 

.05 

.49 

1 .26 

.40 

.29 

T 

.96 

.07 

HARDIN 

6 

91 

T 

.19 

■  20 

-17 

1 .47 

.08 

.45 

.28 

.28 

.22 

■  48 

1.52 

.45 

1.02 

.10 

HI LLSBORO  2  SSW 

6 

T 

.75 

.23 

.32 

■  20 

■  04 

.  64 

•  54 

.45 

.91 

.04 

.90 

.20 

•  65 

.63 

JACKSONVILLE 

09 

.11 

T 

T 

T 

T 

T 

1.33 

.02 

.09 

T 

.24 

T 

.60 

.30 

.46 

T 

.77 

.01 

JERSEVV I LLE  2  Sw 

7 

30 

.20 

.40 

.15 

.02 

.14 

.65 

.56 

.60 

1  .06 

.03 

1.76 

.32 

.73 

T 

.88 

T 

HE DORA 

6 

.05 

.39 

T 

.  16 

.09 

.24 

.70 

.84 

.39 

.21 

.76 

•  04 

1.19 

■  63 

.01 

T 

.68 

MOUNT  OLIVE   L  E 

6 

42 

■  62 

.  30 

•  12 

.73 

.55 

.70 

1.05 

.65 

•  20 

.70 

.60 

P  ANA 

5 

53 

.IB 

.01 

.38 

T 

.12 

.06 

.58 

.60 

.21 

.69 

.02 

T 

1.37 

.26 

.44 

.49 

.12 

PLEASANT  HILL 

3 

9*. 

T 

.02 

.05 

■  53 

.07 

.25 

.08 

.16 

.57 

.67 

.91 

T 

.99 

.02 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

3 

35 

.01 

T 

.  08 

T 

.04 

T 

.35 

.32 

•  04 

T 

.08 

T 

1.26 

.01 

.74 

..0 

T 

SPRINGFIELD  4  SE 

95 

.06 

.  1 

.29 

1 .23 

.24 

.09 

2.50 

.73 

.25 

.47 

T  A Y  L  ORVI L  LE 

81 

.  64 

T 

T 

.36 

•  24 

■  05 

.02 

.49 

T 

1  .99 

.29 

.22 

.48 

•  03 

VIRDEN  1  N 

3 

56 

.40 

.06 

T 

.35 

.35 

•  17 

.10 

T 

.40 

.42 

.07 

.71 

T 

.92 

.01 

VIRGINIA 

3 

95 

T 

.11 

.01 

.04 

*  28 

.02 

.26 

T 

.29 

1 .34 

.32 

.4! 

.73 

.08 

WHITE   HALL    1  E 

5 

32 

.04 

.10 

.67 

.61 

.12 

■  38 

■  06 

.29 

.04 

1.52 

.  \  e 

.99 

t       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

7 

43 

.28 

.06 

.41 

.52 

.53 

.15 

•  74 

.62 

•  10 

1 .06 

.03 

1 .44 

.30 

.73 

.01 

.23 

.22 

EFFINGHAM 

6 

32 

.12 

.17 

.05 

.27 

.06 

.88 

•  37 

•  32 

1.11 

1.15 

.30 

.77 

.39 

FLORA  S  NW 

•  13 

.55 

.23 

.10 

.30 

.90 

.20 

.60 

.05 

2.37 

.28 

1  .00 

1.50 

.11 

T 

T 

.27 

.38 

GREENUP 

7 

03 

.43 

.10 

.  20 

T 

.52 

.20 

.77 

.30 

.38 

1.20 

1.40 

•  51 

.48 

.54 

HUTSONVlLLE  POWER  PL 

7 

58 

.17 

.10 

.40 

T 

.06 

.60 

T 

T 

.83 

.18 

■  12 

T 

1 .76 

.10 

1  .56 

•  07 

1.10 

T 

.13 

,40 

L AWRENCEVI LLE 

8 

0* 

.02 

T 

.51 

T 

.32 

.04 

■  11 

1-22 

•  35 

.42 

.16 

1.21 

.03 

1.75 

.24 

1.35 

.02 

.10 

.19 

MARSHALL    1  E 

7 

03 

.10 

.15 

.12 

1.20 

T 

.75 

.41 

.08 

1 .42 

.  10 

1 . 10 

.33 

.20 

.05 

1.00 

MATTDDN 

5 

72 

.02 

T 

.35 

.73 

T 

,66 

.59 

.12 

.72 

.15 

1.24 

.10 

.57 

T 

.10 

.37 

T 

MOWEAGUA 

5 

55 

.19 

.22 

T 

.20 

.05 

.35 

.64 

.15 

.06 

.60 

T 

.05 

1.80 

.52 

.27 

T 

.25 

.19 

NEWTON  5  SE 

12 

.IB 

.02 

.29 

.06 

.30 

.07 

1.50 

.16 

■  29 

.02 

1.91 

•  01 

1.19 

•  24 

1 .36 

.01 

.39 

.14 

7 

61 

.49 

.06 

.20 

■  11 

.19 

1.23 

.58 

.49 

1.56 

.  23 

1.02 

1.03 

.15 

.02 

.10 

*  33 

PALESTINE 

7 

24 

.05 

.50 

T 

.37 

T 

.95 

.05 

.22 

.20 

.18 

2.11 

.25 

.96 

.65 

.51 

T 

.06 

.18 

PARIS  WATERWORKS 

6 

87 

.15 

T 

.43 

.90 

.08 

.55 

.66 

.06 

1.17 

.05 

.84 

1.10 

.33 

.93 

SAINTE  MARIE 

B 

59 

.21 

.05 

.35 

T 

.39 

.07 

1.32 

.20 

.35 

.02 

2.20 

1.42 

.15 

1.35 

.13 

.18 

SALEM  WSMO 

53 

T 

.57 

.28 

.26 

.42 

.49 

.11 

.90 

.22 

2.65 

T 

.90 

.79 

•  24 

.54 

.16 

TUSCOL A 

5 

85 

.  10 

.54 

.05 

.70 

T 

.75 

.10 

.03 

.61 

.18 

1 .53 

.43 

.21 

.20 

•  42 

VANDAL  I  A   F  A  A  AIRPORT 

3 

94 

T 

.35 

.47 

T 

.18 

.55 

.01 

.46 

.59 

.92 

.08 

.06 

.76 

.97 

T 

T 

T 

.51 

.03 

WILCOX 

7 

9i 

.10 

.55 

.15 

.10 

.10 

1.25 

.70 

.87 

■  10 

1 .30 

1.00 

.25 

.95 

.  10 

.40 

WINDSOR 

5 

04 

.  16 

T 

.28 

.01 

T 

.63 

T 

.44 

.33 

.55 

.14 

T 

.16 

T 

.90 

.60 

.01 

.23 

.50 

.10 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

7 

20 

.04 

.20 

.28 

.04 

.25 

.01 

■  06 

.55 

3.53 

.22 

.84 

1  .  00 

.13 

.05 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

7 

44 

.53 

.33 

.05 

.13 

.38 

.26 

.49 

2.35 

1.10 

.75 

.49 

.36 

CAHOKIA 

.25 

.65 

.40 

.02 

.10 

.35 

.56 

T 

1.78 

.01 

.76 

.55 

.68 

.04 

.02 

1.12 

.03 

CAIRO  WSO  CI  R 

6 

79 

.67 

.25 

.33 

.01 

•  05 

T 

3.19 

T 

T 

.63 

1 .60 

.06 

C  ARBONDALE   SEWAGE  PL 

5 

74 

,  06 

■  12 

.  16 

.05 

•  10 

.85 

1  .40 

.94 

.82 

.62 

.42 

■  02 

T 

T 

.  16 

CARLYLE  RESERVOIR 

7 

97 

.06 

T 

.63 

.21 

.05 

.05 

1 .60 

.23 

.27 

2.15 

.05 

T 

.62 

.51 

.32 

.22 

T 

.80 

CENTRALIA  2  SW 

12 

17 

.07 

.49 

.74 

T 

.10 

.07 

2.H 

.46 

2.19 

.09 

2.73 

.77 

.81 

.63 

.02 

.89 

CHESTER 

5 

36 

.45 

.08 

.03 

.02 

T 

1-26 

.50 

.80 

T 

.58 

.89 

.50 

.07 

T 

.22 

COBDEN  2  S 

,  * 

.06 

.57 

.06 

.10 

.66 

2 . 26 

.55 

1.16 

1  .02 

.14 

.06 

OU  QUOIN   I  NNW 

.12 

.28 

.10 

.12 

.50 

.02 

.05 

.60 

.50 

.56 

.96 

1.10 

1.48 

.21 

.04 

.24 

GRAND  TOWER  2  N 

7 

56 

T 

.20 

T 

T 

.10 

.20 

1.35 

1.44 

1.93 

.86 

.88 

.30 

.15 

T 

.13 

MAKANOA   I  NW 

6 

51 

T 

.05 

.05 

.26 

T 

1.40 

2.15 

.27 

1.08 

•  91 

.17 

.11 

.04 

MARION  4  NNE 

NASHVILLE  4  NE 

.  10 

•  42 

.10 

•  05 

.12 

• 

•  31 

1.10 

.16 

1 .  63 

.90 

•  83 

.45 

•  04 

T 

.77 

PRAIRIE   DU  ROC HER  1WSW 

7 

40 

.02 

.40 

.  16 

.03 

.06 

.20 

.26 

.82 

.32 

1.55 

.10 

1.01 

1  .08 

.62 

.05 

T 

.72 

RED  BUO 

7 

36 

.41 

.12 

.16 

.46 

.52 

.37 

1.9b 

1.26 

1.27 

.12 

.69 

SPARTA 

7 

21 

.03 

.37 

.16 

.10 

.07 

.44 

1.23 

.36 

.63 

1.03 

2.13 

.01 

.08 

.01 

T 

.33 

.03 

WATERLOO   1  WSW 

7 

93 

.06 

.33 

.16 

.01 

.02 

.11 

•  IB 

.35 

.26 

.05 

2.16 

T 

1.49 

.68 

.47 

.07 

T 

T 

.91 

.51 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

11 

39 

.  10 

.06 

.05 

.13 

.78 

1.10 

.71 

3.30 

1.00 

1.15 

1.14 

1.10 

■  33 

.15 

T 

.25 

BENTON  FOREST  SERVICE 

6 

38 

.05 

.22 

.05 

.35 

.04 

.07 

.25 

.12 

.42 

.95 

1.12 

.73 

1  ,05 

.50 

.03 

.43 

BROOKPORT  DAM  52 

.02 

.37 

.23 

1.05 

.01 

.04 

.01 

.02 

2.43 

.51 

.80 

.50 

T 

T 

.10 

CARMI  6  NW 

5 

it 

T 

.11 

T 

.40 

.11 

.39 

.28 

.10 

.32 

1.23 

1.55 

T 

.32 

.37 

.08 

.08 

.01 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

10 

40 

.02 

.09 

1.15 

.04 

T 

.07 

.03 

3.47 

1.25 

.86 

1 .04 

.25 

.08 

.05 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

11 

11 

.04 

.15 

.05 

.19 

.18 

.38 

1.27 

.57 

2.98 

.61 

.72 

1.27 

1.97 

.31 

.  10 

T 

.15 

.27 

GDLCONDA   DAM  51 

10 

1 1 

.03 

.16 

.72 

.09 

T 

T 

.08 

.78 

5.96 

.66 

.57 

.66 

.07 

.02 

.08 

.03 

HAP  R  I  S  BURG 

6 

B6 

T 

.05 

.16 

T 

.97 

T 

1.32 

1.61 

1.20 

.54 

.95 

.16 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

7 

04 

T 

T 

.20 

.95 

1.35 

.88 

1  .80 

.52 

.41 

.33 

.60 

MC LE ANS60R0  2  E 

6 

36 

.01 

T 

T 

.06 

.04 

.26 

.02 

.30 

.12 

.09 

■  55 

1.30 

1.26 

.01 

.82 

.77 

.95 

.06 

.14 

T 

MT  CARMEL   1  NNW 

9 

IB 

T 

.02 

T 

.02 

.02 

.16 

.44 

.60 

3.28 

.77 

1.14 

T 

.03 

1.02 

.99 

T 

.10 

T 

.39 

T 

MOUNT  VERNON 

7 

84 

.09 

.30 

.11 

T 

.07 

.14 

•  18 

.47 

.59 

.97 

1.24 

T 

1.16 

.69 

1.12 

■  04 

T 

.42 

.03 

ROSICLARE 

8 

97 

T 

T 

.10 

.62 

.13 

.05 

T 

4.69 

1  .16 

T 

.65 

1.00 

.32 

.05 

T 

T 

.16 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7 

T 

T 

.08 

.10 

.59 

T 

.06 

.08 

1.60 

.63 

2.06 

T 

.54 

.56 

.63 

.06 

.32 

.15 

WAYNE  CITY 

.18 

.40 

.06 

.14 

.49 

.45 

2.01 

.25 

1.09 

.9* 

.53 

1.09 

.06 

.22 

.16 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WATERLOO  1  WSW 

87 

DATE 

13 

LOWEST  TEMPERATURE 
BARR I NGTON  1  SE 

6 

DATE 

08 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CENTRALIA  2  SW 

12.17 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

2.93 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GDLCONDA  DAM  51 

5.96 

DATE 

16 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
BARR I NGTON  1  SE 

5.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

5 

DATE 

08  + 

Sm  i^wiuli  nom  following  Sutlon 
-  40  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Button 

Day  ol  Month 

• 

\ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

I  8 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

•        •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 

37 

44 

44 

61 

79 

63 

39 

54 

70 

67 

64 

72 

63 

54 

62 

74 

78 

74 

53 

53 

33 

35 

53 

57 

63 

63 

62 

68 

71 

60.3 

M1N 

25 

32 

25 

18 

44 

43 

50 

4  1 

41 

44 

43 

32 

50 

4  1 

44 

36 

37 

33 

27 

34 

45 

47 

50 

52 

38.4 

DIXON 

MAX 

39 

43 

43 

43 

56 

68 

40 

38 

47 

68 

60 

61 

71 

53 

57 

60 

75 

80 

70 

59 

51 

49 

54 

52 

56 

64 

6( 

65 

66 

70 

37.7 

MIN 

25 

27 

27 

18 

27 

32 

49 

39 

41 

36 

5  1 

52 

41 

36 

37 

34 

32 

26 

29 

39 

36 

45 

47 

35.0 

FREEPORT 

MAX 

41 

41 

42 

38 

56 

62 

47 

37 

43 

67 

64 

60 

66 

52 

6  0 

63 

73 

79 

70 

60 

54 

45 

51 

5 ! 

58 

64 

67 

62 

66 

68 

56.9 

MIN 

25 

23 

27 

18 

28 

30 

23 

35 

19 

47 

42 

39 

43 

33 

43 

39 

39 

37 

34 

3  I 

25 

29 

33 

48 

47 

50 

35. 1 

FULTON  0»H  13 

MAX 

38 

42 

43 

44 

56 

64 

45 

36 

46 

61 

60 

58 

66 

55 

57 

64 

73 

71 

76 

59 

54 

47 

52 

5" 

56 

64 

67 

63 

65 

69 

37.0 

MIN 

26 

29 

29 

27 

21 

18 

27 

*2 

42 

40 

40 

44 

41 

51 

* 

41 

3  9 

33 

36 

36 

33 

36 

43 

47 

46 

49 

36.6 

CALVA 

MAX 

38 

38 

44 

45 

46 

61 

75 

30 

38 

50 

66 

64 

64 

73 

56 

54 

58 

73 

78 

67 

35 

30 

54 

55 

46 

36 

6; 

64 

54 

67 

56.0 

MIN 

23 

27 

29 

22 

40 

29 

17 

2 

44 

* 

46 

39 

40 

44 

44 

51 

54 

41 

4  I 

37 

33 

33 

26 

32 

41 

47 

47 

52 

36.6 

GENESEn 

MAX 

38 

45 

42 

46 

60 

74 

37 

39 

50 

69 

67 

62 

72 

50 

55 

63 

73 

3: 

66 

57 

49 

32 

55 

31 

56 

65 

67 

36 

67 

72 

58.0 

MIN 

24 

28 

28 

2  3 

27 

35 

19 

45 

46 

43 

42 

43 

39 

4 

43 

38 

37 

34 

26 

32 

42 

47 

4p7 

51 

37.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

38 

46 

47 

46 

62 

72 

46 

38 

49 

68 

65 

63 

74 

69 

56 

37 

74 

B0 

77 

56 

57 

53 

55 

52 

57 

64 

68 

65 

67 

71 

39.9 

MIN 

32 

31 

28 

25 

24 

2V 

24 

19 

31 

5 1 

39 

41 

43 

35 

51 

5 1 

4  1 

39 

38 

35 

34 

29 

2  5 

3  5 

49 

45 

51 

36.0 

KEWANEE 

MAX 

38 

47 

47 

44 

56 

74 

62 

43 

45 

66 

66 

65 

74 

65 

58 

52 

73 

78 

73 

61 

58 

57 

54 

48 

58 

61 

63 

56 

63 

70 

39.2 

28 

33 

22 

30 

♦0 

25 

18 

* 

49 

39 

-0 

41 

41 

50 

51 

41 

7 ' 

35 

38 

38 

29 

34 

42 

48 

46 

50 

37.6 

MDLINE  WSO  AP 

MAX 

37 

44 

42 

47 

60 

74 

37 

40 

53 

69 

67 

60 

73 

51 

54 

64 

75 

79 

69 

37 

31 

32 

56 

31 

56 

64 

63 

57 

67 

71 

56.1 

28 

29 

29 

27 

21 

3 

43 

44 

46 

37 

56 

47 

43 

40 

39 

34 

27 

32 

43 

SO 

50 

53 

37.9 

MORR I  SON 

MAX 

39 

43 

40 

42 

57 

68 

61 

38 

48 

68 

67 

61 

7C 

65 

50 

62 

72 

79 

78 

59 

58 

50 

52 

31 

67 

67 

66 

65 

67 

66 

39.3 

27 

26 

26 

16 

31 

40 

40 

44 

39 

46 

4 1 

° 

36 

34 

3  3 

28 

31 

42 

46 

48 

49 

36  •  0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

38 

41 

42 

40 

59 

62 

44 

35 

47 

69 

63 

58 

66 

57 

59 

64 

74 

80 

75 

57 

52 

47 

51 

5." 

56 

63 

66 

60 

67 

67 

57.2 

22 

1 

22 

12 

23 

40 

48 

38 

39 

42 

37 

47 

1,3 

40 

38 

36 

33 

30 

26 

28 

3  9 

43 

46 

47 

33 . 6 

paw  paw 

MAX 

41 

35 

43 

40 

48 

55 

66 

45 

42 

47 

53 

5  0 

63 

69 

45 

55 

56 

7  0 

76 

68 

55 

45 

47 

51 

48 

57 

58 

56 

55 

63 

33.5 

19 

27 

26 

2 

2' 

7 

43 

43 

40 

45 

48 

40 

3 

36 

33 

3  2 

26 

29 

3  8 

46 

43 

48 

33.2 

ROCHELLE  6  Nw 

MAX 

42 

43 

40 

41 

53 

64 

44 

37 

42 

63 

61 

59 

72 

63 

56 

57 

74 

76 

75 

56 

53 

47 

53 

-9 

55 

62 

66 

63 

64 

68 

36.6 

23 

27 

28 

17 

27 

2 

22 

1 0 

2 

32 

34 

i 3 

49 

38 

*0 

43 

37 

*? 

46 

4  1 

33 

38 

33 

32 

28 

29 

35 

47 

46 

49 

34. 1 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 

37 

39 

42 

39 

54 

62 

34 

36 

43 

64 

55 

60 

70 

46 

59 

60 

72 

77 

61 

56 

43 

45 

52 

50 

55 

61 

66 

33 

64 

66 

54.1 

23 

26 

17 

29 

34 

19 

15 

24 

32 

40 

* 

42 

40 

42 

40 

33 

49 

44 

42 

41 

40 

35 

33 

30 

30 

3  1 

46 

47 

30 

34.9 

STOCKTON 

MAX 

39 

39 

40 

38 

55 

59 

41 

36 

46 

65 

59 

56 

64 

51 

56 

62 

71 

76 

71 

57 

49 

43 

50 

51 

56 

36 

63 

58 

65 

65 

54.6 

MIN 

26 

25 

26 

19 

29 

31 

21 

10 

24 

36 

40 

3' 

48 

37 

3  8 

41 

40 

51 

42 

36 

37 

33 

33 

>2 

26 

3  9 

47 

45 

48 

34.6 

TISKILWA 

MAX 

39 

45 

42 

48 

61 

74 

53 

38 

50 

67 

65 

61 

74 

68 

5  6 

58 

75 

a: 

75 

59 

55 

54 

54 

50 

SB 

64 

68 

65 

67 

72 

59.8 

Mm 

25 

30 

27 

23 

25 

30 

23 

20 

23 

33 

37 

h3 

49 

40 

42 

45 

35 

49 

50 

43 

40 

40 

36 

34 

26 

27 

38 

46 

45 

51 

33.9 

WALNUT 

MAX 

39 

42 

40 

45 

58 

70 

46 

36 

48 

66 

61 

59 

72 

66 

55 

58 

72 

77 

73 

57 

52 

50 

53 

49 

36 

63 

67 

67 

65 

70 

37.6 

•           *  * 

MIN 

31 

27 

31 

19 

28 

37 

23 

17 

27 

38 

42 

43 

51 

38 

40 

43 

40 

51 

47 

42 

41 

38 

35 

31 

26 

32 

41 

47 

47 

52 

36.8 

NORTHEAST 

02 

ANTIDCH  2  NW 

MAX 

41 

40 

37 

45 

40 

52 

54 

26 

36 

42 

65 

50 

57 

66 

45 

54 

51 

65 

74 

54 

52 

41 

43 

52 

47 

51 

63 

64 

64 

60 

51. 0 

25 

23 

2 

18 

19 

27 

25 

12 

18 

26 

36 

39 

35 

35 

39 

32 

3 

38 

37 

37 

3* 

36 

29 

26 

32 

37 

46 

31.2 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

39 

42 

44 

42 

63 

69 

39 

36 

45 

63 

57 

64 

70 

48 

59 

54 

74 

76 

61 

53 

33 

48 

56 

47 

55 

67 

68 

67 

61 

70 

56.3 

27 

30 

28 

2 1 

31 

36 

20 

X* 

I  3 

35 

34 

40 

48 

38 

42 

44 

42 

49 

43 

39 

3  9 

34 

34 

33 

3 1 

29 

3  4 

47 

49 

53 

33.6 

BARRINGTON  1  SE 

MAX 

40 

40 

50 

39 

58 

66 

46 

42 

48 

72 

62 

J7 

73 

68 

62 

54 

79 

81 

76 

59 

5: 

50 

56 

48 

62 

70 

'0 

66 

66 

68 

39.3 

MIN 

27 

24 

26 

19 

30 

36 

18 

6 

16 

32 

33 

4  D 

45 

44 

38 

38 

37 

5  0 

40 

38 

40 

38 

36 

34 

26 

26 

30 

45 

42 

44 

33.3 

Chicago  grant  park 

MAX 

39 

39 

41 

43 

43 

60 

34 

34 

47 

58 

56 

67 

73 

46 

49 

53 

71 

79 

65 

46 

46 

49 

53 

44 

51 

56 

55 

53 

55 

51.7 

MIN 

33 

34 

31 

26 

38 

34 

24 

27 

29 

43 

40 

**  1 

38 

38 

40 

40 

46 

42 

* 

40 

41 

4  1 

39 

37 

37 

36 

43 

46 

46 

47 

.9 

Chicago  O'hare  wso 

AP 

MAX 

38 

40 

46 

40 

56 

65 

33 

35 

43 

63 

51 

65 

70 

47 

55 

52 

71 

77 

61 

50 

47 

47 

52 

45 

SO 

62 

63 

62 

64 

67 

54.0 

MIN 

30 

30 

27 

2  2 

32 

33 

2  1 

1 4 

2 

39 

43 

39 

37 

4  3 

40 

39 

3' 

34 

31 

30 

46 

46 

35.5 

Chicago  university 

MAX 

39 

40 

47 

42 

49 

67 

32 

38 

47 

59 

58 

it 

74 

47 

50 

56 

73 

79 

67 

46 

49 

49 

53 

44 

49 

58 

51 

59 

38 

61 

54.1 

MIN 

3 1 

32 

29 

24 

36 

32 

22 

25 

27 

40 

36 

* 

37 

37 

40 

40 

41 

47 

39 

39 

40 

38 

36 

35 

34 

0 

46 

47 

36.6 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

39 

42 

48 

42 

58 

69 

35 

36 

45 

65 

55 

68 

72 

50 

55 

55 

73 

tt 

69 

51 

50 

50 

53 

45 

SO 

61 

66 

60 

64 

66 

55.7 

MIN 

32 

33 

30 

25 

37 

3  5 

23 

20 

21 

37 

* 

40 

44 

42 

41 

43 

36 

35 

36 

40 

52 

36.1 

DE  KALB 

MAX 

38 

41 

41 

39 

56 

66 

44 

37 

*3 

63 

56 

59 

69 

66 

56 

56 

72 

77 

74 

St 

53 

45 

51 

47 

56 

62 

65 

64 

61 

66 

56.0 

MIN 

2* 

27 

29 

18 

29 

36 

22 

12 

24 

33 

39 

* 

50 

38 

42 

42 

37 

48 

47 

40 

3 

36 

3' 

34 

29 

30 

3' 

*7 

51 

35.4 

GERHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

40 

44 

45 

44 

58 

71 

43 

37 

-8 

63 

64 

63 

73 

67 

65 

58 

76 

76 

76 

55 

50 

52 

54 

49 

56 

64 

66 

64 

62 

71 

58.7 

MIN 

29 

28 

30 

22 

28 

39 

23 

16 

22 

29 

35 

* 

53 

39 

43 

45 

32 

35 

49 

42 

° 

37 

32 

° 

2* 

49 

47 

33.3 

JULIET 

MAX 

42 

42 

46 

43 

59 

71 

48 

40 

48 

69 

64 

64 

73 

71 

58 

58 

74 

79 

76 

54 

51 

48 

51 

32 

53 

63 

69 

67 

61 

71 

58.9 

MIN 

30 

30 

30 

29 

32 

40 

23 

18 

24 

34 

42 

38 

44 

44 

3* 

39 

° 

3* 

30 

3 

52 

37.0 

MARENGO 

MAX 

43 

40 

43 

38 

55 

62 

40 

37 

44 

65 

61 

6  2 

69 

62 

59 

56 

73 

77 

71 

54 

52 

44 

52 

49 

55 

64 

68 

62 

65 

69 

36.3 

MIN 

23 

23 

26 

17 

28 

28 

20 

1 1 

19 

33 

37 

3  8 

46 

35 

38 

36 

35 

47 

36 

2 

34 

33 

27 

26 

4  3 

49 

OTTAWA 

MAX 

40 

44 

45 

47 

60 

70 

45 

39 

49 

68 

64 

63 

75 

60 

62 

56 

75 

79 

73 

59 

52 

53 

55 

49 

59 

65 

70 

62 

65 

71 

59.1 

MIN 

28 

32 

31 

23 

31 

36 

23 

18 

26 

34 

40 

43 

5  3 

40 

43 

45 

37 

30 

52 

43 

40 

38 

34 

28 

* 

49 

52 

37.6 

PARK  FOREST 

MAX 

38 

42 

46 

40 

55 

70 

41 

35 

46 

64 

52 

66 

73 

58 

58 

52 

72 

74 

64 

50 

49 

50 

52 

43 

49 

62 

68 

56 

39 

61 

54.8 

MIN 

29 

28 

29 

24 

29 

34 

21 

15 

21 

34 

40 

38 

40 

37 

36 

39 

39 

39 

35 

3' 

28 

*2 

47 

49 

PERU  2  W 

MAX 

39 

46 

46 

45 

60 

70 

49 

37 

49 

67 

65 

63 

73 

62 

61 

54 

75 

78 

77 

59 

55 

53 

55 

52 

58 

65 

59 

65 

67 

63 

59.2 

MIN 

26 

31 

33 

22 

29 

33 

23 

13 

29 

35 

40 

44 

52 

36 

42 

45 

3« 

49 

52 

42 

39 

38 

33 

27 

27 

3* 

46 

47 

46 

36.3 

WAUkEGAN  4  WSN 

MAX 

43 

38 

39 

40 

38 

42 

55 

27 

34 

41 

56 

47 

60 

67 

45 

54 

50 

62 

77 

49 

47 

43 

43 

31 

43 

43 

J7 

59 

62 

55 

49.0 

Mm 

29 

27 

26 

20 

20 

32 

25 

21 

22 

24 

36 

38 

39 

36 

36 

33 

36 

35 

39 

38 

j8 

36 

36 

36 

33 

29 

3: 

40 

45 

45 

32.8 

WHEATON  3  SE 

MAX 

42 

47 

47 

42 

60 

69 

43 

39 

45 

66 

64 

63 

72 

69 

59 

37 

74 

7» 

77 

55 

53 

48 

53 

49 

33 

63 

66 

63 

62 

71 

36.6 

Mm 

29 

26 

26 

21 

29 

30 

21 

7 

IB 

32 

4 1 

3' 

50 

42 

43 

31 

46 

48 

49 

S*h>  R*!tu«BC«  Nolo*  roUowtng  Station  Lndai 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL 


Day  of  Month 

0 

Dl 

Slatioa 

M 

V 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 


8 

9 

10 

11 

12 

13  I 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

•          *  * 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

37 

44 

50 

47 

64 

78 

40 

39 

53 

72 

65 

55 

61 

73 

54 

56 

47 

56 

63 

58 

67 

70 

59.0 

MIN 

26 

31 

29 

21 

38 

39 

22 

19 

29 

44 

46 

43 

46 

41 

42 

46 

37 

52 

47 

42 

44 

37 

35 

34 

29 

34 

46 

47 

49 

54 

38.4 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

35 

5 1 

52 

50 

63 

8 1 

72 

3 

56 

74 

61 

75 

54 

6  1 

74 

MIN 

29 

32 

35 

26 

33 

49 

26 

20 

31 

43 

46 

46 

56 

47 

45 

42 

48 

a 

56 

47 

48 

42 

38 

36 

34 

34 

49 

49 

50 

5  5 

41.5 

LA  HARPE 

MAX 

37 

50 

52 

49 

64 

80 

70 

43 

54 

74 

59 

64 

75 

56 

59 

5 1 

60 

72 

62.6 

MIN 

27 

31 

31 

24 

30 

42 

24 

19 

30 

42 

46 

43 

53 

43 

4  2 

4  5 

37 

50 

53 

42 

44 

42 

36 

35 

30 

34 

47 

46 

49 

52 

39.0 

MONMOUTH 

MAX 

38 

48 

54 

48 

6  1 

7* 

70 

41 

55 

74 

6  3 

55 

61 

74 

53 

5  3 

53 

5  8 

63 

60 

71 

61.3 

MIN 

26 

21 

32 

20 

28 

46 

26 

18 

28 

36 

43 

43 

51 

41 

42 

46 

40 

49 

53 

42 

44 

38 

36 

34 

27 

29 

43 

47 

50 

54 

37.8 

QUINCY 

MAX 

37 

52 

52 

52 

63 

63 

76 

4  5 

57 

82 

76 

63 

77 

5  7 

6  1 

73 

MIN 

29 

30 

33 

25 

38 

50 

28 

21 

32 

46 

47 

50 

59 

46 

47 

St 

56 

40 

48 

42 

41 

38 

35 

40 

51 

46 

51 

55 

42.6 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

35 

49 

5 1 

62 

6  I 

61 

65 

79 

58 

74 

MIN 

28 

30 

30 

24 

34 

45 

25 

21 

31 

41 

48 

50 

56 

47 

51 

50 

46 

u 

55 

49 

47 

43 

41 

\l 

34 

37 

50 

51 

52 

56 

42.3 

rushvule 

MAX 

45 

47 

30 

50 

62 

76 

76 

48 

53 

74 

76 

80 

B2 

76 

60 

68 

79 

83 

79 

66 

63 

62 

58 

53 

56 

62 

65 

65 

67 

73 

65.2 

•         *  * 

MIN 

26 

24 

32 

32 

24 

40 

32 

28 

32 

52 

50 

45 

4  8 

41 

36 

34 

3 1 

36 

5  1 

50 

CENTRAL 

OA 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

42 

6 1 

3  7 

5 1 

69 

69 

70 

55 

72 

58 

58 

52 

5  5 

63 

66 

71 

61.9 

MIN 

22 

30 

31 

24 

29 

44 

23 

19 

27 

44 

45 

44 

56 

41 

49 

49 

36 

52 

58 

41 

43 

41 

37 

35 

30 

33 

43 

51 

47 

53 

39.2 

CHENGA 

MAX 

43 

46 

37 

67 

57 

72 

52 

5  5 

63 

60 

72 

MIN 

26 

30 

29 

23 

31 

40 

22 

17 

27 

36 

45 

42 

52 

40 

43 

46 

38 

43 

57 

41 

40 

40 

35 

35 

29 

29 

37 

48 

46 

49 

37.2 

DECATUR 

MAX 

5 

67 

60 

73 

50 

56 

62 

64 

77 

63.  2 

MIN 

25 

30 

34 

24 

35 

43 

23 

18 

28 

43 

49 

50 

58 

44 

50 

48 

37 

47 

58 

44 

45 

42 

36 

36 

31 

35 

46 

5  2 

52 

53 

40.5 

FARMER  CITY 

MAX 

45 

39 

52 

72 

69 

59 

73 

62 

61 

56 

51 

57 

65 

75 

MIN 

25 

31 

31 

25 

33 

40 

27 

19 

26 

40 

47 

45 

57 

43 

48 

48 

37 

46 

58 

43 

43 

42 

36 

32 

30 

32 

41 

50 

44 

38.6 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

38 

48 

50 

49 

66 

80 

77 

42 

56 

73 

75 

78 

60 

75 

60 

62 

61 

58 

58 

65 

67 

64 

69 

74 

64.6 

MIN 

29 

33 

34 

24 

35 

42 

27 

23 

30 

45 

47 

47 

63 

46 

49 

44 

50 

59 

47 

45 

45 

37 

31 

34 

47 

51 

49 

54 

41.7 

LACON  2  E 

MAX 

39 

44 

48 

47 

64 

76 

72 

39 

50 

68 

66 

70 

54 

56 

75 

57 

55 

56 

5  5 

5 1 

58 

65 

67 

62 

66 

71 

MIN 

24 

31 

30 

24 

25 

37 

23 

19 

29 

36 

44 

44 

52 

41 

44 

44 

40 

45 

54 

43 

40 

41 

39 

36 

29 

30 

44 

50 

44 

55 

37.9 

LINCOLN 

MAX 

39 

44 

49 

46 

62 

79 

69 

40 

59 

7  1 

73 

77 

73 

69 

59 

78 

78 

60 

58 

6  1 

57 

5  5 

57 

62 

68 

61 

66 

73 

62.9 

MIN 

27 

32 

33 

26 

36 

41 

25 

21 

29 

41 

51 

.47 

59 

44 

48 

44 

38 

44 

60 

45 

45 

43 

39 

37 

31 

33 

45 

51 

51 

53 

40.6 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

37 

45 

49 

46 

62 

8 1 

69 

4 1 

54 

73 

74 

76 

74 

70 

59 

74 

60 

62 

60 

56 

56 

57 

65 

68 

63 

67 

72 

63.  1 

MIN 

20 

32 

32 

25 

35 

40 

25 

19 

29 

43 

47 

46 

57 

44 

47 

49 

41 

49 

58 

45 

46 

44 

37 

36 

30 

31 

43 

51 

48 

54 

40.  1 

HINDNK  3  NE 

MAX 

43 

4  8 

60 

73 

5 1 

37 

67 

62 

73 

64 

55 

73 

59 

52 

5  5 

55 

54 

56 

62 

67 

65 

64 

69 

59.7 

MIN 

28 

30 

28 

23 

30 

36 

23 

18 

28 

35 

41 

42 

50 

40 

43 

46 

37 

47 

57 

42 

40 

40 

39 

34 

28 

28 

37 

48 

45 

46 

37.0 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

42 

39 

72 

62 

62 

57 

74 

5  3 

54 

57 

56 

46 

5  5 

6  1 

58 

64 

70 

MIN 

25 

31 

29 

24 

29 

38 

22 

19 

29 

41 

45 

45 

51 

42 

45 

44 

36 

47 

51 

44 

45 

40 

35 

36 

29 

32 

46 

51 

50 

53 

36.5 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

36 

44 

46 

46 

62 

75 

75 

70 

67 

67 

74 

73 

54 

57 

73 

76 

75 

55 

54 

55 

55 

53 

55 

62 

65 

60 

65 

70 

61.5 

*        »  * 

MIN 

27 

30 

32 

23 

3  1 

42 

24 

40 

46 

45 

50 

40 

44 

46 

4  1 

51 

52 

43 

43 

39 

36 

34 

28 

33 

44 

46 

47 

52 

39.8 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

52 

43 

47 

46 

63 

77 

74 

41 

52 

69 

70 

37 

79 

72 

72 

61 

72 

77 

75 

70 

53 

6 1 

61 

5- 

56 

64 

68 

68 

65 

72 

63.4 

MIN 

31 

33 

25 

26 

35 

42 

24 

19 

23 

35 

43 

52 

62 

44 

52 

50 

34 

44 

54 

45 

42 

44 

37 

37 

32 

29 

37 

51 

49 

50 

39.4 

HOOPESTON 

MAX 

44 

40 

44 

43 

60 

75 

66 

37 

5  0 

69 

68 

65 

76 

69 

66 

59 

71 

74 

7 1 

64 

50 

59 

56 

49 

55 

63 

68 

66 

57 

73 

60.4 

Mm 

29 

30 

29 

24 

32 

43 

23 

17 

25 

40 

45 

48 

59 

41 

50 

46 

38 

45 

57 

43 

40 

43 

38 

34 

31 

33 

39 

48 

49 

49 

38.9 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

42 

43 

70 

42 

3  7 

3  3 

72 

57 

59 

72 

52 

5 1 

53 

54 

51 

53 

64 

66 

66 

5  8 

73 

58.5 

MIN 

27 

31 

29 

24 

32 

35 

22 

16 

^6 

36 

42 

43 

53 

40 

47 

45 

36 

46 

51 

41 

39 

41 

37 

34 

33 

27 

34 

<9 

50 

49 

37.3 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

7 

67 

57 

73 

48 

56 

69 

64 

72 

Mm 

25 

30 

29 

23 

30 

40 

22 

15 

25 

35 

41 

42 

54 

38 

46 

45 

36 

46 

55 

41 

39 

41 

3f 

34 

29 

30 

34 

52 

47 

49 

36.9 

PONT  I  AC 

MAX 

43 

39 

4  8 

63 

75 

58 

54 

73 

60 

5  0 

57 

5  5 

53 

55 

64 

66 

65 

62 

70 

60.4 

Mm 

29 

31 

29 

24 

29 

33 

23 

19 

29 

36 

46 

42 

53 

40 

45 

46 

36 

46 

60 

42 

40 

40 

37 

35 

30 

30 

39 

50 

48 

50 

38.0 

RANTOUL 

MAX 

48 

7 1 

67 

71 

59 

72 

70 

62 

60 

5  5 

55 

63 

69 

68 

72 

Mm 

30 

33 

30 

25 

34 

42 

23 

19 

27 

40 

48 

47 

58 

43 

49 

49 

35 

44 

47 

48 

42 

44 

40 

38 

32 

35 

43 

50 

50 

52 

39.9 

URBANA 

MAX 

39 

44 

62 

7 7 

39 

52 

69 

69 

77 

76 

69 

58 

72 

76 

57 

bO 

60 

54 

49 

56 

63 

0  8 

66 

59 

73 

60.9 

Mm 

30 

33 

32 

27 

36 

44 

22 

20 

27 

41 

51 

52 

48 

44 

50 

45 

39 

46 

57 

45 

44 

44 

41 

39 

34 

36 

45 

50 

50 

53 

40.8 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

47 

47 

45 

42 

60 

71 

52 

44 

59 

65 

66 

64 

75 

69 

57 

58 

71 

75 

73 

61 

50 

57 

56 

52 

55 

62 

68 

63 

57 

74 

59.6 

•           *  * 

Mm 

26 

30 

;e 

24 

30 

39 

25 

•S 

30 

37 

42 

46 

57 

46 

46 

45 

33 

45 

55 

42 

41 

42 

36 

36 

30 

28 

35 

41 

45 

45 

37.3 

WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 

MAX 

5  1 

52 

82 

53 

5  5 

65 

83 

77 

60 

59 

79 

59 

66 

7  3 

37 

56 

57 

64 

67 

56 

71 

Mm 

28 

28 

3  0 

26 

28 

37 

42 

21 

23 

31 

47 

45 

54 

52 

52 

48 

43 

46 

51 

45 

50 

42 

40 

41 

34 

36 

44 

51 

49 

50 

40.5 

carlinville 

MAX 

72 

73 

73 

60 

73 

67 

7  1 

71 

68 

55 

56 

64 

67 

65 

69 

76 

Mm 

28 

33 

3  3 

26 

35 

(,} 

26 

22 

30 

43 

48 

55 

60 

47 

49 

49 

40 

48 

60 

49 

5  0 

42 

43 

36 

31 

31 

38 

51 

48 

56 

42.2 

GRIGGSVILLE 

MAX 

3  5 

72 

83 

6  0 

76 

61 

75 

8  I 

59 

68 

68 

58 

5  3 

56 

65 

66 

6  1 

74 

65.1 

Mm 

28 

32 

34 

24 

38 

46 

26 

20 

3  0 

44 

51 

49 

59 

46 

47 

49 

48 

52 

59 

47 

48 

43 

39 

37 

31 

35 

49 

-.9 

49 

56 

42.2 

H I LLSBORO  2  SSW 

MAX 

42 

52 

5- 

51 

65 

B2 

75 

44 

56 

71 

70 

79 

84 

76 

75 

61 

74 

79 

77 

69 

69 

71 

68 

55 

57 

63 

38 

64 

68 

76 

66.5 

Mm 

29 

33 

33 

27 

34 

41 

26 

21 

30 

43 

51 

58 

59 

51 

51 

49 

44 

48 

61 

52 

50 

42 

45 

39 

33 

38 

h7 

52 

50 

54 

43.2 

JACKSONVILLE 

MAX 

46 

39 

h9 

48 

50 

63 

80 

40 

43 

55 

73 

7! 

61 

78 

76 

59 

59 

73 

78 

74 

5  3 

69 

66 

57 

52 

57 

3  7 

66 

56 

67 

61.4 

Mm 

29 

31 

31 

26 

28 

48 

39 

21 

22 

32 

47 

51 

53 

46 

47 

48 

41 

49 

56 

48 

48 

42 

40 

33 

31 

34 

42 

49 

46 

49 

40.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  42  - 


DAILY  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

 APRIL 


Station 

Day  ol  Month 

a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

6 
< 

JERSEYVILLE  2  SH 

MAX 

40 

53 

5? 

50 

64 

62 

79 

42 

53 

70 

67 

Bl 

83 

78 

ni 

61 

72 

8:. 

79 

71 

6  9 

73 

72 

54 

35 

64 

67 

62 

69 

75 

66.4 

29 

30 

i  6 

28 

32 

4  3 

32 

5  7 

57 

51 

5  0 

40 

38 

5  9 

57 

5  1 

5 ; 

42 

44 

40 

34 

36 

78 

50 

47 

56 

42.7 

PANA 

MAX 

40 

47 

g  ] 

48 

64 

■c 

71 

41 

Si 

70 

71 

77 

82 

74 

6  9 

60 

72 

77 

76 

62 

1. 1 

66 

64 

53 

33 

64 

67 

63 

65 

76 

64.4 

30 

27 

35 

45 

26 

2 1 

29 

43 

5  5 

59 

46 

52 

49 

39 

-  8 

6  1 

49 

48 

44 

44 

39 

36 

34 

44 

53 

31 

53 

42.7 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

MAX 

38 

47 

48 

47 

63 

B  Q 

52 

42 

56 

73 

73 

79 

79 

75 

'0 

61 

73 

77 

73 

59 

64 

64 

56 

31 

56 

63 

67 

56 

66 

73 

62.9 

3C 

33 

32 

27 

36 

45 

26 

22 

3  0 

46 

50 

52 

57 

47 

50 

44 

41 

50 

59 

46 

49 

44 

38 

16 

32 

35 

47 

32 

51 

55 

42.1 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

47 

47 

47 

46 

47 

62 

7B 

44 

42 

54 

72 

71 

79 

58 

57 

58 

72 

76 

69 

52 

66 

65 

57 

52 

56 

6  2 

66 

58 

65 

39.3 

MIN 

28 

33 

31 

26 

28 

42 

35 

20 

27 

34 

49 

52 

45 

47 

51 

42 

50 

57 

47 

,6 

43 

39 

38 

31 

37 

33 

47 

52 

32 

40.1 

VIRDEN  1  N 

MAX 

45 

62 

SO 

47 

64 

B0 

76 

44 

5  5 

72 

70 

79 

80 

76 

72 

60 

72 

78 

77 

62 

6  9 

69 

58 

34 

57 

65 

6  9 

68 

71 

63.4 

MIN 

33 

35 

32 

26 

37 

42 

26 

20 

3C 

42 

45 

53 

59 

46 

4B 

48 

42 

46 

59 

46 

48 

42 

40 

36 

32 

32 

43 

50 

48 

33 

41.4 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

39 

52 

51 

49 

63 

82 

Bl 

43 

72 

69 

82 

83 

77 

75 

59 

73 

79 

78 

66 

71 

70 

71 

56 

56 

65 

67 

62 

70 

75 

•          »  « 

MIN 

28 

32 

26 

33 

40 

22 

3  0 

43 

38 

5  3 

59 

40 

I  e 

46 

40 

49 

61 

49 

-9 

41 

40 

36 

33 

36 

46 

47 

48 

53 

41.7 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

40 

42 

57 

45 

63 

78 

71 

39 

66 

70 

73 

61 

72 

6  9 

61 

71 

7f 

76 

66 

6  ! 

69 

62 

54 

33 

62 

68 

69 

62 

73 

63.2 

MIN 

33 

27 

37 

48 

26 

2 1 

29 

43 

52 

56 

6 1 

46 

54 

49 

41 

51 

62 

50 

47 

44 

45 

41 

33 

37 

46 

53 

52 

54 

43.7 

EFFINGHAM 

MAX 

41 

50 

46 

46 

48 

80 

73 

42 

56 

71 

72 

78 

85 

76 

73 

62 

73 

79 

79 

71 

56 

66 

66 

5" 

36 

61 

71 

68 

70 

78 

63.1 

MIN 

30 

31 

27 

28 

46 

28 

2 1 

28 

44 

50 

53 

59 

52 

5  9 

50 

37 

44 

60 

52 

48 

45 

45 

36 

36 

35 

43 

46 

52 

51 

42.4 

FLORA  3  Nw 

MAX 

48 

51 

5-3 

52 

67 

81 

74 

42 

'-6 

66 

69 

78 

84 

82 

74 

63 

72 

78 

76 

73 

66 

69 

62 

60 

36 

62 

69 

69 

66 

77 

66.8 

MIN 

33 

33 

28 

33 

49 

29 

22 

29 

45 

53 

54 

6 1 

57 

55 

51 

37 

47 

62 

56 

52 

46 

43 

3" 

36 

32 

-0 

52 

53 

* 

43.6 

MARSHALL   1  E 

MAX 

55 

43 

53 

50 

63 

77 

75 

41 

53 

67 

74 

72 

82 

BO 

73 

62 

70 

75 

75 

72 

57 

62 

62 

53 

50 

60 

70 

68 

65 

76 

64.3 

MIN 

32 

27 

35 

41 

27 

20 

26 

38 

50 

5  7 

6 1 

5 1 

54 

50 

37 

41 

56 

51 

46 

44 

45 

38 

34 

32 

40 

50 

50 

49 

41.4 

HATTOON 

MAX 

39 

44 

49 

48 

63 

78 

65 

39 

52 

66 

71 

76 

81 

72 

70 

60 

71 

75 

77 

58 

62 

65 

55 

35 

55 

63 

►  8 

67 

63 

75 

62.6 

MIN 

31 

27 

35 

44 

22 

20 

2B 

40 

5  5 

57 

48 

53 

44 

37 

45 

58 

46 

46 

43 

44 

39 

34 

36 

40 

52 

52 

5  3 

41.6 

MOWEAQUA 

MAX 

44 

45 

47 

46 

64 

80 

77 

41 

55 

71 

71 

76 

81 

78 

73 

60 

72 

76 

77 

66 

65 

67 

67 

34 

56 

61 

67 

64 

64 

75 

64.8 

MIN 

29 

28 

32 

40 

28 

21 

28 

37 

52 

60 

46 

51 

47 

38 

* 

59 

46 

48 

43 

40 

36 

35 

33 

41 

51 

49 

5 1 

40.7 

NEWTON  5  SE 

MAX 

57 

42 

46 

51 

50 

64 

78 

54 

42 

55 

68 

68 

78 

Bl 

73 

69 

60 

70 

73 

74 

61 

64 

65 

53 

56 

55 

6  2 

67 

70 

64 

62.6 

MIN 

31 

28 

29 

39 

5 1 

22 

24 

3 1 

50 

54 

60 

5  5 

57 

56 

40 

47 

57 

58 

50 

46 

46 

39 

37 

37 

42 

50 

54 

52 

43.5 

OLNEY  2  S 

MAX 

52 

50 

se 

52 

65 

79 

72 

44 

56 

67 

69 

78 

82 

73 

71 

61 

71 

77 

74 

72 

61 

67 

63 

38 

57 

64 

70 

71 

66 

77 

66.0 

MIN 

34 

33 

33 

30 

3 1 

44 

29 

22 

25 

46 

54 

60 

64 

57 

6  0 

50 

38 

45 

61 

57 

51 

48 

46 

39 

38 

33 

41 

53 

55 

53 

44.4 

PALESTINE 

MAX 

42 

46 

53 

51 

66 

80 

67 

42 

56 

69 

69 

!6 

83 

73 

72 

64 

71 

79 

73 

67 

6  2 

67 

61 

56 

57 

64 

70 

73 

65 

78 

63.1 

MIN 

3 

33 

31 

29 

33 

45 

26 

21 

28 

45 

54 

5  9 

6 1 

55 

5  7 

50 

39 

5  3 

60 

54 

49 

47 

46 

41 

39 

36 

3  9 

53 

52 

44.1 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

42 

43 

51 

48 

65 

78 

70 

40 

54 

71 

74 

73 

81 

74 

70 

63 

74 

76 

77 

70 

5' 

65 

60 

51 

36 

65 

71 

72 

59 

76 

64.2 

MIN 

31 

32 

3  0 

27 

37 

46 

25 

20 

30 

42 

48 

56 

60 

48 

53 

49 

38 

47 

61 

48 

45 

45 

43 

40 

35 

35 

40 

49 

50 

50 

42.0 

SALEM  WSMO 

MAX 

44 

52 

53 

52 

66 

80 

73 

43 

56 

68 

69 

75 

83 

77 

72 

59 

71 

78 

79 

75 

66 

69 

64 

56 

57 

64 

69 

.66 

70 

75 

66.1 

MIN 

31 

34 

35 

26 

32 

44 

29 

22 

29 

44 

48 

60 

60 

55 

53 

50 

39 

46 

61 

56 

53 

45 

45 

39 

36 

37 

45 

54 

54 

50 

43.9 

TUSCOLA 

MAX 

50 

45 

53 

48 

65 

B0 

75 

42 

53 

72 

72 

73 

80 

76 

72 

63 

77 

75 

75 

68 

61 

65 

62 

53 

36 

64 

69 

68 

62 

70 

64.9 

Mm 

30 

30 

31 

27 

34 

42 

26 

19 

25 

43 

49 

-9 

60 

46 

49 

46 

42 

43 

57 

45 

45 

43 

40 

39 

34 

35 

43 

49 

50 

52 

40.8 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

MAX 

41 

49 

52 

52 

65 

79 

65 

41 

55 

69 

69 

76 

86 

80 

66 

60 

74 

79 

77 

60 

68 

70 

55 

55 

S3 

64 

68 

63 

67 

77 

64.6 

MIN 

31 

34 

35 

28 

32 

41 

27 

23 

31 

43 

49 

59 

60 

56 

54 

43 

40 

46 

60 

53 

51 

44 

45 

38 

40 

36 

44 

52 

52 

5 I 

43.3 

WINDSOR 

MAX 

41 

45 

50 

48 

63 

79 

76 

41 

54 

69 

71 

75 

80 

74 

71 

60 

71 

76 

77 

70 

65 

66 

63 

53 

55 

64 

69 

66 

65 

75 

64.3 

*           *  * 

MIN 

30 

33 

28 

35 

45 

26 

20 

28 

43 

55 

61 

* 

53 

48 

39 

47 

59 

48 

48 

45 

4  3 

38 

35 

33 

7  5 

5 1 

53 

56 

42.3 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

49 

58 

63 

53 

63 

77 

71 

45 

56 

66 

70 

74 

79 

75 

73 

66 

71 

7f 

80 

74 

71 

71 

63 

64 

37 

65 

70 

72 

70 

76 

67.3 

MIN 

31 

30 

40 

28 

32 

50 

31 

24 

26 

44 

56 

66 

62 

59 

60 

36 

44 

45 

62 

6 1 

58 

49 

54 

45 

38 

37 

45 

55 

53 

50 

46.4 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

44 

53 

55 

51 

66 

82 

80 

44 

55 

66 

68 

81 

86 

83 

77 

63 

71 

77 

83 

78 

7  0 

73 

73 

59 

57 

64 

69 

63 

72 

76 

68.0 

MIN 

34 

31 

36 

27 

32 

42 

32 

34 

49 

47 

56 

58 

55 

57 

55 

40 

46 

60 

55 

5  3 

49 

50 

39 

35 

36 

45 

52 

52 

43.3 

C  AHQK I A 

MAX 

51 

48 

53 

55 

63 

69 

86 

76 

St 

59 

69 

SO 

85 

86 

68 

62 

63 

74 

82 

76 

72 

70 

72 

58 

35 

56 

65 

66 

63 

69 

67.0 

MIN 

29 

28 

27 

21 

34 

46 

47 

18 

3  0 

46 

44 

55 

59 

57 

55 

51 

42 

43 

59 

58 

54 

45 

46 

42 

38 

34 

46 

55 

46 

43.3 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

48 

61 

63 

53 

63 

78 

73 

46 

59 

68 

74 

76 

79 

77 

73 

66 

72 

76 

82 

72 

74 

68 

66 

68 

59 

68 

73 

73 

71 

78 

68.6 

MIN 

35 

35 

74 

33 

38 

51 

32 

26 

33 

50 

59 

68 

67 

68 

63 

55 

50 

55 

64 

63 

56 

34 

56 

48 

44 

47 

54 

59 

59 

56 

30.9 

CAR60NDALE  SEWAGE  P L 

MAX 

56 

60 

5' 

57 

67 

80 

76 

46 

60 

67 

72 

78 

82 

77 

78 

67 

74 

79 

82 

77 

68 

71 

65 

65 

61 

67 

72 

74 

74 

79 

69.9 

MIN 

32 

27 

44 

29 

29 

51 

32 

24 

24 

43 

55 

66 

61 

59 

57 

37 

40 

44 

64 

6  1 

5  9 

48 

50 

43 

39 

3 1 

7  2 

56 

54 

50 

45.7 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

57 

44 

53 

53 

50 

66 

80 

63 

42 

56 

67 

69 

78 

85 

n" 

62 

57 

72 

78 

79 

62 

69 

71 

60 

56 

56 

63 

66 

65 

66 

64.2 

MIN 

3 1 

32 

3  7 

28 

32 

40 

54 

22 

2! 

35 

49 

5 

60 

58 

5  3 

45 

49 

57 

58 

53 

44 

4 1 

41 

37 

42 

5  2 

53 

44.4 

COBDEN  2  s 

MAX 

54 

63 

65 

58 

69 

80 

73 

48 

54 

66 

70 

BO 

80 

80 

77 

70 

74 

77 

82 

74 

72 

72 

69 

63 

67 

67 

73 

70 

70 

75 

69.7 

MIN 

34 

29 

36 

31 

32 

7  5 

35 

25 

31 

44 

50 

6  3 

62 

62 

5  6 

52 

45 

4  5 

60 

60 

60 

49 

46 

62 

39 

3  5 

43 

55 

48 

so 

45.5 

DU  QUOIN  1  NNH 

MAX 

45 

55 

53 

67 

81 

74 

44 

SI 

66 

71 

82 

86 

82 

76 

73 

83 

63 

75 

72 

71 

67 

62 

63 

75 

7  2 

72 

74 

77 

69.6 

MIN 

29 

27 

39 

28 

31 

72 

25 

22 

3  9 

45 

53 

6 : 

60 

61 

55 

41 

47 

62 

58 

56 

43 

47 

H  2 

35 

41 

3  6 

S3 

53 

50 

44.2 

HAKANOA   1  NW 

MAX 

50 

60 

66 

58 

67 

7  3 

73 

45 

5r' 

66 

72 

76 

81 

78 

7< 

65 

74 

76 

81 

76 

72 

70 

64 

62 

38 

68 

"2 

74 

74 

78 

69.0 

Mm 

31 

30 

-  3 

28 

37 

5  0 

34 

24 

28 

43 

55 

6  6 

6 1 

59 

5? 

54 

4  5 

5  1 

6 1 

60 

5  9 

48 

51 

44 

38 

34 

8 

55 

53 

54 

46.9 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

NASHVILLE  A  NE 

MAX 

46 

54 

56 

50 

66 

68 

43 

St 

62 

68 

77 

64 

78 

73 

62 

71 

77 

80 

74 

68 

70 

63 

58 

37 

62 

68 

64 

71 

75 

66.  1 

Mm 

31 

30 

37 

28 

33 

46 

29 

22 

2« 

46 

52 

61 

59 

56 

5 ! 

51 

43 

48 

60 

56 

54 

46 

45 

-2 

37 

37 

46 

54 

53 

55 

44.7 

SPARTA 

MAX 

46 

56 

60 

51 

66 

82 

77 

43 

5=> 

66 

70 

B0 

83 

78 

73 

63 

72 

7- 

83 

76 

68 

73 

63 

6"' 

38 

63 

70 

65 

70 

76 

67.7 

Mm 

31 

2B 

41 

29 

33 

50 

33 

23 

3C 

43 

55 

6  2 

62 

57 

55 

49 

38 

63 

59 

5  7 

46 

72 

37 

33 

54 

48 

4S.0 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

44 

59 

60 

54 

69 

84 

82 

44 

5  9 

68 

68 

82 

87 

81 

79 

61 

73 

8  2 

85 

82 

71 

75 

73 

38 

58 

66 

70 

61 

75 

76 

69.7 

Mm 

2« 

27 

it 

28 

34 

4B 

35 

23 

2« 

44 

53 

63 

59 

58 

54 

50 

43 

4t 

60 

57 

55 

43 

45 

40 

36 

37 

*7 

51 

54 

53 

44. 3 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL 


Day  of  Month 

Oi 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 


9 

10  1 

 L 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

56 

51 

61 

55 

66 

79 

74 

43 

56 

70 

70 

79 

83 

79 

71 

64 

70 

76 

8  1 

76 

68 

69 

68 

67 

59 

63 

70 

72 

68 

77 

68.1 

35 

47 

34 

2  2 

28 

45 

5  i 

60 

58 

5B 

60 

52 

40 

49 

63 

60 

52 

48 

43 

40 

39 

37 

42 

54 

35 

53 

44.5 

8R00KP0RT  DAM  92 

MAX 

56 

60 

63 

56 

66 

80 

70 

45 

60 

68 

70 

76 

76 

76 

72 

66 

72 

77 

80 

70 

72 

7 1 

69 

65 

59 

66 

73 

73 

70 

n 

68.5 

35 

41 

36 

44 

63 

65 

63 

59 

55 

41 

43 

61 

61 

60 

52 

58 

45 

39 

38 

47 

58 

56 

52 

47.2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

56 

57 

62 

60 

63 

76 

76 

47 

57 

66 

to 

75 

76 

77 

76 

65 

73 

77 

80 

79 

71 

71 

65 

63 

59 

65 

70 

75 

69 

76 

68.4 

28 

47 

26 

2  e 

48 

50 

65 

62 

63 

60 

56 

42 

43 

63 

62 

61 

50 

56 

47 

39 

37 

45 

57 

55 

60 

47.8 

FAIRFIELO  RADIO  WFIW 

MAX 

55 

51 

62 

55 

67 

79 

76 

43 

55 

73 

72 

81 

84 

76 

73 

62 

71 

78 

82 

77 

69 

69 

67 

60 

58 

67 

70 

74 

70 

79 

68.5 

34 

;>  Q 

50 

62 

59 

62 

62 

52 

38 

46 

63 

57 

54 

40 

45 

40 

39 

36 

43 

56 

55 

52 

44.8 

HARR I SBURG 

MAX 

56 

58 

68 

59 

68 

80 

75 

47 

61 

70 

76 

81 

81 

76 

75 

67 

73 

82 

63 

77 

75 

71 

67 

66 

61 

66 

74 

78 

74 

61 

70  ■  9 

29 

36 

2  5 

29 

48 

56 

67 

63 

60 

62 

54 

42 

45 

63 

62 

59 

50 

51 

44 

39 

35 

42 

54 

55 

50 

46.8 

KCLEANSBDRO  2  E 

MAX 

60 

45 

56 

60 

52 

67 

79 

78 

43 

58 

69 

72 

79 

82 

75 

66 

62 

73 

80 

80 

68 

73 

69 

63 

62 

56 

63 

70 

7  1 

70 

66.7 

32 

29 

29 

38 

53 

23 

94 

33 

49 

51 

58 

61 

61 

57 

40 

44 

54 

59 

55 

47 

47 

42 

37 

35 

43 

54 

53 

50 

44.3 

MT  C ARMEL   1  NNW 

MAX 

50 

50 

61 

55 

65 

78 

70 

43 

56 

70 

72 

80 

82 

73 

72 

63 

71 

77 

79 

73 

68 

68 

61 

59 

57 

64 

71 

74 

69 

76 

66.9 

MIN 

32 

33 

33 

29 

32 

40 

32 

21 

27 

44 

53 

60 

56 

61 

61 

50 

38 

49 

60 

59 

52 

49 

46 

41 

39 

39 

44 

56 

55 

55 

44.9 

HOUNT  VERNON 

MAX 

53 

54 

56 

55 

67 

80 

76 

44 

57 

68 

70 

78 

63 

80 

74 

62 

73 

79 

81 

78 

69 

70 

69 

60 

58 

63 

70 

70 

73 

76 

68.2 

MIN 

30 

33 

38 

29 

32 

47 

32 

22 

30 

46 

53 

62 

59 

59 

56 

54 

40 

46 

60 

60 

59 

48 

47 

41 

37 

37 

46 

56 

56 

51 

45.6 

ROSICLARE 

MAX 

53 

58 

65 

58 

65 

78 

73 

43 

59 

68 

73 

80 

79 

78 

74 

67 

72 

79 

82 

78 

72 

71 

67 

64 

57 

64 

73 

75 

70 

78 

69.1 

Mm 

35 

32 

45 

33 

29 

44 

41 

26 

30 

46 

56 

61 

65 

64 

61 

57 

42 

43 

58 

62 

61 

51 

55 

44 

45 

36 

44 

56 

52 

52 

47.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

II 

Resultant 
Speed 

a> 

O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  T 
CENTRAL 

ime 

o> 

50-.99 

1.99 

> 

Percent  of 
Possible  sui 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avera 

Faste- 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

j  Total 

CAIRO  WSO  CI 

35 

SW 

20  + 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

12 

62 

5.9 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

3 

2.7 

12.1 

38  +  + 

5 

07 

80 

84 

62 

66 

6 

6 

6 

1 

0 

1 

20 

7.3 

CHICAGO  WSO  AP 

5 

2.3 

10.9 

34 

NE 

07 

70 

77 

56 

62 

5 

6 

4 

3 

0 

0 

18 

54 

7.2 

MOLINE   WSO  AP 

9 

2.8 

11.2 

34 

NE 

07  + 

76 

82 

62 

61 

4 

3 

6 

1 

2 

0 

16 

39 

7.6 

PEORIA  WSO  AP 

12 

2.5 

11.2 

32 

NE 

07 

73 

78 

60 

61 

4 

3 

5 

3 

1 

0 

16 

51 

7.5 

ROCKFORD  WSO  AP 

9 

3.3 

11.3 

30++ 

12 

21 

77 

81 

60 

61 

7 

5 

3 

0 

0 

2 

17 

7.3 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

14 

2.9 

13.2 

34 

NW 

06 

75 

81 

62 

64 

6 

6 

3 

1 

1 

0 

17 

49 

7.3 

SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


April  was  a  very  active  month  for  tornadoes  in 
Illinois.  The  final  count  is  14  tornadoes  during 
4  different  days,  resulting  in  five  deaths  and  56 
injured  people.  In  Joliet  the  total  damage  exceed- 
ed several  million.  Careful  investigation  in- 
dicated that  four  different  tornado  paths  were 
generated  by  the  tornadoes. 


Most  loss  to  life  came  to  a  farm  family  5  miles 
northeast  of  Eddyville  on  the  21st  at  5:20  p.m. 
A  farm  home  was  completely  crushed  by  a 
tornado  and  carried  150  yards.  Three  children 
were  killed  while  the  parents  were  milking  cows 
in  a  nearby  barn.  The  barn  was  not  struck. 
Other  tornadoes  are  reported  in  Storm  Data. 


Lawrence  A.  Schaal 

Acting   Climatologist  for  Illinois 

National   Weather  Service  Office 

Poultry  Building,  Room  201 

Purdue  University 

Lafayette,  Indiana  47907 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ULlNCIS 
APRIL  1972 


Day  ol  month 


1      2      3      «      5      6  7 


10     11     12     13     14     13    16     17     IB     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


26     29     30  31 


NORTHWEST 
0IX0N 

FREEPORT 

GAL  VA 

HOLINE  WSO  AP 

MORRISON 
ROCKFOR0  HSO  AP 


•       •  • 

NORTHEAST 


D2 


ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0 1  HARE  WSO  AP 

CHICAGO   MIDWAY   WSO  AP 


park  forest 

•  *  • 

WEST 

LA  HARPE 
MONMOUTH 

(IUINCY  FAA  AIRPORT 

•  •  A 

CENTRAL 

bloomington  normal 

DECATUR 
LINCOLN 
PEORIA  WSO  AP 

•  •  • 

EAST 

HOOPESTON 
KANKAKEE   3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTUC 
URIANA 

»      •  * 

WEST  SOUTHWEST 

CARL INVI LLE 
SPRINGFIELD  WSO  AP 

•  •  • 

EAST  SOUTHEAST 

NEWTON  5  SE 
SALEM  WSMO 
TUSCOLA 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNDWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  .ll.no.s 

APRIL 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VANDAL  t  A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 

*  •  * 

SOUTHWEST  08 

SPARTA 

•  *  * 

SOUTHEAST  09 

HARRISBURG 
MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.04 

.14 

.32 

.15 

.03 

.12 

.12 

.14 

.12 

.09 

.21 

.28 

.18 

.18 

.04 

WINO 

57 

119 

106 

62 

166 

182 

133 

83 

37 

43 

81 

109 

107 

73 

*       *  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.18 

.05 

.02 

.25 

* 

.13 

.24 

* 

.11 

.12 

.15 

.17 

.01 

.29 

.05 

.10 

.05 

.17 

.27 

.18 

.06 

.04 

.25 

.05 

.10 

.21 

.19 

.23 

.14 

.00 

3.81 

WIND 

56 

122 

32 

96 

103 

93 

123 

100 

55 

39 

68 

55 

94 

100 

91 

100 

62 

72 

110 

47 

60 

MAX 

70 

47 

45 

44 

54 

64 

70 

43 

60 

69 

74 

62 

80 

70 

61 

59 

74 

77 

73 

56 

53 

63 

57 

57 

66 

73 

74 

65 

63 

62.9 

MIN 

35 

33 

35 

31 

30 

36 

38 

30 

40 

41 

50 

56 

44 

44 

54 

40 

41 

46 

50 

44 

43 

42 

39 

35 

37 

38 

44 

48 

50 

41.2 

*       «  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

* 

.42 

.45 

.32 

* 

• 

.34 

.07 

.39 

* 

.32 

.08 

• 

.22 

.26 

.25 

.13 

.27 

.13 

.30 

WIND 

102 

* 

205 

148 

104 

93 

150 

189 

no 

114 

86 

115 

* 

237 

* 

257 

107 

109 

138 

98 

176 

151 

91 

75 

95 

78 

94 

114 

71 

68 

3375 

MAX 

56 

75 

75 

71 

71 

83 

85 

71 

78 

80 

76 

64 

59 

70 

61 

61 

67 

70 

72 

65 

71 

70.5 

MIN 

38 

50 

56 

45 

54 

48 

41 

49 

51 

51 

48 

48 

45 

47 

42 

38 

38 

48 

47 

50 

51 

46.9 

*      *  * 

SOUTHWEST  08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.00 

.08 

.14 

.07 

.15 

.22 

.21 

.10 

.14 

.18 

.12 

.29 

.18 

.24 

.05 

.20 

.11 

.22 

.31 

.15 

.11 

.08 

.16 

.12 

.19 

.27 

.25 

.19 

.02 

.13 

4.68 

WIND 

136 

71 

131 

159 

261 

134 

101 

112 

55 

175 

88 

164 

119 

105 

60 

154 

96 

135 

140 

132 

55 

147 

111 

73 

73 

35 

30 

3393B 

MAX 

45 

49 

65 

75 

48 

45 

60 

63 

67 

79 

86 

71 

63 

56 

75 

75 

59 

61 

66 

70 

62 

64 

65 

70 

69 

56 

74 

64.4 

MIN 

32 

33 

35 

45 

32 

32 

35 

46 

52 

59 

35 

56 

54 

43 

44 

49 

57 

51 

44 

46 

42 

37 

40 

43 

46 

49 

52 

44.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

ge 

t 

Q 

I  IN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

MAX 
MIN 

48 

40 

43 

42 

42 
40 

42 
39 

46 
39 

50 
42 

52 
42 

42 
38 

44 
38 

48 
38 

53 
45 

57 
51 

56 
54 

63 

35 

59 
55 

59 
57 

57 
51 

60 
51 

62 
55 

60 
58 

58 
54 

54 
52 

56 
52 

54 
51 

52 
49 

55 
49 

58 
50 

59 
53 

57 
55 

57 
55 

53.4 
48.3 

8 

MAX 
MIN 

46 
42 

44 
43 

43 
42 

43 
42 

45 
42 

46 
43 

50 
44 

44 
42 

44 
42 

46 
42 

50 
45 

53 
50 

55 
53 

58 

55 

57 
56 

57 
56 

56 
53 

57 
53 

59 

55 

60 
58 

58 
56 

56 
54 

56 
53 

54 
53 

53 
51 

54 
51 

56 
51 

57 
54 

56 
55 

56 
55 

52.3 
49.7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

SION 

COUNTY 

AGE  I 

u 

U 

ll 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

5 

o 

LATI 

LONG 

EXEV, 

TEMP. 
PRECIP 

1  "jl 

u  " 

ALBION 

OOl. 

EDWARDS 

38  23 

BB  03 

ILL.   STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

007 

o 

MERCER 

41  13 

GENE  L  BuRGESS 

alexis  waterhdrks 

WARREN 

90  34 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  OAH  26 

01  ) 

0 

MADISON 

3B  53 

90  11 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0111 

i 

UNION 

37  21 

09  14 

ANT | DC M  2  NW 

020! 

0, 

LAKE 

42  30 

8B  08 

75. 

7 

7 

AACONNE  NATIONAL  LAS 

023 

0 

DUPAGE 

41  42 

87  39 

74 

ARCONNE  NAT  I nNAL  LAB 

ASHLEY 

Oil 

0< 

WASHINGTON 

31  20 

JAMES  w.  HILLS'AUGH 

AUGUSTA 

01  li 

HANCOCK 

40  14 

4o  56 

EDWARD  L>  SChuTTE 

AURORA  COLLEGE 

0111 

0 

KANE 

41  49 

86  20 

74' 

T 

T 

AVON  5  NE 

0151 

o; 

PULTQN 

40  44 

90  22 

63< 

T 

HARRINGTON  1  SE 

044, 

42  09 

46  07 

•  S3 

6 

0 

RAYMOND  c  Shaver 

BARRY 

PIKE 

64( 

BE AROSTOWN 

049; 

3 

CASS 

40  01 

90  26 

44J 

T. 

BELLEVILLE  SO  ILL  univ 

OS  l  C 

5T  CLAIR 

36  JO 

69  51 

4S( 

4 

4 

BEL VI OERE  I  E 

0913 

o; 

IOONE 

42  1) 

BB  SO 

BENTLFV  I  E 

HANCOCK 

40  20 

91  06 

HOWARD  H,  CUM  MAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0001 

FRANKLIN 

38  02 

48  55 

I, 

NORMAN  D.  KELVIN 

BLOONInGTOn  WATERWORKS 

076; 

MCLEAN 

40  30 

77| 

T 

OlOONINGTON  NORMAL 

0701 

MCLEAN 

40  31 

84  °l 

783 

* 

41 

BLUFFS 

0711 

01 

SCOTT 

39  «9 

90  32 

54C 

01 

BROOKPQRT  0 AH  91 

0*4] 

MASSAC 

37  08 

86  39 

331 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AMOK I A 

ST.  CLAIR 

0, 

" 

CAIRO  HSO  CI  1 

1161 

ALEXANDER 

37  00 

89  Id 

31' 

CANTON  i  ese 

:2iz 

- 

FULTON 

40  33 

90  01 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1263 

01 

JACKSON 

37  44 

89  12 

361 

61 

Ti 

C ARl INVILLE 

UlS 

MACOUPIN 

39  17 

89  52 

61 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO,  2 

1204 

39  17 

B9  9) 

62 

Ml LL I  AH  j.  PRANGER 

CARL VIE  RESERVOIR 

HOC 

01 

CLINTON 

38  38 

89  20 

50 

Oi 

ni 

CARHI  6  NW 

hob 

01 

WHITE 

3B  10 

Be  12 

39| 

11 

CENTRAL  I A  2  Sm 

13IB 

01 

CLINTON 

38  30 

49  10 

71 

;-j',',im       DRESDEN  1SL 

1421 

o; 

CRUNOY 

41  24 

86  17 

so: 

71 

CHARLESTON 

01 

COLES 

710 

CHENOA 

147i 

04 

MCLEAN 

40  44 

710 

61 

JOStPH  H.  SOMMER 

1491 

RANDOLPH 

37  J4 

69  50 

460 

71 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1912 

Oi 

COOK 

41  40 

67  36 

CHICACO  SANI7ARV  DIST 

CHICAGO  CEN  NT  F 1  lT  PL 

192) 

Oi 

COOK 

41  J4 

67  36 

601 

C 

CI  OF  CHICAGO,  MCOUCEl 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1926 

41  33 

87  37 

Mil 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

CHICAGO  NAYFR  PNP  STA 

1942 

0  2 

COOK 

41  36 

67  45 

CHICAGO  0 'HARE  HSO  AP  R 

1544 

o; 

COOK 

41  59 

87  54 

69| 

nit 

Mil 

CHICAGO  RCSEnNO  pmpg 

1992 

02 

COOK 

41  42 

07  3B 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

13S7 

Cl 

COOK 

41  49 

87  41 

64( 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

Oi 

COOK 

630 

CHICACO  S  FILTER  PLANT 

196< 

COOK 

41  49 

87  33 

611 

CHCD  SPRINGFIELD  PMPG 

1967 

Oi 

COOK 

41  S3 

e>30 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1972 

02 

COOK 

41  47 

87  36 

594 

MID 

CHICAGO  MIDWAY  MSO  AP  R 

1977 

QZ 

COOK 

41  47 

B7  45 

607 

Nil 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTME 

1627 

40  33 

89  30 

910 

76 

DON  H,  CONNUR 

CISNE  2  ESE 

WAYNE 

IB  31 

88  24 

454 

CLINTON  I  SSW 

174] 

OE  WITT 

40  00 

88  58 

IP 

COB DEN  7  S 

177! 

01 

UNION 

37  30 

B9  IS 

540 

3P 

IP 

R  •  G.  ANDERSON 

COULTERVlLLE  I  SSw 

1944 

08 

RANDOLPH 

38  U 

69  36 

310 

CRETE 

02 

WILL 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

214( 

0! 

VERMRION 

40  08 

87  39 

5<( 

SP 

SP 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2149 

oi 

VERMILION 

40  06 

B7  36 

527 

7* 

DECATUR 

219] 

MAC  ON 

39  51 

86  58 

TP 

1i 

OF  K ALB 

2223 

01 

OE  KALB 

41  96 

64( 

!  p 

IP 

H 

NORTHERN  ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

41  90 

89  29 

TA, 

,  M 

ROBERT  H.  NELL  IS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2393 

04 

POPE 

37  26 

44C 

^? 

DOWNS  2  VE 

2411 

MCLEAN 

40  23 

68  51 

794 

OU  OUOIN  1  NNW 

2401 

OB 

PERRY 

30  00 

09  IS 

410 

',  c 

39 

204] 

PEORIA 

40  56 

89  38 

SOO 

EOWIRDSVILLE 

at 

MADISON 

MRS,    Q*VERA  n,  GEBHART 

EPF  INGHAM 

2001 

01 

EFFINGHAM 

39  07 

66  33 

593 

7p 

It 

CLIFFORO  R.  MANUEL 

ELGIN 

27J6 

3  J 

KANE 

42  02 

88  16 

796 

7i 

MISS  MYRTLE  f,  SPIcGlER 

FA IRBURT  WATERWORKS 

2923 

0! 

LIVINGSTON 

40  44 

88  31 

691 

FAIRFIELD  RADIO  Wflw 

2931 

WAYNE 

36  23 

88  19 

423 

9P 

3P 

RA0I0°STATI0N  wFIw 

FARMER  CITY 

299] 

40  13 

66  39 

T30 

TP 

71 

NORAH  vEAGLE 

FLORA  3  NW 

1101 

01 

CLAY 

38  41 

68  34 

300 

01 

FREEPORT 

1291 

STEPHENSON 

42  IB 

B9  37 

780 

1 1 

7P 

FREEPORT  SEWAfiE  PLANT 

3262 

01 

STEPHENSON 

42  17 

69  36 

750 

71 

: 

FULTON  DAH  13 

329C 

WHITES10E 

41  54 

992 

61 

71 

GALENA  1  N 

0] 

jo  Daviess 

42  23 

90  26 

170 

01 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBUPG 

332(1 

D] 

KNOX 

40  37 

40  23 

771 

NIC 

HTC 

CITv  WATERWORKS 

CALVA 

3333 

HENRY 

41  10 

90  02 

873 

71 

7] 

GEIMARD  WPODS  ST  PARK 

3361 

GRUNDY 

41  22 

88  28 

505 

6P 

GEBkard  MOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3304 

Dl 

HENRY 

41  27 

90  10 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

i-n 

FORD 

4Q  26 

86  23 

TP 

"LAIR  JOSELYN 

GLADSTONE  DAH  IB 

:  * 

HENDERSON 

40  30 

91  04 

:■  i  a 

01 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

COLCONDA  DAH  91 

3922 

POPE 

37  22 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  I  Nm 

3930 

A0AH5 

40  07 

91  02 

723 

OP 

6P 

GRAFTON 

337] 

JERSEY 

30  58 

90  27 

470 

71 

GRAND  TOWER  2  N 

01 

JACKSON 

71 

LEROy  k.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

GREENE 

39  20 

90  12 

330 

WILLIAM  C •  HENG 

GREENUP 

3613 

01 

CUMBERLAND 

39  15 

68  10 

323 

■  ? 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE  1  E 

369] 

BOND 

38  53 

89  24 

TA 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVlLLE 

>7n 

04 

PIKE 

39  43 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARDIN 

3B90 

16. 

CALHOUN 

39  0» 

90  37 

IP 

ORVILLE  Hi  jOHNES 

HARRISB'IRC 

3074 

01 

SALINE 

88  32 

58 

■  V 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3104 

09 

SALINE 

37  45 

68  32 

city  disposal  plant 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

MASON 

40  17 

90  03 

464 

OP 

HENNEPIN  PQuEP  PLANT 

4013 

PUTNAM 

41  IB 

69  19 

464 

5P 

<D 

«p 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

Hi LLSBO'O  2  SSW 

MONTGOMERY 

89  30 

720 

TA 

MRS   RICHARD   T   P ATT  IE 

HOOP ES TON 

4191 

":5 

VERMILION 

40  28 

710 

OP 

71 

JOHN  F.  MLISHRUSH 

M'iTSONVI  LLE  POWER  PL 

4311 

CRAWFORD 

39  08 

7A 

CENTRAL  ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  C ITV  DAH  16 

-1  M 

ROCK  ISLAND 

41  25 

OA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

MORGAN 

39  44 

90  12 

WLOS  RADIO 

JERSEVVI LLE  2  Sw 

4401 

o« 

JERSEY 

39  06 

40  21 

no 

01 

jersfyvule  swg  plant 

JOL1ET  BRANDON  RO  DAN 

4530 

HILL 

41  30 

343 

Hi 

JDLIET 

4539 

HILL 

41  32 

320 

6P 

»P 

ill  state  penitentiary 

KANKAKEE  3  SH 

4943 

KANKAKEE 

41  OS 

87  59 

625 

op 

■A, 

OELBERT  Mi  KTIERNER 

ka'ikamee  sewage  plant 

4603 

KANKAKEE 

41  01 

87  93 

642 

HUNICIPAL  SEhaCE  TR  PL 

KEITMSBURC    1  NM 

4635 

MERCER 

41  06 

90  37 

340 

•A 

ROBERT  CRQSE 

KEWANEE 

HENRY 

STAR  COUR I ER 

KEWANEE   BAKER  PARK 

4713 

41  15 

89  39 

800 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LACON  2  E 

4009 

MARSHALL 

41  01 

89  21 

614 

<p 

5P 

>*RS.  D.B.PACEj  JR. 

LA  HARPE 

4023 

03 

HANCOCK 

40  33 

90  58 

710 

7A 

JACK  H.  SHARPS 

LANARK  1  SE 

4074 

01 

CARROLL 

660 

BQVCE  0  HUMPHREYS 

LA  SALLE  1  5 

4923 

LA  SAlLE 

41  19 

89  06 

520 

'A, 

LAWRENCEVILLE 

4951 

or 

LAWRENCE 

38  43 

07  41 

447 

7*. 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

LOGAN 

40  09 

69  22 

590 

7A 

HJ 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

!^8» 

01 

COLES 

39  22 

BB  12 

655 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

HILL 

41  34 

385 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

LOUISVILLE 

mi 

01 

CLAV 

31  46 

46  30 

450 

JAMES  F.  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

C4 

TAZEWELL 

40  32 

89  22 

670 

Of 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

5  <;  a  j 

:  J 

MCDONOUGH 

40  26 

702 

VERNE  GEER 

MAKANDA  1  NW 

;s 

JACKSON 

37  30 

89  14 

680 

ISP 

HARVEY  B.  HARTLINE 

NARENCO 

5326 

MCHENRY 

42  15 

88  36 

625 

OP 

ftp 

HAROLD  HYDE 

MAR  I  ETTA 

5334 

» 

FULTON 

40  30 

90  24 

546 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  A  NNE 

5342 

01 

WILLIAMSON 

37  46 

SB  54 

477 

71 

TA 

MRS  MILDRED  K  MICNONE 

MAROA  1  W 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL   1  C 
MASON  CITV  I  NW 
NATYOON 

MCHENRY  LOCK  iND  DAM 
mClE ANS80RO  2  E 
MFOORA 
MINONK  J  N£ 
MDLINE  WSD  AP 

MONMOUTH 
HONTICtLLP  NO  2 
MORRIS 
MORRISON 
HORR I SONVILLC 
NT  C ARMEL   I  NNH 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 
MOHEAOUA 

MURPHvSBORO  2  Sw 
NASHVILLE  4  NE 
NEW  BOSTON  OAM  IT 
NEW    SALEM   STATE  PARK 
NEWTON  3  SE 
NOKOMI s 
OLNEY  2  S 
OREGON 

OTTAWA 

PALESTINE 
PANA 

PARIS   1  N 
PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PAH  PAH 

PAYSON 

PEORIA   HSO   AP  1 

PEDTONE 

PERU  2  W 
PIPER  CITV  3  SE 
P ITTSF IELD  NO  2 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  OU  ROC HER  lwSw 
PRINCEVlLLE  1  N 
PROPHETSTOWN  1  NW 
OUINCY 

OUINCV    FAA  AIRPORT 

OUINCY   DAM  21 

QUINCY  memorial  BRIDGE 

RANTOUL 

red  Bud 

reno  lake  dam 

rochelle  6  nm 

rockford  6  ene 

rockforo  hso  ap  i 

rosiclare 

rushville 

sainte  marie 
salem  hsmo 
shabbona  3  nne 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
APRIL  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  P.  O.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,   and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN   USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


cn:nifce^r:hiLevilL?"o"t^^aProlrn:ti288oI.the  Nati°nal  At"°S»h"iC  Administration,  and  is  compiled  fro.  records  on  file  at  the  Nationa! 


Director,  National  Climatic  Center 
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.OA 

T 

.96 

.27 

.09 

.56 

.93 

.0! 

.35 

.A3 

T 

T 

7 

.83 

.01 

ILIINHS  CITY  OAH  16  // 

3.63 

.20 

.05 

.29 

.92 

1.3S 

.05 

.61 

.07 

•  01 

7 

.27 

T 

*  f  I THSRURC   1  NW 

3.1A 

.91 

.08 

• 

• 

1.36 

•02 

• 

• 

.96 

.09 

KFHANFF 

3.H 

■  29 

T 

1.66 

.A6 

.70 

NOL INF  U$0  AP  R 

A.2A 

•  01 

.08 

.26 

,42 

1.3a 

1.06 

.01 

.63 

.16 

•  04 

T 

.01 

T 

T 

MORRISON 

A.A6 

.11 

.07 

.31 

.10 

■  AS 

.7C 

1.33 

.A3 

.SO 

•  02 

.26 

.06 

.10 

MOUNT  CARROLL 

3.37 

.66 

■  1A 

1*69 

•  AT 

.66 

•  42 

.49 

•  Al 

•  06 

.49 

'•  -  ■   BOSTON  OAM  I? 

2.60 

•  05 

.09 

•  03 

T 

.63 

.76 

.22 

PAH  PAH 

A. 12 

.05 

T 

.10 

.52 

•  7A 

7 

.  5, 

'.si 

.14 

!°9 

.10 

l!l7 

!o7  '. 

ROCHElLE  6  NH 

*.  13 

.03 

.08 

T 

.03 

.90 

.77 

.95 

.01 

.52 

.78 

■  02 

T 

.05 

.07 

ROCKFORO  6  ENF 

3.97 

.03 

.24 

.06 

.31 

.90 

.91 

.72 

■  60 

.32 

.12 

.11 

.11 

.10 

.04  . 

ROCKFORO  WSO  AP  //R 

A. 37 

.09 

.06 

T 

.20 

1.07 

■  14 

.80 

1.30 

.97 

.19 

7 

.01 

.07 

.07 

STOCKTON 

3.92 

1.A3 

.06 

.05 

•  AO 

.  .  y: 

.93 

.53 

26 

01 

TISKILWA 

3.3A 

T 

.03 

.30 

. 

.67 

.98 

.01 

.65 

.33 

•  5 

.52 

!oj 

WALNUT 

A. 08 

T 

.07 

T 

T 

.32 

.23 

.84 

1.08 

T 

.60 

.66 

.06 

.02 

T 

T 

•  11 

.05 

7 

NORTMfAST  0? 

ANTIOCH  2  NW 

2. A3 

.OA 

.02 

•  OA 

T 

.47 

.39 

.33 

."0 

7 

.21 

.06 

T 

.07 

.42 

.03  . 

AURORA  COLLEGE 

3.67 

.21 

.03 

T 

.63 

.  12 

.AO 

.34 

T 

.32 

.82 

.OA 

.65 

.11 

B  AR A  I HGTON   1  SE 

2.22 

.A3 

.60 

.45 

.25 

.10 

.03 

.32 

C HANNAHON  oresoen  isl 

2.69 

.23 

.02 

.03 

.04 

.23 

.77 

.09 

.96 

.21 

.05 

.19 

.07 

T 

CHICAGO  0 ' HARE   HSO  AP  R 

3.02 

•  08 

T 

T 

T 

.31 

.28 

.Al 

.12 

.22 

.71 

.04 

.61 

.04 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

2.50 

•  OS 

T 

T 

.01 

.27 

.20 

.47 

.34 

.25 

.29 

.06 

.43 

.OS 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

2 . 66 

.05 

T 

T 

.33 

•  34 

.37 

.39 

.20 

.62 

.01 

.30 

.01 

DC  KALI 

A. 00 

•  OA 

.03 

T 

.01 

.63 

1.03 

.26 

.39 

.20 

.32 

.16 

.47 

.03 

ELGIN 

2. S3 

.01 

.03 

•  02 

.01 

.07 

.03 

.49 

1.04 

.19 

.06 

.42 

.09 

.17 

.20 

.03  ' 

GEBHARO  WOODS   ST  PARK 

2. AS 

.01 

.04 

.10 

1.00 

.81 

.OA 

.31 

.09 

.09 

.02 

.01 

.04 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

2.73 

.16 

.03 

.09 

.01 

■  34 

.87 

.A6 

.18 

.01 

. " " 

.24 

.06 

.05  . 

JOLIET 

2.31 

.03 

T 

•  91 

.66 

.03 

•  42 

.17 

.08 

,02 

.11 

.04 

LA  SALLE    1  S 

2. A3 

7 

T 

.  26 

. !  2 

.  32 

T 

•  04 

T 

.33 

.  1  5 

.01 

.23 

.77 

7  . 

MARENGO 

3.7S 

.15 

.07 

.12 

•  70 

.60 

1.10 

•  09 

.27 

.20 

.09 

T 

.40 

.07 

MARSEILLES  LOCK 

3.36 

.20 

.02 

.02 

.62 

.91 

.7A 

.61 

.33 

.09 

.27 

.01 

.14 

.1* 

.02  '. 

MORRIS 

2.66 

.21 

.02 

.OA 

.10 

.91 

.7A 

T 

.79 

.33 

T 

.10 

.02 

T 

.04 

.02  . 

OTT AHA 

A. 32 

.02 

.01 

.25 

.36 

•  07 

.99 

.82 

•  47 

PARK  FOREST 

2.20 

.15 

.05 

.50 

.10 

.67 

.27 

.20 

.15 

!o3 

'.-■> 

PEOTONE 

2.05 

.03 

•21 

■  74 

.46 

.38 

.13 

.06 

.02 

7 

PERU  2  k 

STRE ATOP   2  ENE 

2.78 

.03 

.01 

.32 

.  17 

.  17 

.70 

.48 

•  OA 

.42 

.16 

.20 

.03 

.02  • 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

A  .  1A 

.14 

.01 

.37 

.  35 

.65 

.06 

.  35 

.49 

1 s 

H AUK E G AN  4  WSW 

2.30 

.09 

.03 

.03 

.68 

.30 

.33 

.01 

.19 

.10 

.10 

.21 

!o2  '. 

HMEATON  3  SE 

2.96 

.16 

.01 

T 

.56 

.52 

.30 

.22 

.26 

7 

.34 

.29 

•       •  • 

HEST  03 

AVON  5  NE 

2.2A 

.05 

.04 

T 

.01 

.15 

.08 

7 

.37 

.44 

.21 

•  11 

.29 

.06 

7  • 

BENTLEY   1  E 

2.20 

.  12 

T 

T 

.17 

.02 

.34 

.32 

.26 

.01 

7 

T 

.18 

.  96 

CANTON  1  ESE 

1.91 

.03 

T 

.01 

•  OA 

.10 

.66 

.55 

.09 

T 

.  91 

T 

•01 

.24 

.09 

T 

GALESSiiRC 

2.68 

.02 

.02 

.14 

.04 

.A3 

.22 

T 

1.12 

.15 

.33 

.19 

.02 

GLADSTONE   OAM  IB 

2.16 

.04 

.01 

•  01 

.04 

.48 

.16 

.  92 

.42 

.23 

.09 

.17 

.04 

T 

.20 

.29 

GOLDEN  1  NW 

1.A7 

.11 

T 

.10 

.26 

.39 

■  04 

.19 

.20 

LA  HARPE 

.07 

T 

.02 

.38 

.27 

.37 

.43 

T 

.19 

MACOMB 

1 .76 

T 

.08 

.20 

.04 

.30 

.52 

.05 

.16 

.21 

T 

MONMOUTH 

2.60 

.03 

.03 

T 

.12 

.67 

.32 

.46 

.45 

.10 

•  " 

.03 

.13 

.02 

MOUNT  STERLING 

2.09 

.17 

T 

T 

T 

.43 

.32 

•  09 

.07 

.79 

PAYSON 

1.77 

.31 

7 

.03 

7 

•  01 

.37 

.04 

.02 

T 

T 

.98 

.38 

.03  . 

OUINCY 

2.23 

.27 

T 

.07 

.02 

.44 

■  26 

1.07 

.ID 

OUINCY  F  A  A  AP 

1.61 

.20 

T 

.07 

T 

.02 

.A3 

.08 

.07 

T 

.07 

.93 

.12 

OUINCY  DAM  21  // 

2.18 

.30 

T 

T 

T 

.95 

.14 

.04 

1.12 

.29 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

1.97 

.26 

T 

T 

.02 

T 

T 

.37 

•  12 

T 

.  -  .. 

T 

1.01 

.  1  2 

•  01  . 

RUSHVILLE 

1.90 

.20 

.60 

.30 

T 

7 

.20 

•       •  • 

CENTRAL  0* 

BL OOM I NGTON  WATERWORKS 

2.26 

.07 

.05 

.AO 

.16 

.99 

.81 

.03 

.18 

.06 

■  ' 

T 

.04 

.06  . 

BLOOMINGTON  NORMAL 

2.37 

.05 

.03 

.A9 

.33 

.  60 

.22 

.07 

T 

T 

7 

.08 

.05 

.01 

.02  ■ 

CHENOA 

2.76 

.19 

T 

.10 

.03 

.70 

.67 

.35 

.21 

7 

T 

•  39 

T 

.12 

.04 

CHILLICOTHE 

- 

.25 

.14 

.26 

.41 

.  56 

.  59 

■ 

.20 

.04 

.16  . 

CLINTON   1  SSW 

3.15 

.05 

.05 

.11 

1.96 

.  1  ] 

.65 

.16 

.12 

.19 

DECATUR 

1.67 

.  16 

T 

.31 

.-v 

.43 

.07 

.02 

.01 

.12 

.04  . 

FARMER  CITY 

2.38 

.18 

.59 

•  79 

.40 

.12 

7 

7 

.10 

.10 

.10  . 

HAVANA  POWER  STATION 

1.2A 

T 

.04 

.OS 

.02 

■  45 

.13 

•  11 

.07 

.10 

.11 

.09  . 

LACON  2  E 

2.23 

.06 

.01 

T 

.12 

.91 

.41 

.  36 

.91 

.14 

.06 

T 

.27 

.01 

LINCOLN 

7.32 

.07 

.09 

3.01 

•  29 

•  64 

.09 

.03 

.14 

.71 

.25  . 

MACK  I  HAH 

,43 

.  59 

.  14 

■  02 

.03 

.52 

.07 

•  06 

N4S0N  C I  TV  1  NH 

.03 

T 

.13 

is' 

.03 

•  S3 

.20 

.  : 

.27 

.26 

.32 

.20 

HINONK  3  NE 

3.13 

.10 

.10 

.19 

.95 

.17 

.09 

.52 

.13 

.02 

7 

.04 

1.02 

.04 

MOUNT  PULASKI 

1.A3 

.09 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

.60 

.12 

T 

.01 

T 

7 

7 

.21 

.12 

NEW  SAlEN  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  AP  //R 

1  30 

01 

05 

.02 

•  66 

X 

x 

.03 

.02 

.07 

.01 

PA INCBV1 LLE   1  N 

3.23 

!o2 

.02 

.05 

.19 

!s5 

1.02 

.46 

.44 

.02 

T 

.56 

.40 

.01 

TOULON 

3.30 

.01 

.04 

.24 

.09 

.60 

.45 

■  39 

.97 

.10 

•04 

EAST  03 

OANVILIE 

1.97 

.03 

.03 

.14 

.14 

.14 

.02 

.16 

.27 

.04 

.02 

.05 

.'1 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

1 .60 

.10 

T 

T 

.05 

.10 

.  10 

.  10 

.05 

•  11 

.04 

.40 

■  39  . 

CI6S0N  CITV 

3.18 

.05 

.01 

.07 

.09 

.01 

2.22 

.01 

.31 

.16 

.02 

.10 

.11 

.02 

7 

HOOPESTON 

1.97 

.16 

.06 

T 

.15 

T 

.13 

.09 

■  so 

.10 

.07 

.26 

.09 

.02 

.04  . 

KANKAKEE  9  SW 

3.16 

.01 

T 

.03 

.19 

1.40 

.29 

.66 

.13 

.OA 

.18 

.01 

.04 

.03  . 

NONTICELLO  NO  2 

3.01 

T 

.07 

T 

T 

.05 

7 

.42 

.64 

.36 

.02 

.17 

.06 

T 

.19 

.21 

.39  . 

PIPER  CITV  3  SE 

2.63 

T 

.01 

.18 

•  OS 

.22 

1.42 

.AS 

.23 

.02 

.07 

.09 

T 

T 

.0) 

.03  . 

PONT  I  AC 

2.86 

T 

T 

.13 

.14 

.35 

.23 

.94 

.36 

7 

•  04 

T 

.46 

. :  1 

.08  . 

RANTOUL 

l.AO 

.03 

T 

T 

T 

.10 

.66 

.02 

.26 

.20 

■  02 

.01 

7 

T 

.08 

1.24  ; 

SIOEll 

1.82 

.07 

.04 

.16 

.26 

T 

. 

UABANA 

l.AO 

.12 

.06 

T 

.OS 

.92 

.31 

.16 

•  02 

7 

T 

T 

.19 

HATSEKA  2  Nil 

A. 85 

.01 

.07 

.05 

.04 

T 

.76 

2.83 

•  92 

.A3 

.19 

.02 

.04 

.09 

NEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAN  26 

1.35 

.21 

.08 

.03 

.09 

T 

.12 

•  OA 

.71 

.01 

.05 

.01 

.21 

T 

I4MY 

1.53 

.26 

T 

.11 

.2A 

.29 

.12 

•  12  • 

9IAA0ST0WN 

1.83 

.06 

T 

7 

.1! 

.52 

.05 

.12 

.05 

.12 

.36 

7 

■LUFFS 

2.10 

.14 

.12 

.35 

.06 

.37 

.06 

T 

.91 

.12 

.35 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 

e- 

1  | 

2  ] 

3 

4 

5  | 

b 

7  | 

8 

9 

10 

11  1  12 

13 

14 

15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22 

23  j  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

C  4RL INVlLLE 

2.78 

.  15 

T 

.04 

.24 

.59 

.20 

.22 

1.24 

.03 

.05 

.02 

EDWARDSV I  LLE 

1.25 

.20 

.  19 

.28 

.09 

.43 

■  03 

.03 

OR AF  TON 

1.37 

.25 

.29 

T 

.59 

.  10 

.06 

.08 

T 

GREENVILLE   1  E 

1.86 

.  12 

.13 

.10 

.03 

,22 

.58 

.03 

.01 

f 

.65 

T 

GRIGGSVILLE 

1.12 

.16 

T 

.09 

.42 

.05 

.12 

.13 

.14 

HARO 1 N 

1.56 

.44 

.01 

.50 

.25 

.01 

.24 

.07 

.05 

HILLSBORO  2  SSW 

1.14 

.20 

T 

.03 

.05 

.13 

T 

.63 

.03 

,06 

T 

.06 

T 

T 

J  ACKSONV I LLE 

2. 43 

.03 

.2* 

T 

T 

.11 

.28 

.45 

T 

.44 

.33 

.21 

T 

.07 

T 

.01 

.09 

.01 

.10 

JERSE YVI LLE  2  SW 

1.5* 

.33 

T 

.34 

.01 

.37 

.10 

.05 

T 

T 

.01 

.12 

T 

.01 

HEOORA 

1.37 

.26 

T 

T 

.14 

.50 

.24 

.14 

T 

T 

.07 

T 

.02 

MOUNT  OLIVE   1  E 

- 

.10 

- 

- 

• 

.70 

T 

- 

- 

- 

PANA 

1.18 

.07 

.02 

.03 

.20 

T 

.05 

PLEASANT  HILL 

1 .39 

.27 

T 

.26 

.64 

.03 

.01 

f 

.25 

!l8 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

1.88 

.06 

.05 

T 

.08 

.34 

.19 

.19 

.06 

.03 

.28 

.10 

.42 

SPRINGFIELD  4  SE 

3.08 

.06 

.14 

.09 

.50 

.08 

.  IS 

.40 

1.05 

.23 

.14 

TAYLORVILLE 

VIROEN  1  N 

1.83 

.  12 

.  16 

T 

.03 

T 

.33 

.05 

VIRGINIA 

2.29 

.12 

.67 

!lO 

1*3 

.14 

.11 

.14 

.02 

.06 

.50 

WHITE  HALL   1  E 

1.2B 

.31 

.01 

.08 

.04 

.46 

.15 

.08 

.03 

.10 

■  02 

•       »  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

2.68 

.04 

.05 

.06 

.20 

.37 

T 

•  09 

.05 

.15 

1.65 

.02 

EFFINGHAM 

.93 

.28 

.12 

.38 

.07 

.08 

FLORA  5  Nw 

1.11 

.06 

.03 

.03 

T 

.63 

.06 

T 

.21 

.05 

.04 

GREENUP 

2.06 

.05 

T 

T 

1.13 

.30 

•  25 

.13 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

1.62 

.05 

.11 

.06 

.09 

.03 

T 

1.04 

.24 

LAWRENCEVILLE 

2.72 

.20 

.05 

.10 

.02 

.34 

.41 

.07 

.10 

1.33 

.08 

.02 

MARSHALL   1  E 

1.51 

T 

T 

.06 

.25 

.40 

.08 

T 

T 

.70 

MATTDON 

2.66 

.04 

.25 

.02 

.91 

.43 

.08 

T 

.01 

.78 

.34 

MOWEAOUA 

1.77 

.12 

T 

.07 

T 

.10 

.72 

.02 

.40 

T 

T 

T 

T 

.20 

.14 

NEWTON  5  SE 

1.09 

.07 

.02 

.12 

.02 

.07 

.47 

■  01 

.07 

.24 

OLNEY  2  S 

1.15 

.03 

.04 

.22 

.05 

.02 

.11 

.31 

.04 

.11 

.02 

PALESTINE 

1.49 

•  03 

.  03 

.  10 

Io2 

.11 

•  11 

.32 

PARIS  WATERWORKS 

2.46 

.06 

T 

T 

.08 

!o3 

!l7 

.26 

.05 

•  02 

1.73 

SAINTE  MARIE 

1.33 

.12 

.05 

.15 

.02 

.09 

.40 

.02 

.03 

T 

>! 

SALEM  WSMO 

1 .68 

.14 

T 

.09 

.04 

T 

.55 

T 

T 

.67 

.10 

.01 

TUSCOLA 

2.39 

.05 

T 

.15 

.08 

.40 

.33 

.10 

T 

T 

T 

.03 

1.23 

VANDAL  I  A   F  A A  AP 

1.47 

.09 

T 

.01 

.10 

.36 

.07 

T 

.22 

.01 

.28 

.08 

WILCOX 

1.98 

.40 

.75 

•  10 

!s5 

.18 

WINDSOR 

2.22 

.05 

T 

.13 

.02 

.55 

T 

.42 

.11 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.10 

*       •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

1.98 

.46 

.23 

.69 

.20 

T 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

1.53 

.30 

.17 

.46 

.53 

.07 

CAHDKIA 

.51 

.40 

.21 

.01 

.31 

.04 

CAIRO  WSO  CI  R 

2.64 

1.00 

.11 

.52 

.07 

.07 

T 

.74 

.13 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

1.75 

T 

.65 

T 

.01 

.15 

.46 

T 

.19 

.23 

.04 

T 

CARLYLE  RESERVOIR 

2.22 

.17 

T 

.06 

.03 

.60 

.02 

T 

.98 

.36 

T 

CENTRALIA  2  SW 

2.05 

.20 

.02 

T 

.12 

.46 

T 

.49 

.36 

.29 

.09 

CHESTER 

1.25 

.04 

.44 

.04 

.11 

T 

.30 

.07 

.11 

.14 

C OBDEN  2  S 

2.16 

.43 

.06 

.38 

1.01 

.06 

DU  OUOIN  1  NNW 

1.65 

.10 

.02 

.10 

.76 

.09 

.82 

GRAND  TOWER  2  N 

2.13 

.53 

T 

.61 

.26 

T 

MAKANDA    I  NW 

1 .38 

.54 

.08 

I 

.56 

.09 

.06 

!os 

MARION  4  NNE 

1.11 

•  03 

.34 

T 

T 

.51 

.08 

.12 

.03 

NASHVILLE  4  NE 

1.45 

.31 

T 

.04 

.57 

.21 

.32 

T 

PRAIRIE   DU  ROCHER  1WSW 

1.87 

.35 

.25 

.41 

.28 

.07 

.91 

T 

REO  Bun 

1.65 

.45 

.03 

.63 

.32 

.15 

.07 

SPARTA 

1.76 

.51 

.12 

.02 

.40 

T 

.27 

T 

.04 

.40 

WATERLOO   I  WSW 

1.71 

.19 

.27 

.02 

.21 

.01 

.32 

T 

T 

T 

.17 

T 

.51 

.01 

T 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

1.31 

.20 

.12 

T 

.09 

.62 

.03 

.18 

.05 

BENTON  FOREST  SERVICE 

.91 

.01 

.55 

.03 

.32 

T 

BROOKPOPT  DAM  52 

3.23 

.50 

.22 

.11 

.09 

.70 

T 

.04 

.01 

1.10 

.46 

CARHI   6  NW 

2.32 

.15 

T 

.01 

.02 

.33 

.32 

.03 

.10 

1.11 

.24 

.01 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

3.71 

.41 

.57 

.80 

.29 

T 

.14 

1.50 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

.87 

.10 

T 

.06 

T 

.46 

.12 

.08 

.05 

GOLCONOA  DAH  51 

2.56 

.21 

.15 

T 

.09 

.08 

.65 

.15 

.04 

.01 

T 

.06 

1.08 

■  04 

HARRISBURG 

4.5S 

.23 

.10 

T 

.03 

.45 

T 

.73 

2.67 

.37 

HARR I S8URG  DISPOSAL  PL 

4.65 

T 

T 

.50 

.35 

.05 

1.10 

2.60 

.23 

MCLEANSBORO  2  E 

.82 

.14 

T 

T 

T 

T 

.48 

.03 

T 

T 

.13 

.03 

.01 

MT  CARMEL   1  NNW 

1.80 

.17 

.11 

T 

.01 

.50 

.03 

.56 

T 

.17 

T 

.24 

.01 

MOUNT  VERNON 

ROSICLARE 

3.41 

.41 

T 

.31 

T 

.62 

.10 

T 

•  S* 

.96 

.93 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

2.58 

.08 

.32 

T 

.06 

.47 

.64 

.08 

.09 

.14 

.70 

T 

WAYNE  CITY 

2.15 

.19 

.Ob 

.57 

1.12 

.21 

EXTREMES 


Sm  re!ej«DC*  aoiM  following  Station  [nan. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
HAY 


Day  o!  Monlh 


1 

2 

3 

4 

$ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 B 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

< 

#         •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEOO 

MAX 

70 

68 

58 

65 

69 

73 

56 

47 

61 

67 

70 

77 

73 

71 

73 

79 

S3 

■9 

67 

90 

90 

90 

69 

-5 

68 

67 

91 

66 

80 

72 

61 

75.7 

Mm 

57 

46 

43 

44 

40 

55 

45 

42 

->' 

40 

47 

51 

56 

52 

50 

52 

57 

57 

61 

58 

63 

64 

60 

5  1 

59 

61 

59 

63 

63 

50 

40 

52.6 

DIXON 

MAX 

73 

68 

57 

70 

70 

7S 

61 

45 

63 

68 

72 

76 

74 

71 

73 

80 

85 

17 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

9? 

86 

79 

7l 

(  | 

77.2 

MIN 

56 

45 

40 

38 

42 

54 

40 

39 

34 

35 

39 

..t 

53 

50 

49 

50 

52 

55 

56 

55 

it 

60 

55 

62 

57 

57 

56 

61 

64 

91 

39 

S0.1 

FRFEPORT 

MAX 

6" 

66 

63 

67 

67 

65 

54 

48 

62 

68 

70 

76 

70 

69 

71 

80 

83 

87 

86 

89 

9  0 

86 

66 

•9 

88 

69 

b '• 

67 

77 

70 

66 

75.3 

MIN 

54 

46 

44 

40 

40 

52 

40 

40 

33 

34 

39 

47 

53 

50 

49 

48 

51 

54 

56 

54 

58 

57 

54 

60 

55 

56 

54 

62 

64 

48 

39 

49.4 

FULTON  OAH  IS 

MAX 

6B 

67 

60 

66 

68 

67 

54 

60 

60 

67 

70 

•6 

73 

71 

72 

80 

84 

tl 

89 

86 

89 

69 

89 

68 

86 

65 

y 

67 

77 

72 

t  9 

75.8 

MIN 

52 

51 

44 

48 

45 

52 

43 

42 

42 

42 

45 

51 

55 

52 

54 

52 

56 

53 

63 

60 

59 

63 

59 

6' 

62 

62 

63 

64 

64 

54 

46 

53.6 

GALVA 

MAX 

70 

70 

55 

54 

68 

69 

74 

50 

45 

60 

67 

60 

76 

72 

63 

70 

78 

a? 

84 

86 

86 

89 

89 

85 

85 

67 

96 

66 

B2 

80 

5  7 

73.3 

MIN 

53 

48 

41 

41 

42 

45 

48 

42 

36 

37 

44 

5  1 

53 

52 

49 

51 

55 

59 

63 

61 

63 

64 

59 

59 

61 

60 

60 

62 

64 

53 

40 

32.1 

GENESEO 

MAX 

72 

58 

60 

69 

70 

74 

52 

48 

62 

69 

71 

79 

74 

66 

74 

80 

85 

87 

89 

90 

91 

93 

92 

67 

89 

90 

67 

81 

63 

70 

75.7 

MTN 

S3 

47 

42 

42 

40 

51 

42 

37 

34 

37 

43 

47 

54 

53 

51 

52 

53 

58 

62 

57 

6  1 

64 

58 

69 

63 

6  7 

61 

62 

30 

41 

51.4 

HENNEPIN  POWER  P I  ANT 

MAX 

73 

69 

58 

70 

68 

76 

63 

47 

6i 

68 

71 

re 

75 

71 

71 

79 

84 

86 

90 

69 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

9 : 

87 

79 

75 

67 

77.1 

MIN 

56 

49 

44 

38 

39 

54 

46 

43 

37 

31 

38 

45 

55 

49 

51 

49 

50 

52 

55 

50 

St 

54 

52 

59 

55 

55 

37 

39 

63 

30 

39 

49.4 

KEWANEF 

MAX 

69 

65 

58 

70 

70 

68 

60 

47 

61 

67 

70 

74 

70 

60 

69 

77 

80 

33 

64 

86 

9-. 

89 

87 

6* 

6- 

88 

86 

85 

79 

69 

67 

74.1 

MTN 

49 

48 

44 

45 

43 

SI 

43 

42 

36 

41 

45 

50 

56 

56 

51 

55 

51 

62 

66 

64 

67 

63 

58 

67 

65 

63 

61 

61 

63 

S3 

43 

53. S 

HOLINE  WSO  AP 

MAX 

72 

58 

60 

68 

69 

73 

52 

48 

62 

68 

70 

77 

73 

66 

72 

78 

82 

65 

68 

90 

90 

92 

91 

9' 

87 

67 

90 

86 

S3 

61 

70 

73.3 

MTN 

58 

46 

43 

4? 

38 

5? 

43 

37 

35 

34 

41 

49 

56 

54 

53 

49 

55 

53 

57 

55 

si 

60 

58 

59 

59 

59 

61 

60 

5S 

50 

41 

S0.7 

MDRR I  SON 

MAX 

71 

70 

57 

68 

68 

7o 

63 

48 

62 

66 

70 

76 

75 

70 

72 

81 

84 

87 

88 

90 

9  1 

90 

90 

19 

86 

SB 

68 

87 

84 

72 

6  6 

76.4 

MIN 

52 

45 

40 

43 

40 

56 

43 

43 

35 

35 

40 

.8 

56 

52 

5? 

52 

52 

54 

58 

59 

59 

62 

59 

63 

59 

61 

61 

60 

62 

32 

40 

31. 4 

MOUNT  CARROLl 

MAX 

70 

67 

60 

68 

68 

67 

53 

49 

61 

68 

70 

77 

73 

71 

74 

80 

84 

87 

86 

89 

a  1 

86 

90 

BP 

B6 

68 

89 

86 

78 

72 

6  ' 

73.6 

Mm 

54 

45 

42 

40 

39 

5  7 

40 

40 

32 

34 

36 

47 

53 

50 

48 

50 

50 

53 

58 

54 

60 

57 

56 

6' 

57 

58 

59 

62 

60 

48 

37 

49.3 

PAW  PAW 

MAX 

69 

70 

56 

59 

65 

69 

74 

46 

47 

59 

62 

s' 

72 

70 

6  7 

69 

76 

70 

85 

86 

B>: 

89 

84 

66 

88 

87 

a  r 

68 

86 

74 

52 

72.4 

MIN 

52 

49 

40 

49 

38 

55 

46 

42 

34 

38 

40 

4t 

52 

48 

49 

52 

52 

52 

62 

51 

62 

58 

55 

6  7 

63 

59 

55 

60 

62 

51 

40 

50.6 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

73 

71 

56 

69 

68 

74 

58 

44 

61 

63 

69 

73 

73 

71 

70 

77 

82 

86 

86 

88 

89 

87 

85 

as 

86 

86 

97 

85 

76 

69 

6  6 

74.6 

MTN 

55 

46 

41 

39 

38 

51 

41 

40 

33 

34 

40 

48 

55 

49 

47 

50 

50 

52 

56 

51 

58 

56 

55 

60 

55 

57 

52 

60 

62 

48 

40 

49.0 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 

71 

55 

59 

69 

70 

72 

50 

46 

61 

68 

71 

76 

72 

66 

72 

76 

83 

a; 

86 

89 

90 

85 

66 

87 

87 

66 

97 

88 

77 

62 

66 

74.2 

MIN 

40 

45 

43 

40 

43 

50 

43 

41 

38 

36 

43 

50 

55 

51 

51 

51 

52 

55 

59 

56 

6  0 

58 

56 

59 

57 

57 

5  6 

60 

61 

47 

42 

50.4 

STOCKTON 

MAX 

67 

63 

60 

66 

65 

69 

52 

51 

60 

66 

69 

73 

69 

64 

71 

80 

81 

a? 

85 

86 

t( 

86 

86 

8  6 

83 

65 

6  7 

62 

75 

65 

65 

73.  tl 

MTN 

53 

45 

43 

43 

43 

52 

39 

40 

35 

41 

43 

52 

52 

50 

5? 

53 

56 

52 

59 

59 

6? 

59 

55 

61 

58 

58 

56 

60 

62 

47 

39 

51.3 

TISKILWA 

MAX 

74 

72 

59 

73 

73 

78 

60 

46 

6  I 

69 

71 

77 

75 

72 

74 

82 

85 

a» 

90 

91 

91 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

S7 

80 

77 

6  8. 

77.9 

MIN 

58 

48 

44 

43 

40 

50 

46 

43 

35 

32 

37 

43 

55 

50 

56 

48 

49 

5  0 

55 

50 

57 

55 

51 

60 

37 

57 

55 

SB 

61 

50 

49.3 

WALNUT 

MAX 

70 

69 

54 

71 

68 

73 

58 

45 

61 

66 

70 

76 

74 

70 

72 

79 

84 

87 

89 

89 

90 

90 

89 

8  9 

89 

69 

69 

87 

80 

79 

t  1 

76.2 

*          *  • 

MIN 

56 

46 

41 

42 

43 

54 

43 

41 

33 

38 

48 

49 

54 

52 

49 

52 

57 

57 

5» 

58 

62 

58 

62 

59 

61 

61 

St 

62 

64 

48 

40 

51.6 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

59 

69 

56 

52 

62 

67 

71 

41 

41 

59 

67 

ro 

70 

71 

66 

64 

71 

81 

83 

81 

88 

84 

76 

8  | 

85 

62 

78 

80 

B4 

72 

47 

69.6 

MIN 

44 

43 

42 

35 

36 

41 

37 

35 

31 

32 

33 

41 

46 

50 

48 

46 

<  7 

4» 

49 

51 

52 

52 

49 

50 

51 

51 

-9 

50 

53 

46 

It 

44.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

72 

64 

55 

68 

70 

75 

57 

45 

60 

69 

72 

76 

73 

62 

67 

76 

81 

66 

84 

88 

89 

S3 

88 

89 

88 

85 

90 

89 

75 

62 

66 

74.3 

MTN 

54 

48 

41 

40 

43 

45 

42 

39 

34 

34 

41 

51 

53 

53 

46 

52 

51 

52 

58 

55 

59 

58 

57 

63 

58 

57 

54 

61 

62 

47 

4  9 

50.0 

BARRINGTDN   1  SE 

MAX 

68 

64 

53 

72 

74 

72 

60 

42 

64 

67 

73 

78 

82 

80 

71 

82 

84 

78 

82 

85 

95 

94 

88 

90 

68 

87 

90 

94 

90 

80 

60 

77.0 

MTN 

44 

46 

36 

34 

39 

53 

39 

39 

31 

30 

36 

43 

52 

50 

46 

48 

44 

52 

50 

50 

55 

53 

49 

50 

52 

52 

50 

59 

62 

42 

3" 

46.0 

CHICAGO   GRANT  PARK 

MAX 

72 

62 

53 

51 

68 

77 

47 

45 

53 

58 

67 

70 

74 

64 

59 

59 

68 

BC 

75 

77 

76 

68 

71 

79 

79 

70 

76 

81 

75 

66 

57 

67.0 

MIN 

48 

51 

46 

45 

48 

47 

43 

41 

43 

44 

51 

52 

55 

50 

49 

50 

54 

56 

54 

55 

59 

56 

56 

59 

59 

61 

59 

65 

65 

44 

47 

52.0 

CHICAGO  0 ' HAR E  WSO 

AP 

MAX 

71 

57 

53 

62 

69 

74 

47 

44 

56 

67 

73 

77 

73 

69 

63 

73 

80 

8  5 

83 

87 

94 

79 

84 

86 

85 

80 

93 

88 

76 

65 

6  3 

72.2 

MTN 

48 

46 

43 

39 

44 

47 

42 

39 

37 

35 

42 

46 

56 

54 

52 

51 

50 

57 

54 

54 

59 

57 

56 

54 

57 

57 

55 

59 

64 

46 

43 

49.6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

73 

62 

52 

58 

69 

79 

48 

45 

55 

60 

70 

71 

76 

67 

62 

64 

74 

a* 

72 

80 

77 

72 

75 

83 

82 

73 

79 

85 

76 

65 

57 

69.2 

MIN 

47 

49 

45 

42 

48 

47 

42 

40 

41 

40 

46 

50 

56 

49 

48 

52 

52 

57 

54 

54 

58 

53 

55 

58 

59 

58 

57 

64 

65 

43 

45 

50.6 

CHICAGO   MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

75 

60 

55 

61 

70 

77 

47 

45 

57 

63 

68 

75 

73 

66 

62 

69 

79 

at 

83 

69 

90 

61 

83 

89 

84 

78 

90 

92 

72 

63 

5  9 

72.0 

MIN 

52 

49 

44 

42 

43 

46 

43 

39 

36 

34 

47 

51 

57 

53 

52 

52 

52 

56 

56 

56 

61 

58 

59 

64 

60 

58 

56 

64 

61 

42 

44 

51.3 

OE  KALR 

MAX 

70 

69 

54 

67 

67 

71 

60 

43 

60 

68 

69 

74 

72 

71 

69 

76 

82 

86 

84 

88 

69 

-84 

86 

67 

68 

86 

91 

89 

78 

75 

66 

74.8 

MIN 

55 

47 

43 

38 

41 

54 

42 

41 

34 

34 

40 

4« 

53 

50 

50 

52 

52 

56 

57 

54 

59 

56 

58 

64 

57 

61 

53 

63 

63 

47 

42 

30.3 

GEBHARO   WODOS    SI  PARK 

MAX 

73 

70 

60 

71 

SO 

71 

47 

61 

67 

70 

77 

76 

72 

ro 

78 

62 

87 

86 

91 

90 

86 

88 

90 

90 

88 

9: 

89 

78 

74 

68 

77.4 

MIN 

58 

49 

44 

38 

50 

46 

42 

34 

31 

36 

43 

54 

53 

5  0 

52 

46 

51 

53 

48 

53 

53 

52 

96 

92 

62 

52 

60 

65 

46 

42 

49.2 

JULIET 

MAX 

72 

72 

58 

66 

72 

78 

74 

47 

67 

69 

72 

77 

77 

75 

66 

76 

81 

8- 

66 

69 

8  7 

87 

87 

89 

89 

86 

87 

90 

88 

76 

65 

77.1 

MIN 

51 

50 

48 

40 

45 

54 

45 

45 

36 

33 

38 

46 

55 

53 

50 

52 

46 

54 

54 

52 

57 

53 

58 

60 

53 

60 

54 

61 

65 

46 

43 

50.4 

MARENGO 

MAX 

72 

71 

54 

69 

70 

72 

56 

42 

t 

69 

72 

73 

75 

71 

68 

77 

82 

86 

86 

89 

90 

85 

83 

99 

90 

86 

69 

90 

77 

72 

67 

73.3 

MIN 

47 

45 

42 

34 

37 

46 

38 

38 

32 

31 

39 

38 

52 

48 

45 

51 

48 

54 

51 

51 

96 

55 

51 

54 

52 

52 

-9 

34 

64 

46 

36 

46.4 

OTTAWA 

MAX 

75 

67 

60 

71 

70 

to 

60 

47 

6-. 

70 

72 

76 

75 

68 

rz 

80 

84 

86 

89 

91 

91 

90 

90 

9  7 

90 

90 

9; 

88 

78 

72 

6  9 

77. S 

Mm 

58 

50 

43 

43 

44 

55 

45 

42 

35 

35 

41 

4» 

55 

52 

51 

54 

53 

5  5 

58 

54 

6 

57 

55 

62 

58 

63 

57 

62 

64 

50 

44 

SI  .8 

park  forest 

MAX 

71 

58 

57 

64 

70 

80 

52 

47 

57 

67 

71 

76 

64 

66 

63 

69 

79 

85 

81 

87 

14 

81 

87 

98 

89 

85 

91 

89 

76 

64 

(  ! 

72.9 

Mm 

55 

44 

42 

38 

43 

48 

44 

41 

32 

40 

44 

54 

51 

48 

46 

42 

56 

57 

51 

6( 

56 

52 

59 

52 

58 

57 

62 

64 

43 

- 

46.9 

PERU  2  W 

MAX 

Mm 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

58 

70 

56 

51 

55 

64 

72 

41 

41 

55 

65 

66 

67 

72 

66 

61 

64 

77 

81 

79 

a' 

77 

73 

93 

81 

75 

74 

76 

60 

73 

49 

67.* 

Mm 

43 

46 

44 

37 

37 

42 

39 

37 

34 

35 

37 

43 

49 

52 

49 

49 

46 

49 

51 

51 

Si 

55 

33 

53 

53 

54 

52 

54 

60 

46 

42 

46.7 

WHEATON  3  SE 

MAX 

71 

71 

58 

66 

71 

75 

69 

43 

61 

70 

71 

75 

75 

74 

65 

76 

82 

8" 

86 

89 

to 

64 

88 

69 

68 

86 

74 

66 

73.0 

Mm 

50 

42 

41 

35 

40 

53 

42 

40 

3  3 

29 

34 

41 

54 

51 

45 

47 

44 

50 

50 

49 

54 

31 

53 

34 

54 

SO 

45 

3« 

43.4 

S*.  RaW.ac*  Not*)*  Following  Sutton  lod.i 

-  53  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY 


Day  ol  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*          *  • 

WEST 

GALESBURG 

MAX 

70 

58 

54 

68 

68 

75 

54 

46 

60 

67 

70 

77 

71 

64 

71 

78 

82 

84 

87 

88 

89 

89 

88 

83 

84 

87 

88 

82 

81 

62 

62 

73.8 

MIN 

56 

48 

44 

41 

38 

52 

44 

42 

36 

38 

46 

51 

54 

51 

49 

49 

54 

55 

59 

60 

59 

62 

61 

61 

60 

59 

62 

63 

61 

46 

39 

51.6 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

71 

68 

58 

69 

74 

79 

75 

55 

63 

69 

72 

78 

73 

68 

72 

79 

82 

85 

87 

89 

92 

91 

91 

85 

86 

91 

90 

84 

80 

68 

67 

77.2 

MIN 

59 

52 

41 

42 

44 

59 

48 

45 

38 

39 

44 

50 

55 

50 

50 

50 

53 

55 

57 

55 

62 

61 

65 

59 

5»> 

58 

59 

64 

63 

53 

41 

52.5 

LA   H AR  P  E 

MAX 

70 

59 

55 

68 

70 

78 

63 

49 

62 

68 

71 

77 

75 

68 

72 

80 

83 

85 

87 

89 

89 

91 

90 

87 

87 

69 

89 

81 

80 

65 

66 

75.6 

MIN 

55 

49 

40 

41 

40 

57 

47 

42 

37 

38 

45 

49 

54 

50 

50 

48 

52 

55 

69 

58 

63 

61 

61 

59 

56 

60 

61 

62 

59 

50 

41 

51.9 

MONMOUTH 

MAX 

71 

66 

54 

69 

69 

75 

63 

47 

62 

69 

70 

77 

74 

71 

72 

79 

83 

85 

87 

89 

90 

90 

90 

84 

87 

86 

87 

83 

80 

66 

68 

75.6 

MIN 

56 

48 

45 

44 

38 

54 

47 

42 

35 

35 

41 

48 

55 

51 

50 

51 

53 

55 

57 

53 

60 

60 

61 

56 

59 

59 

56 

62 

61 

50 

38 

51.0 

OUINCY 

MAX 

71 

65 

58 

70 

77 

7B 

73 

57 

66 

67 

71 

75 

74 

68 

73 

80 

82 

83 

89 

89 

88 

91 

89 

80 

86 

90 

87 

82 

78 

66 

67 

76.5 

Mm 

55 

50 

45 

44 

44 

60 

52 

43 

39 

43 

48 

53 

55 

53 

52 

51 

53 

55 

57 

62 

63 

72 

67 

62 

59 

61 

63 

67 

63 

51 

44 

54.4 

OUINCY  FAA  AP 

MAX 

70 

59 

57 

69 

75 

79 

73 

50 

64 

68 

72 

77 

73 

68 

72 

79 

81 

83 

87 

86 

86 

90 

90 

81 

66 

87 

68 

83 

78 

65 

66 

75.5 

MIN 

56 

47 

44 

45 

45 

55 

50 

45 

40 

40 

44 

52 

53 

53 

52 

53 

55 

55 

60 

58 

63 

63 

62 

60 

56 

62 

61 

65 

59 

49 

42 

53.0 

RUSHVILLE 

MAX 

76 

69 

58 

68 

73 

69 

63 

58 

65 

68 

63 

71 

72 

68 

73 

79 

83 

8B 

88 

88 

89 

91 

89 

86 

87 

89 

88 

87 

78 

63 

67 

75.9 

*          *  * 

MIN 

55 

52 

41 

42 

42 

61 

44 

42 

36 

35 

38 

42 

45 

48 

50 

55 

55 

5B 

65 

62 

65 

63 

65 

54 

56 

58 

62 

65 

59 

51 

41 

51.9 

CENTRAL 

04 

bloomington  normal 

MAX 

71 

71 

61 

70 

71 

81 

B0 

58 

61 

66 

70 

77 

77 

71 

70 

78 

81 

85 

87 

87 

88 

90 

90 

88 

89 

89 

89 

89 

77 

77 

65 

77.5 

MIN 

59 

53 

42 

41 

38 

58 

51 

46 

37 

36 

46 

54 

58 

54 

54 

49 

51 

53 

55 

53 

58 

60 

61 

65 

60 

63 

58 

65 

65 

50 

41 

52.7 

CHENOA 

MAX 

71 

66 

59 

69 

70 

81 

76 

51 

60 

65 

69 

76 

75 

71 

70 

77 

80 

84 

84 

83 

89 

87 

BB 

90 

90 

88 

90 

86 

78 

75 

65 

76.2 

MIN 

57 

42 

46 

40 

59 

51 

43 

35 

32 

39 

46 

55 

49 

49 

51 

49 

53 

52 

53 

54 

57 

56 

60 

56 

56 

54 

55 

63 

49 

42 

50.  1 

DECATUR 

MAX 

71 

68 

62 

72 

74 

81 

74 

66 

63 

68 

71 

78 

75 

70 

70 

80 

81 

85 

89 

89 

92 

93 

91 

89 

90 

93 

92 

89 

79 

72 

65 

78.5 

MIN 

57 

54 

40 

40 

41 

59 

55 

48 

41 

48 

52 

59 

53 

51 

49 

52 

53 

56 

55 

60 

63 

64 

66 

61 

62 

65 

64 

64 

50 

43 

54.2 

FARMER  CITY 

MAX 

71 

68 

65 

72 

73 

84 

77 

68 

62 

66 

70 

77 

77 

71 

71 

79 

80 

85 

87 

88 

90 

91 

88 

88 

90 

91 

89 

87 

79 

74 

67 

78.2 

MIN 

57 

52 

♦0 

38 

39 

57 

53 

46 

38 

33 

41 

50 

58 

53 

50 

48 

50 

53 

56 

54 

60 

59 

60 

64 

59 

60 

57 

62 

61 

50 

42 

51.6 

HAVANA  PDWER  STATION 

MAX 

74 

71 

60 

70 

71 

79 

78 

64 

64 

70 

73 

79 

75 

73 

73 

79 

82 

85 

89 

90 

89 

92 

93 

93 

87 

92 

89 

89 

80 

78 

68 

79.0 

MIN 

56 

40 

46 

45 

40 

58 

52 

47 

41 

36 

46 

55 

57 

54 

53 

50 

54 

53 

58 

50 

61 

61 

63 

60 

63 

64 

63 

62 

64 

47 

44 

53.0 

LAC  ON  2  6 

MAX 

71 

70 

57 

69 

70 

79 

69 

50 

62 

67 

72 

77 

75 

73 

73 

80 

82 

85 

89 

88 

88 

90 

89 

87 

88 

90 

88 

86 

80 

75 

66 

76.9 

MIN 

57 

50 

44 

45 

38 

53 

46 

43 

36 

33 

43 

50 

57 

51 

53 

54 

51 

53 

56 

53 

60 

59 

55 

63 

60 

60 

56 

60 

65 

51 

40 

5 1 .  ^ 

LINCOLN 

MAX 

72 

70 

62 

71 

71 

80 

75 

57 

63 

67 

72 

77 

73 

72 

70 

78 

80 

84 

87 

87 

88 

90 

88 

85 

87 

89 

88 

85 

77 

76 

67 

77.0 

MIN 

56 

47 

44 

39 

40 

58 

53 

47 

39 

40 

44 

50 

57 

53 

52 

52 

55 

54 

57 

57 

62 

62 

62 

64 

63 

62 

64 

64 

64 

52 

43 

53.5 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

71 

68 

61 

70 

72 

80 

77 

59 

63 

69 

73 

79 

73 

67 

71 

81 

82 

85 

90 

86 

89 

92 

91 

89 

89 

91 

88 

86 

77 

71 

66 

77.7 

MIN 

57 

50 

40 

38 

40 

57 

51 

45 

37 

38 

43 

47 

57 

52 

52 

50 

52 

53 

57 

55 

63 

60 

60 

59 

62 

59 

60 

64 

64 

52 

43 

52.2 

MINONK   3  ME 

MAX 

71 

71 

59 

69 

68 

80 

80 

5t 

60 

66 

71 

77 

78 

72 

69 

78 

81 

84 

87 

89 

90 

89 

89 

90 

89 

86 

69 

88 

S3 

76 

63 

77.2 

Mm 

57 

47 

42 

40 

40 

54 

49 

43 

35 

33 

40 

43 

55 

50 

49 

50 

49 

53 

55 

49 

59 

55 

52 

59 

56 

57 

52 

58 

63 

49 

42 

49.5 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

71 

57 

58 

70 

70 

80 

63 

49 

62 

67 

70 

76 

73 

64 

69 

78 

80 

83 

88 

88 

88 

89 

88 

87 

87 

88 

67 

65 

78 

59 

67 

74.8 

Mm 

52 

50 

43 

40 

38 

52 

47 

43 

37 

38 

45 

54 

55 

51 

50 

49 

51 

54 

58 

56 

60 

62 

61 

59 

63 

62 

62 

64 

59 

44 

41 

51.6 

PRINCEVILLE  1  N 

MAX 

70 

69 

57 

69 

70 

76 

70 

47 

60 

65 

67 

76 

75 

70 

70 

76 

80 

62 

66 

87 

67 

88 

87 

86 

86 

85 

87 

66 

78 

75 

66 

75.3 

•          *  * 

Mm 

5B 

49 

43 

42 

40 

56 

47 

44 

36 

35 

42 

52 

52 

52 

51 

51 

52 

55 

57 

55 

61 

60 

59 

60 

61 

58 

58 

61 

63 

49 

43 

51.7 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

71 

70 

63 

70 

72 

82 

78 

68 

63 

67 

71 

78 

77 

74 

68 

77 

80 

85 

86 

87 

90 

89 

88 

88 

90 

90 

90 

88 

85 

78 

63 

78.3 

Mm 

56 

55 

42 

40 

41 

59 

55 

49 

43 

34 

38 

42 

58 

51 

53 

46 

47 

49 

51 

51 

54 

53 

56 

55 

53 

58 

56 

55 

61 

47 

42 

50.  1 

HOOPESTON 

MAX 

70 

66 

61 

70 

70 

81 

72 

63 

61 

66 

70 

77 

73 

70 

68 

75 

78 

85 

88 

88 

90 

90 

88 

88 

91 

9! 

90 

88 

81 

76 

63 

77.0 

Mm 

56 

52 

43 

42 

45 

58 

52 

45 

40 

34 

42 

45 

56 

52 

52 

52 

46 

52 

56 

54 

59 

57 

59 

60 

58 

56 

58 

18 

63 

46 

42 

51.4 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

72 

72 

61 

69 

72 

82 

80 

58 

60 

65 

70 

77 

76 

72 

68 

74 

79 

84 

85 

68 

88 

83 

88 

90 

89 

89 

90 

88 

87 

77 

66 

77.5 

Mm 

54 

51 

42 

40 

43 

56 

49 

45 

38 

35 

41 

47 

54 

52 

51 

51 

46 

54 

55 

52 

58 

55 

52 

60 

39 

60 

55 

60 

65 

46 

42 

50.6 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

72 

70 

61 

71 

71 

82 

72 

52 

62 

66 

70 

78 

77 

73 

60 

78 

61 

85 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

89 

84 

78 

69 

78.1 

Mm 

56 

54 

42 

41 

42 

51 

49 

43 

37 

33 

40 

45 

54 

50 

51 

52 

50 

52 

54 

52 

58 

53 

56 

58 

57 

59 

54 

60 

65 

47 

42 

50.  3 

PONTIAC 

MAX 

72 

72 

61 

72 

70 

82 

81 

52 

63 

66 

68 

75 

75 

72 

70 

80 

81 

86 

86 

90 

92 

90 

8B 

89 

91 

90 

91 

88 

79 

77 

66 

77.9 

Mm 

57 

50 

43 

42 

42 

56 

50 

44 

36 

37 

42 

48 

56 

52 

51 

52 

51 

55 

58 

54 

61 

59 

58 

62 

59 

61 

57 

61 

64 

47 

44 

51.9 

RANTOUL 

MAX 

72 

71 

61 

69 

73 

82 

81 

6? 

61 

66 

71 

78 

79 

74 

71 

77 

80 

84 

86 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

90 

89 

85 

79 

64 

78.8 

Mm 

57 

55 

43 

42 

43 

59 

54 

49 

40 

39 

48 

50 

58 

53 

52 

52 

51 

56 

59 

55 

61 

60 

63 

62 

62 

61 

58 

60 

65 

48 

44 

53.3 

URBANA 

MAX 

70 

61 

62 

71 

72 

80 

70 

58 

62 

67 

71 

78 

73 

68 

70 

78 

80 

84 

87 

88 

89 

90 

88 

89 

89 

91 

90 

66 

81 

70 

66 

76.8 

Mm 

58 

49 

45 

45 

48 

57 

54 

44 

41 

41 

47 

51 

57 

53 

52 

55 

52 

57 

61 

58 

65 

62 

63 

63 

63 

63 

61 

61 

64 

45 

44 

54.2 

WATSEKA   2  NW 

MAX 

70 

69 

59 

69 

69 

80 

79 

62 

58 

65 

69 

75 

75 

71 

68 

73 

78 

84 

84 

84 

87 

87 

87 

87 

86 

68 

91 

66 

89 

76 

64 

76.5 

*            •  • 

Mm 

59 

51 

39 

42 

46 

58 

53 

45 

39 

35 

41 

45 

55 

52 

52 

51 

49 

51 

54 

51 

56 

55 

59 

63 

56 

60 

57 

61 

60 

46 

53 

51.4 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  HAM  26 

MAX 

75 

70 

63 

62 

69 

76 

81 

75 

57 

66 

67 

72 

77 

74 

65 

71 

81 

83 

83 

88 

88 

88 

91 

89 

80 

65 

90 

91 

90 

81 

65 

77.2 

Mm 

55 

52 

45 

43 

45 

53 

60 

53 

42 

42 

43 

4* 

45 

45 

52 

49 

53 

55 

58 

59 

62 

63 

66 

61 

62 

61 

63 

63 

64 

59 

42 

53.3 

CARLINVILLE 

MAX 

73 

72 

66 

71 

75 

82 

77 

72 

65 

68 

72 

77 

76 

72 

72 

79 

82 

84 

88 

87 

90 

91 

89 

86 

86 

90 

90 

87 

81 

76 

79.2 

Mm 

56 

53 

41 

39 

39 

56 

57 

48 

40 

36 

39 

53 

58 

52 

51 

47 

50 

50 

53 

50 

60 

58 

59 

56 

60 

58 

62 

61 

63 

53 

51.9 

GRIGGSVILLE 

MAX 

72 

67 

62 

70 

76 

79 

76 

65 

65 

68 

71 

77 

72 

69 

73 

78 

81 

83 

87 

87 

88 

91 

90 

82 

85 

88 

88 

81 

79 

75 

65 

77.1 

Mm 

55 

51 

43 

44 

46 

59 

51 

46 

37 

40 

47 

52 

54 

53 

53 

54 

52 

56 

60 

57 

65 

62 

68 

59 

57 

62 

61 

64 

63 

56 

43 

53.9 

HI LLSBnRO  2  SSW 

MAX 

72 

70 

64 

70 

76 

81 

78 

71 

65 

68 

72 

78 

75 

74 

72 

79 

81 

83 

88 

87 

90 

90 

88 

84 

86 

88 

89 

66 

80 

76 

67 

78.3 

Mm 

56 

54 

44 

41 

42 

55 

60 

49 

42 

41 

46 

53 

58 

54 

52 

55 

55 

59 

60 

58 

63 

64 

64 

60 

64 

64 

65 

61 

63 

53 

42 

54.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

74 

71 

59 

61 

69 

74 

79 

76 

52 

64 

67 

71 

76 

72 

65 

70 

79 

80 

82 

87 

87 

87 

90 

88 

80 

85 

91 

89 

85 

78 

62 

75.6 

Mm 

52 

54 

43 

41 

40 

44 

52 

51 

39 

35 

41 

44 

54 

53 

52 

49 

52 

49 

52 

54 

58 

59 

61 

60 

56 

58 

59 

60 

63 

57 

44 

51.2 

S—  Rafarsnc*  Notaa  Following  Sution  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

MAY 

1972 

Station 

Day  ol  Month 

• 

Ol 
id 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JERSEVVTLlE  2  SW 

MAX 

73 

71 

63 

70 

79 

54 

81 

73 

6  3 

67 

71 

77 

76 

72 

73 

79 

81 

8? 

68 

87 

63 

91 

90 

8' 

85 

88 

>( 

88 

79 

76 

77 

79.1 

mix 

56 

52 

39 

38 

40 

55 

55 

50 

41 

42 

42 

58 

52 

54 

46 

49 

49 

52 

51 

58 

58 

62 

53 

56 

56 

5' 

62 

64 

46 

39 

31.2 

PANA 

MAX 

71 

67 

6  3 

71 

75 

a: 

75 

63 

64 

67 

71 

76 

75 

70 

72 

78 

80 

o; 

86 

85 

89 

38 

66 

64 

86 

88 

67 

83 

79 

75 

65 

76.8 

MIN 

57 

54 

43 

41 

43 

57 

59 

49 

43 

40 

43 

51 

58 

35 

52 

53 

55 

56 

60 

56 

61 

61 

60 

61 

64 

62 

6- 

61 

64 

51 

44 

54.2 

Springfield  uSO  ap 

MAX 

59 

62 

71 

73 

80 

76 

64 

64 

68 

72 

79 

73 

66 

71 

79 

80 

84 

87 

86 

68 

91 

90 

9' 

67 

90 

88 

67 

76 

6  0 

66 

76.7 

MIN 

54 

AS 

41 

39 

41 

58 

55 

45 

40 

40 

46 

5  3 

59 

54 

5? 

50 

52 

52 

58 

53 

61 

62 

63 

6  0 

62 

59 

63 

66 

61 

46 

45 

52.7 

SPRINGFIELD   4  SE 

MAX 

7* 

77 

62 

63 

70 

72 

80 

74 

61 

64 

68 

71 

79 

74 

66 

72 

78 

81 

84 

87 

86 

90 

91 

91 

86 

90 

91 

90 

87 

64 

77.4 

MIN 

55 

59 

40 

47 

57 

54 

46 

V  I R  DEN    1  N 

MAX 

71 

72 

62 

70 

75 

8  2 

79 

70 

65 

73 

72 

79 

74 

70 

7j 

82 

83 

89 

89 

9  0 

93 

91 

89 

90 

76 

79.4 

MIN 

55 

49 

41 

37 

41 

51 

55 

47 

33 

41 

50 

46 

56 

52 

52 

50 

54 

59 

58 

54 

61 

62 

60 

5  6 

63 

59 

6<- 

60 

60 

45 

52.4 

WHITE    HALL    1  E 

MAX 

7* 

72 

63 

70 

75 

81 

78 

74 

63 

68 

72 

72 

71 

70 

71 

79 

82 

63 

86 

ee 

38 

90 

90 

83 

85 

88 

88 

86 

79 

78 

66 

78.0 

•            •  • 

MIN 

55 

51 

41 

36 

40 

56 

58 

48 

40 

42 

44 

48 

56 

53 

53 

48 

54 

51 

55 

58 

56 

59 

65 

37 

56 

60 

58 

61 

63 

53 

44 

52.3 

E»ST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

72 

67 

64 

68 

71 

91 

75 

67 

62 

65 

70 

77 

74 

71 

69 

77 

77 

81 

85 

65 

en 

88 

85 

36 

88 

69 

87 

85 

81 

76 

6  3 

76.6 

MIN 

60 

56 

46 

47 

48 

60 

58 

52 

45 

41 

49 

55 

60 

62 

53 

55 

54 

58 

62 

57 

64 

62 

63 

6^ 

65 

64 

65 

62 

65 

50 

44 

56.4 

EFFINGHAM 

MAX 

78 

76 

65 

69 

73 

78 

63 

67 

66 

70 

73 

80 

78 

74 

72 

82 

81 

8' 

88 

87 

93 

92 

90 

9  8 

91 

92 

9". 

91 

63 

73 

52 

79.5 

MIN 

54 

46 

45 

44 

43 

36 

59 

54 

45 

41 

42 

50 

59 

55 

51 

50 

55 

54 

54 

57 

60 

62 

56 

36 

62 

50 

64 

59 

63 

52 

44 

53. 1 

FLORA   5  Nw 

MAX 

74 

72 

67 

72 

76 

82 

77 

67 

66 

68 

72 

78 

79 

77 

73 

80 

80 

a: 

87 

66 

92 

91 

68 

81 

90 

92 

90 

89 

82 

73 

68 

79.3 

MIN 

58 

56 

42 

43 

40 

58 

60 

55 

46 

39 

39 

46 

58 

52 

51 

48 

52 

50 

52 

49 

5  6 

52 

54 

57 

57 

55 

58 

55 

62 

54 

40 

51.4 

MARSHALL    1  E 

MAX 

76 

68 

65 

70 

73 

8: 

78 

70 

6  5 

68 

73 

78 

75 

70 

77 

78 

83 

86 

85 

90 

89 

89 

89 

90 

91 

80 

88 

80 

77 

64 

78.3 

MIN 

59 

54 

42 

48 

45 

56 

56 

55 

46 

38 

40 

46 

59 

53 

53 

52 

50 

52 

55 

53 

56 

59 

56 

58 

55 

56 

58 

54 

60 

54 

41 

52.3 

MATTOON 

MAX 

70 

64 

55 

68 

72 

81 

70 

62 

62 

68 

72 

77 

75 

71 

7  0 

78 

81 

54 

87 

66 

9  1 

90 

86 

88 

89 

92 

69 

67 

82 

71 

65 

77.2 

MIN 

58 

48 

42 

44 

43 

57 

58 

46 

43 

39 

43 

52 

59 

55 

51 

52 

52 

52 

57 

57 

6- 

61 

62 

60 

59 

59 

61 

62 

64 

46 

43 

53.3 

MOWE  AQUA 

MAX 

75 

69 

60 

75 

73 

8: 

74 

69 

64 

67 

70 

76 

75 

70 

71 

80 

82 

64 

88 

67 

91 

91 

88 

87 

69 

91 

8  9 

88 

81 

73 

65 

78.3 

MIN 

57 

49 

40 

38 

38 

55 

55 

50 

43 

38 

42 

*9 

58 

52 

50 

47 

53 

52 

52 

54 

58 

61 

56 

6? 

61 

59 

65 

59 

64 

52 

39 

51.9 

NEWTON  5  SE 

MAX 

7S 

69 

70 

65 

69 

73 

79 

70 

65 

65 

61 

71 

77 

75 

74 

71 

79 

79 

81 

85 

8' 

91 

89 

86 

87 

86 

90 

89 

88 

do 

74 

77.4 

MIN 

55 

56 

43 

47 

44 

51 

59 

60 

46 

42 

44 

46 

53 

53 

52 

50 

53 

53 

55 

54 

54 

63 

59 

59 

56 

58 

61 

57 

62 

61 

43 

53.2 

OLNET   2  S 

MAX 

73 

72 

67 

70 

75 

B0 

77 

67 

67 

68 

72 

77 

76 

75 

7? 

79 

80 

83 

87 

86 

91 

91 

87 

67 

90 

92 

89 

88 

82 

76 

67 

78.8 

Mm 

60 

57 

41 

47 

41 

5  3 

60 

61 

47 

43 

43 

5  0 

60 

55 

5  1 

47 

51 

5  1 

54 

52 

54 

58 

55 

59 

55 

56 

6? 

55 

60 

55 

44 

53.0 

PALESTINE 

MAX 

72 

73 

66 

70 

75 

83 

73 

67 

67 

68 

73 

78 

77 

76 

71 

78 

79 

82 

85 

83 

90 

88 

66 

8  6 

88 

89 

86 

86 

81 

73 

65 

77.9 

Mm 

60 

53 

44 

49 

43 

60 

62 

52 

48 

42 

44 

49 

59 

57 

53 

51 

5  1 

53 

55 

33 

56 

60 

58 

61 

57 

60 

62 

57 

62 

50 

43 

53.7 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

72 

69 

65 

72 

73 

81 

75 

68 

64 

68 

73 

78 

77 

74 

70 

76 

80 

85 

86 

85 

9'. 

90 

89 

88 

91 

93 

3  9 

87 

81 

73 

63 

78.2 

Mm 

58 

54 

41 

45 

46 

6  0 

57 

50 

43 

37 

43 

50 

59 

56 

51 

51 

50 

53 

55 

53 

5^ 

59 

58 

60 

58 

60 

60 

59 

64 

48 

43 

52.9 

SALEM  WSMO 

MAX 

71 

68 

67 

71 

76 

81 

74 

66 

65 

68 

72 

77 

77 

71 

72 

80 

80 

30 

66 

.65 

yr 

90 

87 

84 

68 

91 

8  0 

86 

60 

73 

67 

77.9 

Mm 

57 

55 

43 

43 

44 

56 

60 

53 

-5 

43 

44 

50 

57 

55 

51 

49 

56 

55 

59 

55 

5  = 

61 

59 

60 

57 

61 

65 

61 

65 

52 

42 

53.9 

TUSCOLA 

MAX 

70 

70 

63 

71 

73 

e: 

81 

67 

63 

67 

73 

79 

75 

72 

71 

80 

80 

86 

89 

88 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

69 

85 

61 

66 

79.3 

Mm 

52 

48 

-  i 

44 

45 

57 

55 

51 

44 

40 

43 

47 

52 

52 

5  0 

50 

51 

53 

55 

53 

60 

60 

60 

53 

58 

62 

59 

57 

65 

50 

43 

52.1 

VANDALIA   F  A A  AP 

MAX 

71 

66 

65 

72 

78 

3- 

76 

62 

64 

67 

73 

76 

77 

69 

71 

B2 

82 

83 

88 

86 

90 

90 

90 

84 

86 

91 

9  3 

69 

81 

66 

66 

77.9 

Mm 

5B 

46 

44 

41 

42 

53 

60 

48 

45 

43 

44 

54 

59 

56 

5? 

48 

53 

5* 

55 

56 

60 

60 

60 

61 

62 

59 

63 

60 

62 

45 

41 

53.1 

WINDSOR 

MAX 

73 

67 

64 

68 

74 

a; 

76 

68 

63 

68 

72 

77 

75 

74 

70 

79 

81 

85 

88 

87 

9  0 

90 

88 

87 

91 

92 

33 

87 

81 

80 

66 

78.3 

•            •  » 

Mm 

58 

54 

44 

42 

45 

37 

57 

54 

41 

38 

46 

52 

59 

55 

51 

51 

52 

54 

61 

52 

60 

57 

58 

67 

60 

59 

64 

61 

65 

50 

43 

53.6 

SOUTHWEST  oe 

ANNA   1  E 

MAX 

69 

72 

67 

73 

76 

8: 

78 

64 

6  5 

66 

75 

73 

75 

73 

76 

80 

80 

80 

85 

66 

88 

90 

87 

83 

85 

89 

9? 

67 

78 

74 

69 

78.0 

Mm 

56 

56 

51 

44 

45 

58 

59 

59 

47 

45 

45 

53 

60 

53 

53 

52 

55 

55 

57 

57 

59 

62 

62 

64 

63 

62 

62 

59 

62 

60 

47 

55.5 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

73 

71 

67 

71 

77 

BO 

79 

72 

65 

67 

73 

77 

76 

76 

72 

79 

80 

81 

86 

65 

88 

90 

90 

3» 

85 

90 

89 

87 

83 

62 

69 

79.0 

Mm 

59 

53 

40 

38 

41 

56 

62 

57 

44 

40 

39 

50 

62 

60 

57 

44 

49 

4» 

51 

55 

62 

63 

52 

55 

58 

54 

56 

59 

63 

55 

40 

52.4 

CAHOKIA 

MAX 

77 

72 

68 

65 

73 

BO 

83 

76 

61 

66 

67 

74 

74 

73 

63 

74 

74 

82 

83 

85 

69 

84 

92 

91 

79 

81 

9? 

92 

90 

82 

67 

77.9 

Mm 

57 

51 

3  i 

41 

45 

5  3 

59 

57 

46 

45 

42 

55 

58 

55 

54 

49 

50 

49 

53 

56 

55 

61 

59 

60 

58 

59 

57 

60 

64 

61 

42 

53.4 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

68 

72 

68 

73 

79 

80 

69 

68 

66 

68 

77 

78 

77 

77 

77 

81 

81 

82 

86 

84 

89 

91 

68 

80 

66 

90 

89 

83 

76 

76 

70 

76.4 

Mm 

59 

60 

54 

52 

55 

62 

65 

54 

6  1 

52 

53 

61 

64 

62 

57 

60 

61 

62 

63 

63 

67 

66 

67 

69 

66 

67 

69 

66 

66 

55 

53 

60.7 

C  ARBONDAL  E    SEWAGE  PL 

MAX 

74 

73 

71 

75 

78 

8  3 

77 

68 

67 

68 

76 

78 

78 

75 

76 

81 

81 

82 

66 

65 

91 

.92 

69 

85 

65 

89 

9? 

87 

80 

74 

70 

79.6 

Mm 

60 

57 

47 

44 

44 

54 

62 

51 

-7 

43 

41 

53 

60 

53 

56 

49 

52 

52 

54 

53 

54 

57 

57 

61 

63 

57 

59 

59 

64 

55 

46 

53.7 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

76 

70 

68 

67 

71 

77 

80 

74 

6: 

69 

66 

71 

78 

76 

71 

73 

77 

78 

81 

83 

64 

89 

88 

87 

83 

64 

9  0 

86 

88 

78 

67 

77.3 

Mm 

57 

55 

46 

42 

44 

•  1 

61 

59 

45 

45 

47 

51 

56 

57 

57 

51 

54 

56 

56 

56 

59 

63 

66 

60 

61 

62 

66 

63 

64 

61 

44 

55.1 

COBOEN  2  S 

MAX 

73 

74 

75 

78 

78 

82 

80 

75 

5- 

72 

77 

?-> 

77 

77 

78 

81 

82 

34 

87 

66 

88 

90 

89 

86 

81 

69 

9? 

87 

78 

74 

66 

80.0 

Mm 

55 

53 

54 

48 

48 

60 

60 

55 

46 

47 

45 

,8 

53 

50 

53 

48 

52 

57 

54 

53 

5' 

57 

59 

62 

60 

62 

6  0 

59 

62 

60 

6< 

54.3 

OU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

77 

70 

74 

81 

3' 

77 

70 

72 

67 

75 

79 

78 

77 

76 

82 

82 

85 

86 

61 

90 

89 

86 

87 

90 

b  3 

90 

80 

76 

6  8 

80.0 

Mm 

55 

43 

41 

44 

56 

61 

45 

-- 

44 

44 

54 

59 

55 

5  1 

47 

54 

56 

58 

57 

58 

56 

59 

61 

58 

5  7 

59 

64 

55 

43 

5  3.2 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

71 

73 

67 

72 

78 

a-. 

74 

66 

'-• 

67 

76 

'6 

77 

74 

74 

80 

80 

61 

85 

83 

89 

90 

68 

8- 

85 

88 

8  a 

87 

79 

73 

78.0 

Mm 

55 

56 

51 

44 

50 

5  = 

63 

58 

-• 

44 

43 

56 

60 

57 

65 

55 

54 

54 

58 

56 

63 

64 

63 

62 

61 

62 

62 

60 

64 

58 

56.1 

MARION  A  NNE 

MAX 

77 

68 

73 

66 

71 

76 

79 

70 

60 

65 

66 

74 

76 

76 

'4 

74 

78 

61 

64 

62 

88 

69 

8  ' 

63 

85 

B7 

89 

85 

78 

rs 

77.4 

Mm 

55 

56 

46 

45 

45 

48 

56 

61 

46 

46 

47 

54 

54 

5  6 

48 

50 

53 

55 

56 

5: 

59 

56 

59 

62 

SB 

66 

55 

59 

63 

46 

53.3 

NASHVILLE    A  NE 

MAX 

74 

68 

it 

71 

76 

83 

76 

68 

6-. 

66 

72 

•6 

76 

75 

7i 

79 

79 

81 

86 

85 

90 

89 

87 

64 

85 

89 

89 

87 

85 

77 

t> 

78.0 

Mm 

56 

54 

46 

43 

47 

56 

61 

53 

44 

42 

43 

52 

58 

56 

52 

52 

56 

56 

59 

56 

6' 

64 

62 

60 

64 

62 

6". 

62 

65 

54 

44 

SPARTA 

MAX 

74 

70 

64 

72 

77 

79 

78 

67 

66 

67 

74 

77 

75 

78 

'3 

76 

61 

82 

67 

83 

90 

90 

69 

80 

86 

90 

8  3 

87 

82 

76 

69 

78.8 

Mm 

57 

55 

44 

42 

46 

53 

61 

57 

46 

40 

44 

5  5 

59 

57 

55 

52 

48 

52 

55 

53 

6  0 

62 

61 

6^ 

61 

60 

5  1 

61 

65 

55 

40 

54.3 

WATERLOO  I  WSW 

74 

70 

64 

72 

79 

81 

77 

71 

6  5 

70 

76 

78 

76 

67 

74 

81 

81 

63 

65 

64 

89 

91 

90 

89 

86 

90 

90 

88 

62 

81 

6  9 

79.1 

m:n 

56 

53 

42 

41 

45 

6  ) 

60 

51 

46 

43 

44 

53 

59 

56 

54 

50 

51 

52 

55 

54 

6  1 

64 

63 

6  1 

59 

59 

6  6 

62 

63 

56 

4' 

54.1 

Sm  FUUr one*  Nol*«  Following  Si* (loo  lnd*>« 

-  55  - 


DAILY  TEMPERATURES  ™« 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•        •  « 

SOUTHEAST  09 

ALB  I  ON 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
58 

70 
57 

71 
46 

77 
46 

82 
58 

82 
62 

68 
61 

67 

46 

67 
44 

72 
44 

78 
51 

79 
51 

77 
58 

75 

53 

80 
57 

80 
55 

82 
57 

86 
58 

86 
57 

90 
63 

91 
65 

88 

62 

88 

62 

90 
62 

93 
65 

91 
68 

91 
58 

85 
63 

78 
57 

67 

44 

80.1 
56.4 

BROOKPORT   DAM  52 

MAX 
MIN 

73 
57 

71 
53 

69 
49 

71 
47 

77 
48 

79 

55 

73 
61 

69 
61 

68 
49 

68 
44 

75 
48 

76 
54 

77 
61 

75 
59 

75 
56 

80 
52 

81 

52 

81 
53 

86 
54 

84 
54 

90 
56 

91 
57 

88 
57 

84 
61 

87 
61 

90 
59 

91 
61 

86 
61 

75 
64 

77 
61 

68 
47 

78.5 
55.2 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 
MIN 

76 
67 

72 
57 

69 
46 

69 
48 

78 
44 

80 

54 

76 
63 

66 
63 

66 
47 

66 
44 

76 
44 

76 
51 

76 
61 

73 
56 

72 
54 

80 
46 

80 
50 

81 
54 

83 
56 

82 
56 

87 
61 

88 

62 

88 

56 

86 
59 

86 
60 

89 

60 

88 
60 

83 
60 

82 
63 

73 
64 

69 
46 

77.9 
55.2 

FAIRFIELO  RAOIO  WFIK 

MAX 

Mm 

74 
60 

75 
58 

68 

42 

74 
47 

78 
42 

80 
53 

79 
60 

69 

62 

66 
47 

67 
44 

73 
42 

79 
52 

76 
51 

78 
54 

74 
54 

79 
49 

80 
53 

34 

53 

85 
57 

84 
56 

90 
60 

90 
64 

88 

56 

89 
58 

88 
58 

90 
59 

88 
59 

87 
55 

85 
61 

76 
59 

66 

42 

79.3 
53.8 

HARRISBURG 

MAX 
MIN 

78 
58 

75 
59 

68 
48 

74 
49 

81 
45 

83 
56 

78 
59 

71 
61 

70 
49 

70 
45 

79 
43 

80 
51 

81 
61 

78 
57 

77 
56 

83 
49 

83 
54 

86 
52 

90 
53 

88 
53 

94 
57 

94 
58 

92 
56 

90 
60 

91 
61 

92 
59 

91 
61 

69 
58 

84 
63 

75 
59 

69 
47 

81.7 
54.7 

MC l E  ANSBORO   2  E 

MAX 
MIN 

7  6 
56 

69 

55 

75 
44 

69 

45 

73 
43 

77 
48 

81 
58 

73 
61 

70 
47 

66 
44 

67 
43 

74 
46 

78 
56 

79 
54 

77 
52 

76 
48 

80 

50 

79 
52 

81 
56 

86 
55 

84 

60 

90 
60 

89 
57 

88 
59 

88 
58 

89 
61 

90 
62 

90 
57 

89 
62 

61 

62 

76 
42 

79.4 
53.3 

MT  CARMEL   1  NNH 

MAX 

Mm 

74 
tn 

75 
58 

69 

44 

71 
47 

74 
44 

80 
56 

70 
61 

68 
61 

66 
47 

68 
43 

73 
48 

78 
52 

76 
5? 

75 
57 

70 
50 

79 
50 

79 
53 

83 
54 

86 

84 
54 

89 
56 

90 
62 

88 
57 

68 
59 

89 
58 

91 
61 

87 
60 

e7 

56 

79 
60 

75 
61 

66 
43 

78.3 
54.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

76 
58 

74 
56 

68 
50 

70 
51 

76 
46 

78 
52 

7B 
6C 

68 
63 

66 
49 

65 
44 

75 
49 

76 
52 

7  5 
62 

75 
55 

73 
55 

78 
50 

79 
51 

80 
52 

85 
53 

82 
54 

88 
56 

88 
56 

86 
56 

87 
60 

86 
61 

87 
59 

87 
59 

85 
60 

74 
63 

75 
62 

65 
49 

77.6 
55.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

ant 

• 

at 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

.50-. 99 

CK 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

25 

SW 

14  + 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

8 

67 

4.7 

CHICAGO  0  HARE   WSO  AP 

6 

2.2 

10.0 

35++ 

25 

14 

75 

81 

54 

52 

3 

3 

4 

3 

0 

0 

13 

5.3 

CHICAGO  WSO  AP 

8 

2.5 

9.4 

38 

W 

29 

71 

77 

54 

51 

2 

3 

5 

2 

0 

0 

12 

70 

5.0 

M0LINE   WSO  AP 

20 

0.5 

8.9 

28 

SW 

02  + 

78 

83 

51 

49 

4 

5 

3 

1 

2 

0 

15 

64 

5.3 

PEORIA  WSO  AP 

18 

0.6 

8.6 

30 

SW 

02 

71 

77 

49 

50 

4 

8 

2 

1 

0 

0 

15 

74 

5.8 

ROCKFORD  WSO  AP 

11 

2.0 

8.8 

29++ 

19 

05 

75 

83 

54 

50 

2 

5 

3 

2 

2 

0 

14 

5.3 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

20 

1.2 

10.0 

39 

SW 

02 

72 

78 

49 

50 

1 

6 

6 

0 

0 

0 

13 

67 

4.9 

Sea  R.I«i«nc.  Not..  Following  Statioo  Ifid.x 
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EVAPORATION  AND  WIND  «uinois 


D., 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

E  VAP 

.  2  2 

■  17 

•  15 

•  32 

•  14 

•  1 8 

■  1 2 

.03 

■  11 

.  20 

.24 

.  30 

.27 

.08 

.13 

.20 

.13 

.23 

.24 

.29 

.30 

.33 

.33 

.41 

.28 

.28 

.30 

.29 

.12 

.12 

.2! 

6.  62 

W  I  NC 

111 

165 

93 

50 

42 

133 

66 

63 

52 

27 

58 

76 

109 

40 

36 

25 

22 

21 

30 

31 

21 

32 

36 

68 

32 

31 

91 

49 

57 

68 

55 

1772 

•        •  • 

EAST  05 

UR8ANA 

EVAP 

.10 

.14 

.22 

.11 

.03 

.31 

.32 

.03 

.06 

.21 

.22 

.27 

.24 

.02 

.26 

.15 

.18 

.25 

.26 

.35 

til 

.27 

.36 

.28 

.  30 

.  28 

.32 

.21 

•  22 

•  24 

•  12 

6.64 

WIND 

19 

15 

37 

31 

20 

32 

16 

23 

22 

36 

37 

46 

99 

63 

MAX 

72 

71 

62 

63 

71 

79 

77 

70 

37 

72 

76 

79 

83 

77 

70 

73 

e<. 

87 

91 

65 

66 

86 

92 

90 

91 

91 

95 

68 

66 

80 

73 

79.3 

M1N 

58 

53 

43 

43 

45 

46 

53 

56 

42 

41 

41 

46 

48 

33 

50 

51 

52 

53 

55 

37 

56 

60 

59 

39 

60 

39 

37 

36 

63 

60 

41 

32.3 

«        •  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  5E 

EVAP 

.06 

.  19 

.20 

* 

.38 

.19 

.16 

.27 

.01 

.12 

•  21 

.19 

• 

• 

.66 

.21 

.20 

•  18 

.27 

.27 

.19 

.35 

.23 

.35 

.36 

.21 

.29 

* 

• 

.69 

_ 

6.666 

WIND 

89 

127 

144 

72 

54 

98 

97 

63 

92 

73 

76 

68 

115 

61 

94 

33 

23 

31 

25 

43 

29 

37 

43 

62 

33 

32 

42 

30 

60 

150 

21706 

MAX 

77 

76 

60 

72 

75 

77 

82 

76 

62 

62 

76 

78 

79 

61 

68 

79 

90 

88 

91 

86 

90 

91 

96 

91 

83 

92 

95 

94 

69 

■ 

61.3 

MIN 

50 

51 

*s 

50 

53 

68 

63 

37 

41 

~ 

44 

47 

50 

63 

33 

54 

57 

60 

60 

60 

63 

65 

63 

64 

73 

63 

64 

64 

64 

47 

37.4 

*        •  • 

SOUTHWEST  OS 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.20 

.12 

.24 

.14 

.18 

.25 

.28 

.22 

.09 

.26 

.26 

.27 

.18 

.36 

.22 

.19 

.23 

.26 

.28 

.32 

.34 

.30 

.30 

.35 

.20 

.20 

.32 

.35 

.43 

.11 

.26 

7.73 

WIND 

76 

151 

96 

47 

50 

99 

113 

74 

90 

131 

77 

69 

80 

79 

104 

64 

34 

35 

26 

61 

50 

45 

29 

41 

46 

34 

30 

40 

69 

108 

79 

2131 

MAX 

7J 

70 

70 

70 

73 

60 

78 

74 

62 

70 

74 

72 

79 

81 

70 

73 

79 

63 

67 

85 

67 

86 

90 

89 

72 

89 

91 

90 

87 

80 

63 

78.3 

MIN 

57 

53 

47 

45 

45 

31 

55 

58 

45 

44 

44 

45 

52 

36 

52 

32 

34 

58 

39 

56 

57 

60 

63 

62 

62 

63 

63 

63 

62 

60 

45 

54.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0 
1 

Day  of  month 

8J 

9 

Station 

i 

p 

Q 

l 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

8) 

(  INI 

URB  ANA 

4 

MAX 

61 

61 

59 

57 

60 

64 

65 

62 

62 

60 

63 

64 

66 

66 

64 

65 

67 

70 

71 

71 

72 

72 

76 

75 

77 

77 

76 

77 

76 

73 

70 

67.8 

MIN 

57 

59 

55 

53 

55 

56 

61 

59 

56 

56 

35 

58 

59 

63 

61 

61 

61 

63 

64 

65 

65 

67 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

61 

62.2 

6 

MAX 

58 

60 

60 

57 

58 

61 

63 

62 

61 

60 

61 

62 

64 

65 

63 

64 

63 

67 

66 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

7J 

74 

74 

73 

72 

70 

65.8 

MIN 

56 

58 

37 

56 

56 

57 

60 

60 

58 

58 

58 

59 

60 

62 

62 

62 

62 

64 

63 

66 

66 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

65 

63.0 

MAX  ANO  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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STATION  INDEX 


STATION 

|     INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 

3 

LONGITUDE 

Z 

o 
p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

I  PRECIP. 

SPECIAL 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

SPECIAL 

49( 

ALE  DO 

MERCER 

6P 

GENE  L  BURGESS 

MARSEILLES  LOCK 

LA  SALLE 

41  20 

461 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ALEXIS  WATERWORKS 

.v:  e  2 

03 

WARREN 

41  03 

90  3* 

694 

MUNICIPAL  WATERMARKS 

MARSHALL    1  E 

5361 

0 

CLARK 

■ 

39  23 

67  41 

57: 

9P 

si 

ERNEST  THOMAS  PINE 

B  .  IT 

0( 

3B  53 

90  11 

w 

7a 

7A 

5*11 

9< 

69  43 

61 

61 

ANTIQCH  2  NW 

7SJ 

TA 

.".  3  7 

oz 

746 

5513 

Ta 

7, 

016  1 

Dl 

89  12 

370 

AUGUSTA 

C  '30 

03 

680 

957U 

89  00 

ftp 

MISS  KAY  GA5PARQ0 

74* 

9751 

9 

H  1 1 

M  1  [ 

:  hj 

NATL   WEATHER  SERVICE 

6ARRINGT0N  1  SE 

COOK 

855 

6P 

RAYMOND  C  SHAVER 

MONTICELLO  NO  2 

PIATT 

40  02 

6*3 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

BARRY 

0*4! 

o< 

PIKE 

39  41 

91  03 

64Q 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

MORRIS 

oi 

GRUNDY 

41  21 

88  26 

52C 

t! 

RAY  WEBB 

0492 

40  01 

90  26 

44! 

7A 

S8  J 

t 

89  56 

^p 

3f 

H 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

6ELVIDERE  1  E 

COROEN  R.  GILLETTE 

BENTLEY   1  E 

LEVI  C •  2 INK 

BENTON  FOREST  SERVICE 

HAROLD  MARBURGER 

6LO0MINGT0N  WATERWORKS 

ALVA  BROWN 

HOMER  L*  RfNAKER 

HOWARO  heaney 

6ROOKPQRT  DAN  92 

MASSAC 

66 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOwE AQUA 

SHELBY 

39  36 

61! 

MRS.   MARY  A.  QOOLE-Y 

C  AHOKI A 

.  L6( 

Of 

ST.  CLAIR 

36  34 

90  13 

40( 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PIT. 

HURPHYSBORO  2  SW 

0 

JACKSON 

37  44 

89  22 

55C 

PARM  E  WILLIAMS 

.  L66 

08 

37  00 

89  10 

314 

-ID 

HJ 

NASHVILLE  4  NE 

601 

0 

WASH  I NGTQN 

; 

89  20 

61 

Ai 

DOYLE  COHLHEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

MENARD 

C  ARL  INV  I  LL  E 

NEWTON  9  SE 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKONIS 

MONTGOMERY 

a* 

OLNEY  2  S 

RICHLAND 

OREGON 

C  HANNAHON  DRESDEN  ISL 

CRUNOV 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PALESTINE 

CRAWFORO 

39  00 

91' 

H.  M.  GAODIS 

CHARLESTON 

L*3< 

07 

COLES 

39  29 

86  11 

TIC 

7J 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

PARIS   1  N 

Oi 

CHRISTIAN 

39  23 

89  05 

69( 

7i 

7, 

C.  E.  SCHUMACHER 

1*75 

01 

40  44 

86  ** 

71( 

68 

01 

87  42 

PARIS  WATERWORKS 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

CHICAGO  CANT  PARK 

PEORIA  WSO  AP  H 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

COOK 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

PIPER  CITV  3  St 

FORD 

40  48 

69C 

■  H 

MRS  OELLA  MAE  BDRK 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

l*6i 

"J. 

COOK 

4  1  54 

87  38 

63( 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

PITTSFIElD  NO  2 

Oi 

PIKE 

39  37 

90  46 

6*C 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

156* 

41  *5 

87  33 

611 

PLEASANT  HILL 

oat, 

0' 

PIKE 

39  27 

90  52 

61 

PONT  I  AC 

LIVINGSTON 

PRAIRIE   DU  ROCHER  1WSW 

RANDOLPH 

PRINCEVlLLE  1  N 

MRS.   FRANK  STEWART 

CHILL ICOTHE 

510 

PROPHETSTOWN  1  NW 

WH I TE  S IOE 

QUINCY 

QUINCY  FAB  AP 

ADAMS 

QUINCY  OAH  21 

COULTERVILLE   1  SSW 

RANDOLPH 

S10 

C   HARREN  BIRCHLER 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

ADAMS 

39  56 

47! 

MR.   VIRGIL  C.  NlfWAHNEP 

CRETE 

Z  0  M 

Oi 

MILL 

41  27 

87  38 

664 

VILLAGE  OF  CRETE 

RANTOUL 

risi 

0! 

CHAMPAIGN 

7 

40  19 

88  10 

7*0 

9P 

5f> 

RANTnUL  LIGHT  DEPT 

2  t*f 

0! 

40  08 

87  39 

558 

5P 

IF 

RED  BUD 

7  1  5' 

il 

RANDOLPH 

90  00 

5P 

REND  LAKE  OAM 

FRANKL I N 

ROCHELLE  6  Ntf 

RQCKFORO  6  ENE 

HARR IET  L.   RE  ID 

RI1CKFOR0  WSO  AP  R 

W I NNEBAGO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

HARDIN 

RUSHVILLE 

SCHUYLER 

S A I NTE  MAP  I E 

E  DEL  STE  I N 

PEORIA 

HAROLD  0.  PRICE 

SALEM  WSMO 

MARION 

38  39 

570 

6P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

E  DwARDSV I L  L  E 

267< 

01 

MADISON 

38  50 

89  57 

50( 

7A 

MRS.  OE VERA  M,  GEBHART 

SHAB80NA  5  NNE 

7  8  3  3 

0. 

DE  KALB 

i 

41  50 

68  31 

870 

UNIV  OF    ILL  N  EXP  FIELD 

2687 

0' 

39  07 

88  33 

59! 

76 

76 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7859 

o> 

GALLATIN 

! 

68  11 

7* 

SHELBYVt LLE  OAH 

VERM I l ION 

425 

SKOkIE  N  SIDE   Tr  WORKS 

750 

Randolph 

RANDOLPH 

SPP I NGF I  ELD  WSO  AP  R 

SANGAMON 

7S( 

SPRINGFIELD  4  SE 

S ANGAMON 

FULTON  OAM  13 

WHITESIDE 

592 

6P 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

STJCKNEY  W  SIDE  TR  WKS 

COOK 

41  *9 

635 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

GALENA  1  N 

?  3  1  2 

JO  DAVIESS 

42  25 

90  26 

770 

ti 

DIETRICH  KPOENCKE 

STOCKTON 

IZ93 

01 

JO  DAVIESS 

42  21 

90  00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

3320 

03 

40  57 

90  23 

77] 

KII 

Hit 

STREATOR  2  ENE 

8  St.  3 

)j 

] 

88  48 

6P 

SULLIVAN 

MOULTRIE 

TAYLORVI LLE 

CHR I  ST  I  AN 

T  I  SK  I  LWA 

OHVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOUGLAS 

URB ANA 

CHAMPAI GN 

ERNEST  M   I BNEN 

JT  I  c A  STARVED  ROCK  OAM 

GRAFTON 

JERSEY 

PAUL  E.  ARNOLD 

VANDAL  I A   1  SW 

FAYETTE 

38  57 

60C 

GEORGE  ENGLAND 

GRAND  TOMER  2  N 

J39! 

->e 

JACKSON 

37  40 

89  30 

361 

Vi 

LE ROY  K.  HENDERSON 

VANDAL  I A  fAA  AP 

8  7  ij  J 

0  ? 

FAYETTE 

i 

38  59 

69  10 

53j 

MID 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

&REENF I ELB  1  s 

1666 

o& 

39  20 

90  12 

55( 

VIRDEN  1  N 

886C 

SANGAMON 

i 

89  46 

6P 

66 

GREENUP 

CUMBERLAND 

VIRGINIA 

VICTOR  V.  VALT 

7P 

7A 

HOWARD  E.  STAFFY 

WASHINGTON  1  wSw 

DRVlLLE  H.  JOHNES 

WATERLOO   1  WSW 

MONROE 

CLYDE  PITTNAN 

WAT5EKA  2  NW 

RADIO  STATION  WGFA 

88  32 

360 

71 

city  disposal  Plant 

WAUKEGAN  *  WSW 

HAVANA  POWER  STATION 

WAYNE  CITV 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

PUTNAM 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HE NONA 

MARSHALL 

41  04 

683 

WALTER  J.  WENZLAFF 

HI LLSBORO  2  SSH 

Of 

MONTGOMERY 

39  09 

89  30 

72C 

61 

7A 

MRS  RICHARD  T  P ATT  I E 

WEST  SALEM 

8193 

Of 

EDWARDS 

7 

38  31 

BB  00 

445 

CITY  OP  WEST  SALEM 

HOOPESTON 

40  28 

87  40 

710 

7A 

H 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

I 

68  04 

5P 

9P 

HUTSONVlLLE  POWER  PL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

E.   LOWELL  ROUTT 

7A 

7* 

WLOS  RADIO 

WINDSOR 

6P 

ORRIS  A  SENG 

JERSEVVILLE  2  Sw 

YATES  CITY 

543 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

520 

■>p 

KANKAKEE  3  SW 

kankakee  sewage  Plant 

KANKAKEE 

MUNIC IPAL   SEWAGE  TR  PL 

KE I TMSBURC  I  NH 

kbSl 

I] 

MERCER 

M  06 

90  57 

540 

8A 

ROBERT  CROSE 

kehanee 

s710 

01 

41  15 

89  55 

820 

5P 

KEWANGE  BAKER  PARK 

4715 

01 

41  15 

89  3) 

800 

6803 

0* 

41  01 

69  21 

ft 

5P 

MRS.   O.B.PACEj  JR. 

6823 

03 

40  35 

90  38 

710 

7A 

s  e  71 

01 

89  49 

660 

BOYCF   0  HUMPHREYS 

02 

41  19 

B9  06 

520 

7A 

ILL  DIV  OF  MATERMAYS 

LAWRENCE VI  LLE 

1957 

07 

LAWRENCE 

38  43 

87  41 

*47 

7» 

S  )79 

40  09 

89  22 

590 

7A 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

9  :■  1 9 

07 

COLES 

39  22 

BB  12 

655 

JOSEPH  8.  SENTENEY 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

41  34 

SB  OS 

585 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

iZli 

07 

CLAY 

38  *6 

SB  30 

430 

JAMES  P.  MORGAN 

MACKINAW 

■"HZ 

0* 

TAZEWELL 

40  32 

89  22 

670 

6P 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

52  Bfl 

0  3 

MCODNOUGH 

*0  26 

90  40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANOA    1  NW 

oa 

JACKSON 

37  3B 

69  1* 

680 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

• 

MCHENRY 

•2  15 

86  36 

625 

6P 

6P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

o: 

FULTON 

40  30 

90  24 

546 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  A  NNE 

53*2 

WILLIAMSON 

37  46 

68  54 

477 

T* 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

- 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois 
Cllmatologist ,   P.  0.   Box  2810  -  Station 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATI 


REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
"AY  1972 

!A"e  ?LmDiiCn1Sl!?,noL°6182l!ed„!>y,'"rlUn5  J?  *!  N"lonal  "°  Atmospheric  Ad.lnl.tr.tlon  St.t. 

oVdata  ILUn6is!"  '  y  National  Weather  Service  Office  near  you.    Additional  precipitation 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-     Ten,,,.-,- .  t ,, t  n  •» 

movement  in  BOSS.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negatl,.tdepari;„r::1of":.r.gra:nyUt«pe%arur..efro.tr5'rD  "»  "ujp^.nt.  '^".SK 
directions  entered  In  figures  are  ten.  of  degrees.     Resultant  wind  1.  the  vector  .urn  of  wind  directions  and  .peed.  dlv~ed  by  the mSS  oTobwr^Mon. 


EVAPORATION  is  measured  in   the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  ,„,,..,.      uh«-„  s„  .     .  .. 

Wind  table.     Max  and  Mln  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes^,  tJ™£!!,  SI  Z       .       ?        y  ,ootnote  «ollo.lng  the  Evaporation  and 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  anient  In  miles  o^e"thS^S^.?^o^^iT^^*S!t2^-TSl2^hi,,  rocordo<'  du"»*  2<  "o""  on""* 

Inches  above  the  pan.  c  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eoulvalent  „f  .no.    .1..,     „.  ...  o 

obtaining  measurements  are  talcen  from  different  points  for  successive  observations- ^ons^u^tly^occas  onaTdrl   Hug  Ztl'^r  can.^""^?^;^!  lit, 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Tine  of  observation  12:00       ,  c.s.t.  uluor  L,u""  01  *ocai  variaDimy 

SNOWFALL;  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  inrlurt. 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice.  tmm,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  .lie.  and  direction  from  the  post  office. 
of^hffbulUtin.  ltODtbly         SeaSODal  snowfa11  «d  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issu 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  "Daily 
Soil  Temperatures"  tabic,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.  See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposen,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gago  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


*     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  CL I MATOLOG I C AL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  6/30/72-980 
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NORTHWEST  01 

ALEOO 

DXXON 
FREEPORT 
FULTON  0AM  13 
GALVA 

81.5 
82. 3 
80.6 
80.7 

56.6 
54.9 
53.8 
58.4 

69.1 
68.6 
67.2 
69.6 

-  2.8 

-  2.1 

-  2.0 

95 
96 
«2 
93 
94 

3 
3 
3 
3 
* 

36 
36 
36 
41 

11 
11 
11 
11 

38 
45 
57 
30 

I 

2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7.60 
7.32 
4.69 
3.97 

2.75 
2.93 
.14 

1 .69 

2.09 
1.81 
1.68 
1.22 
1 . 99 

14 
13 
14 
19 
15 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

3 

J 

GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEwANEE 

MdLlNE  WSO  AP  R 
P1QRK  1  iUN 

81.  B 
81.2 
80.2 
81.8 
8 1 , 9 

96.6 
54.4 
56.2 
56.9 

69.2 
67.8 
66.2 
69.4 

-  2.0 
_  2.0 

96 
95 
94 

9a 
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3 
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3 
3 
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10 

11 
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43 
25 
44 
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2 
5 
4 

0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.09 
6.40 
7.94 
8.66 
4.20 

1.57 

4.29 
•  26 

2.30 
1.92 
3.05 
3.34 
1.65 

14 
6 
19 
14 
19 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

o  o  o  o  o 

I 

MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 

ROCHELLE    6  NW 

ROCK  FORD  WSO  AP  //R 

STOCKTON 

H 

77.* 
78. 5 
77.6 
77.6 

M 

54.3 
53.7 
53.9 

M 

65.9 
66.1 
65.8 

-  3.9 

93 
92 
93 
9- 
90 

3 
4 

3 
3 
3 

36 
36 
36 
36 

11 

10 

11 
11 

72 
70 
79 

1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

8.26 
4.84 
6.27 
3.42 

3.83 
.61 
3.97 

1.73 
2.62 
1 .80 
3.94 
1.06 

14 
15 

I5 
14 
I  3 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

TISKILWA 
WALNUT 

82.1 
80.9 

54.9 
55.7 

66.5 
68.3 

-  3.9 

97 
92 

3 

4+ 

35 
39 

11 
11* 

44 
51 

2 

c 

0 

3 

7.03 
7.66 

2.99 
3.40 

1.90 
2.63 

6 
14 

.0 

.0 

0 
0 

\ 

DIVISION 

67.9 

-  2.9 

6.41 

1.94 

.0 
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NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
BARR I NGTON  1  SE 
CHICAGO  GRANT  PARK 
CHICAGO  0 1  HARE  WSO  AP  R 

74.2 
78.5 
81.6 
72.0 
76.8 

49.4 
55.7 
51.6 
56.3 
54.5 

61.8 
67.1 
66.6 
64.2 
65.7 

-  2.1 

-  2.3 

91 
94 
96 
89 
92 

4 
3 
3 
2 

3 

33 
35 
30 

36 

11 
11 
11 

11 

139 
56 
65 

60 

1 
1 
4 
0 
1 

0 
D 
0 

e 
e 

J 

0 

1 

0 
0 

e 
o 

0 
0 
0 

3.43 
9.14 
5.35 

3.55 

•  86 
-  .41 

2.78 
1.00 
2.80 

1.96 

19 
19 
14 

•  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

7 
7 
6 

5 

2 
5 
3 

2 

1 
1 

2 

1 

CHICAGO  UNIVERSITY         / /R 
CHICAGO  HIOWAY  WSO  AP  //R 
OE  KALB 

GEB^ARO  WOODS  ST  PARK 
JOLIET 

76.0 
76.3 
79.8 
60. 1 
81.0 

55.5 
55.9 
55.7 
53.8 
55.0 

65.6 
66.  1 
67.8 
67.0 
66.0 

-  3.0 

-  4.4 

-  1.7 
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94 
94 
96 
96 

4 
3 
3 

3 
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41 
37 

35 
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1 
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0 
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0 

0 
0 
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e 

2.70 
2.77 
8.81 
6.19 
5.56 

-  1.09 

-  1.30 
4.29 
2.70 

1.31 
1.11 
1.88 
1.96 
1.28 
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14 
14 
9 
12 
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.  0 
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0 
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1 
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6 
4 

1 
1 
4 
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2 

MARENGO 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  2  W 
WAUKEGAN  -  WSW 

79.6 
80.6 
75.2 
81.7 
72.* 

51.7 
56.5 
53.3 
54.8 
51.4 

65.7 
68.6 
64.3 
68.3 
61.9 

-  3.3 

-  4.5 

-  5.3 

9  5 
96 
95 
94 
90 

3 
3 
3 
3 
4 

39 
36 
36 

34 

11 
11 
11 
11 

37 
99 
30 
140 

3 
2 
1 
3 
1 

e 

0 
0 

c. 

0 

'  1 

0 
0 
0 
0 

0 

* 
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0 

5.16 
8.50 
5.37 
9.77 
7.29 

4.94 

6.08 
3.41 

1 .65 
2.77 
1 .90 
2.48 
4.00 
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20 

.0 
.0 
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5.83 
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WEST  03 

GalESBURG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MONMQUTH 
OUINCY 

80.2 
84.8 
81.6 
81.6 
8". .  3 

56.7 
56.9 
55.8 
56.0 
60.3 

68.5 
70.9 
68.7 
68.8 
72 . 3 

-  3.6 

-  3.0 

-  2.8 

93 
95 
93 
93 
96 

3 
9 

9, 
3 

46 
41 
39 
37 
45 
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11 
11 
11 

1 1 
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21 
36 
39 
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LO 
* 
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0 
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0 

0 

0 
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- 

0 

4.37 
1.98 
5.19 
5.08 
1 .97 

-  .38 

-  2.46 

.23 

-  .12 
_  2.70 

.98 
.60 
1.92 
1.14 
.79 

14 
19 
19 
14 
19 

.0 
.0 

■  0 

0 
0 
0 
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9 
e 

9 
6 

4 

2 
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2 

0 
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1 
2 
0 

OUINCY   FAA  AP 
RUSHVILLE 

82.9 
83.  4 

58.6 
57.6 

70 . 8 
70.5 

-  2.6 

95 
95 

9 

41 

11 

28 

6 
S 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2,00 
3.73 

-  .66 

.92 

14 

.0 
.0 

0 

4 

2 

0 
0 

DIVISION 

70.1 

-  3.0 

3.47 

-  1.41 

*       *  • 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

82.1 
80.8 
82.3 
82  .3 
85.  4M 

57.4 
55.1 
57.9 
55.7 
60. 2M 

69.6 
66.0 
70.1 
69.0 
72. 8M 

-  3.0 

-  3.5 

-  .7 

93 
96 
93 
9b 
94 

3 
3 
4 

9« 

40 
36 
43 
40 
42 

11 
11 

23* 
11  + 
11 

44 
51 
40 

20 

2 
i 
6 
3 
9 

c 
c 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

- 

0 
0 

0 

4.95 
4.96 
3.02 
4.11 
3.94 

.34 
.  1.68 
-  .20 

1.27 
.80 
1.11 
1.23 
1.20 

20 
13 
15 
29 
10 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
1  1 
4 
6 

7 
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3 
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4 
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LACON  2  E 
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.  >  ,     i    L  1  1 T    i  INK 

M1NCNK  3  NE 

PEORIA  WSO  AP  //R 

61.4 
81.3 
82.1 
80.2 
80.3 

55.6 
57.5 
57.1 
54.7 
55.6 

68.5 
69.4 
69.6 
67.5 
68.0 

-  3.8 

-  3.7 

94 
90 
91 
93 
93 

3 

9* 
19* 
3 
3 

36 
41 
40 
37 
41 

23+ 

11 

11 

11 

11 

92 
37 
37 
62 
42 
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2 
4 
2 
2 

0 

0 

0 
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0 
0 
0 
0 
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0 
0 
c 
0 
0 

6.59 
4.33 
4.96 
5.53 
5.97 

-  .16 

1.70 
1.69 

1.39 
1.11 
2.22 
1.67 
1.64 

14 
29 
28 
20 
19 
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.0 
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■  0 
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4 
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PRINCEVILLE   1  N 

79. » 

56.0 

68.0 

91 

3 

39 

11  + 

31 

2 

0 

0 

0 

5.31 

1.40 

1.53 

14 

.0 
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DIVISION 

69.2 

-  3.5 

4.88 

.67 
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EAST  05 

DANVILLE 
HDPPESTON 
KANKAKEE  3  SN 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 

81.0 
78.9 
79.8 
81.6 
61.6 

54.5 
55.1 
55.6 
54.9 
56.7 

67.8 
67.0 
67.7 
68.4 
69.2 

-  4.4 

-  5.2 

-  3.4 

-  2.9 

93 
92 
96 
96 

97 

! 

3 
3 
3 

38 
38 
39 
37 
39 

11 
11 
11 
11 
11 

49 
63 
36 
92 
44 

1 
1 
3 

2 

0 
0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.41 
9.28 
5.45 
3.79 
6.24 

2.84 
.72 
1.37 
-  .14 
2.19 

1.64 
1.12 
1.93 
.75 
1.20 

13 
19 
10 
10 
20 

.0 
■  0 

•  0 

•  0 

•  0 

: 

0 
0 
0 
0 

9 
9 

6 

e 

10 

7 

; 

3 
4 
5 

2 
1 
3 
0 
1 

RANTOUL 
URBANA 

83.3 
80.9 

57.9 
56.5 

70.6 
66.7 

-  3.7 

96 
92 

3 
3 

42 
43 

11 
11 

33 
38 

5 

3 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

3.12 
3.44 

-  1.10 

1.13  ?8 
1.09  14 

.0 

e 

e 

2 
2 

1 
1 

ecipltation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ;^iN0IS 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Da 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|    .10  or  More 

0 

2 

S 

S  i 

sl 

g  < 

8  k 

g  k 
•  • 

WATSEKA  2  NW 

80.6 

55.5 

68.  1 

95 

3 

37 

a 

52 

2 

0 

o 

0 

6.46 

2.55 

1.75 

6 

.0 

0 

9 

5 

DIVISION 

66  4 

_   3  t  5 

5.15 

■  85 

*       «  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

84.0 

58.9 

71.5 

91 

14  + 

45 

10 

16 

5 

0 

0 

0 

.98 

.52 

20 

.0 

0 

3 

1 

CARLlNVlLlE 

8<t.9 

56.4 

70.7 

-  3.2 

95 

9 

39 

ii 

24 

8 

0 

0 

0 

3,25 

-  1.68 

2.32 

15 

.0 

0 

4 

1 

GRIGGSVlLLE 

8  3  4 

58.1 

70.8 

-  3.4 

94 

9 

4 1 

27 

6 

0 

0 

0 

1  .72 

.  74 

15 

o 

5 

1 

HULSBDRO  2  SSW 

8*.'  1 

58.5 

71.3 

-  2.5 

94 

9 

44 

ii 

17 

4 

B 

0 

0 

3.42 

-  1.21 

2.48 

15 

.0 

0 

4 

2 

JACKSONVILLE 

81.4 

55.1 

68.3 

-  5.5 

93 

10 

41 

a 

46 

4 

0 

0 

0 

3.67 

-  .60 

1.59 

5 

.0 

0 

6 

2 

JERSEYVILLE   2  SW 

85.7 

56.9 

71.3 

95 

9 

37 

i 

18 

8 

0 

0 

0 

2.19 

.83 

15 

.0 

0 

5 

2 

PANA 

81.9 

58.5 

70.2 

-  3.9 

92 

9 

42 

ii 

28 

2 

B 

0 

0 

3.60 

-  .94 

2.02 

15 

.0 

0 

3 

2 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

83,6 

57.4 

70,5 

-  3.5 

93 

4 

42 

27 

7 

0 

0 

0 

2,72 

_  1,73 

.99 

28 

o 

6 

2 

SPRINGFIELD  4  SE 

82.'2 

55. 5M 

68. 9M 

93 

10  + 

40 

ii 

39 

5 

p 

0 

0 

2.78 

1.18 

28 

5 

1 

VIRDEN  1  N 

85.3 

56.5 

70.9 

93 

3 

40 

ii 

23 

8 

0 

0 

0 

4.22 

1.47 

28 

.0 

0 

6 

3 

WHITE   HALL    1  E 

85.6 

56.8 

71.2 

-  2.9 

94 

9 

42 

ii 

15 

9 

0 

0 

0 

1.76 

-  2.63 

.50 

28 

.0 

0 

5 

1 

DIVISION 

70*5 

-  3.5 

2.76 

_  1,76 

•  0 

•       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

81,2 

59 . 5 

70 , 4 

90 

4 

43 

23 

34 

1 

D 

0 

0 

1.84 

_  2,77 

.  50 

29 

o 

4 

1 

EFFINGHAM 

86^4 

57.2 

71.8 

-  1.6 

96 

9 

42 

11 

18 

1  3 

0 

0 

0 

.78 

-  3.87 

.32 

29 

.0 

0 

5 

0 

FLORA  5  NW 

85.8 

55.6 

70.7 

-  4.1 

95 

9  + 

39 

1 

20 

8 

D 

0 

0 

4  .92 

2.  85 

4 

.0 

0 

3 

3 

MARSHALL   1  E 

8*. 9 

56.5 

70.7 

92 

20  + 

41 

11 

20 

8 

0 

0 

0 

1.33 

.42 

28 

.0 

0 

4 

0 

MATTOON 

82.5 

56.8 

69.7 

92 

9  + 

43 

11 

32 

5 

0 

0 

0 

1.38 

.68 

29 

.0 

0 

4 

1 

MOWEAOUA 

83.1 

56.3 

69.7 

93 

13  + 

41 

11  + 

36 

6 

0 

0 

0 

3.29 

1.10 

15 

.0 

0 

7 

3 

NEWTON  5  SE 

83.2 

56.9 

70.1 

94 

10  + 

43 

23  + 

33 

6 

0 

0 

0 

1.67 

.63 

15 

.0 

0 

4 

1 

OLNEY   2  S 

85.4 

57.3 

71.4 

-  3.3 

95 

4 

38 

1 

18 

8 

0 

0 

0 

3.42 

1.26 

15 

.0 

0 

4 

3 

PALESTINE 

82.4 

58.8 

70.6 

-4.1 

93 

4 

45 

23  + 

24 

5 

0 

0 

0 

2.80 

-  1.57 

1.53 

15 

.0 

0 

5 

1 

PARIS  WATERWORKS 

82.1 

57.5 

69.8 

-  3.5 

92 

4 

43 

23  + 

37 

6 

0 

0 

0 

.80 

-  4.17 

.26 

28  + 

.0 

0 

4 

0 

SALEM  WSMO 

85.3 

58.6 

72.0 

96 

9 

43 

1 

11 

8 

0 

0 

0 

1.35 

-  3.01 

.49 

13 

.0 

0 

4 

0 

TUSCOLA 

83.7 

56.1 

69.9 

91 

19  + 

40 

23 

35 

8 

0 

0 

0 

2.51 

-  2.24 

1.14 

15 

.0 

0 

6 

2 

VANDAL  I A   FAA  AP 

85.1 

57.4 

71.3 

98 

9 

41 

1 

21 

9 

0 

0 

0 

1.26 

.44 

14 

.0 

0 

4 

0 

WINDSOR 

83.6 

57.4 

70.5 

-  2.8 

93 

4 

38 

23 

35 

7 

0 

0 

0 

1.71 

-  3.33 

.70 

28 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

70  •  6 

-  3.3 

2,08 

„  2.40 

.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

86.6 

60.3 

73.5 

-  1.7 

96 

9 

45 

23 

6 

9 

0 

0 

0 

2.33 

-  2.06 

.97 

14 

.0 

0 

5 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNlV 

87.8 

55.8 

71.8 

96 

9 

38 

1 

14 

1  4 

0 

0 

0 

1.14 

.65 

20 

.0 

0 

3 

1 

CAHOKIA 

84.  6M 

57.8 

71. 2M 

42 

1 

28 

B 

D 

0 

0 

1.70 

1.20 

20 

.0 

0 

3 

1 

CAIRO  WSO  CI  R 

86.8 

66.0 

76.4 

-  1.5 

96 

9 

52 

1 

0 

8 

D 

0 

o 

2.05 

-  2.08 

1.32 

28 

.0 

0 

3 

1 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

83.8 

59.1 

71.5 

94 

10 

46 

1 

19 

7 

0 

0 

0 

.78 

.35 

13 

.0 

0 

3 

0 

COBDEN  2  S 

85.8 

58.2 

72.0 

93 

9 

41 

1 

10 

4 

0 

0 

0 

1.95 

.68 

15 

.0 

0 

3 

2 

DU  OUOIN   1  NNW 

87.6 

57.3 

72.5 

-  3.1 

94 

3 

41 

1 

11 

13 

0 

0 

0 

1.52 

-  2.37 

.80 

15 

.0 

0 

5 

1 

MAKANDA   1  NW 

86.2 

61.1 

73.7 

94 

9 

45 

11 

6 

9 

0 

0 

0 

1.64 

.71 

15 

.0 

0 

4 

1 

MARION  4  NNE 

83.8 

56.8 

70.3 

-  4.5 

95 

10 

7 

0 

0 

0 

1.66 

m  2*53 

1*10 

15 

.  0 

o 

a 

1 

NASHVILLE   4  NE 

85.8 

59.9 

72.9 

95 

9 

45 

11 

8 

9 

0 

0 

0 

1  .99 

-  2.07 

.89 

15 

.0 

0 

5 

2 

SPARTA 

86.7 

60. 1 

73.4 

-  2.5 

94 

9 

43 

11  + 

9 

10 

0 

0 

0 

1.89 

-  1.96 

.55 

4 

.0 

0 

5 

1 

WATERLOO   1  WSW 

87.7 

59.7 

73.7 

96 

9 

42 

1 

6 

12 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.92 

1.23 

20 

.0 

0 

4 

2 

DIVISION 

72.7 

-  2.9 

1.73 

-  2.57 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

BROOKPORT   DAM  52 

86.9 

59.9 

73.4 

95 

9 

42 

6 

7 

0 

0 

0 

2.38 

-  1.61 

1.10 

19 

•  0 

0 

5 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

84.5 

58.6 

71.6 

91 

9 

39 

21 

3 

0 

0 

0 

2.50 

.80 

7 

.0 

0 

7 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

86.0 

58.0 

72.0 

-  3.2 

95 

9 

39 

16 

9 

D 

0 

0 

1  .86 

.87 

13 

•  0 

0 

3 

2 

HARR I SBURG 

88.4 

60.0 

74.2 

-  1.8 

97 

9 

43 

6 

15 

0 

0 

0 

1.37 

-  2.32 

.60 

15 

.0 

0 

3 

1 

MC  LEANSBORO  2  E 

85.8 

57.  1 

71.5 

-  4.1 

98 

10 

40 

27 

10 

0 

0 

0 

1.47 

-  2.24 

.84 

15 

.0 

0 

2 

2 

MT  CARMEL    1  NNW 

85.5 

58.0 

71.8 

94 

4 

43 

10 

5 

e 

0 

0 

3.66 

1.78 

4 

.0 

0 

4 

2 

MOUNT  VERNON 

86.7 

59.8 

73.3 

-  2.0 

95 

9 

42 

7 

10 

0 

0 

0 

3.03 

-  .94 

1.23 

15 

.0 

0 

4 

2 

ROSICLARE 

84.3 

60.0 

72.2 

90 

20  + 

42 

11 

3 

0 

0 

0 

.56 

.29 

15 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

72.5 

-  3.1 

2.10 

-  1.82 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


O 
H 

1   |   2  |  3 

1 
1 

•> 

g 
8 

9 

i  r 

10     1 1 

1  

12 

11  1 

13 

li 

15 

 1  1  

16     17  18 

10 

19 

20  | 

21 

1  1  1  

22     23  24 

1  1  1  

25     26  27 

 1  1  

28 

 r 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALE  DO 

7.60 

T 

.29 

1.33 

.95 

.10 

.27 

2.09 

.11 

.31 

.43 

1.72 

DIXON 

7.32 

.12 

.  10 

T 

1*02 

.62 

1.76 

1.81 

.21 

T 

1.04 

3  '.tt 

1.68 

•5* 

•JJ4 

.46 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

'  10 

.03 

26 

•  1* 

*Tm 

•  7* 

■  01 

•  05 

.  33 

FULTON  DAM  13 

3,91 

.26 

.  1! 

05 

j 

*  19 

'  48 

1*22 

.0 

.0) 

.23 

.09 

Galena  i  n 

3.62 

T 

.34 

.04 

.64 

.07 

.05 

.46 

.42 

.02 

.86 

.:i 

T 

.16 

.51 

T 

.85 

•  23 

.  D . 

GENE  SEO 

,97 

I 

•?* 

.61 

T 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

6* 

•  1 6 

1 .52 

96 

_ 

1.30 

T 

1 .06 

T 

.40 

T 

Illinois  city  dam  16    i i 

5 '  5* 

1*18 

_ 

06 

*27 

.  88 

X 

.41 

.17 

KC I THSBURC   1  NW 

6.59 

•  04 

.79 

.75 

•  02 

T 

.21 

■  26 

2.66 

.64 

.95 

.09 

KEW ANEE 

7.9* 

. :  1 

.72 

M0LIN6  WSO  AP  R 

•  94 

7 

•  69 

MORRISON 

4.2C 

.35 

.12 

.05 

•  IS) 

.10 

.10 

.60 

.03 

.60 

T 

MOUNT  CARROLL 

,2c 

173 

l'tl 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6.59 

.05 

T 

1.43 

.30 

•  27 

T 

T 

.36 

.43 

2. 00 

.96 

T 

•  70 

.03 

PAW  PAW 

8.26 

.35 

.27 

1.27 

.60 

T 

1. 10 

.17 

2.62 

1.56 

.01 

.23 

ROCHELlF   6  NW 

4.84 

.02 

.  | 

.86 

.47 

*!? 

1.80 

.93 

.  . 

.07 

.02 

ROCKFDRD  6  ENE 

■  12 

.08 

1.46 

'  ■■ 

2.68 

.66 

.01 

.16 

rock ford  wso  ap  //r 

fl"?T 

a 

HQ 

T 

.21 

STOCKTQN 

3.42 

.32 

.84 

.07 

1.06 

.90 

.11 

.15 

T 

.37 

TISKILWA 

7.03 

.20 

L.9C 

.20 

■  62 

.02 

.19 

1.23 

1.16 

.83 

.30 

WALNUT 

7.68 

.43 

.  10 

•  91 

.07 

2.65 

.96 

.65 

T 

.66 

.96 

•       *  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

5.43 

.47 

.It 

.06 

.09 

.46 

.25 

2.78 

.74 

.34 

T 

.04 

,04 

AURORA  COLLEGE 

5.14 

06 

* 

T 

■ 

86 

.91 

1  •  00 

•  J? 

■'J 

•23 

2.80 

1 . 00 

.05 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

5*56 

63 

1.28 

0 

.3. 

.04 

,  I! 

CHICAGO  O'HARE    WSO  AP  R 

3.5! 

T  T 

01 

•  C  1 

04 

.35 

1  *96 

01 

07 

29 

7 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

2.70 

.01 

T 

•  02 

.30 

.13 

1.31 

.09 

.36 

7 

T 

.46 

7 

CHICAGO  MIDWAY  W50  AP   /  /  R 

2.7T 

.05 

•  01 

•  05 

•  14 

•  59 

'•J' 

1*76 

.05 

1.62 

.  . : 

.20 

.01 

7 

Elgin*"8 

6^97 

07 

• 

01 

1  'nn 

1 .64 

,26 

.01 

.40 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

6.19 

•  BO 

06 

,21" 

50 

78 

66 

' 

.04 

.0 

•  13 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

5.66 

.36 

.52 

1.78 

.19 

1.77 

.66 

T 

.01 

.11 

03 

1  ,2( 

T 

LA  SALLE   1  S 

7.26 

1.23 

'  '  ■  * 

* 

'? 

.04 

.94 

MARENGO 

10 

7C 

1*50 

165 

•  20 

.  10 

MARSEILLES  LOCK 

7.69 

T 

1.39 

.01 

1  1 76 

.61 

'.»» 

.53 

!73 

1.21 

•  11 

.37 

.07 

MORRIS 

6.04 

.93 

T 

•  36 

1.54 

.62 

.45 

1.16 

.71 

.03 

.04 

.20 

OTTAWA 

6.50 

.46 

.  ■  .6 

.13 

2.77 

.08 

.37 

1.07 

.61 

T 

.90 

.13 

.38 

.04 

PARK  FOREST 

5.37 

.40 

.3; 

.  30 

1-9C 

.16 

1.82 

.08 

.22 

.06 

.09 

PEDTONE 

*9 "  77 

*  ^2 

.**? 

.6* 

!? 

1  '  nt 

.  >2 

.17 

PERU  2  W 

* 

'  "9 

OA 

.  06 

5  'is 
2  • 

* 

1.0 

.07 

STREATOR  2  ENE 

7  60 

•  IT 

1  67 

03 

2  61 

01 

.02 

1  05 

28 

1  10 

.10 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

7.55 

.03 

1.4B 

i 

1.20 

.95 

.49 

.66 

1 .30 

'.to 

.13 

.47 

.04 

WAUKEGAN  4  WSW 

7.29 

.26 

.02 

.02 

.06 

.22 

.41 

2.08 

4.00 

.14 

.04 

.04 

WHEATQN  3  SE 

•  75 

.04 

*       1  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

4. 15 

.06 

.  12 

.40 

.42 

.01 

.19 

.06 

1.34 

.10 

.85 

.10 

BENTlEY   1  E 

T 

.06 

CANTON  1  ESE 

'  \t 

'  ' 1 

• 

.0' 

•  70 

'  *  * 

AO 

OA 

GLADSTONE    DAM  18 

6  25 

_ 

T 

69 

20 

T 

45 

30 

94 

T  T 

63 

02 

GOLDEN  1  NW 

1.98 

.33 

.05 

.29 

•  60 

.22 

.53 

LA  HARPE 

5.19 

.36 

.29 

.62 

.10 

T 

.68 

1.92 

.39 

.67 

MACOMB 

4 . 86 

.  t  * 

T 

.05 

•  69 

1*56 

MONMOUTH 

5.08 

.09 

.19 

.67 

.13 

.44 

1.14 

.60 

.30 

.43 

U09 

.04 

MOUNT  STERLING 

2.77 

T 

T 

.06 

.04 

.09 

.14 

.85 

.85 

.74 

T 

.08 

• 

.60 

•  03 

1* 

.04 

GUI  NC Y 

1  "  Ol 

•  22 

.14 

_ 

* 

OU I NC  Y  F  A  A  AP 

?  '  Oft 

0 

. 

_ 

_ 

- 

49 

* 

.07 

* 

QUlNCY  DAM  21  // 

1 '  90 

'26 

'  16 

64 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

1.93 

T 

.09 

T 

.23 

.11 

,66 

T 

!71 

T 

ill 

T 

RUSHV I L  L  E 

3 .73 

■  16 

.  60 

* 

.93 

•  87 

* 

*  ' 

•  30 

*       *  * 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

4.57 

.03 

.92 

•  12 

.56 

.24 

.22 

.74 

1.12 

.09 

T 

.95 

.02 

BlOO^InGTON  NORMAL 

.04 

•« 

.09 

95 

'  ' 

_ 

*B0 

*7ft 

.06 

CHILLI CnTHE 

.50 

C  L I NTON   1   SS W 

3  03 

12 

50 

31 

*06 

*03 

59 

*07 

.06 

1  17 

12 

DECATUR 

3.02 

T 

.06 

.  3  . 

.12 

T 

T 

1.11 

.02 

.01 

.64 

.09 

Farmer  city 

3 "  94 

*2l 

03 

64 

1  *20 

03 

'76 

*27 

70 

^  *  10 

L  AC  ON  2  E 

6.59 

.08 

!.l 

!si 

.10 

1.12 

1.59 

!99 

1.11 

T 

•  61 

T 

•  87 

.01 

MACK  I  HAW 

3.98 

.21 

.36 

.73 

.06 

.03 

.16 

.24 

.16 

.71 

1.30 

MASON  CITY  1  NW 

4.96 

T 

T 

.16 

.52 

•  14 

.47 

.03 

.10 

.28 

1.02 

2.22 

HINONK  3  NE 

.47 

•  29 

1 .67 

.01 

.19 

•  36 

MOUNT  PULASKI 

2. 

* 

* 

.  '<  1 

•  17 

1 .04 

.01 

NEW  SAlEM   STATE  PARK 

PEORIA  WSO  AP  //R 

5.97 

.86 

.72 

•  44 

.23 

.29 

.69 

1.64 

T 

7 

.90 

PRINCEV I LLE   1  N 

5.31 

.27 

.62 

* 

■  1, 

.96 

1.53 

.33 

.70 

TOUL  ON 

.88 

EAST     *  ' 

OANVtLLE 

7.41 

■  »l 

1.33 

.19 

.15 

.76 

.16 

.60 

1.64 

.01 

.59 

.06 

.10 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

82 

7 

CIBSON  CITY 

4.0C 

.03 

T 

.26 

.38 

.36 

!o9 

.52 

1.01 

.92 

.16 

.01 

.36 

!o3 

.23 

HOOP  E  S  TCN 

7 

.29 

.16 

KANKAKEE   3  SW 

5.45 

1.31 

T 

.14 

1^93 

1.12 

T 

.42 

.43 

7 

.01 

.C3 

MONTICELLO  NO  2 

2.60 

T  T 

.09 

T 

.53 

T 

.12 

.96 

T 

.06 

T 

T 

.76 

.C6 

PI°ER  CITY  3  SE 

3.79 

T 

.64 

.04 

•44 

•75 

• '! 

■  *  1 

■79 

.D« 

.01 

1 

1  '  ?o 

.11 

1.13 

*29 

.29 

RANTOUL 

3*1! 

*21 

10 

*08 

- 

'07 

22 

.5? 

.10 

.14 

SXOILL 

: 

'.3> 

.09 

!39 

T 

.76 

1.13 

.74 

.'.! 

.01 

.60 

.03 

WATSEKA  2  NW 

6.46 

.61 

!l9 

l.T) 

.25 

1.12 

■  21 

1*32 

.09 

|76 

.14 

T 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAN  26 

.98 

■  11 

•  39 

.32 

BARRY 

2.02 

.42 

T 

.68 

.05 

.63 

.02 

BE ARDSTOWN 

l.7« 

.09 

•  20 

.07 

1.09 

.02 

.32 

.16 

.09 

BLUFFS 

1.63 

T 

T 

.06 

.26 

1.06 

.01 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25     26  27 

28 

29  | 

30 

31 

.47 

.03 

.04 

2.32 

T 

.23 

.u 

.05 

3.36 

.70 

1.70 

.96 

1.85 

.16 

.74 

.95 

T 

1.57 

.22 

.14 

.07 

.61 

.48 

.05 

1.72 

.10 

.49 

•  74 

.21 

.17 

.01 

.65 

.17 

.35 

.08 

T 

.05 

3.42 

.55 

.01 

2.48 

.28 

T 

.10 

3.67 

T 

1.59 

.01 

.10 

.30 

T 

.33 

.08 

1.16 

.10 

2.19 

.22 

.65 

T 

.83 

.29 

.20 

.78 

.15 

.01 

.49 

.10 

.03 

1.55 

1.20 

.35 

3.60 

T 

T 

T 

.07 

T 

.03 

2.02 

.13 

1.35 

1.12 

T 

T 

T 

T 

.57 

.21 

.34 

2.72 

T 

.11 

.03 

.03 

.33 

.19 

T 

.82 

T 

.22 

T 

.99 

2.78 

.02 

.04 

.06 

.38 

.15 

.49 

.41 

1.18 

.05 

2.91 

.38 

.08 

2.21 

.24 

26 

.34 

,62 

1  47 

2.90 

T 

.09 

.36 

!s6 

.03 

.45 

.02 

!68 

!e7 

.04 

1.76 

.38 

.24 

.44 

.20 

.30 

1.84 

.03 

.40 

.48 

T 

.50 

.41 

.78 

.01 

.10 

.10 

.15 

.32 

.10 

4.92 

2.85 

.04 

.04 

1.29 

7 

.65 

.05 

T 

1 .88 

.05 

.30 

1 .08 

.45 

4.38 

.03 

.04 

.80 

T 

1.01 

1.81 

.35 

.32 

3.96 

.08 

T 

.32 

.06 

.69 

1.58 

.45 

.56 

.02 

1.33 

T 

.40 

.35 

.42 

.16 

1.38 

.04 

.02 

•  14 

.  16 

T 

.34 

.68 

3.29 

T 

.39 

.13 

.15 

T 

T 

.51 

1.10 

•  11 

.90 

1.67 

.29 

.08 

.24 

.28 

.63 

.05 

.05 

.05 

3.42 

.09 

.05 

1.02 

.33 

1.26 

.67 

2.80 

•  11 

T 

.45 

.26 

T 

T 

.04 

1.53 

.32 

.09 

.80 

.10 

.03 

T 

.10 

.26 

.26 

.05 

2.54 

T 

.95 

.05 

.18 

.28 

.53 

.32 

.14 

.09 

1.33 

.33 

T 

.15 

.49 

T 

.29 

.03 

T 

.06 

2.51 

.09 

.01 

.10 

.25 

■  15 

.14 

.02 

1.14 

T 

.37 

.04 

1.26 

T 

.07 

•  20 

T 

.44 

.34 

.21 

T 

5.29 

1.10 

.20 

1.47 

1.30 

.40 

.82 

1.71 

.09 

■  01 

.04 

.03 

.06 

.45 

T 

.70 

.32 

.01 

2.33 

T 

.04 

.97 

.80 

.10 

.31 

.11 

1.14 

.30 

.19 

.65 

1.70 

.13 

.35 

1.20 

.02 

2.05 

.06 

.17 

.02 

.04 

.38 

•  OS 

T 

.01 

1.32 

.78 

T 

T 

.35 

•  30 

.  13 

T 

1.24 

.09 

.24 

.74 

.11 

.04 

.02 

2.17 

.12 

.20 

.02 

1.48 

.23 

.10 

.02 

1.95 

.04 

.05 

.67 

,68 

.07 

.05 

.32 

.07 

1.52 

.22 

.01 

.21 

.05 

.80 

.13 

.10 

2.24 

T 

.13 

.17 

.05 

T 

1.47 

.11 

.02 

T 

.08 

.21 

T 

1.64 

.23 

T 

.40 

•  71 

.17 

.09 

.04 

1.66 

T 

.21 

1.10 

.06 

.26 

.03 

1.99 

.25 

.20 

.89 

.55 

.10 

.42 

T 

.06 

.11 

.06 

.13 

.06 

74 

.03 

48 

03 

06 

l!e9 

.55 

.26 

.15 

.40 

.48 

.05 

2.11 

.59 

.01 

.02 

.12 

1.23 

.14 

1.39 

.03 

.91 

.11 

.05 

.29 

2.38 

.05 

.22 

T 

.06 

T 

■  04 

.37 

1.10 

.29 

.25 

T 

2.44 

T 

1.76 

.41 

.27 

2.50 

.19 

.80 

.03 

.29 

.10 

■  56 

.08 

.08 

■  02 

.10 

.05 

.20 

1 .86 

.04 

.07 

.87 

.10 

•  73 

T 

T 

T 

.05 

1.53 

T 

.04 

T 

7 

■  23 

.27 

.04 

.25 

.26 

.44 

1.37 

.29 

.60 

.45 

.03 

T 

1.79 

■  61 

.12 

.78 

.28 

1.47 

T 

T 

■  84 

.52 

T 

.03 

.08 

T 

3.66 

1.78 

.07 

.07 

.30 

T 

1.17 

T 

.27 

T 

3.03 

1.20 

.40 

1.23 

.06 

.14 

.56 

T 

.29 

.18 

T 

.09 

1.97 

•  21 

.07 

.04 

T 

.42 

.16 

.61 

.08 

.38 

T 

1.63 

.04 

.02 

.51 

.92 

.02 

.12 

SW 


C ARL I Nvt  L  LE 
EOWAROSV I LLE 
GRAFTON 

GREENVILLE  1  E 
GRIGGSVlLLE 

HARDIN 

HILLSBORO  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JSRSEYVlLLE 
HEOORA 


MOUNT  OLIVE   1  E 
P  AN  A 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  KSO  AP 
SPRINGFIELD  4  SE 

TAYLORVIUE 
V1RDEN  1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL  1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSQNVILLE  POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOWE AQUA 
NEWTON  5  SE 

OLNET  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDAL  1 A  F A A  AP 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


j  8 


ANNA    1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO  CI 

C ARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

CSNTRALIA  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

OU  QUOIN  1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST 


D9 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPQRT  OAM  52 
CARMI   6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GQLCONOA  DAM  51 
HARRISBURG 

HARRIS8URG  DISPOSAL  PL 
MCLEAN580R0  2  E 

MT  CARMEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


EXTREMES 


DATE 
DATE 


S««  r.leienee  notai  following  Suiion  Lodu. 


-  64  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1972 


Station 

Day  of  Month 

• 

01 

i 

1 

2 

3 

4 

5   |  6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•          •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 

81 

89 

95 

90 

87 

3  t 

61 

8  D 

8  6 

65 

75 

89 

89 

S3 

77 

61 

89 

71 

5'. 

75 

75 

77 

80 

85 

67 

84 

78 

89 

81.3 

MIN 

48 

59 

65 

70 

56 

65 

54 

59 

61 

40 

36 

60 

65 

67 

51 

55 

52 

54 

63 

60 

51 

49 

47 

47 

56 

57 

53 

61 

56 

03 

56.6 

DIXON 

MAX 

82 

92 

96 

90 

B 1 

8  3 

78 

67 

75 

8  7 

90 

89 

80 

a; 

90 

82 

71 

74 

76 

76 

80 

87 

83 

84 

60 

'0 

82.3 

MIN 

45 

57 

62 

64 

57 

64 

52 

64 

5  3 

38 

36 

57 

64 

67 

it 

51 

45 

,9 

61 

64 

50 

49 

43 

46 

54 

59 

61 

61 

59 

60 

54.9 

FREEPORT 

MAX 

80 

89 

92 

86 

8  L 

77 

66 

73 

35 

87 

85 

'e 

86 

85 

70 

74 

75 

75 

60 

65 

67 

83 

60 

90 

80.6 

MIN 

45 

60 

61 

62 

55 

52 

49 

60 

55 

37 

36 

5  5 

65 

67 

58 

49 

46 

47 

59 

62 

50 

48 

40 

41 

50 

56 

61 

62 

58 

59 

53.8 

FULTON  DAM  13 

MAX 

80 

88 

■> 

87 

82 

B I 

82 

78 

67 

75 

65 

87 

84 

3  0 

76 

73 

80 

87 

64 

69 

73 

73 

73 

80 

85 

87 

85 

76 

08 

60.7 

MIN 

52 

62 

65 

68 

56 

67 

55 

63 

67 

44 

41 

60 

62 

64 

5  8 

58 

49 

52 

63 

66 

52 

54 

50 

52 

55 

63 

64 

62 

62 

64 

58.4 

BALVA 

MAX 

68 

80 

88 

94 

86 

86 

82 

o  0 

77 

85 

66 

75 

87 

89 

73 

79 

89 

70 

70 

75 

74 

76 

79 

03 

65 

79 

78 

79.6 

MIN 

43 

52 

61 

69 

63 

56 

56 

6  0 

39 

40 

46 

62 

67 

St 

54 

49 

5  2 

59 

64 

52 

48 

44 

47 

49 

61 

6? 

61 

58 

58 

53.0 

SENESEG 

MAX 

82 

90 

96 

85 

82 

a  5 

83 

80 

36 

66 

77 

n 

90 

83 

81 

73 

74 

81 

90 

70 

71 

77 

77 

78 

82 

86 

9  0 

80 

61 

'0 

81.8 

MIN 

47 

61 

65 

67 

59 

62 

54 

6] 

5  0 

47 

39 

00 

66 

59 

56 

54 

52 

54 

65 

58 

52 

55 

46 

48 

55 

59 

62 

61 

59 

02 

56.6 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

SO 

89 

<5 

91 

8 1 

82 

81 

81 

66 

75 

56 

89 

87 

77 

80 

89 

86 

70 

73 

75 

73 

76 

83 

86 

83 

76 

08 

81.2 

MIN 

43 

59 

66 

64 

69 

64 

48 

6  J 

55 

40 

34 

50 

63 

69 

56 

54 

47 

47 

58 

64 

53 

42 

42 

45 

49 

56 

!  > 

61 

61 

61 

54.4 

KEWANEE 

MAX 

78 

88 

94 

89 

83 

s ; 

60 

8 

85 

66 

72 

B9 

90 

81 

76 

76 

85 

79 

61 

70 

71 

7  3 

83 

81 

65 

81 

76 

66 

80.2 

Mm 

50 

61 

64 

74 

63 

51 

56 

: 

50 

39 

42 

it 

t9 

57 

51 

52 

49 

59 

51 

64 

51 

30 

47 

48 

55 

55 

63 

60 

60 

04 

56.2 

HQL I NE  WSO  IP 

MAX 

84 

92 

98 

86 

83 

84 

81 

8  0 

85 

67 

76 

• 

90 

81 

8  1 

73 

81 

S9 

71 

71 

77 

77 

7  3 

81 

86 

83 

SO 

60 

90 

81.8 

MIN 

47 

61 

64 

68 

58 

;  i 

54 

60 

52 

44 

39 

62 

67 

60 

'■8 

58 

54 

5< 

63 

57 

54 

51 

47 

47 

55 

58 

63 

63 

61 

62 

56.9 

MORRISON 

MAX 

81 

91 

93 

88 

83 

81 

8  0 

63 

75 

3" 

90 

88 

60 

77 

75 

79 

87 

84 

ro 

75 

75 

73 

81 

66 

86 

87 

60 

90 

81. 9 

MIN 

46 

61 

60 

67 

57 

it 

52 

6  3 

61 

40 

35 

53 

66 

69 

6  0 

53 

47 

SI 

61 

63 

50 

50 

44 

47 

51 

62 

61 

64 

60 

61 

56.0 

HOUNT  CARROLL 

MAX 

81 

90 

93 

89 

8  1 

79 

64 

75 

3  6 

88 

86 

7J 

MIN 

46 

60 

61 

65 

54 

69 

48 

5, 

55 

38 

36 

it 

64 

61 

56 

50 

44 

PAW  PAW 

MAX 

65 

78 

87 

92 

8 1 

78 

80 

7  9 

77 

68 

61 

73 

82 

87 

69 

76 

86 

86 

76 

66 

73 

73 

79 

S2 

83 

82 

77 

77.4 

Mm 

47 

53 

60 

62 

55 

61 

55 

57 

57 

36 

38 

53 

56 

67 

55 

56 

4* 

50 

52 

66 

51 

56 

42 

45 

5? 

59 

6i 

62 

57 

60 

54.3 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

79 

SB 

93 

84 

78 

8  1 

83 

7  9 

■t 

63 

70 

BC 

85 

85 

75 

70 

74 

85 

82 

72 

72 

71 

77 

82 

S3 

81 

76 

86 

78.5 

Mm 

44 

58 

62 

61 

57 

62 

51 

6  0 

52 

38 

36 

54 

63 

67 

5  6 

50 

45 

48 

60 

62 

50 

47 

43 

45 

49 

55 

60 

61 

56 

58 

53.7 

ROCKFORO  WSD  AP 

MAX 

79 

89 

94 

83 

77 

30 

82 

81 

5  3 

64 

72 

32 

87 

82 

76 

86 

72 

6- 

70 

73 

70 

77 

81 

84 

76 

77 

67 

77.6 

Mm 

43 

58 

62 

62 

57 

58 

52 

61 

45 

41 

38 

35 

65 

62 

58 

48 

46 

.6 

60 

55 

50 

48 

45 

47 

53 

57 

62 

60 

58 

59 

33.9 

STOCKTON 

MAX 

78 

86 

90 

82 

75 

80 

76 

7  3 

75 

63 

73 

84 

86 

81 

76 

71 

70 

75 

83 

72 

69 

72 

72 

71 

78 

82 

89 

60 

78 

67 

77.6 

Mm 

46 

59 

59 

63 

53 

62 

53 

62 

55 

38 

40 

56 

66 

62 

57 

49 

44 

58 

61 

59 

59 

51 

44 

48 

53 

53 

63 

61 

57 

62 

55.1 

TISKILWA 

MAX 

87 

89 

97 

92 

81 

82 

81 

7  7 

B  i 

65 

75 

89 

90 

90 

SO 

77 

74 

80 

88 

86 

70 

73 

75 

75 

80 

85 

Be 

S3 

79 

d9 

82.1 

Mm 

45 

62 

65 

65 

60 

64 

48 

■ 

54 

40 

35 

52 

65 

68 

55 

54 

46 

49 

59 

63 

54 

49 

42 

44 

50 

57 

62 

61 

59 

54.9 

WALNUT 

MAX 

80 

88 

92 

92 

83 

83 

82 

B  6 

3  J 

64 

73 

87 

87 

83 

79 

76 

73 

79 

87 

82 

69 

73 

74 

74 

79 

85 

B6 

84 

78 

68 

30.9 

»          •  » 

Mm 

47 

62 

61 

63 

56 

65 

62 

57 

53 

39 

39 

59 

65 

68 

5  6 

52 

46 

50 

64 

63 

51 

47 

42 

46 

53 

61 

62 

61 

59 

61 

55.7 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

66 

79 

88 

91 

77 

74 

75 

BC 

81 

62 

58 

71 

77 

86 

32 

77 

59 

65 

70 

83 

78 

64 

64 

66 

72 

77 

63 

73 

78 

74.2 

Mm 

42 

45 

60 

54 

48 

53 

48 

48 

55 

37 

33 

-5 

53 

65 

57 

49 

41 

43 

44 

55 

46 

47 

42 

45 

49 

53 

55 

55 

58 

56 

49.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

79 

88 

94 

80 

75 

79 

84 

B  I 

75 

62 

74 

80 

87 

85 

8  0 

68 

78 

68 

82 

68 

70 

72 

69 

77 

81 

66 

82 

75 

87 

76.5 

Mm 

45 

52 

58 

63 

58 

6'. 

54 

48 

48 

35 

56 

64 

68 

66 

56 

54 

59 

62 

55 

50 

54 

42 

42 

52 

56 

62 

63 

SB 

58 

55.7 

BARRINGTON  1  SE 

MAX 

78 

90 

96 

86 

80 

84 

81 

"  ■ 

8  0 

66 

74 

82 

88 

85 

B  6 

78 

Bi 

69 

84 

76 

72 

74 

72 

77 

88 

92 

76 

77 

92 

81.6 

Mm 

44 

54 

60 

60 

56 

62 

46 

i- 

48 

37 

30 

52 

62 

66 

!  6 

46 

42 

42 

55 

64 

47 

46 

39 

5  0 

50 

54 

55 

63 

57 

52 

51.6 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

80 

89 

85 

69 

75 

7  0 

68 

78 

72 

50 

74 

80 

86 

88 

58 

58 

64 

84 

81 

56 

58 

59 

58 

68 

68 

72 

75 

70 

06 

72.0 

Mm 

54 

64 

61 

58 

56 

59 

56 

6  B 

46 

45 

46 

61 

68 

59 

57 

51 

51 

54 

60 

49 

49 

50 

49 

49 

56 

62 

50 

62 

61 

66 

56.3 

CHICAGO  0 1  HARE  WSO 

AP 

MAX 

80 

87 

92 

79 

75 

76 

80 

79 

69 

57 

74 

ts 

86 

67 

78 

60 

6* 

74 

87 

80 

63 

67 

70 

70 

75 

82 

3  6 

76 

77 

89 

76.  S 

Mm 

49 

62 

64 

59 

57 

59 

50 

S  B 

46 

40 

36 

65 

61 

57 

49 

4* 

48 

56 

51 

50 

49 

44 

53 

55 

60 

62 

63 

63 

61 

34.5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

74 

81 

99 

90 

71 

76 

73 

79 

78 

53 

69 

77 

85 

87 

81 

64 

71 

84 

68 

61 

60 

59 

62 

72 

73 

"3 

79 

76 

80 

76.0 

Mm 

46 

61 

1 1 

58 

56 

58 

53 

;  3 

49 

43 

41 

60 

61 

71 

57 

53 

48 

52 

59 

66 

49 

53 

49 

49 

52 

58 

58 

64 

59 

58 

55.5 

CHICAGO   MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

78 

89 

94 

79 

73 

"6 

78 

3  3 

71 

57 

74 

78 

90 

88 

6 1 

6* 

72 

90 

80 

67 

64 

67 

62 

72 

79 

3  9 

74 

75 

09 

76.3 

Mm 

49 

62 

64 

59 

56 

59 

51 

6  3 

48 

45 

41 

52 

69 

63 

61 

49 

50 

53 

64 

52 

50 

51 

46 

50 

53 

61 

62 

63 

62 

59 

55.9 

DE  KALB 

MAX 

76 

90 

94 

90 

81 

79 

84 

84 

SO 

62 

72 

78 

86 

67 

78 

77 

6' 

75 

66 

83 

71 

70 

74 

74 

77 

62 

89 

80 

79 

79.8 

Mm 

47 

60 

64 

64 

59 

6  5 

52 

65 

52 

37 

37 

56 

64 

67 

58 

52 

45 

,8 

61 

65 

5  2 

50 

44 

48 

53 

60 

64 

64 

57 

62 

55.7 

GEBHARO   WOODS   ST  PARK 

MAX 

80 

90 

»■> 

90 

75 

8 

82 

7  ■ 

73 

63 

73 

32 

88 

86 

60 

77 

72 

79 

69 

84 

69 

72 

72 

73 

78 

64 

86 

66 

76 

08 

80. 1 

Mm 

49 

61 

54 

61 

60 

64 

48 

63 

52 

38 

35 

56 

64 

64 

58 

51 

44 

47 

60 

65 

50 

46 

41 

46 

49 

54 

60 

38 

56 

60 

53. S 

JOLIET 

MAX 

80 

89 

96 

95 

81 

8  ) 

81 

*  1 

8  0 

62 

78 

76 

87 

87 

82 

79 

7 1 

78 

69 

89 

77 

70 

70 

68 

77 

82 

67 

87 

76 

67 

81.0 

Mm 

49 

60 

•  6 

63 

57 

63 

49 

6  0 

51 

41 

35 

58 

65 

69 

58 

54 

47 

49 

61 

66 

49 

50 

42 

49 

51 

50 

60 

64 

54 

58 

55.0 

MARENGO 

MAX 

80 

90 

>s 

81 

79 

77 

86 

85 

82 

62 

77 

80 

88 

86 

80 

77 

6' 

78 

68 

78 

69 

68 

72 

70 

75 

82 

87 

80 

77 

»0 

79.6 

Mm 

43 

50 

60 

58 

5  1 

6  3 

48 

5  8 

47 

35 

29 

54 

61 

66 

56 

47 

42 

47 

58 

63 

49 

48 

40 

47 

49 

52 

56 

58 

57 

58 

51.7 

OTTAWA 

MAX 

80 

90 

■  b 

87 

77 

83 

79 

74 

66 

75 

85 

89 

86 

8  2 

73 

75 

80 

89 

75 

71 

74 

78 

77 

78 

65 

87 

79 

79 

09 

80.6 

Mm 

48 

61 

67 

67 

58 

69 

52 

64 

54 

41 

39 

56 

65 

69 

58 

54 

47 

50 

62 

64 

53 

50 

45 

48 

52 

57 

62 

63 

59 

62 

56.3 

park  forest 

MAX 

79 

8B 

»9 

78 

73 

75 

82 

7< 

57 

72 

72 

84 

82 

62 

70 

87 

78 

5J 

64 

63 

67 

73 

76 

87 

73 

73 

66 

75.2 

Mm 

46 

54 

6  a 

58 

52 

59 

49 

64 

45 

42 

36 

J7 

65 

61 

58 

47 

46 

5C 

63 

50 

,8 

47 

49 

47 

50 

62 

58 

54 

60 

58 

53.3 

PERU  2  W 

MAX 

79 

88 

94 

93 

81 

32 

82 

3  0 

79 

65 

77 

35 

89 

89 

79 

79 

74 

81 

91 

68 

6  9 

72 

74 

74 

76 

65 

B7 

86 

78 

87 

61.7 

Mm 

48 

61 

69 

61 

56 

6, 

50 

i : 

53 

40 

38 

57 

65 

69 

57 

52 

46 

48 

63 

64 

5' 

46 

40 

44 

49 

56 

61 

61 

58 

59 

54.8 

WAUKEGAN  *  WSW 

MAX 

57 

79 

89 

90 

74 

7  6 

73 

73 

10 

64 

51 

74 

77 

87 

66 

79 

56 

51 

66 

78 

79 

62 

59 

69 

64 

71 

75 

77 

76 

74 

72.4 

Mm 

44 

50 

60 

59 

52 

53 

51 

51 

57 

42 

34 

41 

54 

64 

58 

51 

45 

47 

50 

58 

47 

47 

44 

47 

50 

52 

58 

59 

58 

59 

51.4 

WHEATON  }  SE 

MAX 

80 

B7 

•- 

82 

80 

79 

83 

8  0 

80 

61 

74 

-5 

86 

87 

79 

■jl 

'8 

87 

65 

It 

76 

b' 

75 

82 

87 

84 

76 

88 

80.0 

Mm 

45 

57 

60 

60 

53 

63 

47 

55 

51 

39 

32 

51 

64 

68 

5; 

50 

44 

-' 

56 

65 

48 

44 

48 

48 

53 

55 

53 

56 

55 

52.7 

So*  R«f»r«DC8)  Nolo*  Following  SuUon  lnd« 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


Day  ol  Month 

01 

Station 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

j  Av 

*         *  * 

WEST 

GALESBURG 

MAX 

79 

93 

87 

81 

8 1 

76 

88 

65 

74 

68 

e9 

83 

79 

74 

74 

80 

68 

68 

69 

75 

75 

76 

80 

83 

85 

79 

78 

89 

80.2 

MIN 

46 

58 

64 

69 

58 

66 

54 

60 

52 

46 

46 

60 

66 

58 

55 

55 

52 

55 

64 

58 

52 

49 

48 

48 

60 

58 

63 

61 

59 

61 

56.7 

GOLDEN  1  NN 

MAX 

81 

90 

94 

90 

93 

88 

89 

85 

95 

78 

80 

92 

92 

87 

81 

81 

73 

85 

91 

76 

72 

78 

78 

81 

81 

86 

90 

85 

81 

90 

64.8 

MIN 

45 

56 

64 

61 

65 

68 

52 

61 

70 

43 

41 

59 

67 

68 

55 

5  5 

52 

56 

65 

62 

52 

46 

48 

45 

55 

54 

60 

63 

58 

61 

56.9 

LA  HARPE 

MAX 

81 

89 

93 

63 

86 

88 

84 

82 

93 

66 

76 

67 

91 

83 

80 

73 

73 

81 

89 

69 

70 

76 

75 

79 

79 

63 

87 

80 

79 

90 

81.6 

MIN 

43 

55 

64 

66 

62 

65 

56 

58 

59 

40 

39 

58 

64 

61 

54 

57 

51 

56 

63 

59 

52 

49 

50 

46 

56 

55 

62 

60 

56 

58 

55.6 

MONMOUTH 

MAX 

80 

89 

93 

87 

86 

85 

82 

80 

89 

66 

75 

89 

90 

84 

80 

77 

7* 

62 

88 

70 

70 

76 

74 

77 

en 

84 

87 

84 

79 

68 

81.6 

MIN 

47 

58 

66 

66 

58 

65 

52 

58 

62 

40 

37 

56 

65 

70 

55 

54 

52 

54 

61 

60 

52 

47 

46 

44 

57 

55 

60 

61 

59 

62 

56.0 

QU I NC  Y 

MAX 

80 

88 

89 

86 

91 

85 

86 

90 

96 

85 

78 

91 

91 

82 

83 

80 

75 

83 

89 

78 

77 

77 

77 

80 

83 

83 

87 

83 

83 

93 

84.3 

Mm 

46 

64 

68 

70 

67 

69 

61 

67 

72 

46 

45 

64 

67 

67 

57 

62 

53 

58 

67 

61 

52 

50 

52 

52 

59 

58 

67 

63 

60 

62 

60.3 

QUINCY  FAA  AP 

MAX 

77 

88 

86 

86 

90 

85 

83 

89 

95 

70 

79 

91 

91 

79 

82 

78 

73 

84 

90 

72 

72 

77 

76 

81 

81 

83 

69 

83 

82 

91 

82.9 

MIN 

45 

57 

69 

69 

67 

66 

58 

65 

56 

46 

43 

63 

70 

62 

57 

61 

54 

57 

64 

55 

53 

50 

51 

50 

59 

58 

65 

65 

61 

62 

58.6 

RUSHVILLE 

MAX 

76 

89 

90 

85 

90 

83 

87 

80 

95 

65 

77 

86 

91 

83 

83 

87 

8* 

87 

89 

72 

74 

77 

79 

80 

80 

83 

68 

90 

80 

87 

83.4 

MIN 

45 

55 

65 

65 

65 

63 

65 

63 

63 

42 

41 

56 

66 

71 

55 

59 

60 

60 

65 

58 

52 

48 

42 

49 

55 

57 

64 

61 

60 

59 

57.6 

CENTRAL 

BLDDM1NGT0N  NORMAL 

MAX 

76 

87 

93 

92 

89 

80 

83 

82 

64 

80 

74 

87 

89 

87 

84 

78 

74 

82 

89 

69 

70 

72 

72 

73 

78 

84 

86 

66 

77 

86 

82.  1 

MIN 

44 

57 

65 

64 

62 

66 

54 

63 

67 

41 

40 

59 

67 

72 

59 

56 

46 

53 

68 

65 

54 

48 

42 

45 

55 

60 

63 

66 

59 

60 

57.4 

CHENOA 

MAX 

77 

67 

96 

92 

85 

81 

82 

78 

60 

64 

75 

86 

89 

86 

82 

76 

73 

81 

89 

85 

68 

71 

73 

72 

76 

63 

86 

84 

78 

86 

80.  6 

MIN 

49 

55 

66 

72 

62 

61 

48 

59 

56 

41 

36 

59 

64 

69 

58 

5  l 

44 

50 

58 

64 

57 

50 

40 

45 

50 

55 

59 

59 

58 

58 

55.1 

DECATUR 

MAX 

76 

86 

90 

93 

66 

68 

85 

80 

92 

66 

76 

86 

91 

88 

81 

78 

76 

83 

90 

86 

68 

75 

75 

76 

80 

83 

90 

B3 

77 

66 

82.3 

MIN 

43 

56 

66 

69 

66 

67 

54 

62 

63 

43 

44 

56 

71 

70 

6  1 

58 

47 

56 

67 

67 

56 

47 

43 

45 

56 

60 

62 

62 

57 

62 

57.9 

FARMER  CITY 

MAX 

80 

90 

96 

89 

87 

80 

85 

79 

85 

66 

75 

68 

93 

89 

81 

76 

7* 

82 

89 

85 

71 

74 

74 

77 

61 

84 

87 

64 

79 

66 

82.3 

MIN 

43 

56 

64 

65 

62 

66 

52 

60 

58 

40 

40 

54 

68 

69 

60 

55 

45 

52 

64 

66 

54 

47 

43 

43 

51 

54 

60 

61 

60 

60 

55.7 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

79 

88 

94 

92 

69 

69 

86 

86 

94 

71 

77 

89 

93 

92 

84 

91 

89 

71 

75 

77 

81 

80 

65 

91 

92 

82 

90 

85.4 

MIN 

51 

58 

68 

69 

66 

69 

55 

63 

70 

44 

42 

56 

76 

74 

56 

64 

65 

56 

53 

47 

47 

58 

58 

62 

64 

68 

64 

LACON  2  E 

MAX 

79 

88 

94 

90 

82 

83 

81 

79 

63 

67 

74 

86 

89 

88 

78 

77 

75 

82 

87 

87 

68 

73 

74 

75 

80 

84 

86 

85 

80 

87 

81.4 

MIN 

52 

62 

66 

63 

62 

62 

52 

60 

57 

40 

36 

60 

66 

69 

56 

45 

50 

60 

62 

52 

47 

36 

44 

48 

58 

62 

62 

61 

62 

55.6 

LINCOLN 

MAX 

75 

65 

90 

89 

85 

8  1 

83 

78 

90 

67 

76 

86 

89 

89 

81 

75 

76 

82 

88 

8  1 

70 

76 

75 

76 

80 

81 

86 

85 

78 

87 

81.3 

MIN 

46 

58 

66 

67 

65 

67 

54 

60 

65 

42 

41 

54 

69 

69 

59 

59 

48 

56 

65 

61 

56 

48 

45 

46 

56 

58 

61 

62 

60 

62 

57.5 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

77 

86 

90 

69 

87 

84 

85 

80 

9  1 

66 

77 

88 

91 

87 

81 

76 

76 

63 

91 

86 

70 

75 

75 

78 

79 

82 

88 

82 

77 

87 

82.1 

MIN 

44 

56 

65 

66 

63 

67 

52 

61 

66 

42 

40 

55 

69 

73 

5  8 

5  g 

47 

55 

04 

64 

55 

49 

45 

46 

55 

57 

60 

62 

58 

62 

57.1 

M I NONK   3  NE 

MAX 

77 

87 

93 

87 

84 

83 

78 

77 

79 

62 

74 

65 

87 

88 

81 

77 

72 

78 

90 

89 

68 

71 

72 

73 

77 

84 

85 

64 

77 

87 

80.2 

Mm 

46 

57 

65 

64 

60 

64 

50 

61 

57 

40 

37 

54 

66 

68 

57 

5 1 

44 

47 

61 

64 

53 

46 

41 

44 

51 

56 

59 

60 

59 

60 

54.7 

PEDRIA  WSO  AP 

MAX 

78 

86 

93 

89 

83 

80 

61 

77 

86 

65 

75 

66 

90 

84 

80 

74 

74 

82 

89 

74 

70 

74 

75 

75 

78 

81 

85 

60 

77 

87 

80.3 

Mm 

43 

55 

62 

67 

64 

64 

56 

60 

50 

43 

41 

56 

67 

60 

54 

52 

49 

55 

66 

58 

53 

49 

46 

44 

56 

58 

61 

61 

59 

60 

55.6 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

76 

87 

91 

90 

84 

80 

78 

77 

83 

63 

74 

86 

87 

87 

78 

78 

72 

78 

87 

83 

68 

73 

72 

74 

76 

81 

64 

83 

76 

86 

79.9 

»          «  • 

Mm 

45 

60 

65 

65 

61 

65 

51 

58 

61 

39 

39 

58 

66 

67 

63 

56 

48 

52 

63 

63 

53 

48 

43 

44 

53 

55 

60 

60 

56 

60 

56.0 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

77 

87 

93 

88 

66 

79 

80 

79 

79 

65 

72 

85 

85 

88 

82 

78 

75 

81 

88 

89 

79 

72 

73 

74 

77 

83 

87 

85 

78 

85 

81.0 

Mm 

41 

50 

65 

63 

60 

65 

50 

57 

61 

45 

38 

51 

66 

66 

62 

57 

46 

52 

60 

66 

51 

47 

43 

45 

46 

51 

51 

57 

59 

59 

54.5 

HOOPESTON 

MAX 

76 

88 

92 

89 

78 

76 

8  1 

75 

73 

62 

72 

83 

64 

B6 

79 

74 

74 

81 

87 

84 

69 

71 

70 

73 

78 

82 

86 

82 

76 

85 

78.9 

Mm 

47 

57 

66 

65 

62 

64 

50 

61 

51 

43 

38 

53 

65 

60 

55 

44 

53 

62 

67 

50 

47 

40 

45 

46 

54 

59 

60 

59 

60 

55.  1 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

80 

90 

96 

95 

73 

77 

79 

79 

77 

60 

72 

77 

87 

87 

82 

78 

72 

79 

89 

87 

73 

70 

70 

70 

76 

82 

86 

85 

80 

87 

79.8 

Mm 

46 

60 

69 

65 

60 

65 

52 

63 

51 

42 

39 

54 

66 

70 

59 

55 

46 

51 

62 

68 

50 

49 

42 

47 

48 

53 

59 

61 

59 

58 

55.6 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

81 

91 

96 

96 

80 

79 

83 

8  1 

78 

62 

73 

87 

88 

68 

83 

78 

76 

82 

90 

87 

69 

74 

74 

76 

79 

85 

88 

83 

78 

67 

81.8 

Mm 

47 

60 

67 

67 

63 

65 

49 

61 

52 

40 

37 

52 

65 

70 

60 

53 

44 

50 

61 

65 

50 

47 

41 

44 

49 

54 

57 

58 

59 

60 

54.9 

PONTIAC 

MAX 

79 

87 

97 

95 

86 

80 

79 

78 

79 

65 

75 

85 

89 

87 

8^ 

80 

73 

81 

89 

87 

69 

74 

74 

74 

80 

64 

87 

8  7 

78 

87 

61.6 

Mm 

47 

60 

68 

68 

63 

65 

53 

64 

53 

40 

39 

55 

66 

70 

59 

55 

46 

52 

63 

66 

51 

51 

44 

48 

52 

57 

61 

63 

60 

62 

56.7 

RANTOUL 

MAX 

78 

89 

96 

94 

68 

79 

84 

83 

82 

65 

74 

87 

94 

89 

82 

80 

77 

84 

92 

91 

80 

80 

74 

74 

77 

85 

89 

86 

80 

87 

83.3 

Mm 

46 

57 

66 

65 

63 

66 

53 

61 

55 

44 

42 

55 

67 

70 

7j 

65 

45 

55 

64 

67 

59 

53 

48 

45 

53 

55 

63 

62 

61 

60 

57.9 

URBANA 

MAX 

77 

88 

92 

86 

62 

79 

82 

79 

85 

65 

77 

86 

90 

68 

80 

75 

75 

83 

90 

85 

70 

73 

74 

76 

79 

84 

86 

80 

75 

86 

80.9 

Mm 

47 

57 

64 

66 

65 

58 

56 

62 

47 

44 

43 

53 

70 

68 

61 

50 

47 

56 

65 

60 

53 

50 

45 

46 

53 

58 

63 

62 

61 

62 

56.5 

HATSEKA  2  NW 

MAX 

78 

87 

95 

93 

88 

75 

79 

78 

76 

64 

84 

82 

87 

85 

82 

70 

75 

86 

86 

84 

78 

68 

66 

72 

80 

82 

85 

85 

78 

68 

80.6 

Mm 

43 

56 

66 

67 

60 

64 

49 

6 1 

5 1 

42 

37 

54 

65 

70 

60 

55 

58 

64 

65 

50 

47 

4  1 

46 

5  3 

52 

65 

59 

57 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

67 

76 

87 

87 

B6 

91 

87 

87 

91 

91 

75 

80 

86 

91 

85 

85 

84 

81 

86 

90 

83 

70 

78 

81 

64 

85 

86 

89 

85 

83 

64.0 

Mm 

49 

51 

•  62 

70 

65 

68 

59 

61 

67 

45 

46 

51 

62 

73 

58 

62 

5  1 

5* 

63 

68 

50 

52 

51 

52 

56 

62 

66 

68 

61 

63 

58.9 

CARLINVILLE 

MAX 

77 

67 

91 

91 

91 

66 

86 

85 

95 

64 

79 

91 

92 

86 

84 

83 

78 

84 

90 

87 

70 

77 

79 

81 

83 

85 

88 

86 

61 

90 

64.9 

Mm 

40 

54 

64 

64 

60 

68 

59 

60 

68 

45 

39 

53 

68 

70 

55 

55 

49 

55 

64 

66 

53 

49 

43 

44 

55 

54 

60 

63 

56 

58 

56.4 

GR I GGSVI LLE 

MAX 

77 

66 

88 

68 

90 

65 

83 

68 

94 

68 

77 

86 

92 

B5 

83 

81 

75 

84 

90 

79 

7 1 

76 

78 

81 

81 

84 

90 

64 

84 

91 

83.4 

Mm 

48 

59 

69 

69 

64 

69 

55 

64 

59 

43 

41 

59 

70 

68 

57 

60 

50 

54 

65 

64 

51 

47 

49 

48 

56 

56 

61 

62 

64 

62 

58.1 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

75 

85 

89 

89 

91 

85 

85 

83 

94 

92 

76 

87 

90 

86 

84 

61 

80 

63 

89 

65 

68 

76 

77 

81 

82 

85 

88 

85 

82 

69 

84.1 

Mm 

46 

53 

62 

66 

63 

70 

53 

61 

69 

46 

44 

57 

70 

70 

61 

62 

49 

58 

65 

66 

55 

50 

47 

48 

58 

59 

64 

63 

60 

60 

58.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

66 

77 

87 

92 

91 

87 

82 

64 

62 

93 

67 

76 

86 

89 

84 

81 

79 

76 

83 

90 

78 

70 

77 

76 

60 

81 

83 

B7 

80 

79 

81.4 

Mm 

44 

49 

60 

65 

62 

64 

55 

56 

63 

43 

41 

44 

61 

73 

57 

56 

49 

51 

60 

66 

53 

47 

44 

43 

48 

53 

56 

62 

61 

62 

55.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

77 
37 

85 

51 

Bi 
64 

90 
65 

92 
61 

9C 
67 

85 
54 

69 

57 

9! 
70 

94 
47 

79 
43 

86 
34 

86 

63 

B9 
73 

3  3 
58 

82 
60 

81 
52 

B4 
58 

90 
65 

90 
62 

73 
52 

76 
48 

81 
46 

83 

45 

64 

55 

64 

56 

89 

62 

69 

64 

64 
58 

91 
58 

85.7 
56.9 

PAN* 

MAX 
MIN 

76 
47 

84 
53 

9  ' 
64 

69 
68 

88 
65 

8  3 

ro 

82 
53 

82 

62 

92 
69 

74 
44 

76 
42 

56 
54 

86 

71 

3  ' 

71 

61 

62 

77 
60 

75 
48 

82 
58 

88 
65 

65 

66 

67 
58 

73 

so 

76 
46 

76 
47 

79 
56 

82 
59 

H7 

62 

64 

63 

79 
59 

66 
63 

81.9 
58.3 

SPRINGFIELD  wso  ap 

MAX 
MIN 

76 
44 

86 
56 

91 
68 

93 
67 

87 
64 

B2 
64 

84 
51 

82 
63 

92 
52 

68 

44 

78 

42 

!  > 
;t 

92 
73 

B  • 

3? 

60 

79 
55 

77 
50 

85 

57 

92 
70 

83 

61 

71 
53 

79 
50 

"8 
45 

3  * 

47 

82 
57 

63 
58 

91 

6  7 

63 

64 

82 
59 

90 
61 

63.6 
57.4 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 
MIN 

64 

77 

86 

91 

93 

87 

81 

83 

8: 

93 

67 

7t 

88 

91 
72 

Be 

6  2 

65 

63 

76 

77 
54 

91 

89 
68 

62 
57 

70 
52 

76 
46 

77 
44 

80 
45 

60 
46 

04 

62 

69 
63 

81 

60 

»0 
56 

62.2 
55.5 

VIRDEN  1  N 

MAX 
MIN 

78 
42 

88 
62 

93 
65 

92 
61 

90 
62 

89 
67 

86 

52 

85 
62 

92 
68 

90 
44 

78 
40 

87 
59 

91 
70 

3  • 

68 

S3 
61 

61 
56 

81 
48 

86 

47 

90 
65 

86 

65 

69 
54 

77 
47 

78 
43 

33 
43 

82 

57 

85 
54 

n 

5  5 

3  6 

61 

80 
57 

87 
59 

05.3 
36.3 

WHITE  HALL   1  E 

•          *  * 

MAX 

MIN 

77 
49 

87 

51 

if 

60 

89 
61 

90 
61 

90 
62 

87 

54 

68 

57 

94 
61 

92 
46 

76 
42 

J9 
53 

91 
67 

71 

=  5 

57 

62 
59 

80 
52 

Be 

56 

92 
56 

89 
65 

52 

76 

so 

^5 

46 

3  7 
47 

8"' 
53 

85 
59 

5! 
6? 

89 

63 

82 
58 

90 
59 

85*6 
56.6 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

73 
49 

83 

56 

88 
65 

90 
70 

85 
69 

83 

IB 

80 
56 

79 
64 

3* 

68 

69 
47 

73 
44 

85 

3* 

89 

72 

3  - 

72 

81 
63 

78 
61 

76 

47 

82 
57 

69 
67 

88 
69 

70 
55 

74 
49 

7  5 
43 

76 
48 

76 
55 

82 
60 

it 
64 

83 
63 

77 
61 

85 
63 

81.2 
59.5 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

73 
44 

84 
44 

93 
60 

94 
65 

90 
64 

9: 
66 

90 
56 

88 
58 

96 
69 

86 

47 

82 
42 

5 

55 

90 
68 

90 
75 

86 

64 

83 
59 

83 
48 

63 
59 

94 
65 

90 
58 

61 
53 

78 
49 

B0 

46 

83 
♦7 

65 

54 

88 

57 

93 
53 

87 

63 

62 
60 

»1 
60 

57.2 

FLORA  5  NW 

MAX 
MIN 

77 
39 

86 
47 

93 
61 

95 
62 

89 
60 

85 
68 

89 
50 

84 
54 

95 
65 

82 
49 

78 

42 

89 
51 

90 
66 

86 

7o 

35 
64 

83 
55 

81 
48 

3^ 

57 

90 
63 

91 
64 

7  7 

SI 

79 
48 

80 

42 

8  i 
43 

84 

53 

88 

54 

91 
52 

89 

67 

85 
59 

92 
58 

85.8 
55.6 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

76 
45 

85 

53 

90 
60 

92 
60 

92 
64 

84 

60 

84 
54 

84 
56 

91 
62 

86 

47 

75 
41 

86 
49 

90 
71 

»1 

e  i 

85 
64 

82 
55 

80 
51 

39 

61 

92 
61 

92 
67 

89 

54 

76 
49 

76 
44 

79 
46 

79 
55 

85 
53 

8  7 

56 

68 

63 

80 

62 

86 
62 

56.3 

MATTCON 

MAX 
MIN 

75 
47 

84 

54 

90 
63 

92 
68 

89 
67 

80 
58 

84 
53 

81 
62 

92 
51 

67 
45 

75 
43 

3  8 
55 

M 

72 

89 

71 

82 
63 

78 
53 

79 
4* 

83 
56 

90 
65 

88 
62 

69 
54 

76 
49 

n 

44 

'5 

46 

80 
55 

85 
58 

5  9 
5" 

80 
63 

77 
60 

66 
62 

82.3 
56.8 

MOWEAQUA 

MAX 
MIN 

77 
45 

86 
49 

91 
64 

93 
64 

88 
63 

82 
70 

80 
52 

83 
61 

93 
52 

68 
41 

78 
41 

Bi 

5  2 

93 
69 

89 

70 

82 
62 

79 
58 

77 
44 

84 
56 

90 
65 

86 
68 

69 
57 

76 
48 

•t 
43 

79 
42 

60 
54 

65 
56 

97 
6  ) 

83 

62 

79 
56 

68 
61 

83. 1 
56.3 

NEWTON  5  SE 

MAX 
MIN 

67 
43 

76 
51 

84 

6? 

92 
67 

94 
63 

88 

70 

82 
55 

84 

57 

85 
63 

94 
50 

70 
44 

78 
51 

88 
59 

Be 

6  • 

38 
67 

83 
58 

81 
49 

76 

55 

65 
63 

91 
67 

9; 
59 

68 

47 

"3 
93 

-8 

45 

61 
49 

82 
56 

95 
35 

90 
68 

84 
60 

63 
60 

8  3.2 
56.9 

OLNEV  2  S 

MAX 
MIN 

76 
36 

85 
48 

93 
63 

95 
67 

91 
62 

87 
69 

86 

55 

85 
55 

94 

63 

83 
52 

78 

42 

91 
51 

90 
68 

a  ? 

70 

84 
65 

82 
58 

80 
51 

85 
56 

89 

66 

91 
66 

74 
60 

79 
50 

79 
44 

81 
43 

63 
55 

86 
53 

9  7 
3  7 

87 
68 

63 
60 

69 
58 

65.4 
57.3 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

75 
45 

84 
53 

92 
6* 

93 
68 

88 
64 

82 
69 

82 
56 

84 

59 

92 
66 

68 

50 

75 
45 

87 
55 

90 
71 

3  3 
74 

8  7 
64 

60 
39 

76 
51 

82 
62 

89 
66 

90 
66 

68 
59 

77 
50 

78 
43 

78 
48 

78 
56 

82 
56 

67 
5  9 

78 
64 

79 
61 

67 
61 

82  •  *» 
56.6 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

75 
45 

84 
56 

90 
65 

92 
68 

85 
66 

80 
65 

83 
55 

77 
60 

90 
65 

70 
46 

75 

43 

85 
54 

88 

70 

90 

57 

B2 
62 

77 
59 

77 
4* 

84 

56 

90 
63 

90 
69 

74 
53 

74 
48 

•7 
43 

76 
46 

79 
53 

85 
55 

)9 
59 

83 
63 

79 
60 

66 

82*1 
57.3 

SALEM  WSMO 

MAX 
MIN 

75 
43 

84 
50 

92 
62 

92 
67 

88 
62 

64 

70 

83 
51 

87 
57 

96 
68 

91 
50 

78 
45 

89 
55 

91 
70 

33 

73 

84 
65 

64 
59 

80 
51 

84 

6C 

90 
66 

90 
67 

74 
57 

76 
51 

60 
46 

8  7 
46 

82 

57 

84 

57 

ep 
64 

86 

70 

82 
59 

91 
59 

85.3 
56.6 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

76 

86 

90 

91 

90 

66 

67 

85 
55 

85 
60 

90 
64 

73 

76 

87 

90 

9-. 
7C 

84 
61 

61 
58 

77 
44 

85 

91 

90 

76 
5  7 

75 

'5 

76 
43 

79 
48 

85 
55 

88 

60 

65 

61 

60 
59 

66 
61 

63.7 
56.1 

VANDAL  I A   FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
41 

88 
50 

95 
61 

91 
66 

91 
63 

64 
64 

85 
50 

87 
58 

9a 
54 

70 
51 

79 
44 

91 
55 

94 

70 

3  7 
70 

84 
63 

81 
58 

79 
51 

89 
60 

93 
66 

89 
61 

66 
54 

77 
51 

79 
45 

5  1 
46 

81 
58 

85 
58 

»0 
63 

85 
67 

82 
61 

90 
61 

65.1 
57.4 

WINDSOR 
. 

MAX 
MIN 

74 

44 

84 
59 

90 
63 

93 
68 

90 
63 

88 
72 

86 

50 

82 
61 

it 
67 

69 
44 

77 

49 

87 
54 

90 
72 

89 

71 

82 
63 

79 
59 

79 
45 

8  5 
55 

92 
64 

67 

65 

69 
55 

76 
47 

n 

38 

79 
44 

81 
52 

86 
54 

91 

88 

62 

79 
59 

87 
61 

57. t 

SOUTHWEST 

g 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

76 
46 

83 
48 

90 
56 

68 
69 

94 
67 

95 
72 

84 
60 

88 

56 

96 
69 

82 
64 

79 
47 

89 
58 

90 
72 

84 
69 

84 
66 

83 
59 

80 
54 

86 
61 

89 
68 

91 
70 

84 
56 

83 
52 

84 
45 

65 
50 

86 

60 

90 
61 

9? 
61 

89 
64 

85 
61 

90 
65 

60.3 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

78 
38 

86 
45 

90 
61 

90 
63 

92 
60 

90 
61 

87 
51 

90 
54 

96 
64 

93 
49 

78 

43 

89 
51 

93 
71 

92 
71 

88 

62 

87 

54 

83 
51 

86 

55 

93 
62 

92 
66 

8* 

53 

79 
48 

83 
45 

83 
44 

85 

54 

85 
57 

91 
58 

90 
67 

86 
57 

92 
59 

87.6 
55.8 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

70 
42 

79 
52 

89 
69 

90 
65 

92 
62 

90 
64 

89 
57 

87 

60 

35 
59 

48 

73 
44 

76 
43 

91 
62 

94 
73 

87 
62 

88 
58 

85 
52 

82 
55 

68 
69 

94 
69 

90 
56 

73 
55 

73 
49 

79 
46 

62 
55 

79 
54 

89 
6  7 

84 

70 

87 

63 

89 
59 

84.6 
57.8 

Cairo  wso  ci 

MAX 
MIN 

77 
52 

86 
62 

91 
67 

89 

70 

93 
70 

94 

71 

85 
67 

89 

67 

96 
7, 

79 
61 

80 
55 

87 
69 

87 

73 

88 

73 

32 

70 

85 

67 

83 
62 

89 
65 

92 
73 

92 
68 

75 
61 

79 
56 

3  5 
58 

88 
59 

88 
64 

88 
67 

90 
71 

88 

70 

88 
66 

90 
68 

66.0 

CAR80NDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

67 
46 

76 
51 

84 
57 

90 
67 

91 
66 

90 

84 

54 

85 
59 

67 
3- 

94 
52 

73 
51 

76 
54 

88 

62 

i 

8  7 
65 

85 
60 

83 
55 

79 
5t> 

84 
64 

91 
68 

8  5 
54 

68 

51 

78 
48 

81 
51 

83 
58 

82 
64 

8  6 

63 

90 
68 

67 
62 

83 
61 

83.8 
59.1 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

74 
41 

B2 
47 

69 

56 

88 

66 

90 
63 

69 

66 

85 

57 

86 

55 

93 
•-- 

89 
53 

79 
47 

87 
56 

89 

71 

B4 

71 

92 
64 

83 
58 

81 
55 

67 

60 

89 
67 

89 

66 

ge 

55 

80 
51 

81 
47 

61 
52 

89 
63 

90 
52 

92 
67 

87 

53 

85 
59 

87 
57 

58.2 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

77 
41 

85 
48 

94 
50 

89 
65 

92 
62 

91 
62 

87 
54 

90 
54 

93 
65 

92 
51 

80 
45 

90 
5  5 

93 
71 

3  7 

72 

85 
64 

85 
58 

80 
53 

67 

6C 

92 
66 

92 
65 

87 
53 

79 
48 

81 
45 

86 
46 

86 
39 

88 

60 

90 

6  | 

90 
66 

86 
57 

»3 
58 

87.6 
57.3 

MAKANDA  1  NW 

MAX 
MIN 

76 
47 

B5 
55 

91 
63 

88 
69 

91 
69 

91 
72 

84 
56 

87 
59 

94 
69 

90 
53 

79 
45 

88 
62 

91 
72 

62 
72 

8, 
65 

84 
60 

81 
60 

33 
60 

90 
69 

90 
68 

3- 

55 

77 
52 

3? 

52 

87 
39 

86 

61 

86 
64 

07 

66 

86 
62 

85 
32 

90 
63 

86*2 
61.1 

MARION  4  NNE 

MAX 
MIN 

67 
40 

76 
44 

63 
54 

90 
65 

90 
65 

91 

91 
55 

84 

54 

6' 

60 

95 

54 

75 
48 

79 
53 

87 
61 

91 

7? 

64 

'0 

81 
59 

83 
5* 

79 
57 

85 
64 

89 
66 

90 
53 

68 

49 

76 
47 

37 
44 

62 
46 

85 
46 

00 

64 

86 

66 

86 

61 

85 
59 

83.8 
56.6 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

MIN 

75 
47 

65 

51 

91 
61 

92 
68 

91 
66 

69 
70 

85 
54 

88 
61 

63 

90 
51 

78 
45 

85 
53 

91 
70 

>0 
72 

33 

69 

85 

62 

81 
53 

86 
56 

90 
69 

87 
67 

77 
54 

76 
31 

79 
50 

81 
-9 

64 

59 

85 

62 

5: 
65 

87 

67 

85 

62 

69 
62 

85.8 
59.9 

SPARTA 

MAX 
MIN 

76 
43 

85 
49 

66 

64 

90 
69 

91 
66 

90 
72 

86 
56 

88 
58 

94 
67 

66 
61 

78 
43 

se 
55 

91 
74 

73 

te 

65 

85 
59 

82 
55 

83 

5» 

90 
68 

90 
67 

8' 

5  2 

78 
51 

83 

49 

e7 

51 

66 
58 

87 

57 

96 

67 

88 

67 

86 

62 

93 
63 

60.1 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

MIN 

78 
42 

86 

52 

69 

61 

92 
69 

93 
65 

91 
68 

88 

56 

92 
61 

»> 

70 

91 
49 

81 
46 

B9 
J7 

92 
73 

3' 

73 

87 

5  3 

85 

59 

80 
54 

90 

5  = 

92 
68 

67 
66 

79 
55 

78 
51 

c5 

50 

8! 

87 
58 

88 

63 

93 
65 

91 
66 

87 

59 

93 
60 

87.7 
59.7 

Sa*  RiUromco)  Nol»a  Following  SUUoo  lnd*x 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7  |  g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

50U 1  He  A  3 1                        u  V 

A i a inu 
«  L  a  1  Jn 

MAX 
MIN 

BRO0KP0RT  DAM  52 

MAX 
MIN 

76 
42 

85 
49 

90 
60 

89 
69 

92 
68 

93 
62 

84 
60 

68 
54 

95 
66 

68 
58 

79 
50 

85 
59 

89 

72 

B9 

74 

86 
68 

85 
59 

84 
58 

66 
59 

90 
67 

92 
65 

66 
58 

78 
53 

83 
49 

66 
48 

86 
56 

87 
62 

90 
65 

88 
66 

86 
61 

89 
60 

86.9 
59.9 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

72 
39 

81 
46 

87 
59 

86 
65 

88 
67 

90 

66 

87 
57 

85 
52 

91 
67 

90 
57 

76 
45 

82 
59 

85 

70 

88 

72 

88 
68 

61 
58 

79 
56 

85 
61 

87 
67 

89 
66 

69 
55 

75 

50 

79 
45 

81 
44 

85 
59 

64 
64 

86 
62 

87 
65 

86 
59 

87 
58 

84*5 
58.6 

FAIRFIELD  RADIO  rfFIW 

MAX 
MIN 

75 
39 

84 
47 

91 
58 

94 
68 

69 
62 

87 
68 

85 
54 

87 
53 

95 
65 

93 
53 

79 
45 

90 
53 

40 

t9 

89 

71 

83 
67 

81 
61 

80 
51 

65 
55 

90 
66 

90 
67 

69 
61 

77 
51 

78 
45 

60 
*7 

83 
54 

86 
54 

89 
62 

88 

73 

84 
63 

90 
59 

86.0 
58.0 

HARR I SbURG 

MAX 
MIN 

79 
43 

86 
49 

92 
65 

91 
71 

94 
67 

92 
69 

86 
57 

Be 

54 

97 
72 

90 
57 

82 
44 

88 

55 

93 
73 

90 
74 

B6 
68 

86 
59 

63 

55 

90 
60 

92 
67 

94 
67 

66 
59 

80 
52 

83 
47 

67 
46 

89 
59 

90 
59 

90 
64 

90 
69 

66 

60 

92 
60 

88.4 
60.0 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

66 
40 

79 
45 

66 
55 

93 
65 

94 
63 

93 
63 

89 
55 

35 
52 

89 
63 

98 
53 

75 
45 

81 
50 

91 
60 

93 
71 

68 
69 

84 

59 

83 

52 

79 
54 

88 
67 

91 
67 

92 
60 

70 
50 

79 
45 

81 
48 

65 
55 

85 
57 

87 

64 

92 
68 

90 
60 

87 
58 

85.6 
57.1 

MT  CARMEL   I  NNW 

MAX 
MIN 

76 
43 

84 
50 

88 

'  60 

94 
61 

89 
61 

85 
60 

87 
58 

84 
56 

93 
66 

87 
55 

87 
44 

86 
55 

89 
69 

89 
72 

B4 
63 

62 
58 

80 
53 

85 
61 

90 
67 

91 
65 

86 
59 

77 
51 

78 
45 

80 
48 

8  1 
57 

85 
55 

90 
61 

85 
66 

83 
61 

69 
60 

65.5 
56.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

74 
42 

85 

50 

86 

62 

88 
63 

92 
60 

91 
71 

86 
56 

B7 
56 

95 
69 

94 
59 

82 
48 

88 

60 

'0 
70 

90 
73 

84 
69 

84 
61 

65 

60 

86 

59 

91 

72 

90 
65 

83 
53 

77 
53 

85 
50 

64 
49 

83 
56 

85 
57 

91 
58 

92 
70 

69 
59 

64 
63 

86.7 
59.8 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

72 
42 

80 
48 

86 

57 

85 
62 

86 

68 

90 
67 

82 
56 

84 
54 

90 
67 

68 
58 

77 
51 

83 
56 

68 

70 

88 

72 

84 
69 

82 
59 

80 
56 

87 
59 

88 

65 

90 
65 

82 
59 

88 
54 

79 
49 

81 
53 

81 
65 

85 

62 

87 
63 

86 

67 

82 
62 

66 
62 

84.3 
60.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

1.2 

c 

Average 

ion  of 
t  mile 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

CK 

.50-. 99 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direcl 

Resull 
Speet 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

6 

1.00- 

2.00 

Total 

CAIRO  WS0  CI 

37 

W 

28  + 

1 

5 

2 

0 

1 

0 

9 

76 

3.9 

CHICAGO  □  HARE  WS0  AP 

34 

2.5 

10.6 

35  +  + 

23 

13+ 

72 

76 

56 

54 

4 

5 

3 

1 

1 

0 

14 

6.0 

CHICAGO  WS0  AP 

35 

2.5 

10.5 

31 

NW 

14 

64 

70 

54 

51 

1 

6 

3 

1 

1 

0 

12 

80 

5.5 

M0LINE  WS0  AP 

24 

0.7 

9.1 

33 

NE 

09 

73 

77 

52 

52 

4 

2 

1 

2 

3 

1 

13 

72 

5.1 

PEORIA  WS0  AP 

2 

0.2 

8.6 

30 

S 

14 

71 

77 

53 

52 

2 

0 

3 

4 

1 

0 

10 

76 

5.4 

RDCKF0RD  WS0  AP 

35 

1.0 

9.2 

27  +  + 

28 

19+ 

77 

83 

56 

51 

2 

0 

3 

1 

2 

1 

9 

5.1 

SPRINGFIELD  WS0  AP 

27 

0.6 

9.7 

29 

NW 

28  + 

71 

78 

49 

49 

4 

2 

4 

2 

0 

0 

12 

76 

4.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1972 


Station 

Day 

Ol  Month 

"3  „  o> 
o  o  ► 

H  < 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  c 
15 

18 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      .  . 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.30 

.♦0 

.40 

.36 

.16 

.30 

.32 

.23 

.16 

.21 

.30 

.13 

.24 

.30 

.  2  E 

.  24 

.31 

.21 

.26 

.26 

.27 

.35 

.30 

.29 

.3. 

.31 
22 

,18 

.26 

.30 

6.128 

WINO 

61 

79 

55 

40 

40 

38 

34 

43 

44 

5  5 

47 

61 

61 

72 

56 

39 

50 

8 ' 

?  ( 

2 1 

'! 

1514 

MAX 

93 

87 

96 

92 

80 

87 

87 

86 

65 

79 

82 

80 

93 

92 

67 

84 

8! 

87 

94 

91 

60 

62 

82 

67 

66 

96 

93 

92 

93 

92 

87.3 

M  I  N 

53 

61 

66 

70 

61 

68 

59 

66 

72 

46 

46 

54 

68 

73 

62 

61 

53 

57 

66 

66 

56 

36 

33 

55 

61 

66 

69 

35 

65 

73 

61.4 

*       •  • 

EAST  05 

URRANA 

EVAP 

.25 

.36 

.36 

.39 

.20 

.16 

.26 

.22 

.12 

.23 

.27 

.27 

.21 

.22 

.24 

.  30 

.  29 

.20 

.21 

.30 

.30 

.  Li 

.30 

.29 

.  »i 

.22 

.25 

.29 

.23 

.  1  ] 

7.33 

WIND 

73 

84 

90 

94 

37 

2  6 

39 

35 

52 

1  a 

92 

98 

3( 

12 

«r 
25 

1 

1 

10 

36 

2" 

1367 

MAX 

73 

60 

86 

91 

86 

80 

66 

90 

78 

88 

78 

!3 

81 

88 

88 

68 

85 

si 

9( 

93 

92 

7j 

81 

80 

■  4 

83 

88 

91 

84 

7! 

84.2 

MIN 

43 

46 

52 

59 

63 

63 

55 

55 

60 

45 

44 

51 

56 

68 

63 

60 

47 

48 

65 

65 

35 

49 

42 

42 

46 

57 

60 

63 

61 

61 

34.8 

*        •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPBINGFIEiO  4  SE 

EVAP 

- 

.30 

* 

.53 

.27 

.29 

.24 

.22 

.15 

• 

* 

.67 

.24 

.18 

. 

.16 

.41 

.37 

.15 

.12 

.22 

.38 

.-3 

.15 

.37 

.20 

■  4! 

6.078 

WIND 

69 

83 

66 

41 

33 

49 

36 

42 

103 

95 

66 

97 

87 

114 

58 

69 

5- 

"o7 

54 

3) 

32 

6C 

7! 

MAX 

76 

83 

88 

90 

98 

93 

88 

90 

82 

94 

75 

82 

86 

93 

89 

90  89 

86 

92 

9; 

85 

7? 

82 

82 

St 

91 

93 

91 

8! 

66 

67.0 

MIN 

48 

49 

57 

66 

65 

65 

58 

57 

64 

49 

46 

49 

57 

70 

63 

63 

52 

54 

61 

66 

58 

53 

54 

58 

56 

61 

63 

65 

62 

62 

58.4 

•       *  * 

SOUTHWEST  08 

CAP.IYIE  RESERVOIR 

EVAP 

.21 

.28 

.34 

.36 

.27 

.34 

.34 

.25 

.33 

.40 

.42 

.35 

.38 

.37 

.30 

.33 

•  «3 

.33 

.28 

.41 

.38 

.16 

.40 

.4. 

.39 

.36 

.32 

.32 

.35 

.27 

10.07 

W  I  NO 

62 

56 

89 

96 

50 

53 

97 

32 

85 

119 

161 

57 

133 

126 

148 

74 

118 

80 

40 

92 

95 

66 

98 

88 

44  54 

45 

39 

77 

81 

2479 

MAX 

73 

80 

86 

88 

90 

90 

86 

87 

86 

92 

76 

81 

86 

66 

85 

87 

85 

83 

86 

90 

91 

73 

79 

81 

86  67 

87 

88 

79 

84.8 

MIN 

45 

48 

54 

60 

65 

66 

35 

55 

60 

52 

48 

48 

56 

67 

65 

61 

53 

51 

61 

66 

54 

51 

30 

50 

49  61 

60 

:: 

61 

60 

56.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Ol 

Day  of  month 

» 

« 

Q 

(IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

MAX 
MIN 

67 
61 

72 
61 

73 
64 

77 
68 

76 
71 

73 
71 

76 
69 

78 
69 

73 
70 

77 
65 

71 
65 

74 
65 

71 
66 

75 
70 

77 
72 

78 
72 

76 
68 

74 
68 

77 
70 

79 
72 

79 
72 

72 
66 

74 
65 

72 
65 

75 
65 

73 
68 

77 
69 

79 
71 

77 
72 

73 
70 

74.9 
68.  0 

e 

MAX 
MIN 

67 
64 

69 
64 

70 
65 

73 
68 

73 
71 

72 
71 

74 
70 

74 
70 

72 
71 

74 
69 

71 
66 

71 
66 

70 
68 

73 
70 

74 
71 

76 
72 

75 
71 

74 
70 

74 
70 

76 
73 

77 
74 

74 
69 

75 
68 

71 
66 

73 
68 

73 
70 

75 
71 

76 
72 

75 
73 

74 
71 

73.2 
69.5 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  8LUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


S*o  Rolcronco  Not**  Following  Station  lnd«x 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Sno 

».  Sleet 

N 

o.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

s 
1 

s 

1.00  or  More 

S  i 

'~i 

5  5 

sS 

*        *  * 

DECEMBER  1971 

CAHOKIA 

49.9 

32.9 

41.4 

68 

28 

17 

18 

723 

0 

0 

13 

0 

7.49 

3.30 

10 

•  0 

0 

7 

3 

2  1 

*       «  « 

JANUARY  1972 

B  ARR I NGTON   1  5E 

28.3 

8.5 

18.4 

44 

10 

-  20 

15 

1442 

0 

15 

30 

12 

0  .80 

.30 

20 

2 

31  + 

3 

0 

0  I 

CHICAGO  GRANT  PARK 

30.7 

16.5 

23.6 

50 

18  + 

-  12 

15 

1276 

0 

13 

27 

4 

HI LLS80RD  2  SSW 

39.3 

18.3 

28.8 

-  2.8 

67 

24 

-  12 

16 

1114 

0 

10 

25 

3 

.54 

-  1.73 

.25 

28 

3.3 

2 

0 

0 

*       *  * 

FEBRUARY  1972 

BARP I NGTON   1  SE 

31.9 

13.3 

22.6 

46 

29+ 

-  14 

7 

1226 

0 

13 

29 

5 

.50 

.20 

10 

9.1 

5 

3 

2 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


DECEMBER  1971 
CAHOKIA 


JANUARY  1972 

BARD  1 NCT0N  1  SE 
DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
HILLSB0R0  2  SSM 


FEBRUARY  1972 
B ARR 1 NGTON  1  SE 


Day  of  Month 


7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.16     .03  .37 


T       2.02  .95 


.15  .04 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

• 

SUtton 

■ 

g 

g 

g 

1  Q 

1 1 

12 

13 

jA 

IS 

16 

17 

18 

"  Z 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•        •  • 

DECEMBER  1971 

C AHOK 1 A 

MAX 

36 

39 

40 

3g 

<.9 

45 

44 

46 

54 

67 

66 

50 

46 

44 

49 

46 

42 

45 

4B 

43 

51 

51 

50 

57 

63 

1 1 

39 

60 

48 

49.9 

•            •  • 

M1N 

26 

26 

31 

29 

35 

40 

41 

41 

40 

4« 

28 

26 

34 

34 

<-2 

35 

29 

17 

38 

37 

28 

27 

36 

33 

34 

53 

20 

22 

34 

35 

32.9 

JANUARY  1972 

8ARRINGT0N  1  SE 

MAX 

40 

36 

32 

10 

2B 

36 

40 

42 

44 

42 

42 

40 

20 

-10 

B 

32 

43 

40 

36 

37 

38 

28 

39 

36 

S 

12 

10 

11 

12 

25 

28.3 

Mm 

29 

IB 

IB 

7 

-10 

-  2 

24 

20 

34 

31 

19 

16 

16 

-10 

-20 

-19 

e 

30 

16 

20 

15 

12 

7 

—  4 

-  3 

-  2 

-  8 

-10 

-10 

8  • ! 

MAX 

43 

36 

36 

24 

14 

33 

40 

45 

47 

5^ 

35 

46 

34 

20 

-  5 

16 

36 

50 

40 

37 

38 

31 

46 

11 

11 

17 

15 

16 

15 

30 

30.7 

MIN 

35 

2B 

24 

9 

3 

13 

31 

29 

39 

34 

26 

26 

19 

-  5 

- 1 2 

-10 

16 

36 

25 

26 

27 

21 

11 

5 

6 

6 

2 

0 

5 

5 

16.3 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

4( 

43 

32 

19 

35 

4i 

46 

55 

55 

46 

52 

51 

22 

IT 

42 

52 

49 

50 

37 

44 

67 

40 

29 

25 

26 

26 

23 

45 

39.3 

MIN 

27 

26 

26 

12 

-  4 

7 

23 

27 

40 

3C 

28 

27 

19 

1 

-1C 

-i; 

n 

33 

22 

33 

26 

34 

33 

6 

12 

12 

4 

! 

14 

11 

18.3 

»           •  » 

FEBRUARY  1972 

BARRINCTON  1  SE 

MAX 

32 

35 

32 

2? 

2C 

23 

.; 

14 

16 

2* 

30 

44 

40 

42 

36 

43 

3* 

22 

34 

41 

)3 

33 

30 

34 

30 

40 

46 

46 

31.  1 

MIN 

12 

24 

20 

-  e 

-10 

10 

-14  -  a 

-10 

7 

6 

27 

21 

24 

24 

5 

29 

20 

10 

6 

28 

22 

20 

14 

a 

22 

J8 

32 

13.3 

CORRECTIONS 


DATE 

JANUARY  1972 


JANUARY  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  £, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  £, 
DIVISIONAL  DATA 


DIVISION 
NORTHWEST  01 

NORTHWEST  01 


STATION 
MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 


CORRECTION 


MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND 
4,  DATE  31+ 


MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  3, 
DATE  31+ 


JANUARY  1972 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SNOW  ON  GROUND  ON  31ST  MISSING 


Sm  Rof*r*ac*  Nolot  Following  SuUon  lndn 
-   71  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COIINTV 
L.V-'Ul'l  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nncrDuro 

TEMP. 

& 

e 

SPECIAL 

UfiOLnVLH 

005. 

0 

t DWAROS 

38  23 

88  03 

49 

6 

ILL*  STATE  POLICE  RADIC 

007 

o 

MERCER 

41  13 

90  45 

72 

gene  l  Burgess 

ALEXIS  WATERWORKS 

WARREN 

69 

C 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAM  26 

01  3 

0 

MADISON 

38  53 

90  11 

7 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

01b 

37  28 

89  14 

64 

6 

H 

J.   BON  HARTLINE 

020: 

0 

42  30 

86  08 

75 

7 

THOMAS  G.  ROBINSON*  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAS 

3 

OUP AGE 

41  42 

87  59 

74 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

026 

WASHINGTON 

38  20 

89  12 

57 

JAMES  M(  MtLLSPAUGH 

AUGUSTA 

033 

0 

HANCOCK 

40  14 

90  56 

68 

EOwARD  I.  SCHUTTE 

AJRORA  COLLEGE 

Q 1 

0 

41  49 

88  20 

74 

i>  1 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

Fulton 

65 

JAMES  R  MITCHELL 

044; 

" 

42  09 

88  07 

85 

61 

6 

Raymond  c  shaver 

BARRY 

PIKE 

91  03 

GEORGE  E.  CRIOER 

BEARDSTOwN 

049; 

B 

CASS 

40  01 

90  26 

44 

THOMAS  E.  PHELPS 

05. f 

J 

38  30 

89  51 

49 

41 

C  M 

GEORGE  KAPUSTA 

BEtvIOERE  1  E 

81 

LEON  R  MOSS 

BENTlEY  1  E 

HANCOCK 

63 

6 

HOWARO  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0 

FR ANKL IN 

38  02 

88  55 

44 

NORMAN  D.   MEL V  IN 

BLOOMINGTON  water wo rks 

07ft 

40  30 

89  01 

77 

7 

BLOOM J N&TON  WATERWORKS 

oTee 

*0  31 

78 

41 

4 

ILL  STATE  NORMAL  UN] 

90  32 

94 

VERNON  A.  NQRTRUP 

33< 

6( 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  ANOK I A 

ST.  CLAIR 

40[ 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  MSO  CI  t 

116 

■'■ 

ALE  X ANQER 

37  00 

89  10 

31' 

Mil 

C  HJ 

NATL.  HEATHER  SERVICE 

129C 

: 

40  33 

90  01 

62 

1263 

r  " 

89  12 

38( 

• 

WESLEY  MEACHAM 

CARlINVILLC 

12BC 

MACOUP I N 

89  52 

62 

JACK  ~.  CAMPBELL 

CARlInvILLE  NO.  2 

MACOUP IN 

89  53 

62 

CARLYLE  reservoir 

129C 

0 

CL I NTON 

38  38 

89  20 

90 

64 

1 

s 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

L296 

0 

38  10 

88  12 

39( 

7( 

HUBERT  80HLEBER 

CENTRALIS  2  SW 

use 

01 

Cl I NTON 

38  30 

89  10 

463 

7 

CITY  OF  C6NTRALIA 

CHA^nahON  ORESOEN  ISL 

1*2) 

0 

CRunOy 

41  24 

88  17 

50. 

7 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

01 

COLES 

39  29 

88  11 

71i 

Tj 

EASTERN  ILL.  UNI V, 

CHENQA 

1479 

04 

MCLEAN 

40  44 

88  44 

JOSEPH  W.  5QMMER 

1491 

01 

RANDOLPH 

37  54 

89  30 

ROBERT  Hi  GARRIS 

1922 

41  40 

87  36 

993 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  CEN  WT  FILT  PL 

1923 

41  54 

B7  36 

60C 

c 

CI  OF  CHICAGO*  MCOUGEL 

CHICAGO  GRANT  Park 

1926 

o; 

41  93 

B7  37 

601 

HID 

NATIONAL  HEATHER  SERV 

CHICAGO  MAyFR  PUP  STA 

1941 

i; 

41  9B 

87  45 

c 

CITY  ENGR  HAT£R  PURJF 

CHJCACO  O'HARE  WSH  AP  1 

aj 

41  59 

87  54 

691 

HID 

H1C 

C  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

65' 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1962 

12 

COOK 

41  54 

B7  38 

631 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

1964 

COOK 

41  45 

87  33 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURJF 

1367 

41  55 

87  44 

63C 

c 

CITY  ENGR  WATER  PUR  IF 

157; 

41  47 

87  36 

594 

»  ;  - 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1371 

o; 

41  47 

87  45 

601 

Mil  Q 

NATL  WEATHER  SERVICE 

40  95 

89  30 

51C 

7A 

don  h*  Connor 

38  31 

88  24 

454 

E 

FRANK    Kt  STANFOR0 

1741 

88  58 

695 

SP 

L77! 

89  15 

540 

3P 

5P 

R.  G.  ANDERSON 

1944 

01 

RANDOLPH 

2 

38  il 

B9  36 

510 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE" 

2011 

o; 

HILL 

j 

41  27 

87  3B 

664 

VILLAGE  OF  CRETE 

CANV I LLE 

2140 

c  5 

VERMILION 

40  08 

9P 

INTERSTATE  WATER  CO 

2149 

D! 

40  06 

B7  36 

927 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2193 

39  31 

88  SB 

670 

7P 

MRS  ETHELOA  c  SHIGART 

2223 

41  56 

68  46 

840 

5P 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

2348 

41  50 

89  29 

690 

71 

ROBERT  H.  NELLIS 

2353 

37  26 

68  40 

440 

4F 

DIXON  SPftGS  AGRIC  CNTR 

ADA  A.  OEVINE 

410 

SP 

RADIO  STATION  WDON 

2643 

40  56 

89  38 

800 

; 

HAROLD   0.  PRICE 

EOwAR  DSVI LLE 

MADISON 

500 

MRS.   OEVERA  H,  GEBHART 

EFFINGHAM 

2681 

EFFINGHAM 

39  07 

88  33 

599 

C 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

H  36 

j; 

42  02 

88  16 

758 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

2923 

40  44 

68  31 

691 

c 

DEPT  QF  WATERWORKS 

88  19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  HFIW 

Z  9  9  3 

40  15 

88  39 

750 

c 

NOR  AH  YEAGLE 

3  -  » 

38  41 

68  34 

500 

6P 

6F 

FREEPORT 

42  lB 

780 

74 

7P 

JOHN  SCHRODER 

42  17 

750 

01 

WHITESIDE 

41  54 

90  09 

592 

74 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA  1  N 

JO  DAVIESS 

90  26 

770 

8A 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3  3  i  £ 

03 

KNOX 

40  57 

90  23 

MIC 

CITY  WATERWORKS 

41  10 

90  02 

87- 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

3  J 1  <J 

d: 

GRUNQY 

41  22 

88  28 

505 

VP 

GEBHARO  WOODS   STATE  PK 

3384 

01 

41  27 

90  10 

639 

MIO 

-  1  J 

MUNICIPAL  UTILITIES 

0! 

4Q  28 

8B  23 

695 

BLAIR  JOSELYN 

3-  ly 

40  50 

91  04 

538 

3A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

9922 

37  22 

88  29 

394 

64 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3  S  a  c 

91  02 

72S 

>,p 

6P 

ERNEST  M  IBNEN 

3 '  1 2 

:t. 

38  J8 

90  27 

4?0 

74 

PAUL   E.  ARNOLD 

GRAND  TOMER  2  N 

JACKSON 

" 

367 

74 

LEROy  H.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3bbb 

06 

GREENE 

39  20 

90  12 

950 

c 

WILLIAM  Ci  MENS 

3  •■  B  3 

07 

7 

39  15 

88  10 

525 

3'  -  3 

,  (■ 

: 

36  $3 

89  24 

580 

74 

HAROLD  W.  DAVIS 

3717 

36 

39  43 

90  44 

700 

7P 

HOWARD  E.  STAFFY 

3  e  t  o 

"  6 

CALHOUN 

39  09 

90  37 

440 

ORVILLE  H.  JQHNES 

v 

? 

88  32 

366 

3P 

-c 

CLYOE  PITTMAN 

' 

3  7  -'■ 

88  32 

360 

city  disposal  plant 

90  05 

74 

HAVANA  POWER  STAT J  ON 

41  IB 

89  19 

■  P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HlLLSBQRO  2  SSM 

MONTGOMERY 

89  30 

720 

'i 

MRS  R I  CHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

4191 

93 

VERMILION 

\ 

40  28 

B7  40 

tl 

74 

:  h 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

-3.7 

01 

7 

39  08 

87  40 

455 

7A 

CENTRAL  ILL  PUB  SVC  CO 

HOCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

554 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORGAN 

39  44 

90  12 

74 

74 

WLDS  RADIO 

44  B9 

06 

j 

630 

JERSEYVlLLE  SHC  PLANT 

493C 

41  30 

88  06 

543 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

4539 

41  32 

68  05 

520 

69 

•  = 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

41  05 

67  55 

629 

74 

DEL8ERT  w,  KOERNER 

41  08 

87  53 

642 

: 

MUNICIPAL  SEWAGE  TP  PL 

KEITHSBURC  1  NM 

MERCER 

540 

84 

ROBERT  CROSE 

KEMANEE 

4710 

01 

HENRY 

41  15 

89  55 

820 

-a 

9P 

STAR  COURIER 

4719 

:■. 

41  15 

69  55 

800 

: 

KEWANEE  BAKER  PARK 

MARSHALL 

9P 

MRS ,  Q.B.PACEj  JR. 

LA  HARPE 

4823 

HANCOCK 

40  35 

90  58 

710 

"i, 

JACK  Hi  SHARPE 

LANARK    I  SE 

4879 

CARROLL 

42  06 

860 

: 

80YCE    0  HUMPHREYS 

4923 

52 

41  19 

89  06 

520 

7! 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

LAMRENCEVI  LLE 

4957 

3B  43 

07  41 

447 

CALVIN  L.  REYNOLOS 

L INCOLN 

soil 

)« 

1 

40  09 

99  22 

59Q 

74 

VERNON  P.  GEHLBACH 

■  T 

39  il 

88  12 

655 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 

5136 
52;; 

HILL 
CLAY 

T 

41  34 

88  05 

585 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

MACK INAW 

527J 

TAZEWELL 

38  46 

40  32 

88  30 

89  22 

450 
670 

MACOMB 

528C 

.  1 

MCDONOUGH 

40  28 

90  40 

702 

VERNE  DEER 

MAKANDA    I  NU 
MARENGO 

52  H 

-  s 

JACKSON 

37  38 

89  14 

660 

•0 

6P 

HARVEY  8.  HARTLINE 

532t 

MCHENRY 

42  15 

88  36 

825 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

533*. 

FULTON 

1 

40  30 

90  24 

5*6 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  4  NNE 

5342 

e 

WILLIAMSON 

37  46 

88  54 

4  77 

71 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  i 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP 

PHECD?. 

SPECIAL 

OBSERVER 

936' 

40  02 

68  98 

'? 

LLOYO  J,  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

^3  ? 

41  20 

88  49 

48( 

11 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

■>  3  8 

CLARK 

97 

5 

9 

ERNEST  Thomas  pine 

MASON  CITY  1  NW 

MASON 

40  13 

89  43 

JAMES  M,  MC  DONALD 

MATTOON 

'  -  i 

39  2> 

68  21 

71* 

HI 

HI 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

' 

D 

MCHENRY 

42  17 

88  14 

743 

□  .   H,  CUL  LANG 

MC  LE ANS80RD  2  E 

551 

- 

HAMILTON 

36  09 

88  30 

43( 

7J 

It 

GEORGE  W.  MARTIN 

S53 

MACOUP IN 

39  10 

90  08 

62C 

9 

Hi  F.  DODGE 

HINONK   3  NE 

571 

40  96 

69  00 

79( 

ft 

6 

MISS  KAY  CASPAROO 

HOLINE  W50  AP  1 

v- 

0 

ROCK  ISLAND 

41  27 

90  31 

38, 

HI 

HI 

NATl  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

9761 

0 

WARREN 

40  99 

90  38 

77( 

6 

'■ 

MRS   INEI  M.   F  JNL  EY 

MONTICELLO  NQ  2 

579 

0! 

PIATT 

40  02 

88  39 

64. 

7 

MRS.    LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

58^ 

0, 

GRUNDY 

41  21 

88  26 

52C 

7 

RAY  wE8B 

MORRISON 

9633 

HH1TESIDE 

41  49 

89  58 

« 

H 

CITY  OP  MORRISON 

MORR I SQNVI LLE 

984 

■ 

CHRISTIAN 

39  29 

89  28 

63' 

MRS  DOROTHY  A  BUL  LARD 

MT  CARMEL    1  NNH 

969 

: 

WABASH 

36  26 

48. 

(■ 

•■ 

GOROEN  R.  ClLLETTe 

MOUNT  CARROLL 

590 

0 

CARROLL 

42  09 

89  59 

83 

6 

7 

LEVI  C.  IINK 

MOUNT  OLIVE    1  E 

59.- 

0 

MACOUP IN 

39  04 

89  42 

68 

7 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

59J 

) 

40  01 

89  17 

64 

• 

ALVA  BROHN 

MOUNT  STEP  LING 

593 

0 

BROWN 

39  99 

90  46 

71 

5 

HOMER  L •  RfNAKER 

MOUNT  VERNON 

594 

0 

JEFFERSON 

38  19 

BB  95 

90{ 

6 

7 

HOWARD  HEANEY 

n 

3 

39  3B 

69  02 

61. 

6 

6 

MRS,    MARY   A.  OOOLEV 

MURPHYSRORD  2  SW 

0 

JACKSON 

69  22 

39i 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

6C  . 

0 

WASHINGTON 

38  23 

89  20 

DOYLE  CQHLMEYER 

6  ■  B 

'■ 

MERCER 

41  U 

»l  03 

54( 

7 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MENARO 

89  51 

57C 

div  of  Parks  t  mehor 

NtwTQN  5  SE 

619' 

38  37 

88  07 

50( 

7( 

T, 

PEL  BERT  E  HEMRJCH 

0< 

MONTGOMERY 

39  18 

89  16 

CARL  C  KEELE 

6-.( 

0 

RICHLAND 

3B  42 

88  04 

46C 

61 

s 

RADIO  STATION  HVLN 

6»- 

: 

42  00 

89  20 

69( 

CARNATION  COMPANY 

652< 

: 

41  22 

88  50 

474 

7 

' 

JOHN  A.  SEED 

655( 

0 

CRAWFORD 

39  00 

B7  37 

914 

7 

7 

H.  M.  GAODIS 

PANA 

6571 

". 

CHRISTIAN 

39  23 

89  05 

69i 

7 

7J 

C«  E  .  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

:■ 

EDGAR 

39  38 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

6t  1 

: 

39  38 

67  42 

73' 

7 

CITY  OF  PARIS 

: 

41  30 

87  41 

71C 

"  I 

-r 

PARK  FOREST  WATER  CO 

3 

41  41 

BB  59 

B9J 

71 

ROBERT  G.  HARQ 

6671 

03 

39  49 

91  IS 

78C 

•1 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

671] 

40  40 

89  41 

652 

MIC 

HI 

NATL  HEATHER  SERVICE 

tic 

3 

*l  20 

87  48 

722 

61 

MRS  NANCY  L.  HELSH 

6793 

LA  SALLE 

41  20 

89  09 

613 

5f 

5 

WAYNE  ELLBERC 

PIPER  CITY  3  SE 

661' 

40  48 

83  08 

69( 

■ 

7 

:  h 

MRS  DELLA  MAE  BQRK 

PITTSFIELO  NO  2 

PIKE 

39  37 

9o  48 

641 

: 

P1TTSFIEL&  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

686 

PIKE 

t 

LOU  GALLOHAY 

L I V  I NGSTQN 

40  53 

88  37 

64' 

5P 

H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE   DU  ROCHER  1WSW 

6973 

: « 

RANOOLPH 

38  03 

90  07 

3B3 

7, 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR  I NCE V 1  L t  E    1  N 

T'U4 

::i 

40  57 

89  46 

729 

6F 

MRS.  FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN  1  NH 

HH| TESIOE 

41  41 

89  57 

609 

COMMONWEALTH  EOISON  CO. 

ro6i 

39  57 

91  24 

601 

74 

7f 

A.   H.  GIBSON 

7072 

39  56 

Vl  12 

763 

Nil 

MIC 

U   S   PEO   AVIATION  AGENCY 

39  54 

9l  26 

463 

7/ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

ton 

0: 

39  56 

91  25 

475 

n 

MR.   VIRGIL  C.  NIEw-hnjr 

RANTOUL 

7 1 5  e 

OS 

CHAMPAIGN 

■ 

40  19 

88  10 

740 

it 

•1 

RANTOUL   LIGHT  OEPT 

RED  BUO 

7157 

08 

RANDOLPH 

38  13 

OLIN  F ■  KETTELKAMP 

09 

FR ANKL  IN 

38  02 

BB  58 

43! 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

41  96 

89  11 

820 

6F 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

737' 

WINNEBAGO 

42  18 

88  59 

8B0 

74 

HARRIET  L.   RE  tO 

ROCKFORD  HSO  AP  1 

73B2 

0; 

WINNEBAGO 

42  12 

«9  06 

724 

MIG 

MIC 

C  HJ 

NATu  WEATHER  SERVICE 

R1S I C  L ARE 

74B7 

3 

HARD  I N 

! 

37  25 

86  21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LL  E 

7591 

SCHUYLER 

40  07 

9Q  34 

660 

6P 

68 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

S A INTE  MAR  I  E 

7603 

07 

7 

38  56 

as  01 

500 

74 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM  HSMO 

'6  36 

o- 

MARION 

i 

38  39 

88  58 

570 

6P 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SHA8B0NA  5  NNE 

7833 

DE  KALB 

41  50 

88  51 

870 

UNlV  OF    ILL  N  EXP  FIELD 

SHAWNEE  TOWN  NEH  TOWN 

GALLATIN 

JAKE  H.  STEHART 

SHElBYVILLE  dam 

7876 

07 

; 

39  24 

BB  47 

65! 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7952 

09 

VERMILION 

7 

39  55 

87  49 

685 

74 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  Tr  WORKS 

7990 

02 

» 

42  01 

87  43 

600 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

6147 

Of 

RANDOLPH 

4 

38  08 

89  42 

480 

6P 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTA  NQ,  2 

6151 

08 

RANDOLPH 

38  07 

89  43 

500 

c 

RANCO  CORPORATION 

SPRINGFIECO  wSQ  AP  ( 

SANGAMON 

568 

MIO 

HIS 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SPR  I NGF I  ELD  4  SE 

B18S 

06 

SANGAMON 

39  46 

89  36 

370 

6A 

64 

CITY  HTR.  LICHTtPHR. 

41  49 

635 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

STOCKTON 

B293 

01 

JO  DAVIESS 

42  21 

90  00 

1005 

61 

RICHARD   J.  TOwNSENI 

STREATQR  2  ENE 

B353 

0; 

LA  SALLE 

41  08 

LARRY  G.  YUSKO 

B38S 

MOUL  TRIE 

39  36 

8B  37 

69C 

VERNON  E  JACK 

CHR I  ST  I  AN 

89  18 

634 

"T4> 

JOHN  W.   C DALE 

•604 

01 

BUREAU 

41  17 

89  30 

512 

6P 

ORVILLE  L.  WEAVER 

8*  3  5 

04 

41  05 

89  52 

765 

6F 

E  H  DODEN 

-  J 

39  48 

BB  17 

633 

9P 

DEKALB  AGRI  ASSN 

674C 

03 

CHAMp A IGN 

40  06 

68  14 

743 

Hit 

HIE 

TA 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

8756 

: ! 

41  19 

66  99 

464 

74 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA    1  SH 

6761 

.  1 

38  57 

89  06 

600 

C 

GEORGE  ENGLAND 

VANDAL  I  A  FAA  AP 

6783 

FAYETTE 

38  99 

89  10 

532 

MIC 

Hit 

U  S  F£0  AVIATION  AGENCY 

VIRDEN   1  N 

SANGAMON 

39  31 

89  46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

68- 

39  57 

90  13 

• :  • 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

6916 

01 

Bureau 

41  3* 

89  35 

'10 

6F 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON    1  wSw 

B  9  9  ( 

'.- 

TAZEWELL 

40  42 

89  25 

730 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

9002 

-6, 

MONROE 

4 

38  20 

90  09 

645 

5P 

84 

EUGENE   L.   MC  MURTRY 

WATSEKA    2  NH 

9021 

:  5 

1ROOU0I S 

40  47 

87  46 

620 

'  P 

9P 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN   4  HSU 

,  .  -if 

3 

42  2  1 

87  93 

700 

<  -. 

RADIO  STATION  WKR$ 

WAYNE  CITY 

01 

HAYNE 

1 

3B  21 

88  35 

450 

MRS  BRENOA  0  HI ATT 

WE NONA 

909C 

MARSHALL 

41  04 

89  04 

685 

WALTER  J.  -fc 

WEST  SALEM 

-  .  3. 

01 

EDHARDS 

38  31 

BB  00 

.... 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHE4T0N  3  SE 

9221 

■3Z 

DU  PAGE 

41  49 

BB  04 

660 

5P 

gp 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL    1  E 

GREENE 

39  26 

90  23 

57B 

5P 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

HlLCOx 

»274 

-7 

CLAY 

1 

38  38 

88  18 

440 

74 

(.    LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

)354 

or 

SHELBY 

i 

39  26 

88  36 

685 

■P 

6P 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

3. 

KNOX 

40  47 

90  01 

680 

ORA  L.  BELL 

X     DRAINAGE  CODE:     l-U-LOJOIS   2-KASKASKIA    3-LAKE  MICHIGAN    4 -MISSISSIPPI    S-OHIO   6-ROCK  7-WABASH 


-  72  - 


REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
JUNE  1972 


data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS."  "earner  service  umce  noar  you.     Additional  preclpltatlo 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Tmiwrilnr.  in     i     -..,4 _<»..<  _ 

movement  In  .lies.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F       In  "S^nlem.^. WT-",  I?" 
directions  entered  in  figures  are  ten,  of  degrees.     Resultant  .ind  is  the  vec?or  sum  of  .Ind  directions  aT.p.eds  divided  bj 'the  numne?  oTob.erv'at  ions 
OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  LalLr^rv^.   £rr?L  • 
and  FAA  stations .     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"    able     "Dally  Prcclptutlon"  taoU  Dally 
Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  tor  the  24  hour^endln- 


time  of  observation. 


i?  Evaporation  and 
hours  ending  at 
ecorder  located  6-8 


«fn!^  i.r.nS'San1^  footnote  following  ,h 

inctesfabo,ve"heipan.   ^  *"  ^  ^  "<  ™"  ^  ^or^TZTs^  % 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow  sleet 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tablo 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  11     tunic,  inciud 


or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
ng  and  other  causes  of  local  variability 

ow  on  Ground"  table,  and 

HORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
ofth^bulUtin.  M°Dthly  and  seasooal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  is 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

"     ?°  feJ°rd  *Vhe  ^"PPjeaental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soli  Temperatures     table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    P^ecipitftlonrDatId)ng  (These  a00"**3  aro  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference     R  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol  1  Temperature"  table . 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index 


any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  ahould  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washi ngton,   D .  C.  20402 . 


I  certify that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natic 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic 


USC0MM-N0AA-ASHEV1 LLE ,   N.C.  7/27/72-1100 


-  73  - 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVULE.N.C.  28801 


AN  EQUAL  OPPORTUNITY  EMPLOYER 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.^CDEPARTMENT  OF  CON^iMERCE 
NATIONAL  ©6$ANIC  AND  ATMOSPHERIC!  ADMINISTRATION 
ji^NVIRONMENJAtj  toATA  SERVICE 


ILLINOIS 
JULY  1972 
Volume  77  No.  7 


A: 


MONTHLY  SUM] 


IARIZED  STATION . 

V'-, — Trru — ^ 


ID  DIVISIONAL  DATA 


a 
|| 
s  1 
<z 

Averago 

? 

3 
s 

II 

§ 

_ 

_ 
1 

• 

No.  of  Day. 

3 

t 

Mu. 

Mb. 

1 
1 

> : 
il 

i  > 

1 1 

.  i 
-1 

1 

:1 

85.5 

63.3 

74.4 

-  1.8 

94 

2U 

46 

7 

8 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.46 

S3. a 

61.6 

72.7 

-  2.2 

95 

21 

45 

7 

7 

0 

0 

0 

4.70 

1.26 

62.1 

71.4 

-  1.9 

93 

21 

44 

9 

4 

0 

J 

0 

7.03 

3.01 

83.2 

63.5 

73.4 

92 

22* 

50 

2 

4 

0 

0 

0 

5.86 

82.9 

63.5 

73.2 

-  2.6 

92 

22* 

48 

' 

11 

6 

0 

0 

0 

4.27 

.88 

85.1 

64.2 

74.7 

96 

21* 

47 

3 

5 

7 

o 

4.67 

1.46 

84.6 

62.0 

73.3 

93 

22* 

43 

5 

8 

5 

0 

0 

0 

83.1 

64.1 

73.6 

94 

20 

..9 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

4.36 

84.2 

64.9 

74.6 

-  1.0 

93 

22  + 

47 

8 

7 

0 

0 

0 

3.79 

.33 

83.1 

62.3 

72.7 

-  2.7 

93 

22* 

46 

lf 

9 

5 

0 

0 

0 

6.73 

3.29 

M 

H 

H 

79.6 

61.1 

70.4 

89 

23+ 

45 

5 

26 

0 

e 

0 

0 

4.64 

1.24 

81.0 

60 . 5 

70.8 

?l 

22 

43 

3 

17 

4 

0 

0 

0 

3.53 

2. 17 

80.0 

62.1 

71.1 

-  3.1 

93 

21 

45 

17 

4 

0 

0 

0 

8.39 

4,25 

78.8 

61.0 

69.9 

90 

21 

47 

18 

1 

0 

0 

0 

5,41 

84.6 

62.0 

73.3 

94 

21 

45 

5 

9 

3.47 

2.10 

82.7 

62.7 

72.7 

-  3.8 

92 

21 

46 

5 

5 

3 

0 

0 

0 

3.39 

2.40 

72.6 

-  2.5 

5.27 

1.60 

79.5 

58.7 

69.1 

93 

23 

42 

6+ 

44 

3 

0 

0 

- 

4.74 

82.8 

61 .2 

72.0 

-  1.7 

93 

22* 

44 

5 

13 

7 

c 

0 

0 

3.45 

.30 

83.7 

59.9 

71.8 

95 

22 

39 

5 

16 

9 

0 

0 

6.76 

78.7 

67.0 

72.9 

93 

22* 

54 

4  + 

21 

- 

e 

0 

82.5 

64.7 

73.6 

.9 

93 

22* 

44 

5 

IS 

0 

0 

0 

4.97 

1.58 

82.2 

64.9 

73.6 

-  .6 

95 

22* 

52 

5  + 

15 

3 

0 

c 

0 

3.39 

.30 

83.1 

65.6 

74.4 

-  1.2 

96 

22 

46 

5 

15 

9 

0 

0 

0 

2.86 

-  .31 

83.3 

62.1 

72.7 

-  1.0 

93 

21 

45 

5 

13 

5.33 

1.56 

8  3.6 

62.2 

92 

22  + 

5 

0 

0 

0 

6.38 

3.36 

84. 3M 

62 .  9M 

73. 6M 

93 

22  + 

46 

5 

» 

8 

0 

0 

0 

5.32 

8  2.8 

59.3 

71.1 

95 

21  + 

39 

5 

23 

3 

e 

0 

0 

84.1 

63 . 8 

74.0 

-  2.1 

94 

22 

47 

5 

7 

6 

0 

0 

0 

4.22 

.65 

81.5 

62.2 

71.9 

92 

22  + 

45 

9 

23 

4 

0 

0 

0 

4.72 

2.21 

84.5 

61.3 

72.9 

-  4.1 

94 

21 

42 

5 

11 

6 

0 

0 

0 

5.60 

76.9 

60.7 

69.8 

-  2.7 

95 

22 

45 

6+ 

43 

4 

0 

0 

0 

6.93 

3.75 

83.  6M 

60.5 

72.  ZM 

94 

21 

43 

5 

14 

6 

0 

0 

0 

4.04 

72.4 

-  2.2 

4.91 

1.64 

83.1 

63.9 

73.5 

91 

21  + 

47 

5 

10 

5 

5.64 

2.13 

86.0 

64.3 

75.2 

94 

21  + 

48 

5 

6 

1  i 

0 

c 

0 

3.24 

.60 

85.9 

63.1 

74.5 

-  2.1 

95 

10 

47 

6 

8 

'.  J 

3.45 

-  .09 

85.0 

63.0 

74.0 

-  2.0 

93 

10 

45 

5 

9 

7 

0 

J 

0 

4.02 

.41 

87,8 

66.3 

77. 1 

-  2*5 

97 

£  S  * 

16 

0 

0 

0 

3.46 

.12 

85.6 

66.1 

75.9 

50 

I 

12 

0 

0 

- 

3,20 

-  2.45 

86.2 

63.0 

74.6 

-  2.9 

95 

21 

46 

5 

10 

9 

0 

0 

- 

.88 

75.0 

-  2.3 

3.41 

-  .12 

84.9 

74.7 

-  2.0 

93 

21  + 

46 

6+ 

9 

9 

0 

. 

0 

1.83 

-  1.32 

84.0 

61.5 

72.8 

92 

22  + 

45 

6 

11 

3 

a 

0 

c 

3.85 

.  80 

85.1 

64.9 

73.0 

-  2.5 

94 

20 

47 

6 

8 

10 

0 

0 

0 

2.27 

85.6 

63.3 

74  . 5 

22  + 

0 

0 

0 

1,74 

-  .31 

86.8 

65.6 

76.2 

-  1.1 

93 

23+ 

48 

6 

2 

'.3 

0 

a 

0 

3.22 

84. 7M 

64. 6M 

74. 7H 

96 

21 

46 

3 

4 

6 

0 

0 

0 

5.17 

-  1.02 

83.4 

64.5 

74.0 

-  3.2 

92 

23 

50 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

2.23 

84.7 

64.0 

74.4 

93 

23+ 

48 

6 

7 

6 

0 

0 

0 

2.46 

1.86 

83.8 

61.3 

72.6 

92 

21 

44 

3 

11 

3 

c 

0 

0 

5.20 

82.8 

63.6 

73.2 

-  2.8 

92 

22 

47 

5 

9 

- 

0 

0 

- 

3.34 

.00 

83. 4M 

64. 1M 

73. 8H 

90 

23+ 

46 

5 

10 

4 

c 

0 

e 

5.97 

2.58 

74.2 

-  2.5 

3.41 

.09 

85.4 

63.0 

74.2 

-  1.7 

94 

23+ 

45 

11 

12 

0 

0 

0 

2.09 

-  1.38 

83.5 

63.0 

73.3 

-  2.7 

93 

22 

43 

16 

5 

0 

0 

0 

2.93 

.  .89 

84. 1M 

62. 1M 

73.  im 

-  2.1 

92 

23. 

44 

12 

9 

0 

c 

0 

6.82 

3.71 

84.8 

61.9 

73.4 

93 

22+ 

42 

13 

9 

c 

c 

e 

2.72 

.  .58 

84.6 

63.6 

74.1 

-  2.0 

93 

22 

48 

*>♦ 

« 

1 

c 

0 

0 

4.13 

.40 

85.5 

64.1 

74.8 

95 

23 

46 

1 

:i 

c 

0 

4.62 

-  .91 

83.6 

64.4 

74.0 

-  2.2 

93 

23+ 

46 

a 

1 

e 

0 

c 

2.38 

Precipitation 


NORTHWEST  0 

al'edo 

DIxON 
FREEP0RT 
FULTON  DAM  13 
GALVA 

GENESE0 

hennepin  power  plant 
kewanee 
m0line  ws0  ap 
morrison 

mount  carroll 

PAW  PAW 

ROCHELLE   6  NW 
ROCKFORO  WSO  AP 
STOCKTON 

TISKILWA 
WALNUT 


NORTHEAST 


02 


ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
B ARR I NGTON  1  SE 
CHICAGO  GRANT  PARK 
CHICAGO  0  *  HARE  WSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 
DE  KALB 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 
JOLIET 

MARENGO 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  2  W 
WAUKEGAN  4  WSW 

WHEATON  3  SE 

DIVISION 


WEST 

GALES1URG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MHNMQUTH 
QUINCY 


OUINCY  FAA  AP 
RUSHVILLE 


CENTRAL 


bloomington  normal 

ChenOa 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACCN  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY  1  NW 
MINCNK  3  NE 
PEORIA  WSO  AP 

PRINCEVILLE   1  N 


EAST 

DANVILLE 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3 
PIPER  CITY 
P0NTI4C 

RANTOUL 
UR8  ANA 


SW 

3  SE 


.34 
1.61 
1.63 
1.43 
2.33 

1.94 
2.39 
3.03 
1.71 
2.13 

1.66 
1.19 
2.48 
2.37 
1.30 

1.86 
1.38 


2.23 
1.22 
2.55 

.99 

1.58 
1.24 
1.88 
2.29 
1.90 


2.27 
1.63 
.99 
1.14 
1.32 

1.88 
.25 


1.08 
1 .80 
1.11 
1.30 
1.45 


1.84  18 

1.09  3 

1.10  9 
2.00 
1.10 


3.58 


.63 
.81 
4.73 


.  6 


.95  .5 

.  .9-  :e 


1.67  it 
1.09  2 


See  Releience  Notei  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «llino«s 


SUHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

s 
a 

01 

6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mil. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

0 

S 
S 

1.00  or  More 

e  £ 

si 

s » 
'-:  £ 

s  * 

z& 

8  t 

a  & 

WATSEKA  2  NW 

B*.l 

62.0 

73.1 

96 

22 

43 

6+ 

18 

7 

0 

0 

0 

3.65 

-  .35 

1 .43 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

73 . 8 

-  2.0 

3.69 

.12 

.  0 

♦       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   0AM  26 

86. 7M 

65.5 

76. 1M 

96 

23 

50 

6 

5 

14 

0 

0 

0 

2.59 

1.32 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

CARLINVILLE 

86.2 

63.2 

74.7 

-  3.3 

95 

22 

45 

6 

7 

13 

0 

0 

0 

4.72 

1.68 

2.55 

10 

•  0 

0 

7 

2 

1 

GRIGGSVILLE 

87 .  4 

65.3 

76.4 

-  2.1 

97 

23 

50 

5 

3 

15 

0 

0 

0 

1 .03 

.51 

27 

.  0 

o 

2 

1 

0 

HILLS80R0  2  SSW 

85.5 

64.8 

75.2 

-  2.5 

94 

23 

52 

6 

3 

11 

0 

0 

0 

3.10 

-  .30 

.97 

3 

.0 

0 

7 

3 

0 

JACKSONVILLE 

84.7 

63.2 

74.0 

-  3.4 

94 

2* 

46 

6 

10 

9 

0 

0 

0 

2.09 

-  1.00 

.85 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

JERSEYVILLE   2  SW 

87.5 

63.6 

75.6 

97 

23 

44 

6 

8 

16 

0 

0 

0 

2.29 

.60 

15 

.0 

0 

7 

1 

0 

PANA 

83.6 

65.0 

74.3 

-  3.6 

92 

23 

50 

6 

7 

7 

0 

0 

0 

2.59 

-  .27 

•  SO 

25 

.0 

0 

8 

1 

0 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

86 . 2 

65.5 

75.9 

-  2.1 

96 

23  + 

48 

6 

3 

11 

0 

0 

0 

1  .70 

-   1  .79 

.90 

9 

,  o 

0 

4 

1 

o 

SPRINGFIELD  4  SE 

85.1 

65.0 

75.1 

95 

24 

51 

6 

4 

10 

e 

0 

0 

2.00 

.86 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

VIRDEN   1  N 

85.6 

63.2 

74.4 

94 

23  + 

48 

5 

3 

10 

s 

0 

0 

3.17 

1 .07 

9 

,0 

0 

6 

3 

1 

WHITE   HALL    1  E 

85. 3M 

62.2 

73. 8M 

-  4.3 

95 

13 

44 

6 

6 

9 

0 

0 

0 

1 .45 

-  1.80 

.41 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

75.0 

-  2.9 

2.43 

.75 

.  0 

♦       *  * 

east  southeast  07 

CHARLESTON 

84.1 

66.0 

75.1 

93 

23 

50 

5 

7 

e 

e 

0 

0 

2.54 

.  .85 

.73 

15 

•  0 

0 

5 

3 

0 

EFFINGHAM 

88.2 

62.8 

75.5 

-  1.6 

98 

23  + 

48 

6 

7 

1  5 

0 

0 

0 

2. BO 

-  .82 

.  72 

25 

.0 

0 

5 

4 

0 

FLORA  5  NW 

89.5 

62.3 

75.9 

-  2.4 

98 

23  + 

45 

6 

6 

17 

0 

0 

0 

1.08 

.38 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

MARSHALL    1  E 

87.5 

63.8 

75.7 

97 

20 

48 

6 

8 

14 

0 

0 

0 

1 .43 

.72 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

MATTOON 

84.8 

64.5 

74.7 

95 

22  + 

49 

6 

8 

12 

B 

0 

0 

2.58 

1.29 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOWEAOUA 

86.1 

63.1 

74.6 

95 

23  + 

46 

6 

7 

12 

B 

0 

0 

3.09 

1.10 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

NEWTON  5  SE 

86.8 

64.4 

75.6 

97 

2* 

49 

6 

8 

13 

0 

0 

0 

2.32 

.76 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

OLNEY  2  S 

88.6 

64.4 

76.5 

-  1.7 

97 

23 

48 

7  + 

3 

15 

B 

0 

0 

.62 

.15 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

PALESTINE 

85.4 

66.  1 

75.8 

-  2.4 

95 

22 

49 

6 

6 

9 

0 

0 

0 

2.31 

-  1,09 

.43 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

86.9 

65.1 

76.0 

-  1.1 

96 

23+ 

48 

5 

6 

11 

& 

0 

0 

1.77 

-  1.65 

.72 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

SALEM  WSMO 

86.5 

65.0 

75.8 

95 

23+ 

49 

6 

3 

12 

0 

0 

0 

2.70 

■  .87 

2.06 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

TUSCOLA 

86.0 

62.9 

74.5 

95 

20  + 

46 

6 

8 

12 

0 

0 

0 

4.60 

1.54 

2 . 96 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

VANDAL IA   FAA  AP 

86.6 

65.2 

75.9 

99 

1 

49 

6 

2 

13 

0 

0 

0 

4.18 

1.93 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

WINDSOR 

85.8 

63.9 

74.9 

-  2.0 

95 

23 

49 

5 

6 

12 

e 

0 

0 

2.57 

-  .92 

.86 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

75.5 

-  2.1 

2  .47 

-  1.01 

.  0 

*       *  » 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

85.9 

64.7 

75.3 

-  3.3 

95 

2* 

50 

6 

6 

12 

0 

0 

0 

6.06 

2.84 

2.03 

28 

.0 

0 

7 

5 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNlV 

89.0 

63.7 

76.4 

99 

23 

43 

6 

6 

1  6 

0 

0 

0 

2.35 

.  84 

27 

.0 

0 

6 

2 

0 

C  AHOK  I  A 

85.7 

63.5 

74.6 

98 

24 

44 

6 

9 

13 

6 

0 

0 

4.36 

.  BO 

16+ 

.0 

0 

10 

4 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

86.3 

70.3 

78.3 

-  2.8 

95 

23 

57 

6 

0 

1  2 

6 

0 

0 

9.20 

6.01 

2.47 

26 

■  0 

0 

10 

7 

3 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

87 .  3M 

64.3 

75. 8M 

-  3.1 

96 

23 

42 

6 

7 

15 

0 

0 

0 

5 . 35 

2.12 

1.57 

16 

•  0 

o 

9 

5 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

87.2 

66.0 

76.6 

97 

24 

53 

6  + 

4 

16 

0 

0 

0 

2  .04 

.59 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

COBDEN  2  S 

85.8 

64.1 

75.0 

93 

23 

50 

6 

3 

12 

0 

0 

0 

5.74 

1.07 

26 

.0 

0 

9 

6 

2  j 

DU  QUOIN   1  NNW 

MAKANDA   1  NW 

86.1 

67.0 

76.6 

94 

23 

50 

6 

2 

14 

0 

0 

0 

5.81 

1.24 

27 

.0 

0 

8 

5 

2 

MARION  4  NNE 

85.0 

64  .6 

74.8 

-  3.3 

94 

23 

50 

6 

10 

12 

6 

0 

0 

3. 13 

,22 

.96 

16 

.  0 

0 

8 

2 

o  j 

NASHVILLE  4  NE 

86.6 

65.5 

76.1 

96 

1 

52 

6 

2 

16 

B 

0 

0 

2.70 

-  .34 

.65 

17 

.0 

0 

7 

2 

0  I 

SPARTA 

87.2 

65.7 

76.5 

-  3.1 

97 

23 

48 

6 

2 

15 

B 

0 

0 

6.14 

2.85 

3.20 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

WATERLOO   1  WSW 

88.3 

66.1 

77.2 

98 

23+ 

47 

6 

4 

17 

0 

0 

0 

3.18 

-  .26 

.95 

27 

.0 

0 

7 

3 

0  1 

DIVISION 

76.1 

-  3.0 

4.67 

1.33 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

88.5 

65.7 

77.1 

97 

1 

52 

6  + 

1 

16 

B 

0 

0 

6.41 

3.30 

28 

.0 

0 

7 

4 

2 

BROOKPORT  DAM  52 

87.5 

64.7 

76.1 

95 

24 

48 

6 

3 

1  5 

6 

o 

o 

8.96 

5.31 

1.57 

16 

•  0 

0 

8 

8 

5 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

85.3 

64.4 

74.9 

92 

25  + 

48 

7 

8 

11 

D 

0 

0 

5.26 

1.58 

16 

.0 

0 

6 

5 

3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

87.5 

64.5 

76.0 

-  2.7 

96 

23 

48 

7 

4 

16 

6 

0 

0 

6.08 

2.90 

28 

.0 

0 

7 

2 

2 

HARR I SBURG 

38.8 

66.2 

77.5 

-  2.0 

98 

23 

50 

6 

0 

16 

B 

0 

0 

4.71 

1.42 

1.04 

2 

.0 

0 

6 

4 

1 

MCLEANSBORQ  2  E 

87.5 

64.3 

75.9 

-  3.2 

97 

24 

50 

7 

8 

18 

B 

0 

0 

3.92 

.56 

1.44 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

87.2 

64.6 

75.9 

95 

23  + 

50 

6 

3 

13 

B 

0 

0 

2.47 

.93 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOUNT  VERNON 

87.3 

65.1 

76.2 

-  2.8 

96 

23+ 

52 

7 

1 

16 

0 

0 

0 

4.52 

1.26 

1.18 

16 

.0 

0 

9 

3 

2 

ROSICLARE 

85.8 

65.2 

75.5 

96 

2* 

49 

6 

3 

8 

B 

0 

0 

5.67 

1.82 

28 

.0 

0 

9 

4 

2  1 

DIVISION 

76.1 

-  3.0 

5.33 

1.81 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ILLINOIS     -     JULY  1972 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


It  was  a  month  of  extremes  in  Illinois.  The 
month  began  and  ended  with  below  normal  tem- 
peratures. The  initial  cool  spell  was  most 
pronounced,  with  numerous  records  being  broken 
as  temperatures  dipped  into  the  mid-forties  over 
the  central  and  northern  part  of  the  State.  The 
warm  and  humid  midmonth  was  interrupted  by 
some  severe  thunderstorm  and  tornadic  activity 
causing  multimillion  dollar  damages  to  property 
and  crops,  as  well  as  one  death  and  numerous 
minor  injuries.  Most  of  this  severe  weather 
occurred  on  the  evenings  of  the  14th  and  17th 
and  was  heaviest  in  the  Chicago  suburbs  and  the 


north-central  part  of  the  State.  For  more  de- 
tails see  the  July  1972  Storm  Data  Summary. 

The  monthly  total  precipitation  also  showed  some 
extremes  in  Illinois.  The  northern  third  and  the 
southern  quarter  of  the  State  had  well  above 
normal  precipitation  totals.  For  example,  both 
Rockford  and  Cairo  had  the  second  wettest  July 
on  record.  Below  normal  precipitation  still 
plagued  the  midsection  of  the  State  by  the  month's 
end  with  some  very  dry  pockets,  especially  in 
the  West  Southwest  and  East  Southeast  Divi- 
sions. 


Donald  E.  Wuerch 
Climatologist  for  Illinois 
National   Weather  Service  Office 
Box  2810,  Station  A 
Champaign,  Illinois  61820 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oiauon 

O 

1 

 L 

2 

 L 

3 
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 l 

6 
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 L 

9 
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12 

13 
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 L 

15 

16 
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17 
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21 

00  i 
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23 

24 

25 

 L 

26 
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27 
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31 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

ALE  DO 

2.34 

T 

.12 

.38 

.OB 

T 

.45 

.24 

.16 

.26 

.09 

.54 

DIXON 

4 .  70 

.  14 

*  i  * 

*?» 

61 

" 

.12 

•  * 

* 39 

FREEPORT 

7  •  03 

.31 

.06 

"  n9 

01 

T 

FREEPORT    SEWAGE  PLANT 

7. 10 

.58 

.04 

•  1  ■ 

^  *  31 

55 

* 0 

*  nn 

*  0^ 

*  0 

FULTON  0AM  13 

5.  86 

.69 

.0 

* 

* 

"  97 

*  * 

1 

'  5 

*  11 
* 

* 

GALENA   1  N 

5.40 

.05 

.10 

2.00 

.07 

.02 

.46 

.07 

1.50 

.03 

.08 

.04 

.05 

T 

.19 

•  74 

CALVA 

4.27 

.   -  L 

GENESED 

*  .67 

.43 

T 

J 

.60 

.20 

.68 

!o6 

• 22 

•5* 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

" 

T 

.06 

T 

1 .04 

.07 

.62 

2  .39 

T 

ILLINOIS  CITY  DAM  16  // 

3.60 

* 

.  6 

'  1 

*  19 

'46 
* 

*4 

.40 

11 

T 

65 

KEITHSBURG 

2.65 

.29 

.10 

.07 

.07 

.10 

.11 

•  41 

.42 

.22 

.08 

.26 

.32 

.17 

.03 

KEMANEE 

4.56 

■  17 

MOLINE  HSO  AP  R 

3.79 

.03 

T 

MORRISON 

6.73 

.01 

1.50 

1.37 

.55 

!l5 

.20 

!q7 

'.03 

!70 

MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  DAM  17 

3.28 

.15 

.08 

T 

•  22 

.62 

1.26 

.32 

.04 

T 

.57 

T 

PAH  P AM 

4. 64 

.07 

.05 

.06 

.31 

.39 

.30 

.86 

1.39 

.01 

■  14 

.26 

.60 

.20 

ROCHELLE   6  NM 

5.53 

T 

.  12 

•  21 

*  2* 

.10 

•  07 

•  ft 

* 76 

.  02 

.06 

•  05 

ROCKFORD   6  ENE 

5.59 

.06 

.62 

I 

.02 

.03 

' 

1  *  38 

l*n3 

.09 

*  5n 

ROCKFORC   HSO  AP  //ft 

8.39 

T 

1 .03 

T 

™ 

.03 

.32 

.23 

2  .46 

'  1 

2.5 

*° 

.08 

.04 

* 

*77 
* 

_ 

STOCKTON 

5.41 

.03 

.06 

T 

.06 

.45 

T 

T 

.17 

1.30 

.11 

1.14 

.63 

.08 

.35 

.11 

.91 

T 

.01 

TISKILWA 

5.47 

.98 

.02 

1.00 

.20 

.  16 

.03 

.16 

1.86 

.41 

.53 

.12 

WALNUT 

5  .59 

•  23 

T 

1.12 

•  20 

1.20 

1.58 

.12 

■  15 

.  16 

.59 

.20 

*       •  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 

4.  74 

.02 

.17 

.14 

T 

.13 

.74 

2.23 

.68 

T 

.03 

.01 

•  39 

AURORA  COLLEGE 

3.45 

T 

T 

.01 

T 

T 

1  'in 

T 

1  *2  = 

.09 

.01 

T 

■  J** 

•  01 

BARR I NGTQN   1  SE 

6 . 76 

.25 

.20 

'  i 

* 33 

.10 

_ 

■  13 

\  '  *.  K 

*  *.Q 

.01 

f-  *  * 

.50 

C HANNAHON  DRESDEN    I S L 

8  . 66 

.  '< ' 

.02 

.29 

.02 

2,55 

.06 

'  Q 

.  02 

.  58 

ft 

1.18 

'Si 

CHICAGO  0 ' HARE   WSO  AP  R 

4.97 

T 

.60 

■  05 

.16 

.03 

.01 

68 

.87 

*  8 
* 

99 

'l 

T 

T 

T 

.  8 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

3.39 

T 

.05 

. :  i 

T 

T 

.09 

.10 

T 

.23 

.03 

.52 

.40 

1.58 

.03 

T 

.35 

T 

CHICAGO  MIDWAY  HSS  AP  //R 

2  .86 

T 

.27 

T 

T 

T 

.07 

T 

.31 

.46 

^  "nt 

*?7 

T 

T 

T 

DE  K  ALB 

'  1  5 

*  Afl 

ELGIN 

5 . 34 

*  32 

.02 

•  02 

.09 

'V* 

.04 

.13 

1  .99 

•  01 

.03 

.01 

.01 

•  51 

GEBHARO  WOODS   ST  PARK 

6.38 

33 

70 

* 

2.29 

.14 

1.60 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

6.36 

.05 

.26 

.33 

.29 

•  72 

.02 

1.18 

2.45 

T 

.92 

.02 

*12 

JOLIET 

\  'W 

•  ^  1 

•  05 

■  Yl 

.50 

•  03 

*  *  XL 

* 

•  04 

LA   SALLE    1  S 

* 

1  *  7  5 

T 

50 

MARENGD 

MARSEILLES  LOCK 

6.11 

.11 

.22 

!77 

T 

.47 

.01 

2!50 

.03 

.09 

1,11 

.73 

.07 

MORRIS 

6.70 

T 

T 

T 

T 

.33 

.02 

1.27 

.03 

.77 

T 

2.70 

.04 

.05 

.66 

.75 

.OB 

OTTAWA 

4.22 

.09 

T 

.IB 

T 

.09 

.36 

.21 

1.58 

.45 

.  14 

1.00 

.05 

•  07 

PARK  FOREST 

4.72 

.01 

.02 

.60 

.02 

.IE 

.12 

1.12 

1.64 

.58 

.22 

.08 

.10 

•  03 

P60TONE 

5 . 97 

T 

.49 

•  28 

.05 

2.28 

.BO 

1 .27 

•  10 

.28 

PERU  2  w 

5 . 60 

T 

.03 

* 

•  8  1 

.03 

.41 

.16 

.48 

2  .02 

.68 

T 

T 

.85 

.06 

.04 

.01 

STREATOP  2  ENE 

10 

2  1 

32 

0  1 

06 

.01 

2.35 

.48 

.  04 

.04 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

4.89 

.OB 

.38 

.OB 

T 

!44 

.02 

3.12 

.10 

.12 

T 

.46 

.09 

W AUK E G AN  4  WSW 

6.93 

.10 

.03 

.04 

.13 

.04 

.54 

1.46 

2.29 

1.5? 

T 

.02 

T 

.71 

T 

WHEATON  3  SE 

4  .04 

■ 

•  01 

.07 

•  07 

1.68 

.  87 

T 

1 . 00 

.04 

•  04 

T 

.09 

•  17 

t       *  * 

WEST 

AVON  5  NE 

4.44 

.07 

.40 

.15 

.10 

.87 

T 

2. 21 

.38 

.26 

BENTLEY  1  E 

3.86 

.05 

*  ^ 

J 

T 

•  29 

T 

Z  ' 

*  w 

• 

J 

CANTON  1  ESE 

3.19 

GAlESBURG 

5.64 

.16 

.01 

.  03 

.07 

.52 

.01 

.61 

*'o 

2  .27 

.24 

.73 

.01 

.39 

•  01 

GLAOSTONE  DAM  18 

2.99 

.06 

T 

.8 

T 

.67 

.0 

.54 

.48 

GOLDEN   1  NW 

3.24 

.55 

.18 

1.63 

.65 

.23 

LA  HARPE 

3.45 

.03 

T 

T 

T 

.70 

.14 

.99 

.88 

.71 

T 

MACOMB 

1 .  36 

*  02 

T 

MONMOUTH 

4.02 

.07 

•  42 

T 

T 

.65 

.32 

1  .  14 

.30 

•  68 

T 

•44 

T 

MOUNT  STERLING 

.81 

.02 

.10 

.16 

.35 

.18 

P AYSQN 

1 .84 

.06 

•  04 

T 

7 

* 

T 

■ 

•  10 

.14 

.42 

•  07 

T 

T 

1.01 

QUI NC  V 

3.46 

.03 

.21 

T 

1 .32 

.65 

1.05 

QU I NC Y  FA A   A P 

~ 

.09 

•  01 

•  4  I 

1.88 

T 

.55 

_ 

QUINCY  DAM  21  // 

3 "  1« 

*  05 

02 

1 '  33 

'  67 

1  03 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3.34 

T 

T 

T 

T 

T 

.13 

.15 

T 

U37 

.65 

T 

T 

.  B4 

T 

T 

RUSHVI LLE 

• 88 

.  10 

~ 

.08 

•  20 

™ 

.25 

•  05 

.20 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGTDN  WATERWORKS 

1.83 

.02 

.04 

.04 

.01 

T 

.02 

.22 

1  .40 

T 

T 

•  08 

T 

BL00MINGTON  NORMAL 

1.83 

.02 

.01 

.02 

.03 

1 17 

•  42 

1  .  08 

.01 

*  07 

chenoa 

3 .85 

•  37 

•  20 

T 

•  12 

•  *  3 

CHI LL I COTHE 

5  .48 

.51 

.07 

.  18 

.86 

•  85 

.80 

■  13 

1  .  89 

•  13 

T 

CLINTON   1  SSW 

1 .90 

•  65 

•  17 

•  31 

.02 

•  5 1 

.21 

T 

•  O3 

DECATUR 

2.27 

1.11 

.03 

.02 

T 

.26 

T 

.54 

.29 

.02 

FARMER  CITY 

1.74 

1  ■  50 

.  19 

.05 

7 

HAVANA   POWER  STATION 

3 .22 

T 

1.45 

.09 

.15 

.09 

.43 

T 

LACON  2  E 

5.17 

.09 

T 

.94 

.10 

1.34 

.26 

1.84 

.40 

T 

T 

T 

.08 

.12 

T 

LINCOLN 

2 .23 

•  05 

1 . 09 

.06 

•  29 

*  50 

.17 

•  07 

MACKINAW 

1.81 

.03 

.19 

.08 

.05 

.14 

.39 

.22 

.  19 

.32 

T 

T 

.20 

MASON  C I  TV   1  NW 

2.46 

.11 

1.10 

.43 

.10 

.37 

.21 

.14 

T 

MlNONK   3  NE 

5 .  2C 

•  04 

.51 

.98 

T 

.96 

.22 

2.00 

.10 

.26 

.05 

• 0a 

MOUNT  PU  L  ASK  I 

.69 

.04 

.04 

.08 

.09 

T 

.17 

T 

•  23 

.04 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  HSO  AP  //R 

3.54 

.03 

T 

.06 

.86 

T 

T 

.42 

.01 

1.10 

.30 

.46 

.02 

.28 

T 

T 

PR INCEVl LLE  1  N 

5.97 

.02 

.1] 

.03 

.61 

.01 

.15 

.65 

.24 

.33 

3.58 

.22 

•  02 

TOULON 

5.42 

•  03 

,os 

.0* 

•  22 

•  81 

.67 

2.54 

.37 

.02 

.4* 

.19 

*       '  * 

A 

DANVILLE 

2.09 

.63 

.03 

.02 

.05 

.57 

.25 

.03 

.48 

.03 

DANVILLE  sewage  plant 

.40 

T 

.60 

T 

GIBSON  CITY 

3. 82 

.14 

.13 

.04 

.19 

1.00 

.39 

.35 

1.53 

.05 

HODPESTON 

2.93 

.81 

T 

T 

.02 

•  71 

.12 

.34 

.46 

•  43 

•  02 

KANKAKEE  3  SH 

6.62 

.24 

.06 

.13 

.14 

T 

.05 

.59 

T 

4.73 

T 

.08 

.60 

T 

MONTICELLO  NO  2 

1  .64 

.66 

.1* 

T 

.04 

T 

.03 

.23 

T 

.05 

.31 

.16 

T 

P I  PER  CITY  3  SE 

2  .72 

.20 

.10 

T 

T 

.03 

.01 

.05 

•  09 

.95 

.89 

T 

.03 

.33 

.04 

PONT  I  AC 

™ 

* 

7 

1  *2C 

.08 

.20 

1  . 90 

.20 

.06 

.12 

•  32 

.05 

R ANTOUL 

4 "  6' 

•  07 

1  .46 

.02 

•  17 

.04 

.  46 

1  .87 

.51 

.02 

SIOELL 

5^26 

3.28 

.01 

.35 

.13 

.08 

.  12 

.92 

•  37 

W AT  SE  K A  2  NW 

3.6! 

.19 

.07 

.20 

U43 

.60 

.05 

1.06 

.03 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

2.59 

T 

.20 

.17 

.02 

.13 

.23 

.28 

.02 

1*32 

.22 

BARRY 

1.43 

.07 

.05 

.15 

.05 

T 

.28 

•  83 

BE ARDSTOHN 

T 

T 

T 

.10 

T 

.09 

.10 

T 

•  15 

BLUFFS 

2.03 

.03 

.04 

.65 

.02 

.45 

.12 

.35 

.09 

.27 

.01 

78  - 


DAILY  PRECIPITATION 


SW 


CARLINVILLE 
EDWARDS  V I  LIE 
GRAFTON 

GREENVILLE  1  E 
GRIGGSVILLE 

HARDIN 

H1LLS80R0  2  SSw 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
ME  DO A  A 


MOUNT  OL  WE    I  E 

A  ANA 

Pleasant  hill 
Springfield  wso  ap 

SPRINGFIELD  a  se 

TAYLOAVILLE 
VIROEN   1  N 
VIRGINIA 
AMITE  HALL   I  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

C  MA A  L  E  S  TON 
EFFINGHAM 
FLORA  3  NW 
GREENUP 

HUT  SON V I L  L  E  POWER  PL 

LAMRENCEVILLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 
HOwEAOUA 
NEATON   5  SE 

OLNBr  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MAAIE 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A   AAA  AP 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


06 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONDALE   SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  OUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA  1  NW 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSW 

RED  BJO 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  92 
CARMI   6  NW 
DIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  DAM  SI 
HARR I SBURG 

MARRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  E 

MT  CARHEL    I  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROS ICL ARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITV 


Day  of  Month 


H 

1  1 

2  1 

3 

 _ 

4  | 

5  1 

6 

 1  

7    |  8 

1  « 

1  9 

 r 

10  | 

| 

U  12 

I  1  1  

13     14  IS 

16  | 

 1 

17 

18 

 P 

19  | 

 p 

20  | 

21 

■  . 

22  1  23 

24 

25  | 

26 

27 

26 

29  | 

30 

31 

4.72 

.12 

•  27 

.17 

.90 

2.99 

.33 

.01 

T 

.09 

.01 

.03 

.26 

* .  09 

:  .  5a 

.06 

■  IS 

.02 

T 

.29 

•  76 

.96 

.22 

.03 

i .  e* 

.04 

.  U 

.04 

.  1* 

.16 

•  20 

.19 

.22 

T 

■  6A 

.06 

2.91 

.48 

•  21 

.39 

.AO 

•  07 

.11 

1.03 

.15 

.07 

1 .09 

•  04 

.03 

.02 

.26 

.06 

.0) 

.03 

•  51 

.01 

2.12 

.18 

.10 

.26 

.23 

.39 

.11 

.16 

.6A 

3. 1C 

.05 

•  18 

T 

.93 

•  16 

.92 

.06 

.10 

.OA 

•  12 

.02 

2  .09 

T 

.  If 

•  03 

T 

T 

.67 

•  as 

.09 

.11 

.03 

T 

•  11 

7 

2.29 

.02 

•  23 

.06 

•  14 

•  AO 

.60 

T 

.03 

.19 

.11 

•  66 

.01 

2.30 

.50 

.16 

.26 

.03 

.61 

.11 

.07 

.32 

•  01 

2  .63 

1.06 

.20 

.27 

.70 

.23 

.  1  1 

2.59 

.  I ; 

T 

.15 

.01 

.10 

.39 

.23 

■  AO 

.A3 

T 

.50 

•  06 

7 

1.30 

T 

T 

.07 

T 

.19 

.06 

.10 

.90 

1 .70 

.  19 

T 

.04 

.01 

.90 

.OA  *06 

.OA 

.01 

T 

.13 

T 

2.00 

.12 

.03 

.02 

■  B6 

.29 

.02 

.13 

.30 

.01 

.06 

1.16 

.04 

.31 

.22 

.06 

.26 

•  07 

3.17 

.66 

■  06 

■  03 

1.07 

.63 

.56 

.01 

'.03 

!o6 

T 

.2» 

.03 

!lA 

1.45 

.05 

.06 

•  04 

.AO 

.01 

.32 

.16 

.Al 

1.54 

.02 

.52 

.13 

.09 

.73 

.36 

.09 

.05 

.99 

T 

2 .80 

•  5! 

•  15 

T 

.69 

•  os 

.06 

.62 

.72 

1.08 

T 

.36 

.12 

.29 

.03 

.13 

7 

•  19 

T 

2.40 

.23 

.12 

.50 

.13 

.  1  - 

.80 

.30 

1 .29 

.15 

•  09 

.  58 

.06 

T 

7 

.39 

T 

2.93 

,05 

.15 

.67 

.03 

1.27 

.13 

.22 

.36 

.0! 

1 .43 

.  16 

■  15 

.29 

.19 

.72 

2  .5fi 

•  18 

.12 

T 

.01 

■  60 

.16 

1.29 

3.0* 

•  50 

.31 

.06 

.19 

T 

.A3 

1.10 

T 

.91 

.03 

2.32 

.14 

.07 

.OA 

.OA 

.19 

.63 

.28 

.76 

.22 

•  21 

•  62 

T 

.04 

.15 

■  01 

T 

.09 

.10 

.16 

.01 

•  09 

2.31 

.32 

,22 

.08 

.39 

.62 

.01 

.16 

.A3 

.23 

•  11 
T 

1.77 

.04 

.51 

.12 

.02 

T 

T 

.30 

T 

T 

T 

.72 

; 

1.26 

.19 

.14 

.02 

.33 

.OB 

.19 

.02 

.26 

•  09 

2.70 

.11 

. :  I 

.09 

2.06 

•  OB 

•  OA 

.01 

.13 

.09 

•  06 

.05 

•«.60 

2  .96 

.03 

.06 

T 

.36 

.23 

.03 

T 

.87 

4.18 

.65 

T 

.  16 

1.93 

.  19 

.  B  B 

.  06 

.18 

- 

.10 

- 

.19 

2  .57 

.06 

.04 

.39 

•  15 

T 

•  01 

.02 

.17 

.86 

.01 

.03 

■  OA 

.77 

T 

6.06 

.55 

.46 

.09 

1.03 

.77 

.16 

•  99 

2.03 

2.35 

.12 

.  13 

T 

.06 

■  12 

.09 

.09 

.21 

.05 

•  6a 

.35 

.09 

4.36 

■  13 

T 

.10 

.05 

•  10 

.80 

.27 

.36 

.19 

■  t.2 

.AB 

.60 

9.20 

.76 

.96 

.30 

.04 

.89 

l.AO 

.20 

.52 

1.36 

2.A7 

•  30 

5.35 

.60 

.06 

.26 

.50 

1.97 

.12 

.22 

•  69 

.69 

.87 

.01 

2.04 

.08 

.26 

.09 

.27 

.03 

.10 

.-■ 

.21 

.99 

.19 

.20 

3.98 

.22 

.31 

.16 

.03 

.AA 

.09 

.71 

.97 

•  61 

.AB 

.76 

9.16 

3.10 

.03 

.62 

.  10 

1 .66 

.10 

.05 

1.53 

.69 

.66 

.60 

5.7* 

.56 

.20 

.26 

.01 

.70 

.76 

.26 

1.00 

1.07 

.92 

5.65 

.75 

.11 

.15 

.19 

2.09 

T 

.23 

1.22 

.67 

.2A 

5.81 

l.ZO 

.18 

.29 

.97 

.62 

.07 

.23 

1.26 

.96 

.09 

3.13 

.80 

.16 

■  05 

.12 

.96 

■  AO 

.11 

■  08 

.29 

•  16 

2.70 

.46 

•  27 

.07 

T 

.13 

.05 

.85 

•  22 

.11 

.96 

6.11 

1.15 

.  10 

T 

.07 

.36 

.23 

.  32 

1.73 

2.05 

2 .  *>3 

.14 

T 

.16 

■  26 

.16 

.06 

.A  1 

.OA 

•  66 

6.14 

.44 

.34 

.03 

.31 

.3* 

T 

.20 

.65 

.02 

7 

.16 

T 

3.20 

■  AS 

3.18 

.13 

.01 

.05 

.13 

.13 

.09 

.06 

T 

.51 

T 

.99 

.65 

.27 

6.41 

.10 

.50 

1.00 

.32 

.09 

.23 

.09 

T 

■  Bl 

3.30 

4.50 

1.93 

.03 

.30 

•  25 

l.AO 

.13 

■  06 

.23 

.15 

8.96 

1.32 

1.27 

.59 

T 

1.37 

.58 

.09 

■  98 

1.10 

1.A6 

5.26 

1.10 

.10 

.09 

.07 

1.5B 

.52 

1.26 

.56 

6.08 

.12 

•  02 

.34 

2.00 

.19 

.22 

.09 

T 

■  2A 

2.90 

5.80 

.74 

.73 

.15 

T 

1.05 

.33 

.26 

.07 

.A6 

1.97 

4,71 

1.04 

.92 

.69 

.67 

.30 

T 

.07 

T 

■  37 

.29 

.AO 

3.56 

.42 

.16 

.25 

.42 

.52 

.76 

T 

•  36 

.37 

.32 

3.92 

.40 

.11 

.42 

.12 

l.AA 

.06 

T 

T 

•  10 

.65 

.62 

2.*7 

.06 

.07 

.12 

.30 

.29 

.03 

.11 

.56 

.93 

7 

4.52 

.20 

.25 

.11 

.09 

1.18 

1.02 

.26 

•  16 

.30 

.99 

5.6T 

1.06 

.10 

.24 

T 

.29 

■  6A 

T 

.99 

•  15 

1.B2 

.36 

5.2S 

1.23 

.35 

.36 

.06 

.81 

.72 

1.03 

.12 

.32 

T  l 

4.06 

.16 

.08 

.19 

1.00 

.09 

.99 

•  16 

.66 

1.39 

EXTREMES 


0»TE 
DATE 


Sm  [Ahk.  notoa  following  Sutton 
-  7»  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*         *  * 

NflBTHWFST  01 
i  nut  J  i  v± 

A  L  E  DO 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

6.4 

T 

18.0 

4 

T 

- 

D I  XQN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 
2 

7.5 
6 

11.4 
27 

19.2 
5 

r  l\C  C  '    Un,  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6 . 6 

7 

,  7 

6 

3 .  l 

10 

10,2 
27 

15,3 
8 

2.3 
2 

38 .  2 

60 

PBtPPflRT    ^PUAfiF    PI  ANT 

SNn wp  a  l i 
1   IN  ON  GD 

9.5 

7 

1 1 2 
9 

7 . 2 

10 

9,9 
29 

13,0 
8 

2.7 

e 

43.5 
71 

CIIITDM     HAM     1  "51 

J'^UrtP  ILL 

1   IN  ON  GD 

3.0 
3 

T 

2 

5,9 

10 

10.6 
27 

9,3 

7 

,  5 

1 

29.8 
50 

ft  A 1  C  N  A    1  K 

JUL  C  iH     1     I ' 

SNnWF  ALL 
1   IN  ON  GD 

7 . 0 
5 

2,0 
8 

5 . 4 
15 

9.8 
28 

14.2 
8 

2,0 

1 

40.4 
65 

GAL  V  A 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5.8 
4 

T 

4 

11.0 
19 

7.6 

27 

15.5 
6 

.5 

40.4 
60 

GENE  S  E  0 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

4.8 

2 

T 

- 

9.5 

18.0 
5 

1.5 

2 

- 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

ntl'liCr  ill     r  U  n  t  i\  rUMlll 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

15 

2 

T 

- 

TILTNtflTS    CITY    HAM  16 

1   IN  ON  GD 

1.5 
2 

,  5 

1 

11.5 
16 

8.3 

26 

9,0 
6 

1 

52 

KE  I THSBURG  1  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

2.5 

2 

T 

8 . 5 

14 

6.0 

8.0 

4 

- 

KE  WANE  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4 . 5 

2 

14.0 
20 

T 

MDL I NE   WSQ  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5 . 9 

1 

•  3 

11.8 
17 

13,7 
24 

19.8 
5 

2.6 

1 

54.1 
48 

MORRISON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8.0 
14 

13.6 
27 

18.5 
6 

1,9 

1 

MOUNT  CARROLL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5  •  8 

4 

T 

5 

5 . 5 

11 

9,0 
28 

13,0 
6 

4.0 

1 

37,3 
55 

NEW  BOSTON  DAM  17 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3,0 

4 

T 

2 

10.6 
17 

26 

- 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

11.0 
5 

9,0 

4.5 

20.3 

T 

RDChELLE   6  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 . 0 

1 

T 

7,0 
11 

9,0 
25 

23.8 
5 

3 , 5 

1 

44.3 
43 

RDCKFQRD  6  FNF 

SNOWFALl 
1   IN  ON  GO 

6 

1  •  0 

6 

2.3 
1 

ROCKFORD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5.0 

2 

,  2 

5,5 
12 

7.9 
26 

15.7 
8 

2,7 
4 

37.0 
52 

STOCKTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5.6 

7 

2,o 
8 

5,1 
16 

10,o 
29 

18.6 

12 

1,5 
3 

42.8 

75 

TISKILWA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1 

T 

19 

20 

3 

T 

43 

WALNUT 

SNUWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.2 

2 

T 

12.5 
17 

8.8 

22 

22.6 
4 

T 

47.1 
45 

*         *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.2 

4 

1.6 

5 

9.0 
13 

11.9 
29 

13.8 
13 

3.2 

3 

45.7 

67 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.2 

1.1 

11.3 
17 

11.6 

15.4 
6 

1.7 
2 

42.3 

HARRINGTON  1  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.9 

T 

10 

9.1 
18 

18.7 

5.5 
3 

- 

CHANNAHON  DRESDEN   I S L 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

11.0 
12 

8.9 

19 

12.9 
4 

T 

33.3 
36 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.3 

.2 

7.6 
16 

7.7 
16 

16.8 
6 

3.3 

2 

36.9 
40 

CHICAGO  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1.2 

1 

.3 

11.7 
17 

14.7 
18 

15.6 
5 

3.3 

1 

46.8 

42 

DE  KALB 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

4.6 

2 

.3 

1 

7.1 
13 

7.8 
25 

23.5 

- 

- 

ELGIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

«.o 

2 

T 

9.0 
16 

9.5 
26 

24.5 
11 

5.0 
3 

52.0 
58 

GEBHARO  WOODS   ST  PARK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.8 

T 

11.7 
15 

8.7 

20 

10.5 
3 

T 

31.7 
38 

JDLIET  BRANDON  RD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

14 

20 

- 

- 

JOLIET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

9.3 

IS 

9.5 

13 

8.1 

1 

T 

- 

LA  SALLE   1  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARENGO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.2 

1 

T 

5.8 

15 

7.5 
25 

10 

3.5 

3 

54 

MARSEILLES  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

- 

11.7 
16 

9.1 

17 

8.9 

3 

.6 

1 

- 

MORRIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

6.0 
15 

6.5 

19 

8.0 
5 

1.0 
1 

21.5 
40 

OTTAWA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

T 

11.9 
19 

5.5 
16 

8.8 

2 

.5 

26.9 
37 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

13 

- 

- 

- 

- 

PEOTONE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

7.5 
9 

3.6 

12 

6.3 

4 

1  •  B 

2 

20.2 

27 

PERU  2  W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.9 

T 

9.5 

19 

5.0 
16 

10.0 
3 

T 

25.4 
38 

STREATOR  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.7 

.  5 

15.4 
20 

11.0 
15 

10.0 
2 

.8 

42.4 
37 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

. 

14. 1 

21 

8.0 

16 

11.4 
4 

.5 

1 

- 

WAUKEGAN  4  WSW 

SNOWFALL 

1    t w   nN  rn 
1    in   uii  uii 

1.5 

1 

1.0 

1 

8.0 

7.3 

17 

16.5 
7 

2.0 

2 

36.3 

WHEATON  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.7 

T 

14.4 
18 

13.1 
17 

16.8 

5 

- 

•         *  * 

WEST  03 

AVON  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

2 

T 

4 

12.3 
19 

6.1 
18 

5.2 

1 

T 

27.9 
44 

BENTLEY   1  E 

SNOWFALL 
i    im  nN  r. n 

i     i  IN    U 11  JU 

3.3 
3 

T 

1 

5.9 
9 

6.8 

13 

5.2 

T 

21.2 
26 

CANTON  1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

T 

6.3 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

r  a  i  c  c  q  1 1  o  r. 

SND w  P  A  L 1 
1   IN  ON  GD 

4 . 2 

3 

T 

1 

10.9 
18 

9,8 

8.5 

4 

T 

33.4 

r. lAn^TfiNF  n  a  m  18 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

2 

T 

10.0 
18 

5.0 

21 

4 

T 

45 

r.DLnPN  l  N  w 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

8.0 

15 

8.0 
13 

2.0 

20.0 

29 

1  A    UAR  p  F 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

T 

10.0 
15 

11.0 
18 

6 . 0 

2 

T 

30.0 

36 

MAT  n  M  R 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

2 

4.0 

9 

1 . 0 

1 

M  I~IN  M  ni  1  T  H 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.8 

2 

11.2 
19 

8.5 

20 

11.0 

2 

.  5 

37.0 
43 

MflUMT    S  T  F  R  1  TNT, 
U  J  IN  1      J  1         l  1  <u 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2 . 5 

2 

T 

1 

12 

15 

T 

- 

PAYS  ON 

1    IN  ON  GD 

3 . 0 

3 

T 

8.0 

11 

1 .0 
1 

T 

oil  T  ur  V 

SNnwF  ali 

1    IN  ON  GD 

4.5 
1 

T 

8.0 

11 

7.8 

12 

4 . 0 

1 

24.3 

25 

OUlNfY    FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

3 

.  i 

1 

8.7 
13 

5.7 
16 

2 . 0 

1 

T 

20.8 
34 

OUINCY  DAM  21 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 

1 

T 

8.0 
11 

5.0 
14 

2.0 

1 

18.0 

27 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.6 

3 

•  3 

1 

12 

6.7 
11 

1.5 
1 

.  1 

28 

RUSHVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

7.0 

T 

6.8 

- 

3.5 

T 

- 

- 

- 

*         *  * 

CENTRAL  04 

BL00MINGT0N  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2 . 9 

2 

T 

10.4 
19 

5.6 
14 

5.0 

2 

2  •  0 
1 

25.9 
38 

BL00MINGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.3 

2 

T 

8.2 
16 

6 . 1 
13 

4 . 3 

2 

2.0 

23.9 

33 

CHENOA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3 . 0 

2 

,  i 

1 

10 . 6 
16 

6.4 

15 

7.0 

2 

2.3 

29.4 
36 

CHILL ICDTHE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 .  1 

1 

14 

7 . 0 

2 

- 

CLINTON  1  SSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.  2 

- 

5.6 

11 

7.8 
14 

2.5 

1 

T 

- 

DECATUR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.  5 

1 

9.5 
13 

12 

3.0 

1 

- 

FARMER  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3 . 1 

2 

6 . 9 

12 

18 

5.0 

2 

2.0 

1 

35 

HAVANA  POWER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.2 
1 

6.0 
9 

9.0 
8 

4.0 

21.2 

SNDUFALt 
1   IN  ON  GD 

1.0 

X 

11.1 
12 

5  •  7 
20 

5.0 

2 

T 

22 . 8 

34 

S  N  n  W  F  A  L I 
1   IN  ON  GO 

,  5 

j 

7.5 
12 

8.8 

15 

6.0 

2 

1.0 

23 . 8 

29 

MACKINAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

T 

10.3 
15 

7.4 
15 

8.5 

2 

.5 

32.7 
32 

MASON  CITY  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

3 

9.0 
14 

9.5 
16 

7.0 

2 

3.0 

1 

32.0 
36 

MINQNK  3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

T 

11.5 

6.0 

11 

6.0 

2 

T 

27.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MnilMT     Dill    ACi/  T 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

7.5 

7.5 

6.0 

T 

- 

- 

21.0 

KlCU     CAI  CM  CTATC 

PARK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4.0 

2 

T 

10.2 
17 

6.2 

14 

8.0 

2 

.9 

1 

29.3 
36 

PRINCEVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1   in  nN  rcn 

5.3 

T 

8.0 
1 8 

3.5 

7.5 

2 

T 

24.3 

1  1 

TOULON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

13.0 

19 

10.3 
21 

12.5 
3 

.5 
1 

38.3 

44 

*  * 

* 

CACT 
C»j  1 

05 

DAN V 1 L  L  t 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1.0 

1 

T 

7.0 
12 

4.8 

7 

T 

T 

12.8 

20 

UAINV1LLC  jcniuc 

D  1  A  KIT 
rLAH  1 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

T 

7.6 

- 

- 

- 

G  I  B  5  UN   LI  It 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

5.5 

1 

T 

7.7 
10 

4.3 
13 

6.0 

2 

1.5 

25.0 
26 

HUUP  c  5  TUN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.6 
1 

.2 

6.9 

13 

3.3 

14 

.9 

3.5 

1 

18.4 
29 

l/AMi/AVCC     1     C  Li 

KANK, AK  e t   s   a  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

.4 

12.1 
16 

6.4 

15 

5.5 

3 

1.6 

1 

29.0 
37 

nun  i  licLLu  nu  c 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

5.5 

5.0 

2.5 

1 

- 

DTDCD     f  T  T  Y     1  QC 

r l Pen   Ciii    o  j" 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.2 

1 

T 

13.3 
15 

4.6 

16 

4.4 

2 

1.4 

1 

26.9 
35 

D  PI  KIT  T  A  f 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.2 
1 

T 

14.3 
14 

5.0 
14 

5.0 

T 

28.5 

□  a MTm ji 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.1 

T 

5.6 

13 

1 

- 

- 

S I  DEL  L 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

8.0 

11 

1.5 

L 

T 

- 

URB ANA 

SNOWFALL 

1     T  N    FIN  CD 

4.1 

3 

T 

8.2 

12 

3.8 

13 

1.8 

2 

.1 

18.0 
30 

WATSEKA  2  Nw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

.5 

13.3 
15 

.5 

10 

2.8 

1 

2.5 

1 

20.  1 

27 

*  * 

* 

u  C  C  T     cni  ITUUC  CT 

We5T  bUUIHWtii 

06 

ii  f  nki     HAM     1  i. 

A  L TUN    DA"  co 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

- 

- 

- 

BARRY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
2 

T 

6.0 
9 

10.5 
11 

1.8 

1 

22.3 

23 

O  t  ARD b  T  UWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4.0 

2 

9.0 
16 

9.0 

12 

2.0 

1 

T 

24 . 0 
31 

BLUFFS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

T 

8.0 
12 

6.0 
13 

2.0 

1 

carlinville 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4.5 

10 

2.0 
2 

.7 

T 

7.2 

12 

EDWAROSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

5.2 
5 

1.2 

1 

T 

T 

6.9 

6 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GREENVILLE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 
6 

2.0 

2 

- 

- 

GRIGGS VlLLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 
3 

3 

6.0 

10 

10.0 
12 

3.0 

1 

25.0 
29 

HARDIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.  1 

6.0 

12 

2.7 
3 

.5 

12.3 
15 

HI L LSBORO  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

3.3 

2.2 

T 

T 

- 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

4 

6.0 

12 

6.0 

14 

3.0 

3 

T 

19.5 
33 

JERSEYVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

3.5 
13 

2.5 

1.0 

T 

9.0 

ME  DORA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

6.0 

7 

4.0 

5 

1.0 

T 

12.5 
12 

MORRISONVILLE  4  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  OLIVE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

4.0 

T 

- 

- 

PANA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.3 

1 

T 

7.5 
15 

3.8 
8 

T 

T 

12.6 
24 

PLEASANT  HILL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

7.7 

5.0 
9 

6.2 

4 

2.4 

21.3 
13 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.4 

2 

T 

8.1 

14 

6.0 
11 

3.6 

2 

T 

22.1 
29 

SPRINGFIELD  4  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

3.0 

4.0 

- 

- 

TAYLORVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

VIRDEN  1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

4.5 

10 

7.0 

3.0 

1 

: 

VIRGINIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 
3 

1 

8.0 

6.0 

1 5 

5.0 

2 

T 

22.0 
34 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

*         *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.8 

1 

T 

7.0 
13 

2.3 

11 

T 

10.1 
25 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.1 
9 

2.0 
2 

T 

7.1 

11 

FLORA  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 

1 

5.0 

7 

2.4 

2 

T 

9.6 

10 

GREENUP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.5 
13 

T 

T 

T 

5.5 
13 

HUTSONV I L LE  POWER  PL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.8 

1 

2.5 
3 

1.8 

6.1 

4 

LAWRENCEVI LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 

2 

2.2 

7 

1.3 

2 

6.8 

11 

MARSHALL   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

4.0 

T 

T 

MATTOON 

SNOWFALL 
l  tn  nN  fin 

.5 

T 

4.0 

.5 

5.0 

1 2 

MOWE  AQUA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.8 

1.0 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1971  -  1972   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NEWTON  5  5c 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.5 

12 

T 

T 

12 

OLNEY   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 

1 

2.8 
3 

1.8 

1 

T 

7.9 

5 

DAI  CCTTWC 

PALESTINE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.0 

2 

T 

5.0 
13 

3.0 
3 

T 

T 

13.0 
18 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

T 

9.0 

12 

5.0 
13 

T 

T 

14.5 

25 

SAINTE  MARIE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 
3 

1.5 
1 

4.5 

4 

SALEM  WSMO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

1 

T 

2.3 
8 

1.0 
2 

T 

T 

5.3 

11 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.5 

10.0 
14 

2.9 

12 

.3 

T 

13.7 
26 

VANDAL  I A  FAA  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

2.0 

1 

T 

2.4 

10 

2.0 
3 

T 

6.4 

14 

WILCOX 

SNOWFALL 
l    T w   nN  rn 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.2 

T 

6.7 

11 

1.0 
3 

.4 

T 

8.3 

14 

♦         *  * 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.7 

T 

2.7 
6 

.7 

T 

5.1 
6 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

3.5 
6 

.5 

4.5 
6 

C AMQK I A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  JD 

- 

- 

- 

- 

- 

CAIRO  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

T 

3.2 

4 

T 

.2 

5.4 
4 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

3.0 

4 

- 

.4 

' 

CARLYLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1 

2.0 

7 

1.3 

2 

5.3 

10 

CENTRALIA  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

9.3 

11 

2.0 
3 

T 

- 

CHESTER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

5.0 
8 

1.0 

2 

T 

6.5 

10 

C  OB  DEN  2  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

- 

1.0 

- 

DU  QUOIN  1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

5.3 
9 

- 

- 

GRAND  TOWER   2  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

3.2 
6 

1.5 

1 

5.7 

7 

MAKANDA   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 
1 

T 

2.5 

7 

2.5 

T 

6.5 
8 

MARION  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

.5 

6.5 

7 

1.7 

T 

10.2 
8 

NASHVILLE   4  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.2 

1 

4.0 

10 

1.4 
1 

T 

7.6 

12 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

1WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

3.9 

7 

.5 

2 

6.4 

10 

RED  BUD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

2.5 
9 

1.0 

2 

5.5 

12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

SPARTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

3.5 
6 

1.0 

T 

T 

5.5 

7 

WATERLOO  1  WSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

1 

2.1 
2 

.5 

T 

T 

3.6 

3 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 . 5 

2 

T 

- 

1.5 

2 

T 

- 

BENTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2.5 

- 

- 

BR00KPORT  DAM  52 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 
2 

- 

T 

- 

C ARM  I   6  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

T 

2.1 
2 

1.4 

1 

.2 

T 

4.7 
3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2.0 
4 

- 

- 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 . 0 

2 

5.0 

7 

1 .  S 

T 

10.6 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 .5 

1 . 3 

2 

T 

2.8 

I 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3 . 0 

2 

1.0 

5.0 
9 

.  5 

.  5 

T 

10.0 

11 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

MCLEANSBORO  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 . 5 

1.5 

3.6 
3 

2.0 
1 

T 

T 

10.6 
4 

MT  CARMEL   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 .  9 

1 

A  .7 
7 

2,6 
3 

T 

11 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 .  4 

1 

4.0 

3 

1.0 
1 

T 

T 

6.4 

5 

ROS I C  L ARE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 . 8 
3 

T 

T 

T 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 
1 

1.5 
3 

T 

.6 

1 

3.6 

5 

WAYNE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  86  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

if  ti 
01 

m 

2 

3 

*  \ 

5 

g 

7 

g 

a 

11 

1 2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

•          •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 

93 

89 

77 

76 

73 

77 

81 

81 

66 

9  4 

91 

e3 

86 

90 

3  9 

85 

91 

81 

86 

93 

94 

93 

69 

19 

69 

69 

3' 

77 

60 

63 

66 

65.5 

67 

59 

52 

46 

50 

57 

60 

5  1 

65 

70 

}  0 

67 

67 

64 

60 

65 

6" 

69 

72 

74 

72 

72 

73 

63 

60 

61 

96 

96 

37 

59 

63.3 

DIXON 

MAX 

90 

80 

77 

73 

77 

78 

80 

84 

83 

90 

91 

a' 

63 

86 

84 

30 

61 

94 

93 

94 

92 

65 

65 

79 

72 

79 

82 

63 

63 

63.8 

65 

** 

50 

* 

51 

56 

52 

6 1 

60 

69 

1 9 

67 

64 

61 

65 

65 

66 

72 

73 

73 

73 

64 

63 

60 

60 

93 

99 

57 

59 

61,6 

FREEPORT 

MAX 

89 

83 

76 

74 

re 

75 

75 

61 

80 

88 

90 

16 

83 

83 

62 

62 

82 

79 

79 

91 

93 

91 

67 

67 

86 

79 

73 

76 

60 

63 

79 

62.1 

51 

63 

5  7 

51 

44 

52 

55 

49 

64 

58 

71 

70 

62 

62 

63 

38 

66 

67 

64 

74 

73 

73 

66 

67 

5<> 

99 

38 

91 

93 

96 

6 

60.7 

FULTON  DAN  13 

MAX 

8B 

B6 

78 

77 

75 

84 

78 

60 

62 

88 

90 

B< 

86 

86 

85 

3  0 

81 

90 

9  2 

92 

88 

39 

66 

60 

73 

79 

79 

42 

79 

63.2 

MIN 

0? 

65 

60 

56 

50 

54 

62 

54 

62 

64 

65 

66 

64 

64 

66 

62 

63 

67 

62 

74 

74 

75 

74 

•4 

69 

62 

60 

36 

61 

39 

61 

63.9 

GALVA 

MAX 

B7 

91 

81 

74 

72 

73 

76 

79 

81 

83 

91 

9 

87 

85 

87 

60 

84 

85 

80 

86 

82 

92 

91 

3> 

87 

62 

61 

69 

76 

79 

61 

82.9 

62 

68 

56 

54 

50 

56 

60 

62 

63 

69 

70 

67 

69 

1  ! 

62 

63 

64 

67 

70 

74 

72 

72 

7» 

66 

63 

61 

37 

39 

39 

6  2 

63.3 

GINESEi] 

MAX 

93 

86 

77 

70 

76 

79 

62 

84 

64 

95 

93 

38 

85 

69 

62 

82 

88 

96 

96 

94 

89 

90 

69 

63 

71 

78 

82 

64 

14 

65.1 

MIN 

63 

63 

3  9 

5  5 

*7 

5 1 

60 

56 

64 

65 

7  1 

69 

68 

67 

63 

62 

68 

67 

70 

73 

73 

74 

73 

72 

63 

62 

60 

38 

60 

60 

64.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

89 

88 

77 

77 

75 

78 

82 

85 

82 

90 

69 

67 

86 

67 

L  ^ 

82 

85 

92 

91 

93 

91 

3" 

63 

89 

76 

78 

61 

63 

8  3 

64.6 

MIN 

57 

69 

56 

53 

43 

47 

60 

54 

63 

63 

72 

70 

6» 

61 

t~ 

38 

59 

67 

69 

70 

73 

71 

73 

68 

67 

62 

61 

94 

96 

3s 

96 

62.0 

KEVANEE 

MAX 

9? 

89 

80 

70 

72 

74 

60 

79 

79 

89 

86 

87 

65 

86 

79 

86 

94 

92 

90 

87 

66 

62 

81 

77 

76 

78 

61 

64 

63.1 

MIN 

63 

65 

63 

55 

49 

55 

58 

60 

65 

64 

70 

6  1 

69 

69 

64 

63 

62 

67 

68 

70 

74 

73 

73 

73 

67 

63 

5  9 

96 

60 

60 

3  9 

64  ■  1 

HQCIHE  WiO  AP 

MAX 

93 

84 

78 

71 

76 

78 

62 

83 

64 

92 

92 

se 

85 

90 

82 

83 

87 

51 

86 

92 

9-- 

9J 

68 

18 

62 

84 

72 

77 

80 

83 

li 

64.1 

MIN 

6 1 

66 

61 

52 

47 

48 

61 

61 

66 

66 

73 

72 

67 

67 

it 

62 

69 

70 

". 

76 

74 

73 

73 

73 

68 

64 

6  2 

98 

63 

99 

60 

64.9 

MORRISON 

MAX 

89 

80 

77 

73 

7* 

77 

79 

82 

83 

88 

91 

19 

87 

86 

1 1 

84 

80 

79 

80 

93 

97 

93 

91 

5' 

86 

79 

74 

77 

76 

84 

8  2 

63.1 

MIN 

59 

66 

57 

52 

46 

48 

59 

52 

64 

62 

69 

71 

68 

63 

65 

59 

63 

66 

68 

74 

73 

73 

73 

68 

64 

61 

61 

96 

39 

54 

:  = 

62.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

61 

86 

90 

84 

62 

83 

83 

MIN 

60 

59 

66 

70 

66 

60 

6? 

37 

63 

PAW  PAW 

MAX 

86 

87 

73 

74 

66 

73 

74 

82 

61 

78 

86 

87 

68 

81 

83 

79 

60 

78 

81 

8  9 

89 

89 

63 

81 

77 

6  ■ 

66 

71 

77 

eo 

79.6 

MIN 

55 

58 

56 

48 

45 

5  1 

56 

54 

62 

61 

66 

67 

64 

6  5 

62 

65 

6t 

63 

69 

74 

73 

73 

63 

64 

59 

5  7 

93 

92 

59 

61 

61.1 

ROCHFLLE  6  NW 

MAX 

8* 

62 

73 

70 

72 

75 

77 

80 

89 

86 

90 

84 

82 

83 

3  2 

79 

79 

76 

90 

9; 

92 

83 

89 

60 

75 

71 

73 

79 

61 

s . 

81.0 

MIN 

54 

65 

51 

48 

43 

55 

57 

49 

63 

58 

65 

69 

67 

61 

64 

59 

63 

65 

67 

72 

73 

72 

69 

66 

60 

60 

59 

52 

98 

37 

96 

60.3 

ROCKFORO  WSO  AP 

MAX 

85 

78 

73 

68 

72 

73 

74 

81 

79 

89 

90 

86 

61 

63 

79 

8 1 

79 

77 

79 

91 

97 

92 

85 

63 

76 

63 

77 

75 

78 

8l 

60 

80 . 0 

MIN 

56 

61 

55 

50 

45 

5- 

54 

50 

63 

59 

70 

70 

67 

62 

66 

61 

65 

66 

66 

74 

74 

73 

73 

70 

63 

60 

59 

54 

60 

98 

60 

62.1 

STOCKTON 

MAX 

83 

80 

7* 

68 

73 

73 

73 

79 

76 

86 

86 

81 

60 

81 

g  n 

74 

77 

88 

9: 

89 

83 

84 

60 

71 

70 

72 

76 

79 

74 

78.8 

MIN 

62 

64 

53 

50 

47 

33 

57 

52 

63 

62 

70 

69 

56 

63 

62 

59 

67 

6' 

64 

72 

74 

74 

65 

65 

33 

38 

5  = 

52 

57 

62 

1 

61.0 

T1SKILWA 

MAX 

89 

89 

79 

74 

7* 

77 

81 

S3 

63 

89 

90 

89 

67 

87 

64 

83 

84 

62 

67 

93 

94 

93 

91 

90 

86 

82 

73 

76 

61 

83 

65 

64.6 

MIN 

56 

64 

55 

53 

45 

47 

61 

55 

56 

55 

71 

69 

67 

66 

59 

69 

69 

72 

74 

72 

73 

66 

66 

63 

6  2 

56 

58 

96 

97 

62.0 

WALNUT 

MAX 

6fl 

85 

75 

79 

76 

75 

79 

80 

82 

87 

88 

67 

83 

84 

80 

83 

90 

92 

91 

68 

3  *, 

83 

76 

73 

77 

79 

83 

6  I 

62.7 

*          *  * 

MIN 

61 

66 

57 

51 

46 

52 

59 

55 

62 

65 

71 

70 

66 

65 

64 

61 

64 

63 

69 

74 

74 

73 

74 

6' 

63 

60 

59 

54 

57 

99 

61 

62.7 

NORTHEAST 

02 

ANTIJCH  2  NW 

MAX 

86 

60 

77 

71 

65 

72 

77 

75 

78 

79 

86 

90 

84 

79 

63 

79 

87 

80 

77 

79 

»0 

88 

93 

83 

66 

73 

63 

70 

74 

79 

11 

79.3 

MIN 

56 

58 

-  9 

45 

42 

*>  2 

53 

50 

5  0 

59 

60 

70 

66 

66 

64 

56 

62 

64 

66 

66 

73 

73 

74 

63 

39 

36 

57 

so 

49 

54 

60 

58.7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

90 

85 

75 

72 

73 

78 

79 

84 

61 

90 

92 

8^ 

92 

67 

62 

78 

79 

83 

92 

93 

93 

86 

63 

80 

73 

73 

75 

81 

83 

63 

62.8 

MIN 

57 

62 

53 

48 

44 

53 

55 

50 

6  3 

61 

67 

67 

6» 

65 

60 

62 

63 

61 

69 

72 

02 

72 

75 

70 

62 

60 

!  - 

52 

99 

55 

60 

61.2 

HARRINGTON   I  SE 

MAX 

92 

84 

81 

81 

72 

80 

76 

84 

81 

67 

90 

90 

84 

82 

82 

63 

85 

80 

80 

91 

94 

93 

92 

90 

90 

72 

70 

74 

60 

67 

6  . 

83.7 

MIN 

5* 

58 

50 

44 

39 

5  0 

62 

48 

62 

57 

66 

7  0 

64 

63 

64 

59 

62 

65 

67 

71 

73 

74 

73 

68 

61 

56 

53 

50 

94 

54 

3' 

59.9 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

85 

80 

59 

59 

64 

73 

80 

68 

8. 

64 

92 

39 

83 

88 

60 

76 

74 

78 

92 

93 

93 

88 

3' 

79 

68 

65 

70 

73 

75 

6  J 

78.7 

MIN 

71 

58 

54 

54 

5  ! 

5? 

59 

62 

64 

69 

74 

70 

69 

70 

56 

67 

66 

61 

70 

77 

79 

61 

78 

73 

66 

64 

64 

64 

66 

64 

"7 

67.0 

CHICAGO  O'HARE  WSO 

AP 

MAX 

87 

78 

73 

66 

73 

78 

80 

61 

82 

90 

91 

90 

64 

69 

8 1 

63 

85 

82 

66 

91 

97 

93 

86 

37 

76 

70 

71 

77 

60 

84 

85 

62.9 

MIN 

61 

62 

53 

49 

44 

52 

56 

54 

66 

61 

73 

73 

71 

68 

68 

64 

66 

71 

73 

77 

79 

79 

77 

72 

64 

63 

6  7 

57 

63 

58 

t  7 

64.7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

88 

78 

65 

63 

71 

79 

81 

74 

82 

87 

95 

91 

87 

89 

80 

83 

94 

93 

93 

89 

67 

76 

68 

6  = 

78 

61 

82 

69 

82.2 

MIN 

63 

58 

54 

52 

52 

33 

58 

56 

68 

65 

73 

73 

66 

70 

67 

64 

66 

70 

69 

74 

78 

79 

76 

74 

63 

61 

62 

61 

62 

60 

64 

64.9 

CHICAGO   MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

90 

81 

71 

68 

72 

79 

81 

79 

82 

90 

93 

90 

84 

90 

83 

65 

8  8 

60 

84 

92 

9' 

96 

93 

68 

76 

68 

69 

78 

60 

63 

69 

63.1 

MIN 

64 

61 

53 

50 

46 

51 

61 

57 

73 

68 

74 

71 

71 

71 

71 

68 

66 

72 

74 

78 

e  q 

80 

73 

74 

64 

63 

62 

35 

63 

38 

62 

65.6 

OE  KALB 

MAX 

89 

89 

76 

72 

73 

76 

76 

62 

83 

89 

91 

92 

85 

85 

8  - 

81 

81 

92 

97 

91 

91 

87 

86 

72 

72 

77 

63 

63 

85 

63.3 

MIN 

56 

64 

46 

45 

56 

57 

51 

64 

60 

71 

70 

67 

65 

6; 

62 

65 

67 

69 

73 

74 

74 

73 

71 

62 

60 

59 

32 

39 

96 

■ 

62.1 

GE6HAR0  WOODS   ST  PARK 

MAX 

90 

83 

79 

73 

75 

78 

83 

64 

62 

66 

91 

88 

83 

67 

66 

83 

85 

61 

84 

91 

7  2 

92 

69 

8- 

83 

76 

71 

76 

81 

64 

89 

83.6 

MIN 

57 

66 

51 

50 

44 

47 

57 

59 

63 

62 

71 

67 

66 

69 

69 

61 

63 

66 

70 

71 

74 

74 

74 

64 

64 

61 

67 

36 

57 

93 

57 

62.2 

JOLIET 

MAX 

90 

90 

75 

75 

73 

80 

62 

84 

87 

92 

9  1 

88 

89 

8  8 

86 

65 

84 

92 

93 

93 

92 

•7 

63 

60 

70 

77 

60 

63 

84 . 3 

MIN 

57 

66 

54 

51 

46 

48 

58 

53 

5' 

63 

69 

56 

67 

69 

69 

62 

64 

62 

70 

73 

75 

77 

74 

71 

63 

59 

6  7 

34 

61 

33 

62.6 

MARENGO 

MAX 

88 

82 

75 

75 

75 

76 

85 

8  3 

92 

95 

39 

83 

66 

64 

63 

81 

77 

79 

92 

95 

93 

88 

68 

78 

73 

73 

76 

60 

64 

e : 

62.6 

MIN 

55 

61 

-9 

43 

39 

3  1 

51 

57 

62 

38 

68 

68 

65 

60 

64 

39 

57 

6" 

64 

71 

72 

73 

72 

68 

38 

33 

57 

46 

53 

9j 

3  5 

39.3 

OTTAWA 

MAX 

91 

82 

79 

71 

76 

7  9 

83 

83 

83 

88 

91 

67 

68 

88 

65 

87 

63 

85 

92 

93 

94 

91 

67 

84 

73 

7  0 

79 

82 

64 

8  5 

64.1 

MIN 

61 

68 

56 

50 

47 

54 

58 

55 

62 

65 

71 

70 

68 

70 

66 

63 

66 

66 

71 

74 

7^ 

73 

74 

67 

66 

61 

6  ' 

36 

39 

98 

5  " 

63.6 

park  forest 

MAX 

89 

79 

71 

65 

71 

74 

79 

84 

B 

87 

91 

16 

86 

69 

60 

66 

90 

9  2 

92 

68 

61 

78 

66 

69 

77 

61 

62 

63 

81.5 

MIN 

57 

59 

55 

48 

45 

48 

56 

52 

65 

66 

72 

66 

66 

68 

67 

63 

64 

66 

70 

74 

^* 

76 

73 

66 

60 

56 

61 

33 

60 

93 

6  0 

62.2 

PERU  2  W 

MAX 

89 

89 

76 

73 

77 

80 

85 

8? 

90 

90 

89 

87 

87 

67 

84 

84 

81 

86 

92 

94 

92 

91 

89 

66 

60 

78 

76 

79 

63 

99 

64.3 

MIN 

58 

64 

54 

SO 

42 

49 

55 

52 

62 

62 

69 

61 

66 

63 

59 

66 

6" 

70 

72 

75 

68 

73 

64 

63 

61 

61 

59 

36 

94 

56 

61.3 

WAUKEGAN  a  wsw 

MAX 

88 

B2 

~k 

63 

60 

6? 

76 

77 

70 

80 

83 

9: 

68 

82 

65 

80 

62 

8  2 

77 

76 

91 

95 

93 

8" 

67 

72 

63 

68 

72 

73 

79 

78.9 

MIN 

60 

59 

5  0 

47 

45 

4? 

55 

53 

56 

63 

63 

71 

66 

63 

63 

61 

63 

6* 

67 

67 

74 

71 

76 

71 

63 

60 

60 

54 

54 

96 

58 

60.7 

WHEATON   3  SE 

MAX 

88 

60 

75 

76 

74 

78 

79 

84 

62 

90 

92 

9. 

87 

87 

85 

84 

84 

80 

85 

92 

94 

93 

84 

67 

66 

70 

79 

62 

64 

6- 

63.8 

MIN 

54 

60 

52 

47 

43 

4  4 

56 

48 

64 

57 

69 

7  0 

63 

64 

67 

60 

60 

67 

66 

73 

73 

74 

72 

69 

63 

57 

61 

93 

39 

93 

3  7 

60.3 

Sm  TUUioqc*  Not**  Following  Sutloa  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


ULINnIS 
JULY 


Day  oi  Month 

01 

Station 

V 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8  | 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•  » 

WEST 

* 

03 

GALESBURG 

MAX 

91 

85 

75 

70 

72 

75 

80 

80 

84 

90 

89 

88 

86 

89 

80 

84 

88 

81 

86 

91 

91 

90 

69 

87 

84 

82 

70 

76 

79 

8l 

64 

63.1 

MIN 

64 

65 

59 

56 

47 

49 

58 

62 

63 

68 

7 1 

69 

66 

69 

65 

61 

67 

67 

69 

72 

74 

71 

72 

7 1 

68 

6 1 

61 

59 

59 

58 

60 

63.9 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

92 

85 

79 

73 

74 

77 

80 

81 

89 

91 

90 

88 

90 

94 

88 

88 

93 

82 

91 

93 

94 

93 

91 

87 

87 

86 

85 

78 

78 

83 

87 

86.0 

MIN 

65 

66 

62 

57 

48 

49 

59 

64 

65 

68 

6  9 

68 

65 

70 

66 

59 

68 

6  8 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

65 

67 

64 

62 

59 

55 

59 

64.3 

LA  HARP E 

MAX 

92 

87 

75 

72 

73 

77 

83 

84 

85 

95 

93 

89 

89 

93 

90 

87 

92 

62 

89 

93 

94 

93 

91 

88 

86 

86 

81 

76 

79 

63 

86 

85.9 

MIN 

63 

66 

61 

55 

49 

47 

58 

59 

64 

66 

6  8 

67 

64 

69 

64 

60 

65 

65 

67 

7 1 

72 

69 

70 

69 

67 

63 

6  1 

60 

60 

57 

59 

63  •  1 

MONMOUTH 

MAX 

90 

88 

76 

73 

75 

77 

82 

81 

86 

93 

91 

88 

87 

89 

68 

85 

68 

82 

87 

92 

92 

92 

91 

88 

85 

84 

62 

76 

79 

62 

86 

85.0 

MIN 

63 

69 

59 

53 

45 

50 

50 

58 

6- 

67 

69 

70 

67 

68 

63 

61 

65 

67 

69 

71 

73 

71 

71 

70 

67 

61 

61 

59 

57 

56 

59 

63 . 0 

OUINCY 

MAX 

92 

85 

77 

75 

76 

79 

84 

81 

92 

95 

94 

90 

92 

97 

95 

85 

95 

90 

94 

94 

96 

96 

97 

69 

90 

87 

82 

77 

60 

62 

65 

87.8 

MIN 

70 

68 

61 

58 

50 

50 

60 

64 

66 

73 

72 

72 

70 

73 

66 

64 

68 

66 

68 

74 

77 

74 

75 

70 

69 

67 

65 

63 

61 

58 

64 

66.3 

OUINCY  FAA  AP 

MAX 

93 

85 

73 

73 

72 

77 

83 

82 

90 

94 

92 

89 

91 

96 

86 

84 

93 

8  2 

90 

92 

93 

94 

94 

85 

87 

86 

75 

76 

80 

63 

65 

85.6 

MIN 

68 

67 

62 

54 

50 

52 

60 

62 

65 

73 

73 

70 

68 

69 

66 

63 

67 

69 

72 

73 

77 

72 

73 

72 

69 

70 

67 

65 

61 

57 

62 

66.1 

RUSHV I LLE 

MAX 

89 

83 

80 

73 

75 

76 

80 

63 

88 

90 

92 

89 

91 

93 

86 

87 

94 

83 

89 

94 

95 

94 

93 

68 

84 

84 

83 

79 

82 

64 

66 

86.2 

•  • 

* 

MIN 

63 

67 

59 

49 

46 

49 

56 

60 

59 

62 

62 

64 

65 

68 

68 

70 

65 

66 

65 

70 

70 

70 

70 

72 

68 

66 

64 

61 

59 

6o 

61 

63.0 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

90 

89 

75 

75 

73 

75 

80 

64 

83 

88 

90 

89 

68 

90 

87 

83 

86 

88 

90 

93 

93 

92 

92 

90 

85 

62 

76 

78 

78 

62 

85 

84.9 

MIN 

61 

67 

57 

55 

46 

46 

58 

6  1 

66 

70 

71 

70 

69 

70 

69 

62 

67 

69 

72 

75 

75 

73 

72 

75 

68 

62 

65 

57 

57 

56 

56 

64.4 

CHENOA 

MAX 

91 

89 

75 

74 

73 

77 

81 

64 

80 

88 

89 

87 

67 

88 

66 

84 

87 

85 

88 

91 

92 

92 

90 

88 

83 

79 

76 

76 

76 

62 

84 

84.0 

MIN 

60 

65 

55 

5 1 

46 

4  5 

55 

59 

62 

63 

6  6 

65 

65 

68 

67 

61 

62 

66 

70 

69 

72 

70 

70 

67 

66 

58 

62 

54 

55 

5*. 

55 

61.5 

DECATUR 

MAX 

93 

83 

77 

71 

73 

76 

78 

64 

81 

85 

90 

88 

90 

92 

66 

84 

90 

89 

90 

94 

93 

93 

93 

87 

88 

81 

79 

78 

80 

65 

66 

85.1 

MIN 

6* 

68 

58 

56 

49 

47 

57 

6  1 

6? 

70 

69 

68 

68 

70 

70 

61 

66 

71 

71 

74 

74 

72 

74 

70 

68 

65 

69 

62 

59 

57 

5  8 

64.9 

FARMER  CITY 

MAX 

94 

81 

78 

72 

75 

77 

81 

85 

84 

91 

90 

91 

91 

90 

88 

83 

87 

87 

91 

92 

94 

94 

93 

84 

86 

80 

79 

80 

82 

83 

88 

65.6 

MIN 

62 

67 

56 

55 

55 

46 

57 

61 

64 

67 

67 

65 

68 

70 

68 

60 

64 

69 

70 

72 

73 

71 

71 

71 

64 

60 

65 

58 

56 

56 

54 

63.3 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

95 

92 

78 

74 

75 

78 

83 

84 

83 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

92 

91 

89 

93 

94 

95 

95 

90 

89 

85 

82 

78 

81 

84 

88 

86.8 

MIN 

64 

68 

62 

60 

56 

48 

61 

62 

64 

71 

71 

68 

68 

72 

67 

63 

66 

69 

7 1 

72 

74 

71 

76 

75 

69 

64 

65 

62 

6 1 

56 

59 

65.6 

LAC  ON  2  E 

MAX 

90 

86 

75 

75 

75 

77 

80 

84 

81 

89 

87 

86 

86 

86 

83 

86 

86 

87 

93 

96 

94 

91 

91 

85 

85 

78 

78 

80 

85 

84 

84.7 

MIN 

61 

69 

56 

54 

46 

5  2 

54 

52 

6  3 

72 

7 1 

67 

71 

66 

63 

64 

6  8 

71 

75 

72 

79 

76 

82 

69 

64 

64 

64 

59 

59 

5  3 

64.6 

L INCOLN 

MAX 

91 

82 

74 

72 

73 

74 

80 

82 

81 

65 

85 

66 

87 

89 

65 

83 

86 

82 

89 

91 

91 

91 

92 

65 

85 

80 

79 

79 

79 

82 

84 

63.4 

MIN 

63 

68 

58 

58 

51 

50 

58 

59 

63 

70 

68 

67 

67 

71 

68 

61 

65 

68 

71 

72 

74 

70 

73 

76 

68 

63 

67 

60 

39 

58 

56 

64  •  5 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

92 

87 

77 

72 

72 

76 

82 

63 

82 

87 

87 

87 

87 

89 

65 

85 

88 

85 

89 

92 

93 

92 

93 

90 

66 

82 

80 

78 

79 

83 

85 

84.7 

MIN 

62 

68 

59 

57 

50 

46 

58 

59 

63 

69 

69 

65 

66 

70 

69 

60 

65 

66 

71 

73 

73 

70 

71 

74 

67 

64 

66 

60 

58 

56 

57 

64.0 

MINONK    3  NE 

MAX 

89 

87 

78 

76 

72 

76 

81 

84 

80 

86 

89 

89 

86 

85 

85 

84 

85 

85 

86 

90 

92 

91 

89 

88 

84 

81 

78 

78 

79 

62 

83 

83.8 

MIN 

59 

64 

54 

51 

44 

48 

58 

55 

61 

63 

68 

66 

64 

69 

67 

61 

62 

61 

70 

70 

72 

71 

70 

68 

64 

59 

61 

53 

54 

53 

56 

61.3 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

90 

81 

73 

71 

73 

76 

81 

81 

80 

86 

88 

86 

67 

67 

60 

82 

86 

81 

87 

91 

91 

92 

89 

87 

83 

81 

72 

78 

79 

81 

86 

82.8 

MIN 

62 

64 

59 

57 

47 

48 

58 

63 

62 

67 

6« 

66 

66 

69 

66 

61 

66 

68 

71 

72 

73 

71 

70 

70 

68 

62 

63 

60 

58 

58 

59 

63.6 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

88 

87 

74 

73 

72 

75 

79 

80 

80 

89 

87 

87 

85 

65 

66 

82 

87 

8  5 

85 

90 

90 

90 

90 

68 

85 

61 

60 

7  5 

83.4 

•  > 

* 

MIN 

60 

67 

56 

54 

46 

50 

58 

60 

63 

65 

70 

68 

67 

69 

65 

60 

66 

67 

70 

73 

73 

73 

73 

73 

68 

61 

61 

57 

64.1 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

92 

89 

77 

74 

71 

77 

79 

84 

8  2 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

85 

85 

91 

92 

93 

94 

94 

94 

92 

82 

79 

75 

79 

81 

83 

65 

85.4 

MIN 

59 

66 

59 

53 

45 

46 

54 

59 

67 

67 

68 

65 

66 

70 

70 

61 

63 

72 

70 

72 

73 

70 

69 

69 

65 

58 

65 

62 

58 

53 

55 

63.0 

HOOPESTON 

MAX 

90 

81 

76 

71 

71 

76 

79 

83 

80 

89 

88 

89 

89 

89 

87 

84 

83 

86 

87 

92 

92 

93 

91 

88 

81 

75 

73 

78 

79 

8? 

65 

83.3 

MIN 

62 

67 

58 

53 

43 

44 

58 

58 

66 

66 

69 

67 

67 

71 

68 

62 

62 

70 

71 

71 

75 

73 

73 

68 

65 

57 

64 

58 

54 

53 

55 

63.0 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

91 

91 

74 

73 

73 

79 

80 

84 

84 

89 

91 

90 

89 

90 

68 

84 

84 

61 

89 

91 

92 

92 

92 

87 

79 

77 

72 

77 

79 

82 

84.1 

MIN 

58 

67 

56 

52 

45 

44 

55 

52 

64 

63 

69 

66 

67 

71 

69 

62 

63 

68 

71 

73 

74 

73 

72 

65 

64 

61 

55 

55 

54 

55 

62.1 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

91 

90 

77 

73 

75 

78 

81 

85 

80 

89 

91 

91 

89 

91 

67 

83 

84 

83 

88 

92 

93 

93 

91 

89 

83 

80 

74 

78 

80 

84 

86 

84.8 

MIN 

60 

67 

56 

50 

42 

44 

57 

55 

62 

64 

70 

68 

67 

71 

67 

61 

63 

67 

70 

71 

73 

72 

ll 

67 

65 

58 

63 

56 

52 

53 

55 

61,9 

PONTIAC 

MAX 

90 

89 

79 

77 

74 

77 

81 

84 

82 

87 

90 

90 

86 

88 

87 

86 

84 

83 

87 

92 

92 

93 

92 

90 

84 

61 

74 

76 

80 

83 

64 

84.6 

MIN 

61 

67 

57 

53 

48 

48 

58 

58 

63 

66 

70 

68 

68 

70 

68 

63 

63 

69 

71 

72 

75 

73 

73 

69 

67 

61 

63 

56 

57 

57 

59 

63.6 

RANTOUL 

MAX 

91 

90 

77 

76 

70 

77 

80 

65 

84 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

84 

85 

87 

90 

94 

94 

93 

95 

94 

82 

84 

76 

78 

76 

82 

66 

85.3 

Mm 

64 

67 

57 

56 

46 

50 

57 

63 

64 

69 

69 

68 

69 

72 

69 

62 

65 

67 

72 

73 

75 

72 

73 

66 

64 

61 

65 

59 

56 

57 

59 

64. 1 

URB ANA 

MAX 

92 

75 

77 

70 

74 

76 

79 

83 

80 

87 

88 

88 

68 

90 

80 

84 

67 

89 

90 

93 

92 

92 

93 

82 

83 

79 

76 

78 

79 

83 

85 

83.6 

MIN 

66 

63 

58 

54 

48 

51 

58 

62 

65 

69 

68 

68 

68 

70 

65 

62 

65 

72 

71 

72 

75 

73 

73 

71 

64 

62 

64 

60 

59 

60 

61 

64.4 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

88 

85 

76 

70 

71 

77 

78 

83 

82 

86 

90 

91 

88 

90 

85 

84 

85 

83 

86 

92 

94 

96 

93 

69 

so 

79 

72 

80 

82 

86 

83 

84.1 

•  * 

* 

Mm 

57 

68 

57 

49 

43 

43 

56 

32 

6  2 

62 

67 

67 

65 

72 

66 

62 

65 

66 

72 

72 

72 

73 

72 

67 

66 

57 

63 

56 

54 

60 

56 

62.0 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

91 

95 

77 

79 

73 

74 

78 

80 

64 

86 

86 

92 

92 

92 

95 

80 

85 

95 

90 

92 

94 

96 

93 

88 

94 

81 

80 

83 

65 

86.7 

Mm 

65 

65 

64 

61 

52 

50 

58 

60 

63 

66 

61 

67 

69 

72 

75 

66 

66 

70 

69 

72 

74 

70 

75 

73 

70 

68 

67 

64 

61 

59 

60 

65.5 

C ARL I NVI LLE 

MAX 

94 

86 

78 

73 

73 

76 

82 

83 

63 

84 

90 

90 

91 

92 

89 

84 

91 

90 

92 

94 

93 

93 

94 

90 

89 

85 

60 

79 

81 

64 

66 

66.2 

Mm 

63 

65 

62 

58 

51 

45 

56 

59 

60 

64 

66 

64 

65 

69 

68 

61 

66 

78 

68 

70 

72 

67 

70 

72 

66 

64 

66 

63 

38 

54 

55 

63.2 

GRIGGSvILLE 

MAX 

94 

85 

75 

76 

75 

76 

82 

82 

68 

92 

93 

91 

91 

96 

90 

65 

95 

87 

92 

96 

96 

93 

97 

92 

92 

84 

80 

79 

78 

85 

69 

87.4 

Mm 

7 1 

66 

62 

56 

50 

52 

57 

63 

64 

71 

69 

68 

68 

71 

64 

62 

67 

67 

70 

72 

74 

72 

74 

70 

66 

66 

66 

62 

59 

6l 

63 

65,3 

HILLS80RO  2  SSW 

MAX 

93 

87 

79 

74 

72 

75 

78 

61 

82 

81 

88 

88 

90 

90 

88 

83 

90 

91 

90 

92 

92 

93 

94 

89 

90 

87 

82 

60 

82 

84 

86 

85.5 

Mm 

67 

65 

63 

59 

53 

52 

55 

59 

61 

64 

68 

66 

67 

70 

68 

64 

66 

73 

69 

72 

73 

69 

72 

70 

66 

63 

66 

65 

61 

56 

61 

64.8 

JACKSONVILLE 

MAX 

88 

90 

82 

74 

73 

72. 

76 

82 

82 

84 

85 

89 

89 

90 

93 

76 

84 

92 

84 

90 

92 

92 

93 

94 

89 

89 

83 

78 

78 

80 

83 

84.7 

Mm 

62 

65 

60 

56 

52 

46 

49 

57 

58 

68 

67 

67 

67 

68 

72 

62 

64 

68 

69 

71 

74 

70 

70 

72 

68 

65 

65 

63 

56 

53 

55 

63.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  -  • 

Day  of  Month 

• 

CM 
■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

E 

JERSEYvtLLE  2  SH 

MAX 
MIN 

94 
61 

89 
66 

80 

62 

74 
59 

74 
50 

76 
44 

80 
54 

82 
58 

62 
6] 

80 
62 

91 
67 

9C 
5  2 

92 
65 

95 
75 

^, 

83 

94 

94 

92 

93 

7 1 

94 

95 
65 

97 

72 

94 

72 

93 
63 

92 
67 

61 

61 

79 
63 

80 
60 

63 
53 

61 
S  * 

67.3 
63.6 

PAN*. 

MAX 
MIN 

91 
66 

84 
67 

re 

61 

71 

71 
5  J 

73 

80 
56 

82 

8  . 

79 
66 

87 
66 

87 

67 

89 
68 

90 
71 

n 

81 

89 

9C 

89 

91 

91 

91 

92 
72 

87 

5  B 

63 

69 

62 
63 

79 
B  E 

76 
63 

78 

61 

60 
58 

62 

1 3 

63.6 
65.0 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

96 
64 

79 
67 

73 
61 

75 
57 

75 
52 

78 
48 

82 
61 

86 
58 

84 
65 

83 

72 

91 
71 

1  - 
69 

90 
67 

94 
73 

eo 

65 

86 
62 

93 
66 

11 

71 

93 
72 

94 

73 

94 

95 

72 

96 
73 

69 

71 

69 
66 

63 

67 

79 
it 

81 

63 

82 
59 

65 

37 

e 1 

51 

66.2 
63.3 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 

MIN 

89 
63 

94 

33 

78 
51 

76 
58 

73 
52 

72 
51 

76 
56 

80 
60 

83 
65 

83 
63 

64 

69 

86 

69 

88 

67 

90 
73 

91 
76 

60 
63 

83 

67 

1C 
69 

86 

71 

90 
75 

93 
75 

93 
72 

94 

74 

93 

76 

90 
70 

89 
63 

81 

69 

78 
63 

80 
59 

62 
56 

64 

59 

63.1 

65  .0 

V1R0EN  1  N 

MAX 
MIN 

92 
68 

80 
66 

78 
69 

78 
59 

75 
46 

82 
49 

80 

55 

82 
58 

13 
61 

80 
66 

89 
69 

88 
65 

89 
65 

92 
68 

"0 

68 

84 

60 

90 
66 

85 

63 

92 
66 

94 

72 

93 
73 

93 
67 

94 
70 

67 

90 
64 

83 

63 

77 
67 

62 

61 

82 

56 

60 

52 

1 1 

! 1 

83.6 

63.2 

WHITE  HAL L   1  E 

•          •  • 

MAX 
MIN 

92 
62 

90 
66 

81 

62 

7* 
57 

72 
53 

77 
64 

81 
55 

84 
58 

86 
62 

92 
63 

91 
62 

91 
6  2 

95 
63 

94 

83 

92 

88 

66 

6  c 

88 

86 

93 

88 

71 

61 

82 

64 

69 
66 

81 
64 

72 
b  0 

76 
36 

66 

62 

66 

61 

64 

56 

63.3 

62.2 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

91 
68 

86 

67 

77 
59 

73 
63 

70 
50 

73 
5  3 

79 
58 

63 

82 

A  J 

84 
69 

88 

69 

89 
70 

90 
69 

91 
72 

86 

81 

86 

91 

88 

92 

92 

92 

93 

19 

1 9 

84 

66 

79 
63 

76 

70 

77 
64 

77 
62 

60 
38 

63 

61 

64.1 
66.0 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

98 
63 

93 
6  1 

77 
61 

72 
52 

75 
50 

'5 

48 

83 

53 

69 
57 

87 
63 

85 

67 

92 
64 

~5 

94 
65 

94 

7  j 

57 

86 

93 

96 

72 

93 

96 

97 

98 

98 

69 
-  J 

90 
69 

85 

61 

86 
B 

62 
65 

83 

62 

78 
60 

66 

i  8 

68.2 
62.8 

FLORA  5  Nw 

MAX 
MIN 

97 
61 

88 
65 

64 

60 

75 

75 
48 

78 

83 

87 

87 

87 
65 

92 
66 

n 
,,  ? 

95 
64 

93 
7*V 

B9 

69 

92 

94 

96 

97 

97 

98 

62 

96 

67 

93 

71 

95 
66 

93 
59 

90 
65 

83 
64 

79 
61 

Be 

32 

91 
51 

89.3 

62.3 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

95 
64 

95 
67 

80 
61 

80 
62 

73 
49 

74 
48 

78 

87 

87 

86 
71 

92 
66 

94 
64 

93 
66 

93 
72 

91 
74 

82 

89 

92 
73 

90 

97 
69 

91 

96 

96 

»a 

87 

84 

8  | 

79 
64 

80 
62 

84 

67 

67.3 
63.8 

MATTOON 

MAX 
MIN 

93 
65 

80 
66 

78 
59 

70 
57 

71 

75 
49 

80 
57 

85 

82 
6  9 

83 
71 

90 
68 

91 
69 

92 
67 

92 
72 

62 

84 

=  0 

93 
7  j 

91 

94 

99 

93 

71 

94 

64 

83 

79 
62 

79 

77 
64 

77 
6 1 

61 
58 

87 

84.8 
64.3 

HOWE  AQUA 

MAX 
MIN 

95 
62 

91 
67 

78 
60 

73 
58 

73 

76 

81 

84 

81 

82 
68 

90 

89 
£  - 

91 
63 

93 
71 

87 

86 

92 

91 

91 

94 

94 

93 
67 

16 

- " 

88 
65 

63 

63 

60 
'-  B 

79 
63 

81 

61 

04 
37 

86 

54 

66.1 
63.1 

NEWTON  3  SE 

MAX 

80 

62 

92 
67 

78 
65 

83 

70 

74 

77 

83 

85 

87 
69 

84 
68 

n 

5  3 

93 
67 

94 
7 1 

94 
74 

83 

83 

91 
69 

95 
69 

91 

93 

94 

96 

97 
71 

84 

90 
60 

87 

i  I 

65 

66 

79 

eo 

84 

86.6 
64.4 

ULNEY  2  S 

MAX 

95 
62 

86 
66 

83 
65 

78 

75 

77 
68 

82 

89 

ee 

67 

8S 

71 

92 
68 

n 

63 

94 
66 

93 
71 

88 

74 

81 
68 

91 

93 
73 

94 
69 

94 

9! 
71 

96 

97 

95 

93 

90 

89 

63 

67 

82 

66 
56 

6  • 

88.6 

64,4 

PALESTINE 

MAX 

93 
67 

85 
68 

81 
65 

71 

72 

74 
49 

86 
56 

84 

87 
67 

84 
69 

89 
69 

89 
69 

91 
69 

91 
73 

83 

70 

81 
69 

88 

67 

91 

73 

91 

72 

92 

93 
75 

93 

92 
70 

86 

89 

83 

83 

78 

80 

82 
56 

64 

83.4 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

95 
65 

89 

66 

78 
59 

75 

73 

76 

79 

86 

85 

89 
71 

92 
70 

93 
69 

93 
66 

93 

7  i 

17 
1 3 

83 

88 

95 

73 

93 
72 

96 
73 

96 
75 

96 

96 

69 

88 

79 

80 

60 

tu 

y-f 

86 

86.9 
63.1 

SALEM  WSMO 

MAX 

95 
66 

85 

67 

82 
62 

77 

72 

78 
49 

81 

84 

85 

84 
64 

89 
69 

89 
67 

90 
67 

90 

72 

87 
72 

81 
66 

91 
65 

5' 
7* 

91 
69 

94 
73 

92 
72 

94 
67 

93 

70 

19 
74 

92 
67 

90 
63 

62 

65 

81 
66 

81 
64 

86 

61 

86 

57 

86.3 

TU5CJLA 

MAX 

Mm 

95 
64 

84 
66 

78 
58 

75 
56 

72 
47 

77 
46 

81 
54 

85 
60 

82 
62 

87 
66 

90 
65 

»0 
65 

91 
63 

90 

72 

89 
67 

85 
59 

88 
62 

92 
70 

91 
69 

95 

70 

94 

70 

94 
68 

94 

70 

92 
67 

85 
66 

83 
60 

79 
66 

76 
63 

79 
39 

87 
S7 

85 
62 

66.0 
62.9 

VANDAL  I  A  F  A A  AP 

MAX 
MIN 

99 
62 

78 
67 

80 
65 

73 
60 

73 
53 

80 
49 

62 
54 

83 
60 

86 
61 

84 
63 

91 
69 

92 

91 
68 

92 
73 

82 

72 

83 

66 

92 
67 

93 
68 

93 

70 

96 
73 

74 

98 
69 

94 
72 

86 

72 

90 
69 

83 
63 

62 
68 

79 
67 

62 
62 

82 
39 

86 

57 

86.6 
65.2 

WINDSOR 

*           •  * 

MAX 
MIN 

94 
65 

82 

7» 

58 

74 
60 

72 
49 

76 
5" 

62 
50 

85 
58 

82 

63 

84 

90 
68 

90 
4,7 

91 
67 

92 

72 

89 

84 

89 

92 

92 
69 

94 

94 

94 

93 

93 

66 

80 

80 

79 
63 

79 

83 
54 

66 

83.8 
63.9 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

90 
63 

79 

8< 

75 

72 

74 
50 

79 

80 

87 

86 
69 

88 

89 
^  g 

91 
67 

91 

82 

76 

89 

ee 

73 

90 
69 

91 

91 

92 

94 

95 

91 

90 

90 

83 
68 

79 

89 

89 

83.9 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

95 

86 

61 

76 

73 
50 

78 

80 

84 

88 

68 

91 

93 

95 

95 

93 

83 
67 

95 

95 

92 

96 

95 

98 
66 

99 

98 

95 
65 

94 

59 

89 

80 
65 

82 
67 

6° 

67 

89.0 
63.7 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

90 

95 

8  2 

80 
59 

74 

52 

7  5 
t.  * 

74 
52 

78 
52 

-i 

6  . 

80 

88 

89 

6  ? 

93 
67 

85 

70 

90 
71 

77 

65 

92 
73 

96 
67 

91 

93 
69 

89 

90 

99 

93 

94 

>i 

62 
64 

77 

79 

83.7 
63,5 

cairu  wsn  CI 

MAX 

88 

69 

82 

83 

4  3 

73 

74 

76 

5 

78 

82 

a ' 

88 
73 

89 

71 

90 

72 

91 
73 

90 
74 

84 

79 

89 

72 

89 
75 

92 
77 

91 
77 

92 
77 

92 
74 

93 

76 

94 

74 

91 

71 

91 

72 

92 

7  2 

83 

80 
70 

83 

69 

69 
6  3 

66.3 

70.3 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MTN 

93 

81 

79 

79 

74 

78 

79 

82 

ee 

70 

90 
65 

91 
M 

94 
66 

92 
70 

8^ 

82 

90 
4  a 

89 

74 

92 
70 

93 
69 

93 

J  g 

93 

96 
68 

95 

92 

91 

91 

85 

80 

84 
bo 

96 
56 

67.J 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

91 

95 

80 

76 

70 
53 

74 

78 

81 

84 

85 

63 
68 

9  - 
'.  9 

91 
69 

94 

V6 

66 

84 

91 

70 

94 

71 

94 

95 

93 

96 
74 

9- 

90 

93 

91 

83 

79 

60 
58 

63 

87.2 

COBDEM  2  s 

MAX 
MIN 

91 

78 

e.- 

79 
60 

71 
54 

78 

50 

77 
55 

80 

B< 

85 

69 

64 

it 
o  s 

90 
64 

90 
65 

a- 

5  6 

78 

89 
69 

88 

6  1 

90 
69 

91 
68 

91 

91 
65 

93 
67 

5? 

J  3 

90 
66 

91 
67 

90 
67 

88 
66 

79 
65 

82 
62 

63 

6  3 

83.8 

64,1 

OU  QUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

MAKANDA    1  NW 

MAX 
MIN 

92 

78 

79 

76 
61 

72 
58 

76 

9  3 

76 

80 

8  ■ 

87 

74 

89 

67 

90 

J  Q 

92 
69 

92 
70 

89 

67 

76 
67 

90 
69 

39 
^4 

91 
73 

92 
74 

92 
74 

92 

71 

94 

73 

93 

91 
68 

92 
66 

90 
6  6 

66 

69 

80 
66 

82 

62 

65 
t  1 

86.1 

MARION  4  NNE 

MAX 

MIN 

90 
63 

93 
60 

78 
63 

78 
59 

67 
5  5 

72 

75 

78 

8. 

86 

67 

83 
65 

88 

65 

86 
66 

91 
69 

91 

71 

83 

67 

74 
69 

66 

70 

86 

70 

90 
72 

9; 

7  0 

92 
66 

94 
66 

92 

71 

93 
69 

90 
67 

92 

61 

88 

72 

76 

67 

60 

62 

61 
II 

83.0 

NASHVILLE  A  NE 

MAX 
MIN 

96 
66 

77 
65 

78 
66 

77 
61 

72 
53 

77 

52 

60 
54 

83 

57 

67 

61 

85 

67 

90 
67 

■  : 

94 
66 

93 
69 

90 
71 

78 
66 

90 
66 

90 
72 

92 

71 

93 

73 

93 
73 

93 

70 

93 

71 

90 

72 

94 
68 

91 
66 

84 
69 

80 

66 

60 
64 

63 
59 

e» 

61 

66.6 
63.3 

SPARTA 

MAX 

Mm 

94 
64 

78 
66 

80 
66 

76 
61 

74 
55 

^7 
4« 

77 
53 

81 
58 

87 

63 

83 

7  1 

89 

90 

91 
66 

92 

92 

64 

91 

90 

92 

93 

92 
72 

93 

97 

9  3 

94 

92 

69 

61 

84 

68 

62 

96 

5  9 

87.2 
63.7 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

Mm 

93 
67 

81 
66 

60 

62 

75 
60 

73 
52 

79 
47 

80 
54 

63 
58 

90 
6. 

67 

72 

92 
70 

i? 

65 

94 
68 

96 

70 

93 
78 

63 

64 

93 

70 

9* 

76 

96 

70 

93 

73 

97 

73 

98 
69 

96 

72 

94 

74 

94 
68 

93 
66 

B6 

70 

76 
68 

80 

60 

65 

60 

63 
6* 

88.] 

Sm  R«f<6f4jocB)  NoIm  Following  Sutton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY 


Day  of  Month 

■ 

01 

Station 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*               •  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

97 

89 

82 

80 

75 

78 

62 

83 

89 

88 

93 

90 

95 

94 

89 

78 

92 

92 

94 

94 

96 

96 

90 

91 

93 

93 

89 

88 

78 

84 

90 

88,5 

MIN 

67 

66 

60 

61 

52 

52 

54 

59 

60 

71 

70 

62 

68 

71 

69 

67 

66 

73 

7 1 

75 

70 

71 

75 

74 

70 

63 

64 

67 

62 

60 

65 

65.7 

BROOKPDRT  0AM  52 

MAX 

89 

83 

84 

81 

74 

77 

80 

82 

86 

8B 

90 

90 

90 

90 

87 

89 

92 

91 

93 

92 

93 

92 

94 

95 

91 

93 

93 

65 

78 

84 

66 

87.5 

MIN 

63 

65 

68 

61 

53 

48 

5 1 

56 

65 

69 

64 

64 

65 

70 

67 

67 

68 

73 

70 

7  1 

70 

66 

69 

69 

65 

68 

66 

58 

6o 

58 

64.7 

OIKON   SPRIGS  AO"  C 

MAX 

91 

88 

81 

80 

70 

75 

76 

78 

84 

85 

87 

89 

90 

90 

8* 

74 

87 

89 

91 

89 

89 

90 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

76 

80 

85 

85.3 

MIN 

62 

65 

68 

66 

56 

49 

48 

54 

66 

70 

63 

63 

63 

68 

66 

66 

69 

71 

68 

69 

70 

64 

66 

71 

66 

65 

69 

68 

67 

58 

64.4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

MAX 

93 

90 

82 

79 

74 

75 

82 

84 

88 

88 

93 

91 

93 

93 

88 

78 

91 

90 

92 

95 

93 

93 

96 

95 

90 

92 

69 

77 

80 

62 

86 

67.5 

MIN 

63 

64 

64 

62 

52 

50 

48 

54 

65 

65 

66 

63 

67 

70 

69 

67 

65 

* 

70 

2 

74 

66 

67 

73 

68 

63 

0 

68 

65 

58 

64.5 

HARRISBURG 

MAX 

96 

86 

84 

79 

76 

80 

80 

64 

89 

89 

92 

93 

94 

92 

89 

76 

93 

92 

93 

94 

95 

96 

98 

96 

95 

95 

92 

82 

63 

84 

67 

68.8 

MIN 

66 

66 

65 

63 

54 

50 

52 

55 

66 

72 

66 

65 

6? 

72 

69 

68 

70 

75 

7 1 

73 

72 

66 

67 

75 

71 

65 

71 

71 

67 

64 

59 

66.2 

l-CLEANSBORD  2  E 

MAX 

94 

95 

81 

81 

66 

74 

77 

81 

64 

90 

89 

92 

93 

94 

93 

85 

77 

91 

90 

93 

94 

94 

94 

97 

94 

94 

94 

94 

76 

60 

63 

87.5 

MIN 

64 

65 

63 

62 

53 

51 

50 

56 

6  1 

66 

65 

64 

66 

68 

68 

67 

69 

70 

70 

72 

71 

65 

67 

72 

69 

64 

65 

68 

64 

61 

58 

64.3 

HT  CARMEL   1  NNW 

MAX 

94 

85 

63 

75 

74 

77 

81 

85 

88 

87 

92 

92 

93 

91 

86 

78 

89 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

93 

91 

89 

87 

62 

82 

84 

86 

67.2 

53 

5  J 

58 

65 

71 

67 

66 

66 

70 

69 

67 

68 

73 

70 

72 

72 

69 

67 

69 

62 

63 

71 

64 

64 

59 

58 

64.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

96 

79 

78 

76 

76 

75 

77 

80 

84 

8  0 

92 

93 

94 

93 

90 

83 

91 

92 

93 

94 

94 

96 

96 

91 

94 

94 

89 

61 

82 

84 

62 

87.3 

MIN 

65 

65 

63 

62 

63 

53 

52 

54 

58 

64 

67 

65 

67 

68 

69 

66 

66 

66 

71 

73 

69 

70 

70 

75 

70 

70 

65 

66 

66 

60 

60 

65.1 

RQSICLARF 

MAX 

92 

80 

83 

78 

72 

75 

79 

81 

64 

86 

89 

89 

88 

88 

86 

88 

88 

88 

90 

91 

91 

92 

93 

96 

89 

91 

89 

61 

78 

61 

84 

65.6 

MIN 

66 

62 

68 

62 

58 

49 

51 

55 

65 

66 

64 

66 

65 

67 

68 

68 

67 

71 

70 

72 

71 

66 

67 

72 

68 

64 

70 

69 

66 

64 

61 

65.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

IS 

c 

o_ 

Q> 
CO 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

CK 

CN 

.50. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

-J 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSD  CI 

33 

NW 

26 

0 

1 

3 

4 

2 

1 

11 

66 

5.2 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

21 

2.5 

8.6 

36++ 

29 

14 

77 

79 

60 

59 

6 

4 

4 

5 

0 

0 

19 

6.3 

CHICAGO  WSO  AP 

20 

2.3 

8.8 

29 

SW 

14 

70 

78 

56 

54 

10 

5 

4 

0 

1 

0 

20 

82 

5.9 

MOLINE  WSO  AP 

20 

2.9 

7.3 

49 

W 

14 

82 

84 

62 

63 

7 

5 

4 

2 

1 

0 

19 

59 

6.6 

PEORIA  WSO  AP 

18 

2.1 

6.8 

29 

NW 

14 

86 

91 

65 

66 

5 

4 

4 

1 

1 

0 

15 

50 

7.1 

ROCKFORD  WSO  AP 

21 

2.4 

7.8 

23++ 

36 

14 

86 

91 

65 

65 

7 

5 

3 

2 

1 

2 

20 

6.7 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

19 

3.2 

8.7 

23 

S 

10 

77 

84 

55 

55 

3 

6 

3 

1 

0 

0 

13 

65 

6.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  90  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

13 

7 

68 

167 

706 

1003 

1323 

1208 

658 

462 

133 

38 

6006 

6073 

DIXON 

10 

4 

81 

175 

749 

1033 

1431 

1233 

952 

554 

146 

45 

6413 

6315 

FREEPQRT 

21 

15 

95 

198 

786 

1069 

1450 

1293 

992 

553 

163 

57 

6694 

6910 

FULTON  0AM  13 

8 

0 

58 

143 

732 

1010 

1387 

1245 

919 

540 

123 

30 

6195 

GALVA 

22 

10 

94 

192 

765 

1011 

1485 

1304 

951 

551 

170 

55 

6610 

6067 

GENESEO 

11 

2 

86 

180 

748 

1018 

1428 

1254 

917 

517 

158 

27 

6346 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

IB 

1 

73 

194 

720 

960 

1363 

1191 

846 

505 

139 

53 

6063 

KEWANEE 

14 

4 

87 

147 

715 

976 

1378 

1176 

901 

486 

146 

43 

6075 

MOLINE  WSO  A» 

17 

3 

94 

195 

740 

1026 

1434 

1280 

893 

504 

155 

25 

6366 

6406 

MORRISON 

17 

0 

87 

163 

994 

1375 

1249 

880 

515 

144 

44 

6300 

MOUNT  CARROLL 

19 

8 

99 

195 

782 

1067 

1465 

1301 

957 

578 

165 

6632 

PAW  PAW 

27 

12 

78 

194 

776 

1073 

1512 

1335 

1026 

612 

187 

72 

6904 

ROCHELLE  6  NW 

22 

8 

100 

223 

785 

1056 

1445 

1285 

955 

580 

165 

70 

6694 

ROCKFORD  WSO  AP 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

6630 

STOCKTON 

18 

18 

111 

230 

814 

1117 

1524 

1329 

1035 

605 

168 

55 

7024 

TISKILWA 

15 

1 

70 

158 

700 

950 

1361 

1176 

861 

508 

131 

44 

5975 

WALNUT 

*         *  * 

16 

6 

70 

156 

742 

1001 

1399 

1247 

910 

524 

140 

51 

6262 

6146 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

25 

35 

128 

254 

837 

1067 

1497 

1332 

1109 

708 

263 

139 

7394 

AURORA  COLLEGE 

16 

6 

94 

211 

781 

1022 

1371 

957 

566 

169 

56 

6498 

BARR I NGTON   1  SE 

9 

10 

92 

224 

779 

1009 

1442 

1226 

982 

558 

173 

65 

6569 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1276 

1082 

945 

597 

198 

104 

CHICAGO  0 1  HARE   WSO  AP 

7 

3 

64 

154 

693 

948 

1405 

1197 

954 

602 

178 

60 

6285 

6639 

CHICAGO  UNIVERSITY 

2 

1 

56 

149 

681 

904 

1306 

1105 

941 

564 

192 

79 

6000 

6095 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

5 

2 

56 

146 

683 

871 

1311 

1139 

929 

539 

177 

78 

5936 

6155 

DE  KALB 

16 

8 

97 

214 

791 

1032 

1481 

1235 

944 

571 

161 

56 

6606 

6734 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

13 

3 

63 

147 

696 

943 

1352 

1176 

919 

530 

129 

62 

6033 

JOLIET 

4 

0 

55 

120 

654 

901 

1284 

1108 

844 

506 

127 

51 

5654 

MARENGO 

15 

6 

90 

201 

791 

1067 

1459 

1249 

1026 

60S 

186 

76 

6774 

OTTAWA 

5 

0 

51 

118 

663 

931 

1335 

1142 

864 

492 

123 

37 

5761 

5925 

PARK  FOREST 

14 

3 

88 

185 

749 

968 

1383 

1181 

980 

600 

195 

99 

6445 

PERU  2  W 

82 

174 

700 

945 

1335 

1178 

653 

503 

50 

5837 

WAUKEGAN   -  WSW 

12 

31 

114 

243 

782 

1011 

1459 

1282 

1090 

715 

259 

140 

7138 

6667 

WHEATON  3  SE 

9 

4 

81 

170 

747 

973 

1401 

1191 

869 

571 

194 

56 

6266 

*         *  * 

WEST  03 

GALESBURG 

17 

5 

88 

179 

720 

965 

1391 

1171 

860 

481 

167 

33 

6097 

GOLDEN  1  NW 

15 

3 

73 

128 

615 

886 

1263 

1059 

736 

361 

112 

21 

5272 

LA  HARPE 

17 

4 

92 

144 

674 

971 

1340 

1138 

621 

420 

143 

36 

5800 

5777 

MONMOUTH 

12 

2 

86 

160 

676 

970 

1341 

1146 

826 

454 

140 

39 

58  52 

6013 

OUINCY 

5 

1 

73 

98 

580 

858 

1207 

1022 

716 

334 

100 

6 

5000 

5185 

OUINCY   FAA  AP 

12 

4 

93 

180 

675 

917 

1332 

1105 

791 

360 

120 

20 

5609 

RUSHVILLE 

*         *  * 

9 

0 

90 

161 

691 

902 

1053 

840 

363 

146 

28 

5523 

BLOOMlNGTON  NORMAL 

1 0 

4 

66 

128 

658 

886 

1274 

1096 

761 

429 

104 

44 

5460 

5655 

1 6 

I 

76 

165 

713 

919 

1333 

1141 

859 

485 

128 

51 

5887 

DFCATUR 

5 

3 

64 

134 

642 

840 

1226 

1037 

763 

391 

86 

40 

5231 

5269 

CADUCD  TtTY 

10 

3 

72 

121 

656 

864 

1256 

1096 

775 

439 

106 

43 

5441 

HAVANA  POWER  STATION 

9 

1 

73 

131 

644 

927 

1269 

1022 

711 

358 

89 

20 

5254 

5557 

LACON  2  E 

16 

2 

76 

167 

727 

944 

1356 

1154 

633 

459 

122 

52 

5908 

LINCOLN 

12 

2 

76 

134 

644 

853 

1250 

1060 

767 

396 

101 

37 

5332 

5512 

MASON  CITY   1  NW 

12 

4 

67 

143 

651 

874 

1272 

1084 

769 

396 

111 

37 

5420 

MINONK   3  NE 

17 

3 

70 

166 

715 

932 

1347 

1156 

841 

494 

131 

62 

5934 

PEORIA  WSO  AP 

17 

5 

85 

186 

728 

945 

1402 

1167 

866 

475 

150 

42 

6068 

6025 

PRINCEVILLE   1  N 

14 

2 

75 

138 

681 

927 

1335 

1156 

823 

422 

132 

51 

5756 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  OF  1971  -  1972  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        »  * 

EAST  05 

DANVILLE 

7 

2 

56 

145 

AIR 

828 

1173 

1034 

735 

103 

49 

5196 

5551 

HOOP  E  STON 

1 2 

j 

1  A  J 

668 

878 

1259 

108  8 

800 

456 

121 

OJ 

5563 

3  '1  1 

KANKAKEE  3  SW 

12 

1 

65 

148 

690 

890 

1307 

1116 

842 

506 

116 

58 

5751 

5972 

PIPER  CITY  3  SE 

11 

1 

74 

158 

695 

921 

1315 

1106 

843 

493 

117 

52 

5786 

PONTIAC 

8 

0 

58 

133 

676 

903 

1304 

1105 

610 

469 

112 

44 

5622 

5764 

RANTOUL 

3 

2 

51 

107 

625 

845 

1206 

1039 

732 

407 

85 

33 

5135 

1  ID  U  AHA 

U  R  B  A  N  A 

2 

129 

645 

845 

1249 

1062 

811 

416 

106 

36 

5361 

5589 

WATSEKA  2  NW 

15 

3 

6* 

165 

689 

906 

1286 

1112 

828 

486 

116 

52 

5722 

♦         #  * 

i  1  p  p  T      f  nilTUiiPCT  At 

WEST   50UTHWE5T  06 

ALTON  DAM  26 

2 

0 

115 

610 

ft  1  7 
Oil 

1  1  A  S 

1  A.AC 

1003 

709 

J7U 

1  i  n 

1 6 

4994 

CARLlNVlLLE 

5 

0 

55 

117 

604 

Ql  ft 

0  1  u 

Oca 
7  3  H 

675 

9.  9,  A 

O  1 

24 

4793 

5049 

OKI  bub  V 1 L L  6 

8 

C 

7  4 

589 

849 

1 200 

1020 

720 

3.4.5. 

Q  1 
7  1 

aC  f 

3  U  y  7 

5215 

HILLSBORD  2  SSW 

3 

2 

37 

95 

A  A9 

0  U  D 

one 

o  y  3 

1114 

923 

655 

311 

7  A 

1 7 

464  1 

4992 

JACKSONVILLE 

17 

6 

81 

166 

661 

854 

1289 

1112 

761 

420 

126 

46 

5541 

5270 

JERSEYVILLE  2  SW 

8 

1 

54 

115 

593 

777 

1087 

907 

627 

324 

84 

18 

4595 

MDRRISONVILLE   4  SE 

6 

1 

56 

126 

616 

5259 

PANA 

6 

2 

49 

104 

608 

807 

1154 

968 

703 

349 

89 

28 

4867 

5148 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

9 

1 

65 

130 

633 

820 

1253 

1040 

745 

375 

114 

27 

5212 

5429 

SPRINGFIELD  4  SE 

0 

0 

79 

141 

671 

874 

1282 

1120 

450 

39 

VIRDEN  1  N 

10 

40 

116 

598 

0  U  3 

1  1  A  9 
I  IOC 

993 

69 1 

352 

a  a 

0** 

23 

4878 

WHITE  HALL   1  E 

7 

2 

62 

100 

609 

626 

1137 

979 

677 

323 

92 

15 

4829 

5043 

* 

CACT     CnilTUCACT  AT 

ihaklcj i u  in 

9. 

3 

5  3 
3tf 

1  3  3 

ICC 

A.  1  3 

787 

1146 

966 

695 

3.  5.  3 
J  3  L 

75 

9,/. 

4  84  8 

CCCTkirUAM 

trr 1 NOMAn 

1 

2 

30 

8  8 

coo 
3  0  0 

7  P  7 

*  0  i 

1126 

Q  9.  7 

634 

1  L.  R 

Q  A 

00 

18 

4636 

5172 

e  i  n  b  a    c    vi  Li 
PLURA    3  NW 

2 

0 

9.7 

8  5 

R  O  i 

7  A  9 
f  HC 

i  n.70 

1  U  /  7 

883 

610 

306 

77 

20 

4432 

4679 

MADCUAII       1  C 

MAKonflLL    1  b 

3 

A 

u 

3.7 

1  U  3 

Ad  1 
0  U  1 

750 

ii3** 

7  0  7 

702 

9.  A  3 
jot 

78 

20 

476  1 

MATTOON 

5 

2 

51 

128 

630 

824 

1205 

1019 

769 

385 

102 

32 

5152 

uni.ip  *  a  i  i  a 
MDWE AQUA 

9 

3 

50 

108 

617 

807 

lift 

986 

690 

370 

100 

36 

4948 

MC  LITI1M     K     C  C 

NcWTUiN    3    j  C 

1 

0 

O  1 

7  1 

3  f  I 

7  K  1 
1  3  1 

1095 

922 

649 

36 1 

0  1 

33 

4596 

ULNEY   Z  5 

5 

2 

3 1 

84 

568 

711 

1 062 

903 

624 

301 

64 

1 8 

4373 

4633 

PALESTINE 

2 

0 

36 

93 

570 

737 

1093 

931 

667 

318 

69 

24 

4540 

4843 

PARIS  WATERWORKS 

3 

2 

34 

103 

619 

808 

1172 

1004 

696 

359 

84 

37 

4921 

5275 

SALEM  WSMQ 

2 

1 

29 

91 

569 

121 

1063 

904 

616 

309 

75 

11 

4397 

TUSCOLA 

2 

3 

41 

109 

620 

800 

1161 

998 

682 

364 

91 

35 

4906 

W  A  Al  n  A  1    TA      C  A  a      A  B 

vANDALiA    rAA  Ar 

6 

C 

U  3 
4£ 

A  1  7 

766 

1  1  A  1 
1  1  *t  1 

Oct 
7  3  3 

689 

9.  A  3 

Q  'A 

1 

A  7  Q  A 

WINDSOR 

5 

2 

43 

112 

609 

787 

1138 

958 

681 

352 

80 

35 

4802 

5285 

*  * 

CHl  ITU1JCCT  AO 

5  UUTH Wc  b T  OB 

A  MM  A     1  P 
A  IN  IN  A    i  C 

0 

n 

5  A 

5  6 

R  1  7 

A  9.  1 

808 

554 

AAt 

2°  A 

6 

4242 

API  1  P  V  T  !  1  F    cD    Tl  1  MNTU 
DCLLCViLLC     5U     ILL  U'NIV 

o 

37 

79 

<?  *i  3 

675 

858 

I  TO 

3  t  ^ 

■5  A  n 

ADU 

74 

4157 

r  a uni/  T  A 

L  **  "LI  1^  1 

1  3  3. 

574 

73  5. 

~  3  U 

AAO 

lift 
3  a  w 

A  1 

r  a  t  d  n  w<;n  r  t 

o 

o 

7 

2  9 

470 

562 

881 

1  A.  O 

491 

2  5 

0 

3388 

1091 

5  o  6  1 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1 

0 

22 

62 

581 

978 

244 

50 

4263 

LAKLYLc  KtbcKVUlK 

3 

0 

42 

100 

599 

732 

1118 

968 

658 

333 

75 

1 9 

4647 

t  Uts  0  t  IN    C  j 

4 

1 

26 

6 1 

519 

614 

959 

611 

544 

245 

35 

10 

3829 

DU  QUOIN   1  NNW 

1 

0 

30 

51 

1030 

856 

582 

267 

62 

11 

4347 

MAKANDA   1  NW 

0 

0 

25 

56 

514 

628 

981 

788 

562 

234 

50 

6 

3844 

MARION  4  NNE 

2 

0 

27 

73 

519 

642 

976 

882 

632 

291 

68 

31 

4143 

4299 

NASHVILLE   *  NE 

0 

0 

29 

59 

555 

706 

1053 

877 

593 

302 

71 

8 

4253 

C  0  A  □  T  A 

1 

0 

26 

53 

527 

663 

1002 

829 

555 

282 

62 

9 

4009 

4296 

WATERLOO   1  WSW 
* 

0 

0 

26 

53 

517 

691 

999 

816 

544 

266 

64 

6 

3982 

-J  u  U  1  n  c  A  J  1                                 U  7 

ALBION 

o 

o 

25 

55 

549 

689 

993 

868 

582 

281 

44 

BROQKPORT  DAM  52 

1 

0 

15 

45 

486 

584 

851 

740 

541 

232 

42 

6 

3543 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

3 

0 

19 

51 

533 

608 

914 

773 

531 

235 

52 

21 

3740 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

5 

0 

24 

67 

542 

652 

1010 

876 

588 

273 

57 

16 

4110 

4493 

HARR I SBURG 

0 

0 

19 

61 

514 

616 

942 

803 

537 

219 

35 

6 

3752 

4130 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  OF   1971  -  1972  ILLINOIS 


otdtton 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

MCLEANSBORO  2  E 

3 

0 

31 

74 

535 

648 

992 

648 

652 

298 

65 

27 

4173 

4321 

MT  CARMEL  1  NNW 

2 

0 

29 

83 

563 

694 

1034 

890 

618 

287 

56 

10 

4266 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

22 

48 

540 

667 

1009 

855 

566 

262 

53 

7 

4029 

4610 

ROSICLARE 

1 

0 

24 

68 

476 

594 

908 

789 

526 

230 

45 

11 

3672 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«     *  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.31 

.21 

.28 

.24 

.27 

.33 

.40 

.18 

.23 

.22 

.33 

.30 

.23 

.23 

.25 

.21 

.29 

.34 

.26 

.38 

.27 

.25 

.30 

.16 

.12 

.19 

.19 

.28 

.21 

7. 978 

WIND 

31 

46 

46 

36 

35 

4  1 

90 

45 

67 

40 

56 

63 

56 

51 

64 

27 

-31 

41 

\  \ 

3  I 

2C 

1 9 

3C 

1284 

MAX 

90 

91 

85 

84 

81 

84 

86 

85 

86 

93 

96 

91 

91 

89 

86 

91 

91 

82 

86 

oc 

QC 

9  1 

92 

92 

72 

83 

9C 

92 

90 

89.1 

MIN 

66 

68 

62 

61 

55 

58 

62 

58 

67 

71 

74 

72 

72 

73 

69 

67 

76 

7fi 

7e 

72 

72 

65 

66 

6C 

65 

65 

67 

67 . 9 

•       •  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.30 

.29 

.06 

.20 

.15 

.21 

.26 

.22 

.25 

.35 

.27 

.34 

.31 

.33 

.35 

.  14 

.25 

.10 

.18 

.24 

.27 

.27 

.34 

.26 

.17 

.30 

.35 

•  14 

.22 

.27 

.23 

7.64 

WIND 

23 

32 

17 

19 

9 

U 

18 

47 

44 

42 

53 

42 

43 

59 

85 

27 

22 

37 

34 

32 

34 

36 

37 

25 

14 

24 

13 

21 

25 

24 

11 

960 

MAX 

91 

95 

75 

84 

74 

73 

83 

78 

88 

83 

93 

93 

92 

93 

90 

82 

91 

89 

92 

94 

93 

92 

98 

" 

83 

92 

74 

79 

85 

8t 

89 

66.9 

MIN 

62 

65 

59 

59 

48 

49 

55 

56 

60 

63 

67 

66 

66 

66 

66 

63 

66 

66 

66 

72 

7 1 

70 

75 

69 

62 

62 

62 

60 

59 

62 

63  •  2 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

.29 

.30 

.06 

.14 

* 

• 

* 

1.00 

- 

- 

.03 

* 

.65 

.42 

.  34 

.05 

.36 

- 

.14 

.30 

.32 

.32 

.47 

.27 

.21 

.40 

* 

* 

* 

.52 

.31 

7.64B 

WIND 

48 

56 

42 

29 

48 

52 

53 

82 

55 

55 

61 

67 

59 

5C 

46 

7E 

45 

£f 

«" 

32 

5  f 

35 

66 

5  J! 

63 

44 

22 

1702 

MAX 

91 

97 

83 

82 

81 

80 

85 

82 

89 

84 

83 

73 

75 

95 

95 

81 

93 

95 

75 

76 

9c 

102 

101 

IOC 

91 

95 

7S 

81 

83 

86 

92 

87.  3 

MIN 

66 

70 

65 

61 

45 

57 

58 

60 

63 

65 

72 

59 

60 

72 

73 

65 

66 

62 

76 

72 

73 

73 

73 

66 

52 

63 

64 

64 

65 . 0 

•       *  • 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.36 

.41 

.12 

.18 

.09 

.34 

.34 

.33 

.33 

.28 

.00 

.32 

.35 

.37 

.49 

.14 

.19 

.37 

.35 

.28 

.33 

.39 

.40 

.35 

.24 

.36 

.06 

.15 

.35 

.25 

.30 

8.64 

WIND 

63 

96 

76 

68 

67 

89 

45 

96 

94 

108 

69 

87 

78 

124 

187 

52 

47 

147 

83 

58 

56 

73 

70 

64 

54 

66 

79 

87 

93 

77 

47 

2500 

MAX 

87 

90 

80 

82 

68 

76 

78 

80 

84 

82 

75 

88 

87 

87 

89 

83 

83 

90 

91 

92 

95 

95 

93 

94 

88 

92 

82 

80 

87 

82 

86 

85.4 

MIN 

60 

64 

64 

62 

54 

51 

53 

55 

59 

68 

61 

66 

66 

67 

69 

65 

65 

67 

70 

70 

72 

70 

69 

71 

68 

64 

63 

57 

62 

56 

59 

63.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

0) 

Day  of  month 

0 

D> 

Station 

a 

a 

I  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

MAX 
MIS 

79 
70 

82 
73 

75 
71 

76 
71 

72 
67 

71 
67 

73 
66 

71 
68 

75 
70 

74 
72 

79 
73 

80 
74 

80 
75 

80 
75 

81 
76 

78 
73 

80 
73 

79 
75 

79 
76 

83 
77 

15 
77 

85 
80 

86 
80 

85 
80 

80 
76 

82 
75 

75 

74 

75 
73 

76 

72 

78 
71 

78 
71 

78.5 
73.3 

8 

MAX 
MIN 

76 

71 

89 
74 

75 
73 

75 
72 

73 
70 

71 
69 

72 
69 

71 

70 

74 
70 

74 

72 

76 
73 

78 
74 

78 
76 

78 

76 

79 
76 

77 
74 

78 
74 

78 
76 

76 
77 

80 
77 

82 
78 

82 

80 

83 
79 

82 
79 

80 
77 

60 
77 

78 
75 

76 
74 

76 
74 

77 
73 

76 
73 

77.5 
74.3 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


a  COUNTY 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


AL4IQN 
ALE  DO 

ALEXIS  waTERmORkS 
ALTON  DAN  26 
ANNA  1  E 
ANTtOCH  2  NW 
AACONNE  NATIONAL  LAB 
ASHLEY 
AUGUSTA 
AURORA  COLLEGE 

AVON  3  NE 
BAIHINGTON  1  it 
IAMI 

4Earostomn 

IEllevillE  so  III  univ 
•ElvIOERE  1  E 
BENtlEy  1  E 
■ENTQN  FOREST  SERVICE 
BLOONINCTON  WATERWORKS 
■LOOMINGTON  NORMAL 

SADOKPORT  DAN  32 
C AMOR I A 
CAIRO  HSO  CI 
CANTON  1  ESE 
CAABDNDAlE  SEmAGE  PL 
CARL INVILlf 
CARL INVI LIE  NO*  2 
CARLTLE  RESERVOIR 
CARNI  6  NH 

CENTRAL  I A  2  SM 
CHANNAHON  DRESDEN  ISl 
CHARLESTON 
CHIWU 

CHESTER 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 
CHICAGO  CEN  mT  PUT  PL 
CHICAGO  GRANT  PARK 
CHICAGO  HAVFR  »-c  STA 
CHICAGO  0 1  HARE  M$0  AP  R 

CHICAGO  ROSELAND  PNPG 
CHICAGO  RACINE  PUMP 
CHICAGO  SAN  OlST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PLANT 
CHGO  SPRINGFIELD  PNPG 
CH1CACO  UNIVERSITY  M 
CHICAGO  HIONAV  WSO  AP  a 

CMRLICOTHE 

CISNE  2  ESE 
CLINTON  I  5SW 

CDIDEN  2  S 
COULTERVlLLE  1  SSW 
CRETE 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
DECATUR 
DE  KAL6 
01  ION 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 
OOHNS  2  NE 

OU  OUOIN  1  NNW 
EOELSTEIN 
EDWARDS vl LLE 
EFFINGHAM 
ELGIN 

FAIK«URY  WATERMORKS 
FAIRFIELD  RADIO  MF|M 
FARMER  CITY 
FLORA  3  NW 
FREEPORT 


0033  0 
0072  0 
0062  0 

OUT  0 
OlST  0 
020J  0 
02)7  0 
02PI  0 

0)  90  0 

01)  1  0 

0)36  0)1 
0**2  02] 
0**3  06i 

1 3 

031)1  02 
0399 
0406  OS 
0761 
0766 


0701 
099) 
1160 
1166 
1230 
1263 


1296  0< 

1)66  01 
1*20  0 
1*36.  0 
1*73 
1*91 

IS2) 
1526 
L3-2 
IS41 


.-*) 

177J 
L*44 
iOU 

a-o 

21-5 

n*i 

222) 

2)*a 

2153 
2617 


26  '9 
26S7 
27)6 
2«2> 
29)1 
299) 
)  109 
)2S7 


FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  OA"  1) 
GALENA  1  N 
GALES6UAC 
CALVA 

GERHARD  MOODS  ST  PARK 
GENE  SEO 
GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  16 
CDlCONDA  OAN  31 

GOLDEN  1  hw 
GRAFTON 

GRAND  TOMER  2  N 
GREENFIELD  1  S 
GREENUP 

GREENVILLE  1  E 
CRICCSVILLE 
HARDIN 
HARR I SBURG 

NARR I SSURG  DISPOSAL  PL 

■NA  POWER  STATION 
HENNEPIN  PQWER  PLANT 
HlLLSBORQ  2  SSM 
HOOPESTON 

HUTSONVILIE  POWER  PL 
ILLINOIS  CITY  DAN  16 
JACKSONVILLE 
JERSEYV ILLE  2  SM 
JOLIET  BRANDON  AD  DAN 
JOLIET 

KANKAKEE   3  SM 
KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 
KE ITNSBURG 
KEwANEE 

KEwAHEE  BAKER  PARK 
LACON  2  E 

LA  HARPF 
LANARK  1  SE 
LA  SALLE   1  S 
LAWRENCE VlLLE 

LINCOLN 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANOA  1  NM 
MARENGO 
MARIETTA 
MARION  4  NNE 


EDWARDS 
MERCER 
WARREN 

MADISON 

UNION 

LAKE 

OUPAGE 

WASHINGTON 

HANCOCK 

KANE 

PUlTON 
COOK 
PIKE 
CASS 

ST  CLAIR 

BOONE 

HANCOCK 

FRANKLIN 

MCLEAN 

MCLEAN 


SCOTT 
MASSAC 

st.  clair 
alexander 

0)1  PULTON 
061  JACKSON 
06)  MACOUPIN 
06!  MACOUPIN 
i  CLINTON 
MH]TE 


3262 
3290 
3311 
3320 
33)3 

I  3)69 

3)8* 
3*1) 
3*33 
3522 

3330 
3372 
33*3 
3666 
36B9 
369| 
1711 
JS50 

3614 

3**0 
4013 
4101 
4191 
4317 
4333 
4442 
44B9 
4530 
4333 

4393 

4639 

*710 

*T13 
*B0) 
*B23 
*B79 
**2) 

-OT 

3079 
J0S9 
*  13* 

3272 

>JSD 
J2-.* 
3)2  6 

Si-2 


CLINTON 

GRUNDY 

COLES 

MCLEAN 

RANDOLPH 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

PEORIA 

WAYNE 


UNION 

RANDOLPH 
MILL 

VERMUION 
VERMK10N 
MACON 
DE  KALB 


PERRY 
PEORIA 
MADISON 
EFFINGHAM 
KANE 
OS]  LIVINGSTON 


STEPHENSON 
WHITESIDE 
JO  DAVIESS 

KNOX 

HENRY 
GRUNDY 
HENRY 
FORD 

HENDERSON 
POPE 


09 

03  ADAMS 
06  JERSEY 
OB  JACKSON 

06  GREENE 

07  CUMBERLAND 
BOND 

PIKE 
CALHOUN 
SALINE 
SALINE 

MASON 
PUTNAM 

06j  MONTGOMERY 
VERMILION 
CRAWFORD 
ROCK  ISLAND 

06|  MORGAN 

06  JERSEY 

02  MILL 

02  MILL 


KANKAKEE 

KANKAKEE 

MERCER 

HENRY 

HENRY 

MARSHALL 

HANCOCK 

CARROLL 

LA  SALLE 

LAmAENCE 


LOGAN 
07)  COLES 
02  MILL 
07  CLAY 
0*|  TAZEWELL 

MCDONOUGH 

JACKSON 

MCHENRY 

PULTON 

WILLIAMSON 

J  


31  3) 

37  21 
*2  30 
*1  *2 
3B  20 
*0  1* 
*1  *3 

*0  «* 
*2  09 

39  41 
•0  01 
3B  30 
•  2  13 

40  20 

36  02 
40  30 
*0  31 

39  63 

37  06 

36  3* 

37  00 
*0  33 
37  4* 
39  17 
39  17 
3B  36 
36  10 

3B  30 

*1  2* 
39  29 


*l  3* 
*l  33 
*1  SB 

41  J9 

*1  *2 
*l  *9 
*l  3* 
*1  *3 
*1  33 
*l  *7 
*l  *7 
*0  33 
36  )1 
40  OB 

)7  )0 
)B  11 

*1  2' 
40  OS 
4  0  06 
39  31 
*l  36 
*l  30 


)6  30 

)9  07 
42  02 


*2  IS 

*2  I? 
*l  3* 
*2  23 
*0  37 
*1  10 
•1  22 
*1  2T 
40  28 
*0  30 
37  22 

*0  07 

36  3S 

37  *0 
39  20 
39  13 

36  33 
39  *3 
39  09 

37  4) 

*0  17 
*1  16 
39  0* 
*0  2« 
39  OS 
61  2) 

)9  06 


)B  41 

*0  09 
)9  22 
41  3* 
)6  *6 
40  )2 
*0  26 
37  )6 
*2  13 


"?J 

eso 

7*4  -» 


460 
5*1 
600 
600  MID 


OBSERVLR 


ILL.  STATE  POLICE  RADIO 
GENE  L  6URCESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  60N  HARTLINE 
THOMAS  C.  ROBINSON*  jR 
ARGQNNE  NATIONAL  LA6 
JANES  W,  MtLLSPAUGH 
EDWARD  L.  SCMUTTE 
AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

JAMES  R  MITCHELL 
RAYMOND  C  SHAVIR 
GEORGE  E.  CRI06R 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
LEON  R  NOSS 

HOWARO   W.    C OFF WAN 

NORMAN  D.  MELVIN 
6L00MINGTQN  WATERWORKS 
ILL   STATE  NORMAL  UNI 

VERNON  A.  NURTRUP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
C  AMOK  I A  TREATMENT  PLT, 
NATL  MEATMER  SERVICE 
RADIO  STATION  wBVS 
WESLEY  MEACmam 
JACK  A.  CAMPBELL 
MILL  I AN  J.  PR ANGER 
U  S  CORPS  ENCINEERS 
HUBERT  BOHLEBfA 

CITY  OP  CENTRAL  I A 
U  S  CORPS  OF  ENGINEEAS 
EASTERN  ILL.  UNIV. 
JOSEPH  M.  SUMNER 
ROBERT  M.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  DI3T 
CI  OP  CHICAGO*  NCDUGEL 
NATIONAL  Ml AThER  SERV 
CITt  ENGR  MATER  purif 
NATl  WEATHER  SERVICE 

CITy  OP  CHICAGO 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
CITY  ENGR  MATER  PURIF 
C  ITT    ENGR   MATER  PURIF 

NATl  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
DON  m.  CONNOR 
FRANK  K,  STANFOAO 
R.  E.  PITRAT 

R.  C.  ANDERSON 
C  MARREN  BIRCHLER 
VILLAGE  OF  CRETE 
INTERSTATE  WATER  CO 
DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
MRS  ETHELOA  C  SMICART 
NORTHERN  ILLINIOS  UNIV 
ROBERT  M.  NELL  I S 
DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 
AOA  A.  DFVINE 

RAOIO  STATION  WDQN 
HAROLO  0.  PRICE 
MRS.  D6VERA  M.  GESHART 
CLIFFORD  R.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SPIECLER 
DEPT  OP  WATERWORKS 
RADIO  STATION  MF1M 
NOR  AH  VEAGLE 
V  A  HALE 
JOHN  SCHRODER 

ALV1N  H,  TlMM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DIETRICH  KROENCKE 

CITY  MATERMORKS 

R  A I  HA  S  ON  f.  SMITH 

GEBHARO  MOODS  STATE  PK 

MUNICIPAL  UTILITIES 

BLAIR  JOSELYN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  M  IBNEN 
PAUL  E.  ARNOlO 
LEROv  K,  HENDERSON 
WILLIAM  C.  MENG 
JOHN  W.  WYLDE 
HAROLD  W.  DAVIS 

HOWARD   E.  STAFPY 

ORVRLE  H.  JOHNES 

CLYDE  PITTMAN 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
MRS  RICHARD  T  PATTIE 
JOHN  t,  MUSHRUSH 

CENTRAL  ILL  PUB  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WLOS  RADIO 

JERSEYV  ILLE  SMC  Pl'NT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL   STATE  PENITENTIARY 

OELBERT  W.  KDERNER 
MUNICIPAL  SEWAGE  TR  PL 
BEN  NYLIN 
STAR  COURIER 
KEWANEE  SAKE R  PARK 
MRS.  0.6. PACE*  JR. 
JACK  H.  SHARPE 
BOYCE  0  HUMPHREYS 
ILL  OIV  0«  WATERWAYS 
CALVIN  Li  REYNOLDS 

VERNON  P.  CEHL6ACH 
JOSEPH  B.  SENTENEY 
CHICAGO  SANITARY  OlST 
JAMES  F.  MORCAN 
CARL  IE  H  KULL 
VERNE  GEER 
HARVEY  6.  HARTLINE 
HAROLD  HYDE 
JOSEPH  ACE  HCCANCE 
MRS  MILDRED  K  HIGNONf 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MAROA  1  M 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL   1  I 
MASON  CITY  1  MM 
MAT TOON 

MCHENRY  LOCK  AND  OAN 
MClEANSBORO  2  t 
HE DORR 
NINONK  >  N| 
mOlINE  WSO  AP 

MONMQUTH 
MONTICELL0  NO  2 
MORRIS 
NORRISON 
MORRISONVl LLE 
MT  CARMEL  1  NNM 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  I  6 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 

i  hOmeadua 

I  huRPNySBORQ  2  Sm 
NASMVIlLE  4  NE 
NEm  BOSTON  QAM  17 
nem  Salem  state  park 
NEwtqm  9  SE 

j  nQKOMIS 

,  OLNEY  2  S 

I  OREGON 

OTTAWA 
PALESTINE 
|  PANA 
PARIS  1  N 
PARIS  WATERWORKS 
PARK  SOREST 

PAM  PAH 

PAVSON 

PEORIA  mSO  AP 
PEOTONE 

PERU  2  M 

PIPER  CITY  )  IE 
!  PITTSFIElD  NO  2 
,  PLEASANT  HILL 
I  PONTlAC 

PRAIRIE  OU  ROC HER 

PR  I NCE V ILLE  1  M 

PROPHETSTOmn  1  nn 
I  OUINCY 

i  OUINCY    FAA  AP 


MACON 

LA  SALLE 
CLARK 

MASON 

COLES 


39*6 
3630) 
S9o 

6511 
60SO 
613* 

61)9 
6H3 


637*1 
eaos 
66)101 

I  6*6l] 
6670) 
R>  6711 
6729 

679) 
6619 
66)7] 
6661 
6*10 
M  6*7)1 

7oi3 

706* 
707*1 


HAMILTON 
MACOUPIN 
LA  SALLE 
ROCK  ISLAND 

MARREN 

61  ATT 
02,  GRUNDY 
Oil  WHITESIDE 
06|  CHRISTIAN 
D*j  WABASH 

01  CARROLL 
Ott  MACOUPIN 
oJ  LOGAN 
OX  BSOMN 

0*1  JEFFERSON 
07]  SHEL6Y 
OM  JACKSON 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
JULY  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61620,  or  to  any  National  Weather  Servi  ce  Office  near  you.     Addi t i onal  prec ipi ta t i on 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS. " 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
d;»  y  1  i  uh  I .  sav i       t imt- .     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing:   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN    I'll E   STATION    INDEX    THh_SYMIU>LS   AND   LETTERS   WHEN    USED    INDICATE   THE  FOLLOWING 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/ or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .   C .   20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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NORTHWEST  01 

ALEDO 

83 

7 

62.4 

72.1 

1.1 

94 

18* 

47 

4 

12 

8 

0 

0 

0 

5.43 

2.50 

3.93 
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.0 

0 

7 

1 

1 

DIXON 

83! 

2 

62.0 

72.6 

.8 

94 

18* 

47 

9 

13 

8.61 

4.96 

2.31 

26 

.0 

0 

1 1 

■ 

4 

FREEPORT 

SI. 

6 

62.7 

72.2 

.8 

93 

18* 

46 

9* 

18 

. 

7,68 

3.73 

2.30 

25 

.0 

0 

11 

6 

3 

FULTON  DAM  13 

8  2  « 

£ 

64.7 

73.7 

92 

14 

51 

10 

4 

0 

7.83 

2.89 
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.0 
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GALVA 

8 1  ■ 

™ 

62.7 

72.3 
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1  •  6 

94 

20 

47 
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A 
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3.62 
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63.9 
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50 

9* 
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0 
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0 

5.76 

1 ,75 

1 .65 
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.  0 

7 

3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

83! 

5 

62.6 

73. 1 

93 

18* 

47 

10* 

11 

8.09 

2.04 

6 

.0 

0 

( 

5 

3 

KEWANEE 

82, 

7 

62  . 3 

72.5 

94 
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13 
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.0 
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4 

16 

A 

0 
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.0 
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84 
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6 

6 
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3.52 

.40 
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.0 
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HOOPE  STON 

82 

4 

62.8 

72.6 

1.6 

91 

18* 

47 

10* 

ID 

3 

0 

0 

0 

4.88 

2.09 

1.60 

23 

.0 

0 
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KANKAKEE  3  SW 

82 

3" 

62 .  3M 

72. 3M 

1.1 

48 

10 

10 

4 

0 

0 

0 

5.97 

2.54 

1.43 
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PIPER  CITY  3  SE 

82.4 
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72.3 

92 

18 

45 

10 

15 

4 
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0 

0 

4.61 

1.30 

1.16 
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.0 

0 

A 
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84 

1 

63.8 

74.0 

.2 

95 

18 

48 

10 

9 

A 

0 

0 

0 

5.54 

2.47 

1.40 

6 

.0 

0 

12 

4 
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85 

6M 

63. 8M 
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94 

14 

47 

9 

1 

8 

0 

0 

0 

4.14 

1.10 

24 

.0 

0 

6 

4 

1 

URRANA 

•  3 

.3 

63.6 

73.5 

.9 

93 

17 

50 

9 

8 

- 

0 

0 

0 
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1.85 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  101 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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61.2 

72.4 

91 

19 

46 
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0 

0 

0 
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4.32 

2.10 

24 

.0 

0 
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DIVISION 
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2  •  1 4 
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WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

85,7 

67.7 

76.7 

98 

20 

57 

10  + 

0 

a 

0 

0 

0 

3.82 

1.13 

4 

.0 

0 

6 

3 

CARL INVILLE 

86,  4 

61.8 

74.1 

-  2.4 

95 

19  + 

48 

10 

3 

1 0 

0 

0 

0 

4.72 

1.33 

1.46 

6 

.0 

0 

7 

1 

GRIGGSVILLE 

85,6 

63.0 

74.3 

-  2.4 

96 

19 

49 

9 

6 

9 

0 

0 

0 

3.23 

1 .03 

23 

.  0 

0 

7 

3 

HILLSSORD  2  SSW 

85,6 

63.8 

74.7 

-  1.6 

95 

19 

51 

9 

2 

B 

0 

0 

0 

3.52 

.06 

1.14 

6 

.0 

0 

8 

3 

1 

JACKSONVILLE 

83,4 

61.7 

72.6 

-  3.2 

93 

15 

48 

9 

15 

6 

0 

0 

7.24 

4.21 

1.87 

3 

.0 

0 

9 

5 

4 

JERSEYVILLE  2  sw 

88,0 

62.9 

75.5 

97 

20 

49 

10 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.76 

1.74 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

83,2 

64.4 

73.8 

-  2.2 

91 

14 

50 

9 

4 

5 

0 

0 

0 

4.57 

.50 

1.09 

24 

.0 

0 

6 

6 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

83,7 

63.8 

73.8 

_  ^  t  ^ 

93 

18 

49 

9 

^  ]_ 

7 

0 

0 

0 

4.52 

1.78 

1.87 

12 

0 

6 

3 

SPRINGFIELD  4  SE 

83!7 

64^3 

74.0 

94 

19 

52 

10+ 

8 

7 

0 

0 

0 

4.79 

1.02 

13 

.0 

0 

7 

5 

1 

VIROEN  1  N 

85.9 

61.8 

73.9 

96 

18 

47 

10+ 

7 

S 

0 

0 

0 

5.74 

1.59 

3 

.0 

0 

10 

4 

3 

WHITE  HALL   1  E 

62.5 

M 

50 

9  + 

0 

0 

0 

3.76 

■  65 

.77 

23 

•  0 

0 

7 

5 

0 

DIVISION 

74.3 

_  2,0 

4.52 

1.18 

*      *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

83  5 

65  •  3 

7* 

91 

18+ 

50 

9 

2 

4 

0 

0 

0 

4.08 

■  74 

1.28 

12 

0 

5 

4 

2 

EFFINGHAM 

87,1 

63!s 

75^3 

-  .3 

94 

21  + 

50 

10 

3 

14 

0 

0 

0 

4.77 

1.47 

1.73 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

FLORA  5  NW 

87, 5M 

60. 8M 

74. 2M 

-  2.5 

98 

19 

45 

10 

4 

1 1 

0 

0 

0 

3.23 

1.24 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

MARSHALL   1  E 

86,2 

62.8 

74.5 

94 

18 

46 

10 

2 

10 

0 

0 

0 

4.14 

.97 

12 

.0 

0 

7 

4 

0 

MATTOON 

84.1 

63.3 

73.7 

93 

18  + 

50 

9 

6 

5 

0 

0 

0 

4.93 

1.59 

6 

.0 

0 

7 

3 

3 

MOWEAOUA 

84,9 

62.2 

73.6 

94 

18  + 

49 

10+ 

6 

5 

0 

0 

0 

6.84 

2.90 

12 

.0 

0 

6 

2 

NEWTON  5  SE 

84,5 

63.0 

73.8 

94 

19 

52 

10 

5 

7 

0 

0 

0 

10.74 

4.69 

3 

.0 

0 

8 

4 

3 

OLNEY  2  S 

86,2 

62.1 

74.2 

-  2.7 

95 

19  + 

51 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

5.10 

1.80 

4 

.0 

0 

B 

3 

2 

PALESTINE 

84,1 

64.5 

74.3 

-  2.3 

92 

19  + 

50 

10 

2 

5 

0 

0 

0 

4.9B 

1.94 

1.86 

3 

.0 

0 

9 

4 

1 

PARIS  WATERWORKS 

85,4 

63.7 

74.6 

-  .9 

94 

19 

50 

10+ 

3 

9 

0 

0 

0 

3.72 

.84 

1.13 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

SALFM  WSMO 

84,9 

64.1 

74.5 

94 

19+ 

52 

3 

0 

7 

0 

0 

0 

5.05 

1  .80 

2.27 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

TUSCOLA 

86,6 

61. 3M 

74. OM 

95 

1  4 

48 

10 

1 

8 

0 

0 

0 

4.52 

1  .00 

1.43 

.0 

0 

8 

3 

2 

VANDAL  I  A  FAA  AP 

84.9 

63.1 

74.0 

95 

18 

52 

8 

5 

7 

0 

0 

0 

4.22 

1.88 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

WINDSOR 

85.4 

64.5 

75.0 

-  .2 

93 

17 

49 

9 

4 

7 

0 

0 

0 

5.09 

1.63 

1.92 

3 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

74  •  3 

_  ^  7 

5.10 

1.87 

*       *  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

85. 4M 

65.  2M 

75. 3M 

-  2.2 

96 

20+ 

53 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

4,45 

.37 

1.06 

23 

.0 

0 

6 

5 

1  1 

BELLEVILLE  SO  ICL  UNIV 

87. 8M 

60. 8M 

74. 3M 

96 

18 

47 

10 

2 

12 

0 

0 

0 

4.93 

1.00 

3 

.0 

0 

10 

4 

1  I 

CAHOKIA 

84.2 

63.0 

73.6 

97 

18 

50 

11  + 

9 

10 

0 

0 

0 

5.06 

2.40 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

CAIRO   WSO  CI  R 

86,0 

69.2 

77.6 

-  2.3 

94 

20* 

60 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

4.52 

1.42 

1.70 

1 2 

.0 

0 

7 

3 

2 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

87  0 

63.5 

75*3 

m  2.5 

97 

19 

47 

1  n 

10 

0 

0 

0 

4  •  1 9 

3.02 

4 

■  0 

0 

1 

5 

3 

CARLYLE  RESERVOIR 

84.7 

64.2 

74.5 

95 

19 

54 

9 

2 

9 

0 

0 

0 

5.04 

1.60 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

COBDEN  2  S 

85.4 

62.7 

74.1 

95 

20 

51 

10 

0 

6 

0 

0 

0 

4.64 

.88 

2  6 

.0 

0 

9 

5 

0 

DU  OUOIN  1  NNW 

87,2 

63.5 

75.4 

-  2.4 

98 

19 

51 

10 

1 

1  0 

0 

0 

0 

4,93 

1.29 

2.10 

4 

.0 

0 

9 

3 

1  1 

MAKANPA  I  NW 

86.  1 

65.9 

76.0 

95 

19 

52 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

7.52 

1.85 

26 

.0 

0 

11 

5 

3 

MARION  *  NNE 

83.9 

63.2 

73*6 

_  3,7 

94 

20 

1  n 

5 

0 

0 

0 

2.40 

23 

■  0 

0 

1  0 

2 

NASHVILLE  4  NE 

85.1 

64.3 

74.7 

1  8 

51 

10 

1 

8 

0 

0 

0 

3.64 

>  .17 

1.06 

1 3 

.0 

0 

10 

2 

1 

SPARTA 

86,8 

64.5 

75.7 

-  2.8 

97 

18 

51 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

1.79 

-  1.91 

.46 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

WATERLOO  1  WSW 

86.7 

64.8 

75.8 

98 

18 

52 

10 

0 

1  4 

0 

0 

0 

3.14 

-  .21 

.80 

4 

.0 

0 

5 

4 

0.  \ 

DIVISION 

75.1 

-  2.8 

4.99 

1.19 

.0 

*       *  « 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

87.1 

65. 2M 

76. 2M 

96 

19 

0 

1  I 

0 

Q 

Q 

4.10 

1.70 

23 

.0 

0 

8 

3 

1 

BROOKPORT  DAM  52 

87.5 

63.0 

75.3 

95 

19 

52 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.16 

.52 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

86,3 

63.1 

74.7 

19  + 

50 

10 

0 

b 

0 

0 

0 

2.41 

.55 

1 9 

.0 

0 

7 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

85.9 

64.2 

75.1 

-  2.3 

95 

19 

53 

10 

0 

8 

0 

0 

0 

4.84 

2.24 

23 

.0 

0 

9 

3 

1  j 

HARR I  5  BURG 

88,4 

65.0 

76.7 

-  1.5 

98 

1  Q 

50 

10 

0 

12 

0 

0 

0 

3.91 

.37 

1.30 

2  2 

.0 

0 

6 

4 

1 

MCLEANSBORO  2  E 

86,1 

61.8 

74.0 

-  4.0 

97 

20 

50 

10 

4 

1  1 

0 

0 

0 

4.03 

.41 

1.46 

23 

.0 

0 

9 

3 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

85,3 

64.6 

75.0 

94 

19 

51 

10 

0 

6 

0 

0 

0 

4.52 

1.87 

4 

.0 

0 

6 

4 

1  I 

MOUNT  VERNON 

85,  9M 

63. 9M 

74. 9M 

-  2.9 

96 

19 

53 

10 

0 

8 

0 

0 

0 

6.29 

2.46 

3.92 

12 

.0 

0 

7 

2 

2  1 

ROSICLARE 

85,1 

64.8 

75.0 

93 

19 

52 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

4.23 

1.44 

22 

.0 

0 

B 

2 

2  1 

DIVISION 

75.2 

-  2.7 

4.05 

.35 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ILLINOIS     -     AUGUST  1972 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


August  began  cooler  than  it  ended.  Between  the 
7th  and  10th  of  the  month  some  records  were 
broken  as  minimum  temperatures  dropped  into 
the  forties  and  fifties  over  most  of  Illinois. 
Monthly  division  averages  ranged  from  about 
1°  below  normal  in  the  north  to  nearly  3°  below 
normal  in  the  south. 

Most  of  Illinois  received  well  above  normal 
monthly  precipitation  totals  with  some  exceptions, 
primarily  in  the  Western Climatological Division, 
which  averaged  slightly  below  normal.  Periodic 
mid  and  late  month  warming  was  usually  ter- 
minated with  heavy  rains  and  other  severe  thun- 
derstorm activity.  Hardest  hit  was  the  northern 
portion  of  the  State  where  monthly  totals  were  often 
over  4  inches  above  normal,  or  twice  the  monthly 
normals.  Rockford' s  monthly  precipitation  of  9. 10 


inches  made  it  its  third  wettest  August  on  re- 
cord. Several  stations  reported  totals  over  10 
inches.  This  heavy  rain  caused  some  rather 
serious  flooding  and  was  often  accompanied  by 
high  winds,  hail,  and  lightning.  For  the  second 
consecutive  month,  the  western  and  northern 
suburbs  of  Chicago  suffered  millions  of  dollars' 
worth  of  damage  related  to  severe  weather.  Al- 
though some  of  this  damage  was  associated 
with  high  wind  and  lightning,  most  of  it  was 
due  to  the  heavy  rains  and  flooding  that  oc- 
curred on  the  25th.  During  this  storm,  a  Nation- 
al Weather  Service  employee  measured  nearly 
7  inches  of  rain  at  his  home  in  the  western 
suburbs. 

For  more  details  on  this  and  other  August  severe 
weather,  see  the  August  1972  storm  data  report. 


Donald  E.  Wuerch 
Climatologist  for  Illinois 
National   Weather  Service  Office 
Box  2810,  Station  A 
Champaign,  Illinois  61820 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1972 


Day 

of  Month 

Station 

O 

1 

 r 

 r 

 r 

 r 

 1  1 

.«  1 

 1  

 r 

1 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  |  11  | 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  |  17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

*     *  * 

NORTHWEST  01 

ALE  DO 

5.43 

.  10 

.06 

.  i  c 

3.93 

•  32 

.23 

.02 

.33 

.22 

DIXON 

8.6) 

1.56 

•  05 

1.11 

'.11 

.  12 

.02 

1  .49 

.10 

.43 

•  56 

.31 

2.31 

.18 

f REEPORT 

7.68 

.33 

1.26 

.68 

.12 

.81 

.06 

.12 

1.11 

.52 

2.30 

.  15 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

6.7* 

.05 

1.36 

T 

■  IB 

.20 

.52 

.34 

•  06 

.12 

.65 

.73 

2.51 

.59 

FULTON  OAM  13 

7.83 

.03 

1.52 

.04 

.66 

.49 

.19 

.21 

.99 

•  02 

7 

2 .  89 

GALENA   1  N 

6.33 

.13 

3.60 

.01 

.63 

.32 

.70 

.27 

.24 

T 

1.61 

T 

.05 

.01 

.76 

GAL  VA 

6.63 

.01 

.12 

.85 

2.40 

.66 

.31 

T 

.  97 

•  19 

T 

.  16 

1.10 

.04 

CE  NE  SE  0 

5  .76 

.23 

.32 

.  OS 

1.05 

1.65 

.01 

.25 

T 

.80 

.03 

.05 

.02 

1.26 

.01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

6.09 

.05 

.03 

.20 

2.04 

.06 

.34 

.48 

.71 

■  03 

1.77 

1.76 

T 

.58 

.04 

ILLINOIS  CITV  OAM   16  // 

5.94 

.  13 

.67 

.03 

.02 

3.02 

.30 

.99 

,27 

T 

.03 

.47 

.01 

KE I THSBURG 

4.65 

.03 

.  17 

.24 

.09 

2.74 

.10 

.42 

T 

,30 

.56 

KEWANEE 

3.47 

.  12 

2.06 

T 

.41 

T 

.50 

.01 

•  01 

.  15 

- 15 

.04 

.02 

MOLINE   WSO  AP  R 

B.20 

,69 

.06 

.04 

2.35 

1.98 

,40 

T 

.45 

.56 

T 

1.60 

.07 

T 

MORRISON 

6.51 

.  16 

.70 

.06 

.97 

1.15 

.15 

.12 

. !  3 

1.55 

.05 

1.40 

1.65 

.35 

MOUNT  CARROLL 

7.10 

1.43 

.94 

.21 

.22 

.65 

•  3 1 

1.11 

1.91 

.32 

NEW  BOSTON  OAM  17 

3.71 

T 

.08 

T 

.16 

2.48 

.03 

.22 

T 

.15 

.57 

PAW  PAW 

6.26 

.65 

.02 

1  .49 

.29 

.25 

.07 

1 .94 

.15 

.04 

•  6U 

•  05 

•  01 

.  75 

1 .73 

•  02 

ROCHELLE   6  NW 

7.02 

.22 

1.31 

.05 

1.10 

.47 

,10 

.40 

.08 

.06 

.  10 

•  45 

.62 

.01 

1.14 

.72 

.19 

ROCKFORO  6  ENE 

6.53 

1 .46 

T 

.55 

.  13 

.09 

.72 

.38 

* 

• 

3.20 

ROCKFORO  WSO  AP  //R 

9. 10 

.54 

.95 

T 

.41 

.45 

T 

.  16 

1.05 

•  38 

T 

.39 

.12 

.41 

4.22 

.02 

T 

STOCKTON 

5.56 

.67 

2.03 

T 

.56 

.  18 

,67 

T 

.31 

.04 

1.06 

.04 

TISKlLWA 

5.57 

.07 

.25 

2.72 

.06 

.34 

•  69 

.86 

.47 

T 

.06 

WALNUT 

7.09 

.11 

.73 

1 .58 

.  11 

.20 

T 

.27 

.14 

1.72 

.  32 

1 .43 

■  33 

.10 

«       +  « 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

5.41 

T 

1.53 

.01 

T 

.35 

.  15 

.03 

T 

.94 

T 

.21 

■  42 

.  1 1 

T 

.65 

1.01 

lie 

AURORA  COLLEGE 

14.49 

.27 

.77 

.  0  3 

T 

1 .42 

.01 

.25 

T 

.83 

.01 

.01 

.14 

,03 

1 .00 

.02 

2.40 

7  ,12 

BARR I NGTQN  1  SE 

1 . 75 

,  70 

.25 

■  10 

.55 

•  22 

.10 

I 

.75 

1.75 

CHANNAHON  DRESDEN  I5l 

9.45 

.37 

.33 

i  .25 

.40 

.15 

•  12 

1.40 

.05 

.63 

1  .56 

3.19 

CHICAGO  0 ' HARE   WSO  AP  R 

6.97 

.58 

.90 

T 

.25 

.73 

T 

.23 

.  57 

T 

.06 

7 

.03 

.09 

1.01 

2 .49 

.03 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

7.35 

.37 

T 

.01 

.68 

.07 

.22 

T 

.27 

.05 

T 

.12 

.02 

.02 

1 .99 

1.33 

7 

2.20 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  Ap  //R 

6. 19 

.3* 

.11 

.01 

T 

•  91 

.01 

.  15 

.29 

.99 

•  24 

.01 

.03 

.61 

.61 

7 

1.86 

T 

T 

1.55 

.  D  b 

1 . 09 

.63 

.15 

.  50 

T 

•  03 

1 .00 

.08 

2.57 

.21 

ELGIN 

7^15 

T 

1.69 

T 

.67 

.13 

.19 

■  19 

.03 

.79 

•  01 

•  15 

.11 

.05 

1.31 

1.51 

.12 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

7.76 

.15 

.10 

.18 

1.33 

.45 

,12 

.47 

.49 

.27 

.67 

1 .56 

1 .90 

.02 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

10.05 

.43 

.07 

1 .23 

1 .42 

.11 

T 

1.90 

.03 

.13 

.01 

.01 

.05 

1.42 

.30 

2,93 

.01 

JOLIET 

9.05 

.86 

,05 

.02 

U01 

.61 

.20 

.42 

l.bZ 

T 

.22 

1 .05 

.19 

.20 

2.60 

LA  SALLE    1  S 

5. 16 

.22 

.28 

1. 16 

.32 

.22 

.92 

T 

.  12 

.32 

.55 

.55 

MARENGO 

10.32 

T 

1.50 

T 

1.62 

1.30 

.12 

.65 

.32 

.36 

1.60 

T 

2.85 

MARSEILLES  LOCK 

6.45 

.19 

.26 

1 .34 

.  54 

.22 

■  02 

T 

1 .79 

,04 

.65 

T 

.15 

.54 

.71 

7 

MORRIS 

10.03 

.26 

.20 

1.37 

.41 

.11 

■  04 

2*58 

T 

.80 

.79 

3.42 

T 

OTTAWA 

10.76 

.19 

.03 

.39 

2.97 

.09 

.17 

,84 

L.oe 

.16 

T 

2.10 

.06 

1.66 

7 

.08 

.92 

PARK  FOREST 

7.92 

.15 

.02 

.  13 

1 .76 

.06 

.70 

1.22 

.10 

.09 

1.55 

1.35 

.77 

PEQTONE 

6.  94 

.06 

.  17 

1.18 

.02 

.35 

.35 

2.45 

.05 

.36 

.60 

T 

1.05 

PERU   Z  W 

6.94 

.15 

.08 

.19 

T 

1.39 

.60 

.22 

.96 

.65 

.02 

T 

.73 

1.16 

T 

T 

.99 

T 

STREATOR  2  ENE 

7.45 

.07 

.11 

.  26 

2.05 

.29 

.40 

.53 

1 .06 

•  03 

.23 

1.04 

.58 

.05 

.29 

.43 

.03 

UTICA   STARVED  ROCK  DAM 

7.54 

.15 

.0  i 

.40 

2.10 

.70 

.25 

.03 

T 

1.50 

T 

.15 

.23 

T 

1 .06 

.95 

.01 

WAUKEGAN  4  WSW 

7.94 

.02 

1.50 

.46 

T 

.  73 

.27 

.02 

.04 

.69 

.56 

.15 

.06 

7 

T 

1 . 16 

2,21 

.05 

WHEATON  3  SE 

10.67 

.03 

1.01 

.02 

1 .28 

.12 

.19 

.57 

.14 

■  11 

.03 

.31 

.  14 

.75 

.38 

7 

5.49 

.10 

•       *  * 

WEST  03 

AVON  5  NE 

2.57 

T 

.17 

,10 

.48 

.84 

T 

.09 

T 

.35 

.20 

.  12 

.22 

BENTLEY   1  E 

1 .84 

.06 

.69 

.65 

.13 

.03 

.02 

.08 

.17 

T 

.01 

CANTON  1  ESE 

4  .29 

T 

.74 

T 

■  84 

.83 

T 

.03 

.73 

•  16 

x 

T 

.  38 

•  40 

.15 

.03 

GALES BURG 

3.37 

.01 

.63 

.36 

.10 

.95 

.54 

T 

.42 

.07 

.29 

GLADSTONE   DAM  19 

4.64 

.05 

.10 

1.03 

1 .50 

.05 

.  18 

T 

.04 

1  .37 

T 

.32 

T 

T 

GOLDEN  1  NW 

2.83 

.  13 

1.46 

.50 

.21 

.02 

.14 

.37 

T 

LA  HARPE 

3.27 

.  38 

1.13 

T 

.10 

.96 

.62 

7 

.06 

T 

T 

MACOMB 

2.09 

T 

,01 

.34 

* 

1.11 

T 

•  08 

.16 

.27 

.  10 

MONMOUTH 

3.23 

T 

.09 

.47 

1.77 

.28 

T 

.11 

.04 

.04 

.43 

MOUNT  STERLING 

.01 

T 

1.52 

T 

.07 

,29 

•  37 

T 

.39 

.40 

T 

T 

PAYSON 

3. 98 

T 

.12 

1.78 

.85 

.80 

.08 

.18 

T 

T 

.17 

T 

T 

T 

T 

3.65 

.  13 

2 .03 

.  66 

•  12 

.  09 

.62 

QUINCY  FAA  AP 

5.15 

T 

.12 

2.15 

2.25 

.17 

.03 

T 

.01 

.18 

.17 

.07 

T 

T 

OUINCY  OAM  21  // 

4.80 

T 

.07 

1.61 

.64 

1. 17 

.45 

.20 

T 

.  10 

.56 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

4.03 

T 

.06 

1.27 

.62 

.83 

.16 

.21 

T 

.02 

T 

.09 

T 

.73 

RUSHVI LLE 

3.84 

T 

1.52 

T 

.45 

T 

.05 

.65 

.10 

.60 

.42 

.05 

•       *  • 

CENTRAL  04 

bloom ington  waterworks 

3.34 

T 

T 

.14 

.32 

1 .24 

.05 

.02 

.05 

.76 

.06 

.05 

7 

.24 

.41 

T 

T 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

3.40 

T 

T 

•  26 

•  17 

1 .32 

.07 

.05 

.  13 

.52 

T 

.16 

.20 

.24 

.26 

7 

chenoa 

3.90 

J 

•  06 

.  B9 

.69 

.25 

.  13 

.41 

•  36 

.60 

.  1  8 

T 

.33 

CHILL ICOTHE 

7.60 

.12 

.03 

.06 

.59 

2.28 

.25 

.27 

.02 

.791 

.10 

.  14 

1.  '6 

1.35 

.04 

Clinton  l  ssw 

3.26 

T 

•  41 

.37 

.75 

.02 

.03 

•  08 

.79 

.  16 

.  55 

.10 

DECATJR 

5.96 

T 

1.46 

.98 

1.00 

.02 

.56 

.41 

1.53 

T 

T 

T 

FARMER  CITY 

3.37 

.  27 

.21 

1.02 

1.07 

.60 

HAVANA  POWER  STATION 

4.52 

T 

T 

.93 

.28 

1 .08 

T 

.01 

.08 

•  06 

1  14 

T 

L  AC  ON  2  E 

8.01 

.  10 

.06 

.43 

2.85 

.32 

.55 

.88 

.08 

7 

1.65 

1.09 

LINCOLN 

3.50 

.36 

.41 

.95 

,02 

.99 

.05 

.04 

.  16 

.50 

.02 

MACKINAW 

4.90 

.03 

.79 

.82 

.02 

.05 

.15 

.94 

1.25 

.66 

.02 

T 

.17 

MASON  CITY   1  NW 

6.52 

.62 

1.14 

.02 

.26 

.07 

1.77 

2.15 

.  10 

.19 

MlNONK  3  NE 

6.19 

.05 

.06 

.46 

3.01 

.20 

.36 

.01 

.43 

T 

2.22 

.56 

.60 

.06 

.17 

MOUNT  PULASKI 

3.68 

T 

T 

.  89 

.93 

•  03 

T 

.62 

T 

.76 

.25 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  AP                  / /R 

4.26 

T 

.01 

.78 

T 

.78 

.02 

.21 

.01 

.59 

T 

.05 

1.73 

.08 

7 

PR  INC  EVI LLE   1  N 

4.77 

.02 

.03 

.59 

2.16 

.04 

.26 

.46 

.32 

.42 

.22 

.25 

TOULON 

6,50 

.07 

.52 

3.47 

.52 

.32 

.60 

.48 

.22 

.28 

.02 

T 

•       •  * 

EAST  05 

DANVILLE 

3.52 

T 

.36 

.10 

.24 

.10 

.83 

1.57 

.02 

.02 

.10 

.10 

.08 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

3.33 

.05 

.30 

.17 

T 

.04 

1.50 

.40 

.25 

T 

.16 

.46 

GIBSON  CITY 

3.28 

04 

.12 

j 

.79 

.02 

.02 

1  .02 

,37 

T 

32 

.01 

.48 

.04 

■  05 

T 

HDQPE  STTN 

4.68 

T 

.06 

.12 

1.50 

T 

T 

.04 

.77 

.20 

.02 

1.60 

.45 

.10 

.02 

KANKAKEE  3  SW 

5.97 

.04 

.03 

T 

1 .23 

1.43 

•  11 

.37 

T 

1.20 

.45 

•  14 

T 

-10 

.54 

.33 

MONT IC EL LO  NO  2 

4.57 

T 

T 

.32 

.53 

T 

.82 

.04 

1.96 

T 

•  15 

T 

7 

.51 

T 

.24 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

4.61 

.03 

. : : 

.56 

1 . 16 

.02 

.25 

.70 

.03 

T 

T 

.04 

1.14 

.61 

T 

PONT  I  AC 

5 . 54 

.11 

•  45 

1 .40 

•  40 

.49 

.11 

•  07 

.  52 

.75 

.74 

RANTOUL 

4.14 

T 

.10 

.06 

.63 

.06 

.97 

.92 

.06 

1.10 

.15 

.09 

SIDELL 

5.23 

1.15 

.49 

.78 

.04 

.03 

.03 

1.07 

•  35 

.60 

.38 

.11 

URBANA 

5.71 

T 

T 

.42 

.11 

1  .65 

.82 

T 

.45 

1.36 

.02 

.04 

T 

WATSEKA  2  NW 

7.38 

T 

.07 

.62 

.02 

1.10 

.67 

.26 

.56 

.87 

■  16 

.02 

.36 

2.10 

.56 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

3.82 

.48 

1.13 

.41 

.05 

T 

T 

.66 

.68 

.21 

BARRY 

2.66 

L.oe 

.12 

.54 

.15 

.17 

.22 

.33 

•  05 

T 

BEARDSTOWN 

4.71 

T 

.05 

.85 

1.12 

.25 

T 

T 

,05 

.65 

.35 

.60 

.33 

.26 

T 

BLUFFS 

4.06 

T 

.04 

1.99 

.77 

.14 

.  10 

.05 

•  22 

.70 

.03 

S*er 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

'  * 

9 

carlinville 

T 

.  IB 

.97 

.05 

1.46 

.97 

T 

EDWAROSVI LLE 

.15 

1.83 

•  51 

.  32 

GR  AF  TON 

02 

GREENVILLE   1  E 

A 

32 

GRIGGSVILLE 

3 

23 

06 

*61 

* 

HAROIN 

•| 

.06 

.82 

.05 

.35 

.02 

h!llSBO«0  2  SSW 

JACK  SONV '. . 

7 

24 

•  03 

JER5EVVILLE  2  SW 

a 

76 

03 

1 ,71, 

.  54 

*69 

02 

HIOOIU 

94 

.16 

.80 

.01 

1.42 

Its 

•  01 

MOUNT  OLIVE   1  E 

3 

89 

.61 

2i 

T 

T 

.88 

T 

.87 

PLEASANT  HILL 

.15 

1.25 

.67 

.25 

•  OA 

SPRINGFIELD  WSO  .'.  ■  - 

42 

T 

T 

1.11 

.73 

.06 

SPRINGFIELD  4  SE 

.53 

43 

.  6 

01 

•  02 

TAVLORVllLE 

VlROEN  1  N 

T 

1.59 

.  14 

1.51 

.  J7 

T 

VIRGINIA 

.05 

1.37 

.78 

•  09 

WHITE  HALL    1  E 

*' 

•  OB 

.65 

.75 

69 

•       *  # 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

.68 

.21 

T 

1.12 

T 

EFF INGHAM 

* 

1.73 

•  15 

.72 

FLORA  5  NW 

GREENUP 

3 

60 

* 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

Z 

*5 

.73 

50 

50 

LAWRENCEVIILE 

6 

1 1 

1.89 

1.19 

T 

.17 

.60 

MARSHALL   1  E 

■  25 

HATTOON 

* 

93 

.18 

1  .02 

1  .59 

0? 

MOMEAQUA 

T 

T 

1.46 

.02 

•  46 

NEWTON  9  SE 

10 

7* 

4.69 

1.22 

.17 

.67 

OLNEY  2  S 

5 

10 

T 

.41 

l.BO 

1.10 

PALESTINE 

I  * 

.31 

1.86 

.5* 

.43 

PARIS  WATERWORKS 

.84 

.  16 

1.13 

T 

T 

SAINTE  WAR  I E 

a- 

5.16 

.  B4 

.25 

.36 

S AL E M  H SHO 

01 

•  13 

TUSCOLA 

4 

52 

03 

74 

49 

1  43 

02 

_ 

VANDAL  I  A   F  A A  AP 

* 

T 

.11 

1.8B 

1  .09 

viLcax 

.  15 

.60 

.55 

WINDSOR 

5 

• 

1  .'2 

.09 

1.11 

•       •  • 

SOUTHWEST  01 

ANNA  I  E 

_ 

.79 

.26 

T 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

** 

*  ?o 

*  ?  * 

05 

*45 

04 

_ 

CAIRO  WSO  CI  R 

4 

52 

.35 

' 

1 

CARtONDALE  SEWAGE  PL 

B 

93 

3  02 

_ 

CARLVLE  RESERVOIR 

.26 

.51 

.40 

.32 

CENTRALIA  2  SW 

7 

24 

.13 

.64 

.78 

1 

CHE  STER 

x 

1 .36 

x 

.23 

.15 

C090EN  2  S 

| 

64 

.66 

.32 

.03 

.26 

DU  QUOIN   I  NNW 

93 

.  56 

GRAND  TOWER  2  N 

J  | 

1.12 

T 

.29 

.03 

MAKANDA  1  NW 

.69 

.47 

•  10 

MARION  A  NNE 

.48 

.  37 

.  } 

NASHVILLE  a  ne 

t,  t, 

.12 

.70 

.21 

.41 

PRAIRIE  OU  ROCHER  IHSU 

3 

3; 

_ 

.44 

- 

T 

.36 

RED  BUD 

.13 

.50 

.43 

SPARTA 

1 

.03 

.46 

.19 

.39 

.01 

WATERLOO   1  WSW 

* 

.03 

.  72 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

.21 

.73 

.50 

BENTON  FOREST  SERVICE 

* 

1 . 30 

.81 

14 

C  ARM I   6  NW 

2 

Bl 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

2 

41 

.45 

.26 

*Q5 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

4 

84 

GOLCONOA  OAM  51 

3 

37 

.39 

T 

.07 

HAftR  I SBURG 

3 

91 

.21 

.56 

T 

.  1  1 

HARRISBURC  DISPOSAL  PL 

3 

36 

.20 

.92 

.12 

MCLEANSBORO  2  6 

Da 

T 

T 

.43 

.26 

.34 

1 

MT  CARMFL    1  NNW 

92 

.40 

1.87 

.56 

MOUNT  VERNON 

6 

29 

1.16 

.  18 

.41 

ROS ICL ARE 

A 

23 

.34 

.44 

.05 

.11 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

2 

60 

.35 

T 

.85 

•  26 

WAYNE  CITV 

4 

so 

.10 

.69 

.69 

1 17 1 


I  I 

.42  .20 
.99 
.17 

1.11 
1.09  .09 

1.41 


.19  .91 
.36  1.97 
.19  .77 


•  11 


.27 


.A3 


.67 


.99     .3*  .02 


28      29   ;  30 


.09 
.09 
.09 
.10 


.76 
.69  .02 
.96  .12 
.44 


.02     .17  1.60 


.67 


1  1.97  .OA 

1.26  1.97  .12 

.26  2. AO 

.36  .39 

.37  .79  1.19 


.OA     .01  .36 


.01   1.A6  .27 


.01   1.11  .17 
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DAILY  TEMPERATURES  hlwh 

 AUGUST  1972 


Day  ot  Month 

01 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*         *  * 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 

80 

82 

76 

74 

80 

81 

73 

73 

73 

77 

84 

86 

93 

93 

90 

92 

94 

94 

93 

90 

89 

86 

77 

81 

80 

73 

79 

85 

89 

88 

87 

83.7 

MIN 

66 

67 

63 

47 

50 

61 

55 

55 

48 

49 

62 

63 

65 

70 

68 

73 

71 

68 

71 

71 

68 

68 

60 

96 

67 

62 

63 

5S 

6  0 

61 

67 

62.4 

DIXON 

MAX 

77 

83 

78 

75 

79 

81 

71 

72 

74 

76 

78 

88 

90 

94 

61 

90 

94 

94 

90 

86 

68 

86 

76 

80 

63 

76 

87 

86 

91 

68 

86 

63.2 

MIN 

67 

65 

63 

48 

48 

63 

55 

55 

47 

49 

59 

63 

67 

72 

65 

67 

71 

67 

69 

67 

69 

67 

66 

39 

64 

62 

59 

60 

60 

62 

68 

62.0 

FREEPORT 

MAX 

75 

80 

76 

73 

77 

75 

73 

68 

73 

75 

79 

86 

89 

92 

83 

90 

93 

93 

91 

85 

86 

82 

77 

77 

81 

75 

80 

66 

89 

86 

85 

81.6 

MIN 

60 

66 

62 

46 

46 

64 

54 

57 

46 

49 

61 

66 

66 

72 

63 

69 

73 

71 

68 

68 

71 

69 

65 

61 

65 

65 

64 

63 

61 

61 

69 

62.7 

FULTON  DAM  13 

MAX 

75 

81 

82 

74 

79 

78 

72 

72 

73 

73 

80 

83 

89 

92 

84 

90 

90 

91 

90 

85 

87 

86 

76 

80 

78 

76 

B8 

88 

90 

91 

85 

82.6 

MIN 

68 

66 

67 

54 

55 

64 

58 

58 

54 

51 

61 

62 

66 

74 

67 

70 

73 

72 

72 

71 

70 

69 

66 

63 

67 

65 

62 

62 

64 

64 

68 

64.7 

GALVA 

MAX 

8* 

76 

82 

70 

73 

79 

81 

69 

78 

72 

75 

83 

85 

90 

92 

86 

90 

92 

92 

94 

86 

89 

83 

72 

80 

82 

71 

79 

84 

88 

81 

81.9 

MIN 

65 

68 

66 

47 

50 

56 

59 

55 

49 

50 

56 

63 

65 

72 

67 

67 

71 

70 

72 

72 

69 

70 

64 

60 

60 

64 

64 

59 

61 

65 

67 

62.7 

GENESED 

MAX 

77 

83 

72 

74 

82 

8  1 

72 

73 

74 

78 

85 

87 

93 

95 

87 

93 

94 

96 

94 

87 

92 

83 

73 

82 

82 

75 

82 

86 

91 

90 

89 

84.1 

MIN 

68 

69 

57 

50 

54 

6  3 

57 

55 

50 

53 

65 

64 

63 

72 

67 

71 

74 

70 

72 

69 

70 

69 

64 

62 

64 

65 

64 

62 

64 

64 

68 

63.9 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

79 

83 

8 1 

75 

60 

8  3 

70 

75 

74 

76 

60 

86 

89 

92 

61 

69 

93 

93 

90 

66 

89 

67 

87 

80 

65 

8  1 

79 

83 

86 

87 

86 

83.5 

MIN 

66 

68 

64 

48 

49 

63 

58 

55 

47 

47 

59 

64 

63 

70 

66 

68 

71 

68 

72 

69 

69 

70 

66 

61 

62 

64 

63 

64 

59 

62 

65 

62.6 

KEWANEE 

MAX 

79 

64 

80 

72 

81 

80 

77 

75 

69 

74 

84 

84 

86 

87 

91 

86 

94 

93 

94 

88 

88 

82 

82 

77 

79 

81 

79 

64 

86 

65 

84 

82.7 

MIN 

57 

67 

63 

46 

52 

65 

55 

55 

50 

51 

60 

63 

66 

66 

64 

70 

73 

72 

70 

63 

69 

64 

60 

63 

63 

64 

63 

61 

67 

62 

66 

62.3 

MOLINE  WSO  AP 

MAX 

77 

83 

73 

74 

60 

81 

72 

73 

73 

76 

85 

85 

92 

93 

8  7 

92 

94 

94 

94 

90 

89 

82 

72 

81 

80 

75 

62 

86 

89 

88 

87 

83.2 

MIN 

69 

70 

58 

52 

52 

65 

59 

54 

50 

52 

66 

66 

67 

72 

70 

73 

73 

69 

73 

71 

73 

68 

65 

63 

66 

66 

65 

63 

63 

62 

70 

64.7 

MORRISON 

MAX 

81 

83 

79 

72 

77 

79 

74 

71 

72 

74 

79 

82 

90 

93 

91 

91 

92 

92 

92 

90 

87 

87 

78 

79 

79 

74 

73 

86 

91 

90 

86 

82.8 

MIN 

66 

68 

63 

51 

51 

63 

57 

57 

50 

50 

63 

64 

64 

69 

66 

69 

71 

69 

71 

70 

69 

69 

65 

62 

65 

64 

63 

64 

65 

62 

68 

63.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

80 

81 

77 

72 

78 

7B 

74 

69 

73 

76 

81 

85 

90 

92 

82 

90 

91 

91 

89 

85 

87 

86 

76 

79 

80 

74 

80 

87 

89 

87 

86 

82.  1 

MIN 

57 

66 

61 

46 

47 

62 

54 

56 

46 

47 

60 

63 

63 

70 

63 

68 

70 

69 

68 

66 

66 

67 

63 

60 

64 

65 

61 

60 

59 

J9 

66 

61.2 

PAW  PAW 

MAX 

80 

77 

79 

68 

71 

75 

76 

67 

70 

70 

71 

74 

84 

65 

89 

84 

8  7 

88 

89 

90 

82 

84 

82 

74 

75 

81 

71 

77 

63 

86 

84 

79.1 

MIN 

67 

66 

64 

49 

50 

60 

54 

54 

47 

51 

57 

59 

63 

67 

64 

63 

71 

68 

66 

64 

6  6 

69 

66 

60 

60 

63 

60 

61 

63 

62 

65 

61.3 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

76 

80 

76 

71 

74 

77 

72 

71 

70 

72 

73 

3  5 

86 

91 

79 

86 

91 

91 

85 

82 

85 

84 

76 

75 

80 

74 

77 

83 

66 

84 

83 

79.6 

MIN 

65 

63 

63 

45 

49 

63 

54 

55 

46 

47 

60 

62 

67 

70 

65 

66 

70 

68 

67 

67 

70 

68 

65 

59 

64 

62 

60 

60 

59 

60 

66 

61.5 

ROCKFORO  WSO  AP 

MAX 

73 

78 

68 

70 

75 

75 

68 

68 

70 

74 

76 

83 

86 

68 

78 

87 

91 

91 

83 

83 

85 

83 

72 

75 

82 

73 

76 

84 

87 

86 

84 

79.2 

MIN 

67 

67 

53 

49 

51 

65 

56 

51 

49 

51 

62 

65 

67 

69 

66 

70 

73 

71 

71 

70 

72 

69 

66 

62 

66 

64 

63 

64 

62 

63 

69 

63.3 

STOCKTON 

MAX 

70 

78 

74 

70 

74 

74 

67 

66 

66 

72 

76 

83 

87 

90 

60 

87 

89 

89 

85 

83 

84 

80 

72 

74 

79 

74 

78 

82 

86 

83 

62 

78.6 

Mm 

65 

65 

60 

48 

53 

62 

54 

54 

48 

53 

53 

65 

66 

72 

63 

68 

71 

71 

68 

67 

67 

68 

64 

60 

64 

64 

61 

62 

66 

65 

66 

62.4 

TISKILWA 

MAX 

83 

84 

81 

75 

80 

84 

69 

75 

73 

76 

82 

87 

89 

94 

81 

91 

93 

93 

92 

86 

90 

88 

81 

81 

85 

80 

80 

85 

90 

69 

87 

84.0 

MIN 

55 

57 

65 

41 

46 

64 

58 

56 

47 

47 

59 

64 

65 

74 

67 

69 

73 

69 

72 

69 

70 

71 

66 

62 

62 

64 

60 

60 

59 

59 

65 

61.6 

WALNUT 

MAX 

78 

81 

80 

74 

78 

79 

69 

72 

74 

73 

81 

85 

88 

92 

83 

89 

91 

92 

89 

84 

87 

87 

81 

79 

61 

74 

79 

85 

88 

87 

84 

82.1 

*          *  « 

MIN 

67 

67 

63 

46 

52 

63 

56 

56 

47 

47 

61 

63 

63 

72 

66 

67 

73 

72 

69 

67 

68 

69 

65 

61 

65 

63 

63 

60 

63 

63 

66 

62.7 

NORTHEAST 

02 

ANTIDCH  2  NW 

MAX 

83 

60 

79 

65 

68 

73 

77 

65 

69 

69 

74 

74 

80 

85 

90 

73 

85 

92 

93 

84 

83 

86 

87 

66 

75 

82 

72 

76 

83 

88 

86 

78.8 

MIN 

61 

64 

63 

44 

45 

47 

57 

54 

46 

46 

51 

59 

60 

64 

61 

61 

66 

72 

68 

63 

70 

71 

63 

61 

60 

61 

62 

58 

58 

61 

62 

59.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

79 

81 

74 

73 

79 

78 

71 

73 

71 

73 

75 

8  5 

88 

91 

80 

87 

91 

92 

86 

85 

89 

87 

85 

78 

84 

74 

78 

72 

88 

68 

86 

81.4 

MIN 

67 

65 

59 

48 

48 

61 

54 

54 

46 

51 

58 

60 

63 

69 

62 

63 

72 

62 

67 

65 

69 

69 

65 

59 

59 

63 

62 

57 

66 

70 

65 

61.2 

BARRIUGTON  1  SE 

MAX 

80 

8  1 

62 

71 

78 

79 

74 

70 

70 

74 

73 

82 

86 

93 

93 

86 

93 

94 

95 

86 

86 

86 

85 

76 

82 

80 

80 

82 

87 

89 

84 

82.5 

Mm 

66 

63 

60 

46 

45 

62 

53 

52 

43 

48 

58 

62 

62 

68 

60 

63 

71 

72 

68 

64 

69 

70 

64 

60 

62 

64 

62 

56 

59 

61 

64 

60.6 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

78 

82 

74 

65 

70 

78 

70 

72 

64 

74 

74 

78 

86 

92 

69 

87 

94 

92 

83 

78 

89 

89 

80 

76 

76 

75 

78 

77 

78 

79 

82 

78.7 

MIN 

68 

68 

61 

59 

57 

64 

58 

56 

54 

57 

61 

65 

64 

64 

64 

64 

77 

79 

70 

70 

75 

71 

69 

65 

68 

68 

67 

66 

73 

72 

71 

66.0 

CHICAGO  0 • HARE  WSO 

AP 

MAX 

79 

83 

71 

73 

80 

80 

66 

74 

73 

76 

77 

84 

69 

92 

7  6 

87 

92 

93 

85 

88 

90 

90 

75 

77 

84 

77 

79 

86 

89 

86 

86 

82.0 

Mm 

68 

70 

56 

53 

51 

66 

58 

54 

51 

52 

64 

67 

68 

69 

67 

63 

77 

76 

72 

70 

74 

72 

71 

65 

67 

69 

68 

65 

67 

68 

69 

65.5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

85 

78 

84 

68 

74 

75 

79 

65 

75 

73 

77 

82 

85 

90 

93 

79 

92 

95 

96 

8 1 

86 

91 

90 

81 

83 

I  4 

74 

83 

82 

88 

88 

82.6 

Mm 

72 

67 

65 

58 

53 

62 

58 

57 

52 

53 

61 

60 

64 

73 

64 

62 

76 

76 

71 

68 

73 

73 

64 

65 

65 

67 

66 

63 

67 

66 

67 

64.8 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

78 

84 

71 

71 

78 

78 

68 

73 

70 

73 

79 

80 

88 

94 

79 

86 

92 

95 

87 

87 

69 

88 

81 

76 

65 

75 

77 

84 

89 

88 

67 

81.6 

Mm 

69 

68 

61 

56 

52 

64 

58 

55 

31 

49 

62 

64 

66 

68 

64 

65 

78 

79 

70 

70 

75 

71 

68 

63 

68 

68 

67 

65 

65 

70 

69 

65.1 

DE  KALB 

MAX 

80 

81 

31 

72 

77 

77 

76 

72 

72 

72 

73 

64 

87 

92 

80 

85 

92 

93 

92 

68 

86 

85 

81 

73 

61 

74 

79 

85 

86 

86 

86 

81.6 

Mm 

68 

66 

63 

46 

50 

62 

54 

55 

47 

50 

59 

63 

66 

72 

65 

65 

72 

72 

68 

67 

70 

69 

67 

60 

60 

64 

62 

61 

63 

63 

66 

62.4 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

78 

84 

76 

75 

79 

82 

74 

75 

74 

75 

76 

88 

87 

92 

82 

89 

92 

94 

68 

85 

88 

87 

74 

84 

74 

80 

85 

90 

88 

86 

82.7 

Mm 

69 

64 

62 

50 

49 

63 

57 

57 

48 

47 

59 

62 

61 

72 

66 

63 

74 

69 

71 

68 

71 

65 

69 

61 

65 

64 

61 

61 

62 

65 

62.5 

JOLIET 

MAX 

63 

83 

83 

74 

80 

80 

80 

75 

72 

75 

71 

87 

88 

92 

90 

88 

94 

96 

93 

88 

90 

89 

87 

60 

85 

8  1 

76 

85 

90 

B9 

90 

84.3 

Mm 

69 

68 

64 

52 

49 

62 

57 

56 

48 

49 

59 

62 

64 

73 

66 

61 

74 

72 

70 

67 

71 

67 

68 

63 

64 

66 

65 

60 

62 

66 

68 

63.3 

MARENGD 

MAX 

77 

81 

79 

71 

78 

78 

73 

72 

76 

76 

75 

83 

89 

92 

61 

88 

93 

94 

90 

86 

88 

88 

80 

74 

85 

74 

79 

65 

90 

88 

86 

82.2 

Mm 

65 

67 

61 

42 

44 

62 

52 

47 

44 

48 

57 

62 

62 

68 

6  2 

62 

69 

70 

67 

64 

69 

68 

62 

58 

60 

61 

60 

58 

58 

58 

64 

59.7 

OTTAWA 

MAX 

78 

85 

76 

77 

80 

83 

68 

76 

75 

77 

79 

86 

90 

95 

81 

89 

95 

94 

88 

87 

89 

87 

76 

81 

84 

75 

81 

88 

92 

89 

•7 

83.3 

Mm 

69 

69 

63 

50 

53 

64 

58 

56 

49 

51 

61 

64 

68 

73 

66 

66 

74 

71 

72 

70 

71 

70 

69 

62 

65 

62 

63 

62 

63 

65 

67 

64.1 

PARK  FOREST 

MAX 

77 

83 

69 

73 

78 

8  j 

66 

74 

69 

74 

74 

85 

66 

91 

75 

85 

91 

94 

83 

85 

89 

88 

79 

76 

84 

74 

75 

82 

87 

87 

84 

80.5 

Mm 

69 

68 

57 

50 

49 

60 

55 

52 

46 

50 

58 

63 

63 

67 

65 

63 

72 

7* 

69 

67 

72 

68 

68 

64 

64 

64 

64 

60 

64 

65 

67 

62.5 

PERU  2  W 

MAX 

80 

83 

82 

73 

80 

83 

80 

75 

71 

76 

81 

88 

91 

92 

89 

89 

92 

93 

91 

85 

9  0 

90 

79 

81 

64 

81 

80 

84 

89 

68 

87 

84. 1 

Mm 

66 

65 

63 

45 

47 

61 

56 

55 

44 

47 

66 

61 

63 

72 

66 

66 

72 

67 

68 

67 

68 

70 

66 

59 

64 

63 

61 

60 

59 

59 

65 

61.7 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

83 

77 

80 

67 

67 

73 

78 

65 

70 

67 

74 

78 

78 

87 

91 

69 

8  6 

93 

94 

78 

3  0 

88 

87 

69 

75 

79 

73 

77 

84 

88 

85 

78.7 

Mm 

63 

66 

66 

51 

48 

50 

55 

56 

48 

48 

51 

6  0 

64 

63 

6  3 

63 

66 

76 

69 

65 

65 

71 

64 

63 

62 

63 

64 

62 

64 

66 

65 

61.3 

WHEATON  3  SE 

MAX 

82 

82 

80 

75 

79 

79 

74 

74 

72 

75 

75 

85 

89 

92 

80 

86 

93 

93 

91 

86 

89 

88 

77 

78 

83 

81 

76 

85 

89 

88 

87 

82.7 

MIN 

68 

66 

62 

47 

45 

6  2 

55 

53 

48 

45 

57 

62 

63 

71 

64 

61 

74 

70 

68 

65 

71 

70 

69 

60 

62 

65 

64 

60 

62 

63 

65 

61.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Diyol  Month 

1972 

• 

01 
I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

E 
< 

•         •  • 

WEST 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

77 
69 

89 
69 

71 
60 

73 
50 

79 
50 

a: 

62 

68 
57 

75 
55 

73 
4( 

73 
50 

85 
63 

87 
5. 

90 
67 

92 
71 

8' 

70 

90 
70 

93 
72 

93 

68 

92 
72 

83 

72 

89 
59 

83 
66 

72 
63 

80 

5  9 

60 

72 

e : 

83 

69 

67 

66 

62.4 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

MIN 

BO 
67 

86 
69 

85 

55 

73 
52 

84 
63 

3,. 
63 

70 
57 

79 
54 

74 
48 

80 
53 

89 
60 

9  0 
66 

92 
68 

94 
66 

93 
69 

91 
71 

92 
66 

93 

72 

96 
73 

95 

73 

91 
69 

83 

69 

80 
62 

8  5 

63 

75 

0: 

67 
56 

91 

69 

90 

65.5 

LA  HARPE 

MAX 

MIN 

86 
66 

85 
66 

78 
63 

74 
50 

62 
52 

84 
61 

74 
54 

78 
52 

72 
48 

78 
50 

67 
60 

8? 

64 

95 
65 

94 
69 

9S 

68 

93 
70 

94 
69 

V5 

72 

94 

70 

91 

71 

91 
67 

63 
68 

74 
6 1 

65 
5  J 

82 
67 

76 

81 

68 

91 

66 

69 

63.3 

62.6 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

BO 
56 

85 
67 

77 
53 

73 
47 

80 
50 

83 
63 

70 
57 

76 
55 

72 

49 

76 
59 

65 
61 

87 
64 

92 
66 

93 
69 

90 

69 

94 

72 

94 

73 

94 

79 

94 
74 

91 
72 

90 

6  9 

65 

70 

77 
62 

61 

33 

77 
67 

75 
62 

61 
63 

88 
98 

90 
60 

69 

62 

06 

66 

64.1 
63.2 

ouincy 

MAX 
MIN 

67 

67 

63 

75 
53 

82 
55 

65 
61 

73 
56 

80 
56 

75 
51 

77 
34 

92 
63 

9  5 
6  8 

94 

72 

93 
72 

90 
72 

92 
72 

92 
73 

93 

73 

97 
73 

97 
72 

91 

72 

83 

71 

74 
61 

81 
59 

SO 
67 

72 
62 

8  0 
5  0 

89 

60 

90 
62 

63 

63 

68 

67 

65.7 
64.3 

QUINCY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
69 

88 

70 

73 
62 

75 
55 

55 

65 

57 

57 

Si 

53 

90 
63 

90 
71 

91 
70 

92 
72 

90 
72 

91 
73 

92 
73 

93 

■1 

94 
74 

93 
71 

8  9 

72 

62 

72 

72 
60 

6/' 
59 

80 
66 

70 
65 

79 
61 

66 

60 

68 

61 

66 
61 

8  ' 

67 

63.7 
64.9 

RUSHVILIE 

•          •  » 

MAX 

88 

69 

78 
56 

77 
54 

79 
57 

81 
56 

75 

6 ; 

03 
54 

79 
50 

3  1 
48 

86 
50 

91 
51 

93 

65 

93 
69 

94 
71 

94 

re 

92 
76 

93 

70 

95 

72 

94 
71 

92 
71 

9, 
74 

92 
71 

82 
64 

12 

5  I 

82 
59 

76 

B7 
5  9 

B6 

87 

68 

65 

89.7 
62.4 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

85 
70 

86 

70 

85 
65 

73 
51 

80 
53 

8  > 

63 

81 
59 

76 
53 

76 
48 

73 
51 

82 
62 

6  5 

6" 

88 

66 

92 
72 

91 
67 

88 

67 

92 
71 

9  3 

72 

91 
72 

93 

70 

9- 

72 

89 
53 

73 
69 

60 
5  7 

64 
66 

84 

7n 
6  1 

94 

86 

68 

6 1 

e  n 

64.7 
64.0 

CHENOA 

MAX 
MIN 

83 
66 

84 
67 

81 

63 

73 
49 

80 
55 

83 
63 

79 
58 

77 
53 

71 
49 

75 
46 

77 
55 

85 
63 

86 
63 

92 
70 

ei 

68 

68 

64 

92 
72 

92 
'0 

90 
72 

B4 

69 

8  9 
6  9 

67 
68 

78 
69 

60 

86 

62 

79 
64 

78 
6  3 

63 

67 
62 

86 

62 

67 
64 

63.1 
62.6 

DECATUR 

MAX 

MIN 

80 
68 

86 
70 

M 

5  3 

78 
55 

81 
56 

82 

76 
61 

60 
52 

73 
48 

77 
53 

86 
59 

85 
65 

90 
66 

94 

72 

87 

70 

86 

66 

93 

72 

*3 

72 

92 
73 

68 

73 

9  1 
70 

67 
68 

80 
69 

6  1 
6  1 

87 
66 

79 
64 

77 
64 

85 

60 

89 

62 

»0 
64 

8  9 

67 

64.7 
64  .4 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

80 
67 

86 
69 

63 

63 

78 
53 

81 

55 

84 
64 

77 
59 

80 
52 

74 
46 

75 
47 

86 
57 

Bt 

63 

88 
65 

92 
69 

84 

67 

90 
65 

92 
69 

94 
69 

94 
70 

89 

70 

9! 
6  9 

83 
67 

78 

67 

81 
6  1 

66 
65 

82 
63 

60 

62 

B6 
59 

90 
59 

66 

63 

e  - 

6  3 

64.9 

62.9 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

65 
68 

88 
68 

B6 

66 

73 
51 

81 
53 

9. 
63 

84 
61 

79 
55 

72 
49 

76 
48 

90 
59 

99 
6? 

91 
65 

94 
71 

9; 
6  1 

90 
69 

94 
71 

95 

70 

94 

71 

93 
71 

91 
57 

90 
67 

SO 
65 

6  7 
37 

85 
65 

76 
63 

87 

62 

89 

60 

66 

60 

66 
1 ' 

66. 1 
63.1 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

82 
64 

S3 
65 

a  2 

63 

74 
50 

79 
54 

82 
63 

70 
58 

75 
56 

73 
52 

75 
47 

83 

62 

35 
65 

69 
66 

92 
71 

39 
67 

89 
69 

92 
72 

9  2 
69 

93 

72 

85 

70 

39 
7  ! 

87 

71 

83 
65 

b: 

6" 

85 
61 

60 

62 

7) 

6  ) 

S3 
64 

B6 

69 

86 

62 

V. 

6  6 

63.3 
63.3 

L INCOLN 

MAX 
MIN 

79 
68 

67 

70 

84 
64 

75 
52 

79 
55 

81 
64 

76 
58 

80 
52 

72 
49 

74 
49 

86 
57 

9  5 
64 

88 

64 

92 
70 

88 
69 

87 
67 

91 
72 

91 

72 

91 
73 

86 

71 

89 
6  8 

82 
66 

77 
69 

6  7 
59 

84 
66 

73 
63 

79 

62 

65 

61 

86 
60 

87 
64 

8  6 

3  ■ 

63.2 
63.4 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 
MIN 

80 
67 

88 
69 

84 

66 

74 
51 

81 
52 

83 
63 

82 
61 

79 
52 

73 

76 
48 

89 
58 

86 
65 

89 
64 

93 
70 

87 

67 

69 
68 

93 

70 

95 

70 

94 
71 

67 

71 

90 

6  9 

84 

66 

79 
63 

10 

57 

85 
67 

75 
63 

ri 

61 

65 

60 

89 

60 

66 

62 

86 
64 

64.3 

62.7 

HINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

66 

83 
67 

B  2 
62 

73 
48 

78 
48 

8  2 
63 

80 
57 

76 
54 

71 
46 

73 
46 

8  1 

57 

3  5 
6  3 

86 
62 

91 
69 

81 
66 

SB 
65 

91 
70 

92 
67 

91 
69 

87 
63 

9  9 
6  9 

87 
67 

77 
66 

79 
59 

S3 

61 

80 
64 

77 
61 

62 
60 

67 

60 

87 
60 

86 

63 

62.8 

61.3 

PEORIA  WSO  AP 

MIN 

77 
68 

85 
67 

69 
57 

50 

54 

6* 

53 

53 

48 

49 

85 
62 

84 
64 

68 
65 

92 
70 

35 
69 

67 
69 

92 
71 

92 
70 

91 
72 

86 
72 

88 

70 

83 
66 

73 
64 

79 
57 

84 
65 

<70 
62 

79 
'.  ' 

83 
61 

87 
60 

66 
62 

89 

66 

81.9 
62.6 

PRINCEVILLE  1  N 

«          •  • 

MAX 

79 
68 

69 
64 

BO 
6S 

70 

79 

8  = 

62 

77 
56 

74 
55 

70 
48 

74 
48 

83 
62 

33 
64 

87 
64 

90 

72 

86 
63 

87 
69 

90 
71 

90 
68 

90 
63 

85 

70 

88 

70 

86 
69 

78 
66 

"9 

61 

81 
65 

72 
64 

71 

6  1 

81 
60 

87 
61 

85 

61 

83 

67 

62.0 
62.5 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

83 
63 

87 
69 

as 

63 

78 
56 

81 

52 

84 
64 

82 
61 

80 
54 

77 
49 

76 
45 

83 
52 

84 
63 

88 
62 

92 
66 

S3 

6  8 

68 
59 

93 
70 

93 
"0 

92 
69 

88 
68 

90 
71 

87 
69 

82 
69 

62 
67 

87 
63 

77 
65 

76 

64 

85 
59 

88 

37 

90 
62 

66 

39 

64.9 

62.2 

HOOPESTON 

MAX 

MIN 

79 
69 

65 
68 

8! 

6  0 

76 
53 

81 
50 

83 

63 

76 
60 

77 
54 

70 
47 

74 
47 

78 
54 

.13 
64 

87 
65 

91 
68 

77 

6" 

67 
59 

91 
72 

91 
79 

88 

72 

67 
66 

88 

70 

66 

70 

80 
68 

6  1 
66 

84 
64 

75 
65 

73 
64 

63 

60 

86 

62 

66 

64 

66 
60 

82.4 
62.6 

KANKAKEE  3  SM 

MAX 
MIN 

8* 

67 

75 
66 

8  2 

62 

49 

82 

74 
56 

76 
58 

70 
49 

75 
46 

75 
57 

80 
62 

87 
64 

91 

71 

'3 
67 

67 

59 

90 
72 

91 
69 

88 

69 
66 

86 

70 

80 
69 

79 

64 
64 

81 
64 

75 

82 

60 

67 
62 

67 
63 

66 

61 

62.3 
62.3 

PIPER  CITY   3  SE 

MAX 
MIN 

82 
62 

85 

66 

S4 

75 
51 

81 
48 

83 

62 

80 
56 

76 
52 

73 

".6 

75 
43 

70 
54 

84 

51 

87 
62 

91 

70 

78 
5" 

88 

62 

91 
71 

92 
73 

90 
72 

87 
66 

88 

69 

86 
68 

80 
67 

80 

62 

84 

67 

76 
62 

77 
64 

84 

61 

86 

61 

66 

62 

o-- 

6 : 

62.9 

61.7 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

83 
69 

83 
68 

■2 
63 

75 
52 

81 
53 

33 
64 

82 
63 

77 
54 

72 

-9 

74 
48 

76 
58 

3  6 
53 

90 
63 

92 
72 

•: 
68 

88 
68 

94 

72 

93 

7  1 

91 
73 

68 

69 

66 

71 

87 
69 

77 
69 

80 

62 

84 
63 

82 
64 

79 
63 

84 

61 

66 

63 

SB 
64 

17 

6" 

64.1 
63.8 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
66 

3  9 
6  6 

74 
55 

61 
53 

34 

64 

83 

60 

61 
54 

e:< 
47 

78 
51 

83 
58 

88 
64 

94 
70 

'2 

;  9 

68 

63 

92 
71 

9  3 

73 

93 
73 

90 
70 

9  1 
'0 

90 
69 

81 
69 

6  1 
64 

85 
65 

84 
64 

7  7 
6, 

83 

60 

87 
63 

89 
66 

69 
64 

65.8 
63.8 

URBANA 

MAX 
MIN 

83 
68 

67 

67 

69 

56 

54 

3  i 
63 

57 

53 

5  0 

52 

84 
55 

3". 

62 

88 
65 

92 
70 

S3 
6  9 

87 
64 

93 
70 

92 
73 

92 
75 

85 

70 

89 

70 

84 

69 

61 
67 

82 

6« 

85 

66 

72 
64 

'9 

64 

65 

62 

86 
64 

68 
68 

67 
6^ 

8  3.3 
63.6 

WATSEKA  2  NW 

*          •  • 

MAX 
MIN 

82 
66 

63 
67 

82 
62 

75 
52 

61 
49 

92 
6  0 

79 
59 

75 
52 

32 
-  9 

75 
46 

75 
52 

35 

53 

86 
66 

90 
65 

•5 
6  7 

86 
59 

90 
70 

90 
68 

91 
69 

87 
68 

3  9 
65 

88 

62 

64 

67 

84 

64 

85 

64 

84 

60 

82 

64 

83 
55 

87 
60 

66 

63 

6  6 

6  1 

83.6 
61.2 

WEST  SOUTHWEST 

ALTON  OAM  26 

MAX 
MIN 

87 
67 

63 

72 

as 

73 

88 

60 

76 
61 

33 
65 

63 
65 

74 
59 

83 
57 

75 
57 

76 
62 

89 

67 

62 

70 

90 
74 

94 

72 

99 

72 

96 
'3 

96 
76 

96 

76 

94 

72 

94 

70 

S3 

72 

73 

66 

86 
66 

65 

65 

72 

6" 

77 
63 

87 
63 

69 
66 

85 

69 

63.7 

67.7 

C ARL I NVILLE 

MAX 
MIN 

83 
64 

91 
68 

89 

67 

75 
53 

83 
52 

34 

62 

82 
59 

83 

50 

6  0 
49 

77 
48 

90 
57 

96 

55 

90 
65 

95 
64 

9] 

68 

69 

67 

93 
69 

95 
68 

95 

71 

93 
70 

93 
66 

86 
63 

61 

67 

84 

61 

65 

65 

76 
60 

77 
60 

66 

57 

68 

57 

89 

60 

B4 

61 

66.4 
61.6 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
60 

69 
68 

87 
64 

75 
52 

82 
52 

96 

6  1 

73 
57 

81 
52 

73 
49 

77 
50 

89 
59 

37 
67 

92 
66 

95 
71 

'1 

70 

91 
68 

93 

71 

95 

71 

96 
74 

94 

70 

91 

68 

87 
69 

76 
63 

8  7 
57 

64 

67 

75 
61 

78 

5  9 

67 

60 

88 

60 

66 

61 

8  ' 
65 

63.6 
63.0 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

Mm 

84 
66 

69 
68 

87 

67 

77 
56 

82 
57 

81 
64 

76 
60 

62 
52 

75 
51 

77 
52 

87 
58 

32 
65 

B8 
64 

92 
70 

'! 

71 

86 

70 

93 
71 

94 

70 

95 

72 

93 

72 

91 
63 

90 
67 

83 
68 

84 

63 

64 

66 

81 

61 

76 
62 

63 

60 

86 

63 

69 

66 

6« 

64 

63.6 
63. B 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

66 
58 

79 
68 

89 
68 

77 
53 

74 
51 

81 

52 

83 

62 

62 
51 

BO 

48 

73     76  88 
49     53  62 
Sm  R«r.r«nc.  N 

65     89  93 
65     67  69 
in  following  Suae 

86  69 

69  70 

m  Iod«i 

92 
It 

91 

71 

92 
71 

9- 
69 

90 
66 

SO 

67 

76 
58 

84 
58 

64 

64 

75 

62 

76 

60 

66 
56 

66 

60 

e7 

6  1 

63.4 

61.7 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued    AUGUST  197? 


Day  of  Month 

0 

Station 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JERSEVVILLE  2  SW 

MAX 

85 

92 

91 

77 

82 

84 

85 

82 

82 

85 

90 

87 

92 

96 

95 

91 

96 

96 

96 

97 

94 

92 

83 

85 

86 

80 

75 

86 

89 

89 

88 

88.0 

64 

68 

66 

53 

64 

62 

67 

69 

68 

70 

69 

71 

67 

62 

67 

59 

60 

55 

55 

61 

62.9 

PANA 

MAX 

80 

87 

85 

74 

80 

82 

78 

81 

74 

75 

81 

84 

87 

91 

64 

86 

90 

90 

90 

88 

90 

83 

80 

81 

85 

76 

75 

84 

85 

86 

65 

83.2 

65 

69 

67 

57 

56 

64 

62 

52 

50 

52 

57 

65 

65 

70 

70 

67 

71 

73 

75 

72 

68 

69 

69 

63 

66 

63 

64 

61 

63 

68 

64 

64.4 

SPRINGFIELO  WSO  AP 

MAX 

81 

90 

77 

76 

82 

84 

66 

82 

73 

77 

89 

86 

89 

92 

68 

88 

92 

93 

92 

90 

91 

80 

73 

83 

86 

71 

78 

85 

87 

89 

85 

63.7 

72 

61 

54 

65 

52 

51 

66 

70 

69 

72 

71 

69 

59 

64 

63 

59 

63 

66 

63.8 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

85 

81 

91 

78 

75 

82 

84 

64 

82 

73 

76 

87 

85 

88 

93 

87 

88 

92 

94 

91 

89 

91 

60 

78 

82 

84 

70 

78 

86 

87 

93 

83.7 

min 

64 

69 

69 

54 

55 

61 

63 

54 

52 

52 

57 

61 

65 

71 

70 

67 

69 

72 

74 

73 

71 

70 

70 

61 

63 

64 

63 

62 

63 

64 

69 

64.3 

VIRDEN  1  N 

MAX 

85 

90 

85 

78 

83 

64 

80 

61 

75 

77 

87 

85 

89 

93 

92 

89 

94 

96 

95 

93 

92 

86 

77 

84 

85 

78 

78 

86 

89 

89 

88 

85.9 

MIN 

64 

68 

67 

51 

51 

62 

59 

50 

47 

47 

57 

64 

63 

73 

68 

65 

71 

68 

72 

68 

66 

66 

66 

58 

65 

61 

64 

59 

56 

59 

61 

61.8 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

»          *  * 

MIN 

65 

68 

66 

54 

53 

64 

56 

50 

50 

51 

54 

65 

65 

68 

71 

69 

69 

69 

70 

69 

67 

65 

66 

61 

67 

62 

61 

59 

58 

60 

63 

62.5 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

81 

88 

85 

75 

80 

82 

77 

78 

75 

75 

85 

87 

86 

90 

82 

86 

91 

91 

90 

87 

88 

84 

80 

81 

86 

79 

75 

85 

86 

88 

86 

83.5 

66 

70 

66 

57 

60 

63 

62 

3 

SO 

59 

67 

67 

70 

68 

63 

70 

73 

63 

72 

70 

71 

68 

66 

66 

65 

65 

63 

64 

65 

65.3 

EFF INGHAM 

MAX 

90 

92 

89 

79 

85 

85 

79 

82 

e: 

74 

80 

90 

89 

92 

86 

91 

93 

94 

94 

93 

94 

66 

82 

86 

89 

81 

77 

92 

91 

92 

92 

87.1 

62 

68 

68 

57 

56 

64 

61 

60 

52 

50 

54 

65 

65 

67 

70 

64 

68 

7 1 

71 

70 

66 

69 

62 

66 

65 

62 

64 

61 

64 

66 

62 

63.5 

FLORA  5  Nw 

MAX 

87 

93 

93 

78 

85 

84 

79 

83 

80 

79 

88 

85 

90 

95 

86 

92 

95 

97 

96 

93 

93 

87 

83 

86 

88 

81 

79 

89 

69 

91 

87.5 

68 

58 

52 

63 

48 

45 

62 

66 

63 

64 

68 

70 

66 

62 

63 

5  8 

60.8 

MARSHALL   1  E 

MAX 

86 

91 

89 

78 

81 

B3 

63 

77 

79 

76 

84 

84 

8B 

91 

91 

88 

93 

94 

92 

90 

91 

90 

81 

86 

87 

84 

78 

87 

88 

90 

89 

86.2 

58 

68 

68 

60 

55 

61 

62 

54 

65 

63 

66 

67 

62 

69 

72 

71 

69 

69 

71 

68 

60 

62 

67 

66 

61 

61 

63 

58 

62.8 

MATTOON 

MAX 

83 

88 

84 

76 

80 

83 

72 

79 

76 

87 

85 

89 

92 

85 

89 

93 

93 

91 

89 

91 

83 

80 

84 

86 

74 

75 

85 

87 

69 

88 

64.1 

64 

68 

60 

56 

55 

63 

55 

53 

5  0 

64 

67 

70 

67 

64 

70 

73 

72 

71 

69 

71 

68 

64 

66 

63 

63 

62 

64 

62 

63.3 

MOWEAQUA 

MAX 

81 

89 

86 

78 

81 

83 

81 

82 

73 

77 

78 

85 

69 

94 

86 

89 

94 

94 

93 

89 

92 

85 

85 

82 

87 

72 

77 

86 

88 

88 

88 

84.9 

63 

67 

69 

56 

54 

65 

59 

50 

64 

64 

69 

65 

66 

69 

71 

68 

65 

67 

62 

65 

62 

64 

57 

63 

62 

62.2 

NEWTON  5  SE 

MAX 

87 

86 

90 

87 

76 

81 

83 

72 

79 

72 

76 

85 

80 

88 

93 

87 

86 

93 

94 

93 

93 

90 

61 

02 

82 

86 

79 

78 

86 

86 

86 

84.5 

65 

69 

62 

58 

62 

5 

52 

58 

57 

61 

68 

66 

67 

69 

67 

66 

60 

63.0 

OLNEV  2  S 

MAX 

87 

90 

91 

76 

84 

82 

78 

61 

79 

79 

85 

83 

89 

92 

86 

89 

92 

95 

95 

89 

91 

88 

62 

85 

86 

83 

79 

88 

89 

89 

89 

86.2 

58 

72 

1 

63 

57 

65 

63 

53 

51 

66 

63 

65 

64 

63 

63 

64 

66 

66 

64 

63 

61 

5  6 

62 

59 

62.1 

PALESTINE 

MAX 

85 

89 

87 

77 

80 

83 

75 

80 

73 

77 

83 

82 

87 

90 

82 

87 

91 

92 

92 

88 

90 

82 

81 

83 

86 

60 

76 

87 

87 

88 

87 

84.1 

62 

72 

68 

63 

57 

65 

53 

54 

50 

66 

64 

66 

68 

65 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

66 

68 

07 

67 

66 

60 

62 

60 

64.5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

84 

90 

85 

79 

82 

85 

78 

79 

75 

78 

84 

84 

90 

93 

65 

89 

92 

93 

94 

90 

91 

86 

82 

62 

87 

82 

76 

85 

88 

91 

88 

85.4 

64 

69 

69 

56 

56 

64 

62 

54 

50 

50 

58 

65 

65 

70 

67 

61 

69 

71 

72 

70 

° 

72 

67 

66 

64 

64 

65 

5  Q 

65 

61 

63.7 

SALEM  WSMO 

MAX 

it 

90 

90 

76 

83 

81 

77 

79 

79 

78 

87 

79 

88 

92 

87 

86 

91 

94 

94 

91 

89 

81 

82 

64 

86 

78 

77 

85 

87 

88 

87 

84.9 

62 

71 

71 

61 

5 

64 

62 

52 

53 

53 

64 

63 

68 

72 

67 

71 

71 

73 

68 

67 

70 

69 

6 

6 

63 

62 

58 

60 

63 

64 

64.  1 

TUSCOLA 

MAX 

85 

88 

86 

77 

83 

84 

84 

81 

8? 

80 

87 

85 

90 

95 

93 

89 

93 

94 

93 

68 

90 

88 

84 

84 

86 

79 

80 

87 

89 

89 

90 

86.6 

MIN 

63 

65 

66 

54 

54 

60 

61 

51 

50 

48 

53 

70 

70 

73 

68 

68 

68 

60 

63 

64 

60 

60 

60 

63 

61 

61.3 

VANDAL IA  FAA  AP 

MAX 

85 

89 

87 

76 

88 

81 

69 

81 

73 

78 

87 

82 

89 

93 

88 

89 

94 

95 

94 

93 

91 

82 

80 

85 

86 

72 

75 

84 

87 

90 

89 

84.9 

MIN 

62 

71 

63 

59 

58 

64 

53 

52 

54 

53 

55 

66 

64 

68 

71 

68 

67 

70 

72 

69 

67 

65 

67 

65 

67 

60 

61 

59 

59 

63 

63 

63.1 

WINDSOR 

MAX 

83 

89 

88 

77 

83 

83 

79 

79 

72 

77 

86 

85 

89 

92 

86 

88 

93 

92 

91 

90 

90 

89 

82 

84 

87 

86 

76 

65 

87 

90 

68 

85.4 

*          *  * 

Mm 

64 

68 

68 

55 

55 

64 

61 

62 

49 

52 

56 

65 

66 

70 

68 

64 

74 

73 

73 

71 

68 

69 

68 

63 

67 

63 

65 

62 

61 

68 

64 

64.5 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

84 

86 

89 

81 

79 

76 

77 

64 

76 

80 

85 

86 

88 

90 

90 

90 

91 

94 

96 

96 

88 

85 

60 

87 

84 

78 

85 

64 

88 

65 

85.4 

63 

70 

75 

63 

68 

67 

64 

56 

59 

53 

57 

65 

62 

67 

72 

68 

70 

73 

70 

67 

65 

70 

67 

67 

6 

59 

6  1 

63 

65 

63 

65,2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

85 

91 

91 

76 

83 

86 

83 

84 

83 

78 

90 

88 

89 

94 

91 

90 

95 

96 

93 

94 

95 

90 

63 

85 

85 

86 

87 

d8 

88 

87.8 

60 

69 

65 

57 

58 

62 

55 

52 

53 

47 

51 

65 

65 

63 

66 

62 

66 

66 

67 

65 

64 

65 

67 

59 

64 

55 

56 

57 

59 

60.8 

CAHOKIA 

MAX 

81 

77 

93 

90 

72 

77 

76 

76 

83 

68 

78 

92 

80 

91 

95 

93 

89 

97 

87 

91 

95 

95 

76 

72 

66 

85 

72 

77 

88 

88 

69 

84.2 

71 

54 

52 

5 

65 

68 

68 

72 

72 

72 

2 

61 

62 

62 

62 

62 

57 

61 

63.0 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

85 

88 

90 

75 

82 

83 

81 

64 

76 

80 

87 

89 

86 

90 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

90 

87 

6? 

86 

85 

84 

79 

85 

86 

SB 

85 

86.0 

68 

72 

73 

6e 

67 

70 

69 

65 

64 

60 

64 

68 

66 

7  2 

76 

74 

74 

75 

76 

70 

70 

72 

70 

69 

73 

69 

65 

64 

66 

68 

68 

69.2 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

85 

88 

90 

86 

83 

81 

79 

86 

8  3 

81 

86 

85 

90 

94 

93 

90 

93 

95 

97 

95 

90 

86 

82 

88 

85 

61 

78 

86 

86 

69 

86 

87.0 

71 

7* 

60 

68 

63 

56 

47 

54 

64 

64 

66 

65 

67 

68 

67 

69 

68 

65 

72 

66 

66 

66 

6  5 

59 

58 

60 

62 

60 

63.5 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

86 

84 

91 

90 

76 

82 

78 

72 

83 

73 

77 

88 

80 

88 

93 

93 

66 

93 

95 

92 

90 

90 

83 

80 

84 

65 

75 

77 

87 

85 

69 

84.7 

65 

1 

58 

59 

61 

61 

' 

5 

58 

60 

65 

67 

72 

70 

70 

73 

72 

72 

67 

69 

69 

65 

66 

62 

62 

60 

62 

64.2 

COBDEN  2  S 

MAX 

85 

85 

87 

86 

87 

82 

77 

83 

82 

80 

64 

86 

89 

91 

92 

89 

90 

91 

94 

95 

86 

85 

80 

80 

ei 

60 

76 

83 

85 

89 

85 

85.4 

72 

62 

63 

60 

61 

53 

51 

54 

65 

62 

66 

69 

68 

68 

67 

68 

68 

64 

69 

61 

64 

66 

64 

57 

57 

62 

62.7 

DU  9U0IN  1  NNW 

MAX 

86 

90 

92 

86 

82 

82 

78 

85 

80 

77 

67 

85 

89 

93 

92 

89 

92 

95 

98 

92 

92 

89 

85 

87 

87 

83 

78 

86 

86 

90 

89 

67.2 

71 

72 

58 

65 

59 

54 

54 

51 

54 

63 

65 

66 

69 

68 

70 

69 

69 

69 

* 

66 

62 

67 

62 

65 

66 

62 

63.5 

MAKANDA  1  NW 

MAX 

84 

87 

89 

66 

82 

80 

77 

84 

83 

80 

87 

86 

68 

92 

91 

89 

91 

94 

95 

93 

90 

67 

62 

67 

85 

eo 

75 

85 

85 

89 

87 

86.1 

72 

63 

61 

67 

63 

56 

52 

64 

64 

69 

72 

69 

73 

73 

68 

66 

70 

67 

67 

70 

65 

60 

6 1 

MARION  4  NNE 

MAX 

83 

84 

89 

90 

74 

62 

78 

76 

84 

72 

78 

84 

83 

86 

89 

86 

88 

90 

92 

94 

92 

68 

83 

79 

84 

84 

79 

75 

83 

84 

87 

83.9 

59 

61 

72 

64 

63 

63 

64 

55 

56 

50 

53 

56 

66 

65 

66 

69 

69 

68 

68 

69 

65 

66 

67 

67 

68 

67 

60 

59 

60 

62 

63 

63.2 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

84 

89 

91 

75 

82 

77 

73 

83 

81 

76 

68 

83 

89 

94 

90 

86 

94 

95 

94 

90 

90 

66 

80 

85 

85 

74 

75 

85 

86 

88 

89 

85.1 

MIN 

63 

70 

70 

59 

59 

64 

61 

55 

54 

51 

58 

63 

64 

70 

72 

68 

71 

71 

72 

70 

66 

68 

67 

63 

68 

62 

60 

62 

63 

64 

64 

64.3 

SPARTA 

MAX 

84 

90 

90 

77 

84 

83 

78 

86 

82 

78 

87 

85 

69 

93 

91 

89 

93 

97 

96 

92 

91 

87 

82 

87 

65 

83 

77 

87 

88 

89 

90 

86.8 

Mm 

63 

71 

70 

60 

60 

61 

59 

57 

57 

51 

55 

65 

70 

68 

68 

70 

71 

71 

72 

73 

67 

70 

69 

63 

68 

62 

62 

60 

62 

62 

62 

64.5 

WATERLOO  I  WSW 

MAX 

83 

91 

90 

78 

84 

82 

78 

84 

75 

81 

91 

81 

93 

95 

94 

91 

94 

98 

97 

95 

96 

82 

76 

88 

65 

72 

76 

88 

89 

90 

90 

86.7 

65 

71 

73 

59 

58 

64 

63 

56 

54 

52 

58 

67 

65 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

67 

66 

70 

64 

70 

61 

61 

57 

59 

64 

63 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST 


D.yof  Month 

& 

Station 

i 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2$ 

27 

28 

29 

30 

31 

*          •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

69 

90 

91 

69 

83 

82 

80 

95 

60 

9 

87 

61 

90 

93 

64 

91 

93 

93 

It 

92 

93 

86 

82 

85 

88 

85 

77 

69 

86 

86 

91 

67. 1 

Mm 

63 

71 

72 

63 

60 

66 

64 

55 

55 

53 

67 

65 

68 

68 

5* 

71 

72 

71 

72 

63 

73 

67 

65 

I  7 

68 

63 

63 

63 

62 

61 

65.2 

BR00KP0RT  DAM  52 

MAX 

U 

88 

90 

86 

6* 

82 

79 

89 

63 

9  - 

87 

85 

69 

92 

90 

92 

92 

94 

95 

92 

93 

69 

65 

86 

90 

65 

81 

87 

67 

89 

69 

67.5 

Mm 

6C 

68 

69 

53 

61 

68 

65 

58 

60 

5; 

54 

63 

62 

64 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

63 

71 

72 

63 

69 

64 

37 

5  5 

96 

38 

59 

63.0 

OIxON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

86 

86 

88 

i  B 

62 

82 

75 

63 

83 

•9 

84 

83 

88 

88 

68 

89 

90 

94 

94 

91 

91 

91 

84 

88 

89 

63 

82 

89 

63 

68 

66 

66.3 

M1N 

56 

69 

72 

5  i 

63 

68 

66 

55 

58 

50 

52 

66 

62 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

61 

70 

66 

64 

66 

66 

56 

57 

36 

61 

62 

63.1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIM 

MAX 

85 

87 

89 

67 

81 

8J 

79 

62 

76 

76 

85 

64 

92 

90 

90 

92 

94 

95 

91 

90 

89 

61 

84 

86 

63 

76 

85 

66 

66 

68 

85.9 

M1N 

6  i 

72 

g  * 

60 

66 

65 

56 

54 

5  3 

57 

64 

6  3 

65 

67 

67 

66 

71 

71 

70 

67 

72 

61 

66 

6  6 

69 

62 

6  D 

60 

64 

61 

64.2 

HARRISBURG 

MAX 

87 

90 

93 

86 

85 

61 

80 

9  5 

83 

8? 

69 

85 

92 

94 

92 

93 

94 

96 

98 

93 

92 

68 

64 

89 

88 

84 

78 

67 

66 

*1 

69 

MO* 

q  | 

72 

73 

65 

61 

67 

65 

5  5 

58 

5" 

55 

67 

65 

66 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

64 

71 

69 

69 

68 

69 

60 

I 

61 

61 

61 

65.0 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 

86 

85 

90 

92 

75 

63 

82 

76 

85 

73 

79 

88 

00 

90 

92 

61 

91 

94 

96 

97 

93 

91 

84 

63 

67 

66 

63 

77 

Mm 

60 

61 

70 

62 

59 

61 

62 

52 

55 

50 

53 

56 

61 

65 

66 

67 

67 

66 

69 

69 

63 

64 

63 

65 

66 

65 

39 

98 

59 

61 

59 

61.8 

MT  CARHEL   1  NNW 

MAX 

86 

87 

69 

64 

82 

82 

78 

79 

75 

79 

64 

82 

69 

91 

83 

89 

92 

93 

94 

92 

91 

61 

82 

65 

B  6 

61 

76 

•7 

85.3 

Mm 

59 

59 

5  | 

56 

5  J 

53 

67 

69 

66 

68 

66 

71 

70 

71 

70 

67 

71 

68 

67 

67 

68 

62 

*61 

61 

64 

61 

64.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

87 

89 

91 

78 

82 

78 

77 

63 

80 

76 

86 

83 

90 

93 

89 

99 

92 

93 

9< 

92 

91 

64 

61 

86 

68 

61 

78 

8^ 

87 

68 

65.9 

Mm 

.,- 

60 

72 

61 

65 

59 

62 

54 

56 

53 

55 

64 

64 

67 

71 

6T 

68 

72 

73 

68 

65 

70 

66 

63 

67 

64 

62 

61 

63 

62 

63.9 

ROSICLARE 

MAX 

83 

86 

88 

64 

83 

80 

78 

83 

60 

77 

83 

65 

66 

90 

69 

8) 

69 

92 

12 

90 

88 

65 

63 

89 

84 

61 

79 

83 

85 

68 

66 

85.1 

Mm 

6? 

66 

74 

t ! 

62 

66 

66 

57 

57 

5: 

56 

71 

63 

66 

70 

59 

70 

69 

71 

63 

66 

70 

68 

68 

68 

69 

60 

59 

60 

62 

61 

64.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

unset 

1.2 

c 

O-r, 

Co 
0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

o 

.50-. 99 

o. 
°*. 

« 

> 

v> 

L.  0 

a>  co  — 
?  £  «> 

Resull 
Direcl 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
m  ile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
q 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

Averc 
sky  cc 
sunns 

CAIRO  WSO  CI 

• 

40 

SW 

22 

2 

3 

4 

1 

2 

0 

12 

71 

4.5 

CHICAGO  0  HARE  WS0  AP 

23 

3.3 

8.0 

40++ 

33 

I* 

82 

84 

67 

69 

4 

4 

2 

4 

1 

1 

16 

6.4 

CHICAGO  WSO  AP 

21 

3.5 

8.7 

36 

SE 

25 

81 

85 

65 

66 

4 

5 

4 

1 

0 

18 

73 

6.2 

M0LINE  WSO  AP 

22 

2.8 

7.7 

31 

NW 

06 

85 

88 

63 

68 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

13 

64 

5.8 

PEORIA  WSO  AP 

21 

2.7 

7.3 

25 

NW 

06 

84 

87 

64 

68 

4 

5 

1 

3 

1 

0 

14 

58 

6.1 

ROCKFORD  WSD  AP 

22 

2.8 

8.3 

27  +  + 

1 

14 

90 

92 

70 

73 

4 

1 

7 

2 

1 

1 

16 

6.6 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

21 

2.7 

8.2 

28 

NW 

12 

87 

92 

67 

72 

5 

2 

3 

1 

2 

0 

13 

63 

5.5 

So*  Ral«r*DC«  Not*M  Following  Sutton  lad«x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


AUGUST  1972 


Day 

Of  Month 

3  -  j> 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

i  j 

12 

13 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

ZZ 

23 

OA 

__ 
25 

Zb 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

♦      *  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.  12 

.15 

.02 

.19 

.23 

.  12 

.15 

.18 

.21 

.  17 

.23 

.20 

.24 

.15 

.13 

.28 

'11 

'i! 

"'e 

•  1 4 

•  1 1 

'll 

.16 

•  1 4 

•  1 2 

.  16 

5  •  06B 

W I  NO 

12 

60 

23 

29 

23 

45 

69 

72 

39 

28 

27 

41 

23 

28 

21 

48 

42 

16 

°i: 

'is 

25 

53 

18 

32 

11 

21 

942 

MAX 

85 

85 

85 

85 

87 

87 

81 

83 

85 

85 

83 

92 

97 

98 

91 

94 

97 

99 

98 

95 

85 

87 

87 

89 

87 

85 

85 

92 

93 

93 

91 

89.2 

MIN 

72 

69 

70 

56 

60 

68 

64 

59 

55 

58 

64 

66 

73 

77 

74 

72 

76 

75 

77 

72 

75 

75 

72 

65 

64 

69 

66 

65 

69 

72 

72 

66.5 

•      •  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.27 

.14 

.18 

.08 

.  19 

.26 

.28 

.02 

.19 

.21 

.22 

.40 

.18 

•  12 

.23 

.  16 

.30 

'\t 

•  IS 

•  1 " 

.IE 

•  12 

*  2  2 

.14 

.25 

6.34 

WINO 

17 

22 

27 

17 

14 

23 

33 

18 

37 

13 

13 

34 

7 

14 

16 

13 

26 

'  Zi 

'  1< 

'ii 

'li 

10 

3 

7 

*1C 

4 

9 

6 

1 

480 

MAX 

91 

79 

87 

79 

81 

92 

90 

68 

80 

85 

88 

85 

89 

96 

96 

88 

95 

96 

95 

96 

89 

92 

86 

81 

88 

89 

71 

79 

88 

91 

93 

67.2 

MIN 

61 

65 

65 

55 

55 

55 

68 

54 

51 

50 

51 

55 

61 

TO 

68 

65 

64 

69 

70 

71 

69 

67 

66 

64 

66 

64 

63 

60 

59 

64 

64 

62.2 

*      *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPR INGF 1 E LD  4  SE 

EVAP 

.31 

.09 

.28 

.17 

.23 

.  16 

.08 

.24 

.19 

.24 

•  21 

■  20 

.31 

.28 

.23 

■  2C 

•  26 

•  09 

.  10 

•  1  ] 

.2E 

■  01 

■  05 

•  26 

.23 

.27 

6 . 10B 

WIND 

38 

53 

78 

71 

41 

63 

86 

66 

85 

67 

26 

93 

59 

40 

46 

74 

51 

*6C 

50 

35 

55 

61 

'42 

22 

54 

78 

79 

52 

36 

18 

57 

1736 

MAX 

93 

79 

90 

81 

85 

92 

90 

66 

84 

86 

87 

92 

91 

98 

99 

97 

9-; 

96 

98 

100 

95 

97 

81 

75 

89 

88 

71 

80 

90 

95 

93 

88.9 

MIN 

66 

68 

68 

56 

57 

63 

63 

55 

55 

55 

57 

61 

65 

69 

72 

7C 

73 

74 

75 

71 

70 

68 

65 

65 

66 

64 

62 

62 

67 

67 

65.  1 

»      *  » 

SOUTHWEST  08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.27 

.21 

.23 

.27 

.20 

.25 

.26 

.19 

.19 

.21 

.24 

.33 

.15 

.25 

.26 

.25 

.23 

.25 

.26 

.28 

.15 

.22 

.12 

.15 

.21 

.28 

.11 

.15 

.23 

.22 

.26 

6.88 

WIND 

25 

76 

109 

85 

69 

75 

113 

77 

92 

68 

39 

96 

66 

32 

41 

71 

46 

64 

45 

36 

41 

73 

74 

44 

32 

107 

66 

47 

40 

34 

25 

1908 

MAX 

87 

83 

86 

91 

78 

88 

78 

78 

80 

79 

86 

89 

76 

93 

97 

98 

72 

96 

97 

97 

92 

92 

79 

77 

88 

85 

75 

76 

87 

89 

90 

85.6 

MIN 

62 

63 

67 

58 

59 

58 

60 

55 

54 

55 

55 

58 

64 

64 

70 

72 

68 

70 

70 

71 

74 

66 

67 

65 

65 

64 

61 

39 

59 

62 

66 

63.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


me 

Day  of  month 

41 
D> 

Station 

ds 

M 

M 

Q 

EH 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IV 

(IN) 

URBANA 

4 

MAX 

80 

75 

77 

75 

75 

76 

78 

76 

72 

72 

73 

72 

72 

80 

60 

78 

80 

81 

82 

82 

80 

61 

80 

76 

79 

79 

77 

7S 

77 

78 

80 

77.4 

MIN 

71 

73 

73 

70 

70 

72 

74 

68 

68 

67 

67 

68 

69 

69 

77 

75 

75 

78 

76 

76 

78 

79 

78 

76 

75 

76 

74 

73 

73 

74 

75 

73.3 

8 

MAX 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

71 

71 

72 

71 

72 

78 

79 

79 

78 

79 

79 

81 

79 

80 

80 

78 

77 

78 

78 

75 

76 

76 

78 

76.5 

MIN 

74 

75 

75 

73 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

76 

77 

77 

78 

76 

78 

78 

78 

78 

76 

76 

77 

73 

74 

74 

74 

75 

74.4 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


•  1HMNCT0N   t  St 
BARRY 

BEAROSTOwN 

•ellevule  so  III  univ 

lELVlOERE  1  E 
6ENTLEV  1  E 
1  BE  NTQN  FOREST  SERVICE 
ILOONInGTOM  WATERWORKS 
BLOONINGTON  NORMAL 

HUFFS 

BROOKPOAT  OAM  32 
CAHOKIA 

CAIRO  WSO  CI  I 
CANTON  1  ESE 
CARBONDAlF  SEWAGE  PL 
CARL  INVILLE 
CARL INVl LLE  NO.  2 
CARLVLE  RESERVOIR 
CARMI  6  NW 


CHARLESTON 
CMENOA 
CHESTER 

CHICAGO  CALUMET  Tl  WK 
CHICAGO  CEN  NT  FlLT  P 
CHICAGO  GRANT  PARK 
CHICAGO  NAVFR  PHP  STA 
CHICAGO  O'HAHE  HSO  AR 


OOSS 

OOI2 

OUT 
OUT 

02  IT 
02*1 

03  j; 
09S8 

0336 
0**2 
0**5 
0*92 
0910 
0963 
0396 
of>:9 
0761 
0766 

0761 
0993 
1160 
1166 
12S0 
1263 
1260 
1ZB4 
1290 
129M 


COUNTY 


09  EDWARDS 
Olj  MERCER 

WARREN 

HAOISON 

UNION 

LAKE 

OURAGE 

WASHINGTON 

HANCOCK 

KANE 

03]  fulTQN 

COOK 

PIKE 
06j  CASS 

st  clair 

BOONE 

HANCOCK 

FRANKLIN 

MCLEAN 

MCLEAN 


CHICAGO  ROSELAND  RNPC 
CHICAGO  RACINE  RUMP 
CHICAGO  SAN  OIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PLANT 
CMCO  SPRIMGFIFLO  PMRG 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIOHAV  HSO  AP 
CMULICOTHE 
CISNE  2  ESE 
CLINTON  1  SSH 

COICEN  2  S 
COULTERVUlE  1  SSW 
CRETE 
QANVUlE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

OE  KALB 

OIION 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 
DOWNS  2  NE 

DU  OUOIN  1  NHW 
EOELSTEIN 
EDWAROSVILlE 
EPF  INGHAM 
ELGIN 

PAIRBURV  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RADIO  HP  I H 
FARMER  CITY 
FLORA  S  NM 
FREE PORT 

PREEPORT  SEWAGE  PLANT 
PULTON  DAM  13 
GALENA  1  N 
GALESBURC 
CALVA 

CEBMARO  hOOOS  ST  PARK 
GENESFO 
GIBSON"  CITv 
GLADSTONE  Oam  16 
GOLCONOA  OAM  91 

GOLDEN  1  NM 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENFISlO  1  s 
GREENUP 

GREENVILLE  1  F 
CRICGSVILLE 
HARDIN 
HARP  I S6URC 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

>NA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
MILLSBORO  2  SSW 
MOORE STHN 

HJUTSQNVI  LIE  POWER  PL 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 
JERSEvv ILLE  2  Sw 
JOLIET  BRANDON  RO  DAM 
JOLICT 

KANKAKEE    3  SW 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KE I THSBURG 
KEWANEE 

KEWANEE  tAKER  PARK 
LACON  2  E 
LA  MARPE 

RK  1  SE 


1*20  I 

1*36  I 

1*73  < 

1*91  I 

1322  I 

1323  I 
1326  I 


1362  < 

136*  I 

1367  I 

1372  I 

1377  I 

1627  I 


ITT3 
1944 
2011 

.  uo 

2149 
i  iti 
2223 
:  i-9 
. -l-O 
2417 

2*63 
26*2 
2671 
2667 
2736 
2923 
2931 
2993  0* 


SCOTT 
MASSAC 
ST.  CLAIR 
ALEXANDER 
FULTON 
JACKSON 
MACOUPIN 
MACOUPIN 
CLINTON 
WHITE 

CLINTON 
!  CRLtNDY 
'  COLES 
i  MCLEAN 
i  RANDOLPH 

COOK 
.  COOK 
:  COOK 
COOK 
COOK 

COOK 
COOK 
:  COOK 
!  COOK 
COOK 
!  COOK 
COOK 
PEORIA 
1  WAYNE 
OE  WITT 

oaf  UNION 

RANDOLPH 
02]  WILL 

VERHUION 

VERMILION 
MACON 
OE  KAL8 


LEE 


PERKY 

PEORIA 
MADISON 
EFFINGHAM 
KANE 

LIVINGSTON 

WAYNE 

OE  WITT 


01 

3262  ( 
329C  ( 
3312  ( 
3320  ( 
333S  ( 
3369  ( 
3314  ( 
3*13  ( 
3*33  ( 
3522  ( 

3530  C 
3572  C 
3593  ( 
3666  C 

3663  C 
3693  C 
3717  C 
3630  C 
3679  c 

3664  0 


MOB  ( 
*19B  < 
*317  ( 
*333  ( 
***2  < 
**B9  ( 
*330  ( 
*333  ( 

4393  ( 
*603  ( 
*633  t 
4710  ( 
4715  < 
4B05  ( 
*B23  ( 
*I79  ( 
*923  C 
*937  C 


LINCOLN 

LINCOLN  LOG  CABIN  PR 

LOCKPORT  POWER  MOUSE 

LOUISVILLE 

MACKINAW 

MACOMB 

NAKANDA  1  MM 
MARENGO 
MARIETTA 
MARION  4  NNE 


3216  I 
3272  I 
3260  I 
5294  < 

3326  I 
533*  I 
93*2  I 


STEPHENSON 
WHITESIOE 
JO  DAVIESS 
KNOX 
HENRY 
GRUNDY 
HENRY 
FORO 

HENDERSON 
POPE 

ADAMS 
JERSEY 
JACKSON 
GREENE 
CUMBERLAND 
BONO 

PIKE 
CALHOUN 
SALINE 
SALINE 

MASON 

PUTNAM 

MONTGOMERY 

VERMKION 
'  CRAWFORD 

ROCK  ISLAND 
I  MORGAN 

JERSEY 

WILL 

Will 

KANKAKEE 

KANKAKEE 

MERCER 

HENRY 

HENRY 

MARSHALL 

HANCOCK 

CARROLL 

Salle 
lawrence 

LOGAN 
'  COLES 
WILL 

Clay 

tazewell 

mcdonough 

JACKSON 

MCHENRY 
FULTON 
WILLIAMSON 


I  33 

37  44 

3*  17 

,    39  17 

31  3B 
3B  10 

38  30 


41  *2 
41  49 
41  54 


41  47 
40  99 

36  31 

40  06 

37  30 
3B  11 

41  27 


i    -I  JO 

I  37  26 
40  29 

36  00 
40  96 
i  3B  30 
1  39  07 
42  02 
40  44 
3B  23 
40  19 
38  41 
42  18 

6  4< 
4  *1  9* 
4  42  29 

40  97 

41  10 
41  22 

6  41  27 
40  28 


SO 
37  22 


39  20 
7  39  19 
38  93 


39  06 
*1  23 
39  44 
39  06 


IS 

41  01 

40  39 

42  06 

41  19 

38  43 

*0  09 

39  22 

*l  34 
38  46 

40  32 
40  28 
37  96 

42  19 


68  03 

90  49 
10  3* 
*0  11 

69  1, 
61  08 
•  7  99 
69  12 

90  96 
81  20 

•0  22 
68  07 

91  03 
90  26 


66  99 

89  01 
69  00 

90  32 
86  39 
90  13 

89  10 

90  01 


69  50 

87  36 
87  36 


87  36 
67  *1 
67  3B 
67  33 
87  44 

67  36 
87  «9 
89  30 

68  2* 

66  ! 

69  15 
B9  36 
87  38 
87  39 

67  36 
86  SB 
86  46 
89  29 
B6  40 

68  31 


89  57 
66  33 
86  16 
68  31 
68  19 
68  39 

68  3* 

69  37 

89  36 

90  09 
90  26 
90  23 

90  02 
"8  it 

*o  ; 

66  23 

91  04 
B8  29 

91  02 
90  27 

89  3D 

90  12 
8B  10 

89  2* 

90  37 
6B  32 

68  32 

90  05 

69  19 
69  30 

67  40 

67  40 

91  01 
90  12 
90  21 

68  06 
66  09 


89  55 
89  S3 

89  21 

90  96 
69  49 
69  06 
67  41 

69  22 

86  ; 

BB  09 
88  30 

69  22 
9C  *0 
99  I* 
66  36 
90  2* 
SB  5* 


OBSERVER 


STATION 


COUNTY 


695    *P  6P 


765    *P  4P 


314   NIC  MIC 


625      6P  6P 

621 

901     66     BA  «At 


710  6P  7A 
710     6P  tP 


6  9  8  " I  0  i I 0 


771  MIO  MIO 


639  MIO  MIO 


700  7P  7A 
440  3P 
366     9P  SP 


464     3P     5P  5P 


920     6P  6P 


620  3P  9P 
600 

614     9P  3P 


390     6P  7A 


680  6P  6P 
•15    6P  6P 


III.  STATE  POLICE  RAPID) 
GENE  L  lURCESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OP  ENGINEERS 
J.  BON  HaRTlINE 
THOMAS  C.  R06INJ0N*  j» 
ARGONNE  NATIONAL  LAI 
JAMES  M.  MUlSPAUGH 
EDWARD  L.  SCHUTTE 
AURORA  COL  PHYSICS  01 PTJ 

JAMfJ   R  NlTCHflL 

RAYMOND  C  SHAVER 
GEORGE  E ■  CRIDER 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
I  EON  R  MOSS 
HOWARD  W.  COFPMAN 
NORMAN  D.  MELVIN 
•LOOMINCTCN  WATERWORKS 
ILL  STATE  NORMAL  UN) 

VERNON  A.  NORTRUP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
C AHQk I  A  TREATMENT  PLT, 
J    MAT I  WEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  WIVS 
WESLEY  ME AC HAN 
JACK  A.  CAMPIELL 
WILLIAM  j.  PRANGER 
U  S  CORPS  ENGINEERS 
HUBERT  80HLE6ER 

CITY  QF  CENTRAL  I A 
U  S  CORPS  OF  ENGtsrt*S 
EASTERN  ILL.  UNIV. 
JOSEPH  W.  SOMNER 
ROBERT  W.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
CI  OF  CHICAGO*  MCOuGEL 
NATIONAL  WEATHER  SFKV 
C ITy  ENGR  WATER  PUR  IF 
I     NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  CHICAGO 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
CHICAGO  SANITARY  0 1  ST 
CITY  ENGR  WATER  PJRIF 
CITY  ENGR  WATER  PUR1F 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
DON  H,  CONNOR 
FRANK  K.  STANFORD 
R.  E.  P1TRAT 

R.  C.  ANDERSON 
C  WARREN  61RCHLER 
VILLAGE  OF  CRETE 
INTERSTATE  WATER  CO 
DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
MRS  ETHElOA  C  SWIGART 
NORTHERN   ILLINIOS  UN  I V 
ROBERT  H.  NElLIS 
DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 
ADA  A.  OEVINE 

RADIO  STATION  WDON 
HAROLD  0.  PRICE 
MRS.  OE VERA  M,  CE6HART 
CLIFFORD  R.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 
OEPT  OF  WATERWORKS 
RADIO  STATION  WFIW 
NORAH  YEAGLE 
V  A  HALE 
JOHN  SCHROOER 

ALV1N  N,  TIMM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DIETRICH  KRQENCKF 

CITY  WATERWORKS 

R A I  MASON  F.  SMITH 

GERHARD  WOODS  STATE  Pk 

MUNICIPAL  UTILITIES 

BLAIR  JOSELYN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  corps  of  eng infers 

ERNEST  M  IPNEN 
PAUL  E.  ARNOLD 
LEROY  K.  HENDERSON 
WILLIAM  C.  MENS 
JOHN  M.  WVLDF 
HAROLD  M.  DAVIS 
HOWARD  E.  STAFFY 
ORVULE  H.  JOHNES 
CLYDE  PITTman 

city  oispdsal  plant 

havana  power  station 
hennepin  power  plant 
mrs  richard  t  p att  i e 
john  f.  mushrush 
central  ill  pu6  svc  co 
u  s  corps  of  engineers 
wlds  radio 

JERSEYVlLlE  SWG  PLANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL  STATE  PENITENTIARY 

OELBFRT  w.  xtlERNEP 
MUNICIPAL  SEWAGE   TP  PL 
BEN  NYLIN 
STAR  COURIER 
KEWANEE  RA«*ER  PARK 
MRS.  0.8. PACE*  JR. 
JACK  H.  SHAAPF. 
BOVCE    0  HUMPHREYS 
ILL  DIV  OF  WATERWAYS 
CALVIN  L.  REYNOLDS 

VERNON  P.  GtHLBACH 
JOSEPH  6.  SENTENEY 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
JAMES   P.  MORGAN 

CARL1E  H  KULL 
VERNE  GEER 
HARVEY  I,  HARTLINE 
HAROLD  HYDE 

JOSEPH  ACE 

MRS  MUOREO  k  NICNONE 


NAROA  1  W 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL  1  I 
MASON  CITY  |  NM 
MAT TOON 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 
MCLFANSIORD  2  I 
ME DORA 
MINONK  3  N£ 
MOLINE  WSO  AP 


I  MORRIS 

I  MORRISON 
MORR I SOMV! LIE 
NT  CARNEL   I  NNM 
MOUNT  CARROLL 
MflUNT  OLIVE   1  E 
M[)UNT  PULASKI 
NOUNT  STERLING 


NASHVILLE  4  NE 

NEW  BOSTON  OAM  IT 
I  NEW  SALEM  STATE  Pi 

NEWTON  9  SE 

NOKOMIS 

OLNPY  2  S 
|  OREGON 

OTTAWA 
PALESTINE 
PANA 
l  PARIS   1  N 

'  paris  waterworks 
park  forest 
paw  paw 

PAYSON 

PEORIA  WSO  AP 
I  P EOT ONE 

I  PERU  2  w 
PIPER  CITY  3  SE 
P ITTSF IELD  NO  2 
PLEASANT  WUl 
PONTlAC 

PRAIRIE  OU  ROCHER  IWSW 
PR INCE VI LLE  I  N 
PROPHETSTOwN  1  NW 

OUINCY 

OUINCY  FAA  AP 

OUINCY  DAM  21 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTUUL 

RED  BUO 
RIND  LAKE  DAN 
ROCHE  LIE  6  NW 
ROCKFORD  6  ENF 
ROCKFORO  WSO  AP 
ROSICLARE 
RUSHVILLE 

SAINTE  MAR  I F 
SALEM  WSMO 
SHABBONA  3  NNE 
SHAWNEETOWN  NFW  TO 
SHELBYVILLE  DAN 
S I  DELL 

SKOKIE   N   SIDE    TR  WORKS 

SPARTA 

sparta  no.  2 
springfield  wso  ap 

springfield  4  ie 
stjcknev  w  s10e  tr  wks 
stockton 
strfator  2  enf 
sullivan 
ta ylorv  III  e 
T I sk i l  w a 
TOULON 
TUSCOLA 
UR8ANA 

UTICA  STARVED  ROCK  I 
VANDAL  I A  1  SH 
VANOAL I  A  FAA  AP 
VIROEN  1  N 
VIRGINIA 
WALNUT 

WASHINGTON    1  uSM 

WATERLOO  1  WSw 
WATSEKA  2  NW 
WAUKEGAN  *  WSW 

WAYNE  CITY 
ME NONA 
WEST  SALEM 
WHEATON  3  SE 
WHITE  HALL  1  r 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


596a  or]  Clark 

3*1>|  04]  MASON 
94301  07)  COLES 
|  9*9>j  021  MCHENRY 
5313i  0*  HAMILTON 
553*  06.  MACOUPIN 
9712  0*^  LA  SALLE 
A,  5791  01  ROCK  ISLANO 


376B  03 
379J  03 
3820  02. 
!613  01 
98*1]  06J 
3B»>  C» 

590l!  0) 
39!T  06 
J927  0* 
3915  01 


>»*3 
5950 

39)9 


WARREN 

PIATT 

GRUNDY 

MH|TE SI  01 

CHRISTIAN 

WABASH 

CARROLL 

MACOUPIN 

LOGAN 

MOWN 


ov  jefferson 
07]  sheliy 

06|  JACKSON 
06>  WASHINGTON 
01  MERCER 

MENARD 

OTf  JASPER 

MONTGOMERY 
07*  RICHLAMO 

OClE 


6326  02  LA  SALLE 
699*  OT.  CRAWFORD 
697*  06/  CHRISTIAN 
6609]  07]  EDGAR 
66101  OT  EOCAR 
6616'  02  COOK 
6061    01  Lf( 
66Td  09)  ROAMS 
671)1  04  PEORIA 
67251  02  MILL 


OE  KALB 

gallatin 
otI  Shelby 
09!  vermilion 

02,  COOK 
OH  RANDOLPH 
06!  RANDOLPH 
06l  SANGAMON 


6189  06j  Sangamon 
B2781  02  COOK 

62931  01  jo  oaviess 
8391  02]  la  Salle 

636*  Or  MOULTRIE 
6*9l|  06j  CHRISTIAN 

BUREAU 
6630<  0*1  STARK 
668*<  or  DOUGLAS 

87*q  091  CHAMPAIGN 


02,  LA  SALLE 
07  FAYETTE 
07  FAYETTE 
06  SANGAMON 
06  CASS 

01  BUREAU 
0*  TAIEMELL 
06  MONROE 
05  IROQUOIS 

02  LAKE 


90*01  091  WAYNE 
909C  0*<  MARSHALL 
9193  09  EDWAROS 


9271  02 
92*  ll 
9274)  07 


OU  PACE 
GREENE 
CLAY 
07j  SHELBY 
01  KNOX 


1    -0  OJ 

l]  *1  2D 

3*  II 

l{  AO  11 

3*  It 

*2  IT 

31  3) 

39  10 

1  40  96 

6{  64  27 

I  »» 


39  04 

40  01 
39  99 


1  3*  91 
7  36  37 

2  39  16 
7  38  42 

6j  *2  00 

J  41  22 
1  39  00 
39  23 
3*  98 
39  36 
41  30 

41  41 

39  ** 

40  40 

41  20 

41  20 
*0  46 
39  |T 

39  27 

40  53 
16  0) 

40  3T 

41  41 
39  5T 


40  19 
39  13 

36  02 

41  56 

42  IB 
*2  12 

37  25 
*0  07 

36  56 


39  46 

.  41  49 
4j  42  21 
*1  06 
39  36 
99  39 
*1  IT 


2  96  39 

1  3*  11 

1  39  97 

6  *l  )» 


,  04 
.J  11 
1  4|  At 
.  3*  2* 
'  38  II 
1  It 

*0  .7 


•  9  46 
»*    3  ' 

*1  24 
91  12 

•  1  26 
91  25 
IB  10 
90  I 

•  6  51 

•9  II 

•  I  59 
•9  06 
16  21 
90  94 

66  01 
66  96 
•I  31 


67  49 
•  7  49 
B9  42 
B*  41 


89  10 

89  52 
66  17 

66  14 

68  59 

69  06 
99  10 
•9  '._ 

90  11 
69  99 
69  29 
90  09 

67  46 
67  91 


68  00 
66  04 
90  23 
68  16 
BB  96 
90  01 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


•9  49 
66  21 
•  ■  14 

66  90 
90  06 
•9  00 
90  II 

•0  II 
61  19 
BB  26 
•9  96 
69  26 

67  46 
'  99 


to' 

61  99 
69  02 
•9  22 
89  20 
91  09 
■  9  91 
66  07 
69  16 
61  04 
•  9  20 


94| 

970 
900 


IA     «A  61 


1009 
690 
690 
614 


600 
992  » 

67» 

619 


663 

61  o]  )p|  9p| 
37|    SPi  1*4 


novo  J,  SIMPSON 
U  I  CORPS  0*  | NO INFERS 
ERMiiT  Thomas  pimi 
JA"||  m,  mc  OONALO 
GENE  FRANCIS 
W.    GUI  LANG 

GEORGE  W.  MART  In 

F.  DODGE 
will  KAY  CASPAROO 
MTI  WEATHER  SERVICE 

MRS   INEI  M.  P|MLl* 
"  "t   LUCHlt    A  BUCHANAN! 

will 

CITY  09  MORR I  ION 

MRS  &0RQTHV  A  lULtARD 

COROEM  I.  ClLLETTt 

LEVI    C.  flN* 

HAAUO  NARBURCER 

ALVA  BROWN 

HOMER  L.  RINAKIR 

HOWARD  HEANfY 

MRS,  MART  A,  OOOltV 

X  I  WILLIAMS 
OOYLF  COmlm|v|R 
U  S  CHIPS  OF  INCINfERS 

OP  PARRJ  C  MB NOR 
OElBERT  E  HtNRiCH 
CARl  C  MIL! 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 

NH  A.  REED 
M.  CADDIS 

I.  SCHUMACHER 

EDGAR  ILICT  COOPERATIVE 
CITY  OP  PARIS 

i  FOREST  WATER  CO 
ROBERT  0.  WARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NATl  WEATHER  SERVICE 
MRS  NANCY  L.  WELSH 

WAYNE  ELLBERC 
MRS  OELLA  MAE  BOA" 
PITTSFIILD  bATEAwUAKS 
lOU  CALLOWAY 
ILLINJIS  WATER  SERV  CO 
ARTHUR  J.  BtSlEN 
MRS,   FRANK  STEWART 
COMMONWEALTH  EDISuN  CO, 

..  h.  eiisox 

1  9  FED  AVIATION  AGENCY 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
A.  VIRGIL  C.  NIE WANNER 
RANTTUL  LIGHT  OEPT 
OllN  P.  KITTELK AMP 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
|  FRANK  HUFFS1 AlLIR 
HARRIET  Cm  REIO 

NATt  wEATHfR  SERVICE 
KENNI S  M  WALLACE 
GAIN  IROS  GNf | NHOuS 1 

JUDSON  E.  CAMERON 
NATL  HEATHER  SERVICE 
UNIv  OF   ILL  N  EXP  FIELD 
JAKE  H.  STEWRRT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THE l MA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
WILLIAM  H.  MORGAN 
RANCO  CORPORATION 
NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  WTR*  LICMHPHA. 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
RICHARD  J.  TOMMSENO 
LARRY  C.  YUSKO 
VERNON  E  JACK 

JOHN  W.  COALF 

ORVULE  L.  WEAVER 
E  h  DOOEN 
DEKAL6  AGR I  AJSN 
STATE  HATER  SURVEY 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  ENGLAND 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WARREN  LAIR 
LEICESTER  w.  CLARkE 
VICTOR  V.  VRLT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE  L.  MC  MURTRV 
RADIO  STATION  WGFA 
RADIO  STATION  HKRS 

MRS  6REN0A  0  H I  ATT 
WALTER  J.  WENILAFF 
CITY  OP  WEST  SALEM 
MORTON  ARIORETUN 
WHITf  HALL  PUMPING  STA 
E.  LOWELL  ROUTT 
ORRIS  A  SENG 
ORA  l.  BELL 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
AUGUST  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65PF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBS  E  RV ATI  ON  T I ME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY     WEATHER     REVIEW,      CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Go'-ernment  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

to 
Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

-  ; 

•n  s 

i  ? 

0  » 

St 

"° 

WATSEKA   2  NW 

T7.1 

56.8 

67.0 

86 

18  + 

38 

30 

58 

0 

0 

0 

0 

8.79 

6.06 

2.38 

14 

.0 

0 

12 

7 

3 

DIVISION 

67.8 

1.1 

7.20 

4.33 

■  0 

•      *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   0AM  26 

81.  1M 

62.1 

71. 6M 

94 

20 

43 

30 

31 

5 

o 

u 

o 

6.45 

1.43 

a 

.0 

0 

9 

6 

3 

Carlinville 

8q  ,  5 

59  •  7 

70.1 

1  >  0 

95 

19 

37 

30 

38 

4 

0 

0 

0 

5.44 

2.42 

1.20 

2 1 

•  0 

9 

griggsville 

79,5 

58.1 

68.8 

-  .3 

94 

19 

34 

30 

52 

3 

0 

0 

0 

2.41 

.55 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

HI LLSB0R0  2  ssw 

80.5 

60.0 

70.3 

1.3 

93 

19 

37 

30 

32 

4 

0 

0 

0 

4.01 

1.14 

.90 

21 

.0 

0 

9 

3 

0 

JACKSONVILLE 

78,3 

56.7 

67.5 

-  .8 

91 

20  + 

36 

30 

60 

3 

0 

0 

0 

4.43 

1  .40 

1.41 

14 

.0 

0 

10 

2 

2 

JERSEYVILLE  2  SW 

81.4 

59.7 

70.6 

94 

19 

38 

30 

33 

5 

0 

0 

0 

5.87 

1.98 

8 

.0 

0 

7 

4 

2 

PANA 

77,8 

59.5 

68.7 

.  i 

90 

13 

36 

30 

45 

1 

0 

0 

0 

5.65 

2.66 

1.15 

25 

o 

a 

5 

2 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

78,3 

59.1 

68.7 

1.1 

93 

18 

37 

30 

58 

5 

0 

0 

3 

3.95 

1.02 

.63 

14 

.0 

0 

11 

2 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

78.5 

59.4 

69.0 

92 

19 

39 

30 

45 

3 

0 

0 

0 

4.48 

.87 

8 

.0 

0 

9 

5 

0 

VIROEN  1  N 

81,4m 

57. 6M 

69. 5M 

95 

19 

36 

30 

42 

6 

0 

0 

0 

1.20 

21 

.0 

0 

1 

WHITE   HALL   1  E 

74.8 

58.5 

66.7 

-  2.4 

93 

19 

35 

30 

65 

1 

0 

0 

0 

3.09 

.28 

.95 

2 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

69.2 

.3 

4.58 

1.68 

.0 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

78.4 

60.2 

69.3 

90 

18  + 

38 

30 

41 

2 

0 

0 

0 

4.85 

1.68 

1.35 

25 

.0 

0 

8 

4 

2 

EFFINGHAM 

82.0 

58.8 

70.4 

2.2 

96 

18 

39 

30 

33 

6 

0 

0 

0 

3.24 

.13 

1.20 

24 

.0 

0 

9 

2 

1 

FLORA  5  NW 

83,0 

59.2 

71.1 

1.6 

96 

19  + 

37 

30 

26 

8 

0 

0 

0 

3.61 

.85 

23 

.0 

0 

10 

3 

0 

MARSHALL    1  E 

81.1 

59.1 

70.1 

94 

13 

39 

30 

27 

4 

o 

o 

o 

2.28 

.53 

29 

.0 

0 

9 

1 

0 

MATTOON 

78,9 

58.6 

68.8 

92 

18  + 

38 

30 

5  0 

4 

0 

0 

0 

5.05 

1.35 

7 

' 

o 

9 

MOWEAOUA 

80.3 

58.6 

69.5 

92 

18  + 

37 

30 

39 

5 

0 

0 

0 

8.12 

1.80 

29 

.0 

0 

9 

6 

4 

NEWTON  5  SE 

79.2 

59.2 

69.2 

90 

20  + 

38 

30 

35 

3 

0 

0 

0 

4.25 

1.35 

8 

.0 

0 

9 

4 

1 

OLNEY  2  s 

81,6 

61.0 

71.3 

1.3 

94 

19  + 

39 

30 

21 

5 

0 

0 

0 

2.40 

.50 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

PALESTINE 

78,7 

60.8 

69.8 

.6 

91 

13 

39 

30 

33 

1 

0 

0 

0 

6.22 

2.80 

1.60 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

PARIS  WATERWORKS 

799 

59.6 

69.6 

1.5 

94 

1 3 

3  8 

30 

34 

3 

0 

0 

0 

1.06 

•  9  8 

14 

•  0 

0 

y 

5 

° 

SALEM  WSMO 

80,4 

60.7 

70.6 

96 

19 

39 

30 

30 

5 

0 

0 

0 

3.92 

.75 

1.54 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

TUSCOLA 

80,7 

58.4 

69.6 

92 

13 

38 

30 

38 

6 

0 

0 

0 

7.67 

4.42 

2.75 

8 

.0 

0 

9 

6 

1 

VANDALIA   FAA  AP 

79,4 

59.4 

69.4 

93 

18  + 

39 

30 

41 

4 

0 

o 

0 

5.48 

1.36 

21 

.0 

0 

8 

4 

3 

WINDSOR 

80,0 

59.8 

69.9 

1.8 

92 

19 

39 

30 

34 

4 

0 

0 

0 

3.61 

.39 

1.23 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

69.9 

1.2 

4.64 

1.48 

.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

79, 9M 

62. 4M 

71. 2M 

.5 

93 

19 

39 

30 

21 

2 

0 

0 

0 

3.88 

.20 

.88 

24 

.0 

0 

'  7' 

4 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

83,9 

59.9 

71.9 

97 

19 

43 

30 

20 

8 

0 

0 

0 

4.74 

1.38 

21 

.0 

0 

CAHOKIA 

80,2 

59.9 

70.1 

96 

20 

41 

30 

34 

o 

o 

o 

4.87 

.91 

27 

.0 

0 

11 

4 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

80,8 

66 . 2 

73,5 

1.0 

9 1 

20  + 

43 

30 

1 7 

3 

0 

0 

0 

5.10 

2.09 

1  •  83 

23 

o 

9 

3 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

81.3 

63.0 

72.2 

1.7 

95 

19 

39 

30 

15 

4 

0 

0 

0 

3.64 

.17 

.99 

25 

.0 

0 

8 

1 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

COBDEN  2  S 

82.  2M 

60. 4M 

71. 3M 

93 

19 

37 

30 

20 

3 

o 

o 

o 

3.50 

.86 

26 

.0 

0 

8 

3 

0 

DU  OUOIN   1  NNW 

83,  OM 

61.0M 

72. OM 

1.4 

96 

19 

10 

7 

0 

0 

0 

2.27 

-  1.07 

.53 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

MAKANDA  I  NW 

80, 7M 

62. 6M 

71. 7M 

94 

19 

39 

30 

22 

3 

0 

0 

0 

3.20 

.88 

25 

.  0 

o 

9 

2 

o 

MARION  4  NNE 

79,9 

61.0 

70.5 

.2 

93 

20 

39 

30 

19 

2 

0 

0 

0 

2.81 

-  .64 

.67 

26 

.0 

0 

S 

1 

0 

NASHVILLE  4  NE 

81.7 

60.9 

71.3 

96 

19 

38 

30 

26 

5 

0 

0 

0 

4.46 

1.26 

1.28 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

SPARTA 

82.5 

61.7 

72.1 

.6 

97 

19 

38 

30 

22 

5 

0 

0 

0 

3.96 

.73 

.91 

21 

.0 

0 

8 

3 

0 

WATERLOO   1  WSW 

82, 2M 

61.9 

72 .  1M 

95 

19 

38 

30 

22 

8 

0 

0 

0 

3.03 

.29 

.  73 

8 

,  o 

o 

6 

2 

o 

DIVISION 

71.7 

1.0 

3.79 

.37 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

82.4 

62.2 

72.3 

94 

19+ 

40 

30 

W 

4 

0 

0 

0 

3.79 

1.32 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

BROOKPORT  OAM  52 

82.8 

61.0 

71.9 

94 

19 

37 

30 

19 

5 

0 

0 

0 

3.92 

.43 

1.22 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

81.8 

61.9 

71.9 

93 

20+ 

40 

30 

17 

4 

0 

0 

0 

4.20 

1.77 

23 

.0 

0 

1  1 

2 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

82.4 

62.2 

72.3 

2.0 

94 

19 

40 

30 

16 

6 

0 

0 

0 

1.33 

.34 

29 

•  0 

0 

6 

0 

0 

HARR I SBURG 

82.8 

62.7 

72.8 

1.8 

95 

19 

40 

30 

15 

6 

0 

0 

0 

5.69 

2.76 

.97 

26 

.0 

0 

10 

5 

0 

MCLEANSBDRO  2  E 

82.2 

59.3 

70.8 

-  .2 

96 

20 

39 

30 

26 

6 

0 

0 

0 

2.56 

-  .93 

.62 

29 

.0 

0 

8 

1 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

82.0 

61.1 

71.6 

94 

19 

38 

30 

19 

5 

0 

0 

3.44 

.71 

26 

.0 

0 

9 

3 

0 

MOUNT  VERNON 

82.4 

61.6 

72.0 

1.5 

97 

19 

39 

30 

17 

5 

0 

0 

0 

3.41 

-  .05 

.71 

23 

.0 

0 

8 

3 

0 

ROSICLARE 

80.6 

63.0 

71.8 

90 

19 

41 

30 

15 

1 

0 

0 

0 

3.  17 

1.20 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

71.9 

1.1 

3.50 

.19 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  112  - 


ILLINOIS 


SEPTEMBER  1972 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


September  was  another  turbulent,  wet  month 
for  Illinois,  especially  the  central  and  northern 
portions  of  the  State. 

Temperature-wise,  the  month  began  and  ended 
cooL  There  were  some  well  defined  warming 
trends  during  mid-month,  with  temperatures 
climbing  into  the  eighties  and  nineties.  By  the 
month's  end,  scattered  frost  had  been  reported 
in  the  northwest  portion  of  the  State. 

Nearly  all  of  Illinois  received  above  normal 
precipitation  during  the  month.  Over  twice  the 
normal  rainfall  was  common  in  the  Central  and 
Northern  Divisions,  with  some  stations  report- 
ing over  three  times  the  normal  monthly  pre- 
cipitation.    The   heavy   rains   were   often  ac- 


companied by  severe  thunderstorm  activity  and 
flooding.  The  flooding  was  especially  serious 
in  north-central  and  northeastern  Illinois  where 
the  ground  was  already  saturated  and  rivers 
were  high  due  to  the  past  couple  of  months  of  heavy 
rains.  Wet  fields  put  crop  harvesting  and  winter 
wheat  planting  well  behind  schedule  this  year. 
In  addition  to  the  flooding,  the  Chicago  area 
experienced  a  tornado  on  the  28th.  The  tornado 
touched  down  in  the  Great  Lake  Naval  Training 
Center  and  moved  northeast  to  Waukegan  before 
heading  into  Lake  Michigan.  It  produced  a  path 
of  destruction  in  which  about  20  people  were 
injured.  For  more  details  on  this  and  other 
September  severe  weather,  see  the  September 
1972  Storm  Data  Report. 


Donald  E.  Wuerch 
Climatologist  for  Illinois 
National   Weather  Service  Office 
Box  2810,  Station  A 
Champaign,  Illinois  61820 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

.  I 
1  1 

.  1 
1 

.       1       r       1  p. 

11 

7  1 

g  | 

g 

10  ] 

12 

13  | 

14  [ 

15 

16  ]  17  | 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  1 

26  | 

27 

28  | 

29  | 

30 

•      *  * 

NORTHWEST  01 

ALEOD 

4  .38 

.39 

•  44 

.16 

.06 

.37 

.28 

•  62 

.43 

.12 

1.51 

.02 

•  21 

•oe 

.67 

.02 

.82 

.12 

.08 

.09 

,80 

T 

.93 

FREEPORT 

B.36 

.02 

.18 

.17 

.05 

.47 

4,25 

T 

.46 

.05 

1  .00 

.01 

.20 

.88 

.  17 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

7.22 

•  04 

.  15 

.20 

.44 

4.27 

.03 

.02 

.97 

T 

.15 

T 

uoo 

FULTON  0AM  13 

4 .04 

.07 

.03 

.47 

.  10 

T 

.69 

.70 

1.73 

GALENA  1  N 

7.40 

.97 

•  10 

.06 

.19 

.64 

.01 

2.75 

.03 

.27 

T 

.55 

T 

.46 

T 

1 .37 

GALVA 

4.  B3 

•  17 

.30 

.45 

.52 

T 

.19 

.19 

.29 

.59 

1.10 

T 

.10 

T 

.02 

.01 

.90 

T 

GENE  SEO 

4.01 

.  30 

•  21 

.23 

.27 

.19 

.53 

.19 

1.25 

.05 

.11 

.66 

T 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

6.24 

•  27 

.33 

.78 

T 

T 

T 

.14 

.27 

T 

.91 

T 

.11 

1.29 

.72 

T 

1.42 

ILLINOIS  CITY  DAM  16  // 

2.79 

T 

.  10 

.14 

1.26 

T 

.32 

.21 

•  41 

•  19 

T 

.15 

KE1THSBURG 

4.06 

.02 

•  32 

.  z  e 

.28 

T 

.13 

.34 

.32 

•  58 

.10 

.69 

T 

K  EWANEE 

.36 

•  41 

.70 

.24 

.  i* 

.62 

.51 

•  05 

T 

1.02 

MOLlNE   MSO  AP  R 

3^29 

.38 

•  IB 

.  i6 

.41 

T 

.21 

•  01 

T 

.32 

T 

T 

.03 

.97 

T 

MORRISON 

3.26 

.07 

.10 

.10 

.04 

.07 

.03 

.20 

.40 

.15 

.07 

T 

•  43 

1 .60 

MOUNT  CARROLL 

5.25 

.35 

2.00 

•  12 

.04 

1.11 

1.41 

NEW  BOSTON  DAM  17 

4  .93 

T 

.22 

•  12 

.02 

•  01 

•  54 

.  15 

.  93 

PAW  PAW 

6 . 02 

.  0  . 

.71 

.01 

.22 

.47 

T 

.11 

1.71 

.31 

.05 

.05 

1.31 

ROCHELLE  6  NW 

.  30 

!o7 

.63 

T 

T 

.12 

.24 

1.23 

.07 

.11 

T 

.  20 

.55 

.67 

.01 

.85 

ROCKFORD  6  ENE 

7.25 

T 

.  i'i 

1.27 

.49 

2.82 

.68 

.24 

.55 

.10 

.02 

.02 

.84 

ROCKFORD  WSO  AP  //R 

6.51 

.01 

.12 

.73 

T 

.01 

.26 

.26 

2.46 

T 

.16 

.26 

.82 

,01 

.11 

T 

T 

.02 

1.28 

STOCKTON 

7 . 06 

.23 

.12 

.  15 

.02 

•  09 

•  32 

T 

.  13 

.63 

•  04 

T 

.  13 

1 .36 

.14 

TISKILWA 

5 .  20 

.90 

,45 

.58 

!l9 

.27 

.04 

.70 

.03 

1 .06 

.25 

.02 

T 

.71 

WALNUT 

4 .  35 

.59 

.  17 

.42 

T 

T 

T 

.15 

.62 

.30 

.05 

1,03 

.13 

.09 

T 

T 

.60 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

9.13 

.36 

.ob 

.54 

T 

.54 

1.17 

1.17 

.16 

•  37 

2.20 

.01 

.31 

1.15 

T 

.05 

.04 

.17 

T 

.79 

AURORA  COLLEGE 

.35 

T 

.04 

.48 

.01 

.02 

.07 

.49 

.13 

.05 

.31 

.01 

,63 

.10 

T 

T 

T 

.02 

1.93 

8ARRINGT0N  1  SE 

9!l5 

.05 

1.20 

T 

.30 

1 .75 

2.30 

.75 

,65 

.15 

.15 

1.85 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

4.50 

.46 

.  1  b 

.39 

.26 

.79 

.11 

.97 

.03 

.56 

.38 

.02 

.07 

T 

.02 

1.30 

.01 

CHICAGO  0 1  HARE  WSO  AP  R 

8.14 

T 

.04 

.40 

T 

.01 

1.83 

.04 

2.55 

.22 

.16 

.07 

,05 

.07 

.10 

.09 

.04 

1.37 

.03 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

4  ,57 

.03 

.  02 

.03 

.42 

.14 

.13 

.65 

.09 

.01 

•  57 

T 

.04 

.03 

T 

.18 

.04 

.08 

.01 

T 

2.10 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

T 

.07 

.46 

.01 

.10 

.14 

.52 

.08 

.27 

.10 

.06 

.07 

.12 

.01 

.04 

.02 

3.65 

.03 

DE  KALB 

5.08 

.11 

•  05 

1 .05 

.01 

T 

T 

.  13 

1.22 

.06 

.12 

.04 

.22 

1,06 

.07 

T 

T 

.94 

ELGIN 

9.82 

•  01 

.01 

1.48 

.06 

.  14 

1.39 

.63 

1.78 

■  61 

1 .60 

•  18 

■  30 

.  13 

1 .50 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

.20 

.18 

.49 

.12 

.37 

.39 

.21 

.34 

.13 

T 

.08 

.89 

T 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4.51 

•  24 

.23 

.49 

.04 

1.17 

.66 

,24 

•  01 

.  14 

.02 

.11 

T 

1.16 

JOL IET 

.  15 

.55 

LA   SALLE    1  S 

.21 

•  18 

.50 

T 

T 

.10 

T 

,76 

.01 

.  16 

.04 

.77 

T 

MARENGO 

10.92 

.50 

.55 

T 

1.25 

.07 

1,93 

2.50 

1.15 

1.51 

.06 

.20 

1.20 

MARSEILLES  LOCK 

3.20 

.06 

.22 

.40 

.05 

.11 

.62 

.09 

.58 

T 

.  16 

.04 

.01 

T 

,B6 

T 

MORRIS 

T 

.17 

.52 

T 

.11 

.67 

.30 

.36 

T 

.  16 

.05 

T 

.95 

T 

OTTAWA 

3.45 

.09 

.42 

.45 

T 

.07 

.17 

.04 

•  52 

T 

•  77 

.  10 

T 

T 

•  89 

PARK  FOREST 

3.43 

.15 

.45 

.02 

1.40 

.20 

.01 

.25 

.40 

.01 

.27 

.20 

PE  OTQNE 

4.61 

.33 

.52 

.03 

.24 

•  84 

.23 

■  03 

.38 

.30 

.01 

.33 

T 

1.23 

PERU  2  W 

4.51 

•  31 

.  27 

.57 

T 

T 

•  01 

T 

.23 

.03 

.50 

T 

.06 

1.11 

.23 

.03 

T 

T 

1 . 16 

T 

STREATOR   2  ENE 

3.25 

.16 

.20 

.46 

.02 

.44 

.02 

.65 

.04 

,31 

.09 

.01 

.10 

.72 

.03 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

•  17 

.  1  b 

•  50 

•  02 

.05 

.27 

■  42 

.02 

.69 

•  01 

.  15 

.03 

1.06 

H AUK E C AN  A  WSW 

.10 

.05 

1.13 

T 

.18 

1.12 

1.34 

.36 

1.42 

.  10 

.17 

.27 

.  10 

.03 

.07 

.14 

T 

1.26 

.02 

WHEATON  3  SE 

T 

■  06 

.60 

.04 

T 

.25 

.15 

.51 

.13 

.39 

.35 

,37 

.  10 

.15 

.09 

T 

2.63 

•       •  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

.03 

.  10 

.  2  7 

.03 

.27 

T 

.15 

2.74 

.69 

T 

T 

T 

■  06 

T 

.66 

4*22 

.56 

.44 

.05 

.06 

T 

.07 

.92 

T 

.57 

.02 

.01 

.01 

.45 

T 

T 

1 .06 

CANTON  1  ESE 

8.90 

3.85 

.01 

.34 

T 

.25 

2.B7 

,64 

.13 

T 

.07 

T 

.54 

GALESBURG 

4.91 

T 

.32 

.42 

T 

.45 

.95 

.27 

1 .  30 

•  10 

.08 

1 .02 

GLADSTONE   DAM  18 

2.01 

•  27 

.41 

T 

.03 

.05 

.50 

.24 

.05 

T 

.46 

T 

GOLDEN   1  NW 

5.50 

1.19 

.57 

.81 

.07 

1.07 

.65 

.79 

.35 

LA  HARPE 

6.02 

,80 

.21 

T 

T 

.03 

.  10 

3.42 

.69 

.13 

.64 

MACOMB 

5.15 

.18 

1.03 

.20 

1.98 

.58 

T 

.08 

1.10 

MONMOUTH 

\  " 

.02 

.35 

.03 

.52 

.05 

.58 

.59 

.01 

.06 

.B2 

MOUNT  STERLING 

3 .57 

.  12 

.  18 

T 

.32 

T 

.0 

.89 

.  05 

T 

T 

•  39 

T 

.46 

2  24 

T 

T 

.  10 

T 

•  06 

T 

.39 

1.13 

T 

•  37 

.04 

T 

.07 

.03 

T 

.0' 

T 

QUINCY 

5.01 

.  12 

•  30 

.20 

.02 

.15 

.59 

.53 

.77 

.  B4 

.66 

1.20 

•  1* 

QUINCY  FAA  AP 

3.09 

.02 

■  26 

•  14 

.16 

.06 

.36 

.57 

.56 

T 

T 

T 

.41 

T 

T 

QUINCY  DAM  21  // 

2  *  ?o 

.34 

.09 

.57 

■  51 

.94 

.04 

.27 

.10 

T 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

.01 

.02 

.38 

.  18 

•  01 

•  02 

■  85 

•  62 

1 ,33 

.02 

,  B6 

.08 

T 

RUSH V I L  L  E 

4. 

.15 

.25 

1.00 

•  72 

1.30 

.  15 

T 

T 

.  15 

T 

1.00 

•       •  * 

CENTRAL  0* 

BLOOMl NCTON  WATERWORKS 

11.05 

2.51 

.61 

T 

1.13 

T 

.03 

3.60 

T 

.61 

.07 

.59 

.16 

.53 

.03 

T 

1.16 

.02 

.  14 

1 .64 

.03 

1.23 

•  09 

.25 

3.89 

T 

.47 

.53 

.20 

.33 

.02 

.95 

T 

CHENOA 

6.20 

.07 

•  40 

.97 

.04 

.42 

1  .52 

.67 

•  28 

.28 

T 

T 

1 .03 

C  HI LL ICOTHE 

3.26 

T 

.06 

.36 

.36 

T 

■  10 

.22 

.84 

02 

.57 

.08 

.03 

.60 

■  02 

CLINTON  I  SSW 

7  .25 

.21 

.51 

.11 

.14 

.40 

1.15 

1.96 

.67 

.51 

.45 

.17 

.97 

DECATUR 

7.63 

1*11 

.67 

.91 

T 

■  69 

•  06 

1 .26 

.10 

.86 

1.23 

.05 

.08 

.61 

FARMER  CITY 

1.05 

.45 

.59 

T 

1 .45 

,80 

•  39 

•  62 

.  60 

.31 

.03 

1  •  39 

HAVANA  POWER  STATION 

5.04 

T 

.12 

•  36 

.07 

.67 

.07 

T 

.65 

■  57 

.14 

T 

T 

.20 

1.96 

.03 

LACON  2  E 

5.82 

.20 

•  26 

.34 

.03 

1 .20 

•  05 

1 .86 

,02 

■  66 

•  22 

T 

.02 

x 

.94 

T 

LINCOLN 

6.02 

.06 

.61 

1.28 

T 

.55 

•  07 

.75 

.80 

.03 

.82 

.03 

.25 

.75 

.02 

MACKINAW 

6 .39 

.07 

.20 

.72 

.07 

.09 

3.63 

.01 

•  39 

.23 

.01 

.  1 1 

■  04 

T 

.62 

MASON  CITY   1  NW 

.  1 1 

.29 

.79 

.15 

T 

.45 

.31 

•  53 

T 

.29 

.41 

1.28 

MINONK   3  NE 

4  "  83 

.07 

.15 

.43 

T 

.01 

.47 

2.01 

.04 

,66 

.23 

.20 

.51 

.05 

MOUNT  PULASKI 

6.64 

T 

•  45 

.40 

1.02 

.27 

1.12 

T 

1 ,03 

.60 

.56 

.13 

.68 

.36 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  AP  //R 

\  c 

T 

.35 

.  25 

T 

2 . 09 

.55 

T 

.01 

.69 

•  02 

T 

.  10 

T 

.  04 

•  02 

.  60 

■  02 

PRINCEvlLLE   1  N 

.50 

.33 

.24 

'.72 

.  10 

.98 

T 

•  50 

.15 

.08 

.75 

TOULON 

.50 

.35 

.65 

.17 

.97 

.05 

.95 

■  66 

•  02 

.02 

T 

.05 

1.00 

*       •  * 

EAST  05 

DANVILLE 

•  46 

.40 

.02 

3.66 

.25 

i  *  14 

10 

,  05 

.80 

•  33 

.88 

•  22 

T 

T 

1.11 

.02 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

9!o3 

.01 

.92 

3.50 

T 

T 

1.33 

.13 

T 

.35 

.48 

.65 

.36 

T 

1.29 

.01 

GIBSON  CITY 

7.74 

.  8  1 

•  84 

.40 

.17 

.03 

T 

2.37 

.56 

.76 

.18 

.48 

T 

1.14 

HDOPE  STDN 

6.34 

T 

.44 

.92 

.08 

1.33 

.02 

•  04 

.05 

.96 

.21 

.48 

.65 

T 

T 

1.10 

.06 

KANKAKEE   3  SW 

5 . 26 

*          •  * 

1.00 

.20 

.IB 

1.12 

.04 

.04 

T 

•  19 

.22 

.83 

.09 

1.35 

MONT  I  CELLO  NO  2 

7.65 

(03 

.78 

T 

1.08 

T 

.02 

T 

1.48 

•  06 

,74 

01 

1 .09 

•  04 

1.11 

.23 

•  22 

T 

.93 

•  03 

PIPER  CITY  3  SE 

7.92 

j 

T 

.70 

.70 

.43 

.11 

3.04 

_ 

*  45 

.  12 

.57 

•  19 

.26 

.  17 

T 

1.18 

T 

PONTIAC 

3.94 

.25 

.46 

•  22 

.10 

i  .34 

,32 

•  13 

.24 

T 

T 

.02 

.75 

RANTOUL 

.08 

!29 

.11 

.53 

.13 

2.56 

.91 

.93 

.10 

.54 

.14 

.92 

S I  DELL 

b!s3 

.03 

.63 

3.90 

.02 

1.32 

T 

.43 

.11 

.59 

.24 

•  17 

1.03 

.06 

URBANA 

8.69 

.02 

.62 

1.64 

T 

.32 

1.46 

.88 

.17 

.52 

■  24 

1.19 

.14 

T 

.98 

.51 

WATSEKA  2  NW 

8,79 

.25 

.99 

1.26 

.16 

.59 

.11 

2.36 

T 

.29 

.72 

.57 

.18 

1.29 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

6.45 

l.OB 

1.02 

1.43 

.62 

.03 

.71 

.03 

.15 

.94 

.06 

.01 

•  17 

•  17 

.03 

BARRY 

3.25 

.11 

.40 

.18 

.96 

T 

.82 

.40 

.15 

.23 

BEARDSTOWN 

5.49 

.05 

.35 

.75 

.55 

.96 

.73 

.75 

.20 

T 

T 

T 

.52 

.63 

T 

BLUFFS 

3.57 

T 

.38 

T 

.10 

.46 

.62 

T 

.23 

•  17 

.19 

.73 

.49 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


CARLINvlLLE 
EDWAROSVILLE 
GRAFTON 

CREENVULE  1  E 
GRIGGSV1LLE 

HARD  1 N 

K1LLSBOR0  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JERSE VVt  LLE 
HEOORA 


MOUNT   OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  AP 
SPRINGFIELD  *  SE 


TAVLORVI LLE 
VIROEN  1  N 
VIRGINIA 
MHITE  HALL  1 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  3  NM 
GREENUP 

HUTSONVI LLE  POKER  PL 

LAHRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
HATTOON 
MOHEAQUA 
NEKTON  9  SE 

OLNEV  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A   F  A  A  AP 

WILCOX 

HINDSHR 


SOUTHWEST 


ga 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARSONDALE  SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

CENTRALlA  2  Sw 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

OU  QUOIN   I  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA  1  NW 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE   DU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  52 
C  ARM  1  6  NW 

dixon  springs  agr  c 

fairfield  radio  nfiw 
golconoa  dam  31 
harri s6urg 

harrisburc  disposal  pl 
mcleansboro  2  e 

mt  carmel  1  nnw 
mount  vernon 
rosiclare 

Shawnee  town  new  town 
wayne  citv 


4.24 
4.96 
3.92 

7.67 
5.4B 
1.66 
3.61 


4.87 
5.10 
3.64 


4.73 
3.50 
2.27 


.17 
.04 

•3*  .17 


.32  .05 
T 

.12 


.53  .26 
.40  T 


.68  2.75 
.24  T 

T  1.23 


.42  .07 
.15  .13 


.37 
.19 


.05     .12  .33 


.10  1.20 

.35  .33 

.20  .10 

.05     .28  .47 

.22     .02  .12 


.70     .02  .88 


.01     .02  .23 


.27     .03  1.34 

.84     .09  .09 
.24  .27 
.18 
.50  .14 


.23 
■  03 

.27 


.58     .33  .68 


0A7E 
DATE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BLCOMINGTON  WATERWORKS  11.05 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FAIRFIELD  RADIO  WFIW 


r«4ar»nc«  now*  tollowimj  Su'.or.  ladn 
-  11S  - 


DAILY  TEMPERATURES  uunois 


SEPTEMBER  197? 


Day  of  Month 

« 

01 

ji 

Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

< 

*         *  * 

NORTHWEST 

01 

AL6D0 

MAX 

82 

70 

70 

74 

79 

79 

79 

77 

73 

69 

83 

81 

69 

83 

80 

87 

90 

92 

65 

86 

79 

65 

68 

84 

80 

74 

70 

79 

77 

58 

78 . 1 

MIN 

63 

55 

45 

45 

52 

57 

64 

62 

49 

55 

62 

65 

70 

58 

50 

57 

70 

67 

68 

56 

39 

52 

60 

65 

55 

42 

56 

42 

2 

56.1 

DIXON 

MAX 

76 

70 

72 

75 

79 

78 

71 

70 

74 

64 

8 1 

76 

66 

83 

60 

85 

90 

90 

83 

87 

78 

68 

69 

80 

60 

72 

70 

76 

68 

53 

76.2 

MIN 

65 

56 

44 

44 

50 

55 

64 

64 

46 

49 

59 

63 

65 

59 

50 

53 

63 

67 

62 

64 

58 

39 

50 

58 

66 

61 

44 

54 

41 

55.6 

F  RE  E  P  ORT 

MAX 

?2 

72 

7J 

69 

70 

84 

77 

78 

85 

66 

85 

82 

86 

75 

66 

66 

80 

79 

74 

68 

6  3 

55 

74.7 

MIN 

61 

57 

44 

44 

54 

59 

64 

62 

44 

51 

58 

63 

66 

55 

52 

53 

64 

67 

62 

65 

57 

38 

48 

58 

67 

57 

41 

S3 

40 

33 

54.6 

FULTON  DAM  13 

MAX 

70 

72 

75 

85 

80 

78 

65 

89 

89 

8  5 

66 

79 

67 

6  6 

82 

75 

72 

76 

74 

58 

76  #7 

MIN 

67 

59 

53 

49 

55 

54 

68 

59 

52 

54 

61 

61 

63 

62 

53 

57 

65 

70 

63 

65 

56 

46 

54 

59 

67 

59 

46 

56 

45 

38 

57.2 

GALVA 

MAX 

85 

70 

?7 

77 

77 

7 1 

72 

70 

83 

6 1 

87 

74 

79 

86 

88 

90 

83 

86 

70 

67 

65 

82 

77 

67 

69 

76 

58 

76.0 

MIN 

67 

57 

47 

47 

50 

55 

57 

65 

51 

54 

56 

63 

67 

60 

55 

5* 

60 

70 

65 

66 

56 

41 

42 

55 

65 

67 

45 

47 

43 

55.4 

CENESEQ 

74 

67 

82 

82 

88 

69 

79 

86 

91 

92 

85 

90 

78 

67 

68 

85 

90 

72 

72 

76 

56 

59 

76  ■  7 

Mm 

64 

54 

49 

46 

52 

58 

65 

58 

48 

53 

62 

65 

68 

57 

53 

59 

68 

69 

69 

68 

48 

43 

54 

61 

67 

51 

45 

54 

39 

34 

56.0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

83 

73 

78 

79 

78 

7  5 

73 

70 

60 

79 

67 

62 

79 

65 

89 

90 

65 

89 

85 

69 

6  9 

80 

79 

79 

7 1 

78 

78 

57 

78.0 

MIN 

62 

59 

50 

45 

49 

50 

65 

66 

45 

48 

57 

67 

68 

61 

5 1 

71 

61 

63 

58 

41 

52 

56 

68 

63 

45 

57 

45 

37 

56.0 

KEWANEE 

MAX 

78 

70 

75 

76 

76 

74 

73 

83 

80 

86 

80 

77 

65 

86 

68 

82 

87 

62 

74 

68 

81 

74 

69 

66 

75 

69 

67 

76.8 

MIN 

63 

58 

47 

48 

42 

54 

62 

62 

50 

56 

53 

65 

67 

60 

53 

63 

65 

63 

63 

59 

43 

60 

64 

64 

65 

45 

52 

43 

34 

56.1 

MOLINE  wso  ap 

79 

60 

80 

73 

74 

67 

82 

6 1 

88 

75 

80 

88 

90 

90 

85 

89 

72 

67 

69 

84 

80 

73 

72 

79 

59 

59 

76.7 

MIN 

65 

55 

49 

46 

54 

60 

67 

56 

49 

56 

65 

67 

69 

55 

2 

59 

69 

71 

66 

67 

45 

41 

55 

63 

69 

52 

46 

53 

40 

36 

56.6 

MORRISON 

MAX 

78 

77 

73 

68 

77 

78 

8  7 

83 

79 

86 

88 

9  1 

8  8 

88 

6  3 

70 

6  7 

6  2 

81 

7  J 

74 

78 

67 

58 

77.6 

MIN 

65 

59 

48 

45 

50 

55 

65 

66 

48 

57 

61 

62 

66 

60 

52 

61 

65 

63 

65 

60 

40 

52 

55 

62 

62 

46 

64 

42 

56.0 

MOUNT  CARROLL 

83 

68 

77 

78 

74 

73 

72 

70 

74 

74 

65 

79 

78 

85 

88 

87 

83 

86 

75 

66 

63 

82 

80 

78 

67 

77 

63 

56 

75.5 

MIN 

61 

56 

43 

42 

50 

56 

63 

61 

44 

51 

58 

62 

65 

50 

52 

63 

67 

61 

64 

55 

36 

49 

57 

65 

57 

42 

54 

39 

° 

53.4 

PAW  PAW 

MAX 

79 

82 

74 

75 

82 

85 

78 

66 

85 

68 

65 

76 

76 

7  5 

70 

75 

57 

73.7 

MIN 

64 

57 

45 

47 

52 

51 

53 

62 

49 

49 

52 

60 

64 

59 

55 

60 

61 

57 

55 

41 

45 

52 

60 

67 

45 

45 

43 

53.4 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

79 

69 

68 

74 

75 

75 

74 

72 

70 

67 

74 

73 

62 

80 

74 

81 

84 

84 

80 

84 

82 

64 

64 

76 

76 

75 

65 

75 

73 

53 

74. 1 

MIN 

63 

57 

44 

44 

50 

55 

64 

62 

47 

50 

59 

62 

65 

58 

50 

66 

60 

63 

58 

40 

50 

56 

67 

60 

43 

52 

41 

54.2 

ROCKPORD  WSO  AP 

78 

7J 

67 

70 

72 

64 

7 1 

77 

83 

65 

83 

80 

85 

70 

65 

6 1 

77 

78 

7  J 

64 

75 

56 

53 

72,2 

MIN 

62 

52 

50 

45 

52 

56 

65 

53 

47 

51 

60 

66 

68 

54 

64 

62 

64 

45 

42 

52 

59 

69 

49 

44 

56 

41 

36 

54.4 

STOCKTON 

76 

68 

7J 

69 

69 

69 

69 

81 

73 

75 

62 

84 

8  1 

79 

83 

69 

61 

63 

76 

76 

72 

63 

72 

^  0 

53 

71.4 

MIN 

67 

56 

45 

48 

55 

57 

58 

60 

47 

53 

57 

62 

66 

54 

5 1 

65 

66 

64 

65 

56 

38 

47 

57 

57 

54 

41 

51 

37 

32 

54.1 

TISKILWA 

MAX 

85 

69 

70 

74 

78 

78 

77 

75 

72 

70 

83 

83 

68 

85 

80 

65 

88 

90 

88 

88 

87 

70 

66 

80 

78 

75 

71 

78 

77 

56 

78.2 

MIN 

64 

58 

47 

44 

48 

52 

65 

65 

47 

51 

58 

67 

70 

61 

51 

57 

68 

71 

63 

65 

60 

40 

56 

60 

62 

62 

46 

61 

44 

35 

56.6 

WALNUT 

MAX 

82 

69 

70 

72 

77 

77 

76 

74 

74 

68 

80 

78 

65 

83 

78 

84 

87 

89 

86 

68 

85 

68 

64 

80 

77 

72 

72 

76 

75 

57 

76.8 

•           *  • 

68 

52 

57 

65 

70 

58 

39 

52 

67 

57 

42 

3  j 

56.0 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

84 

70 

65 

65 

77 

75 

70 

64 

67 

65 

69 

68 

8 1 

70 

76 

78 

77 

80 

74 

80 

67 

62 

63 

75 

77 

69 

60 

73 

55 

70.9 

MIN 

65 

55 

45 

45 

45 

54 

58 

60 

45 

45 

54 

60 

61 

60 

52 

53 

52 

60 

58 

60 

52 

41 

40 

52 

62 

61 

45 

46 

47 

52.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

83 

70 

70 

72 

77 

79 

73 

7  i 

70 

65 

75 

77 

64 

78 

76 

63 

87 

86 

79 

84 

75 

67 

6 1 

77 

75 

74 

65 

78 

74 

55 

74.7 

MIN 

59 

57 

47 

43 

49 

53 

61 

53 

45 

54 

60 

64 

65 

59 

48 

52 

63 

61 

59 

60 

55 

41 

50 

57 

67 

60 

46 

55 

45 

54.1 

BARRINGTON  1  SE 

MAX 

85 

78 

84 

79 

65 

70 

70 

80 

78 

72 

77 

89 

78 

78 

78 

78 

68 

64 

75 

75 

72 

64 

73 

74 

54 

73.6 

MIN 

62 

57 

46 

42 

51 

50 

63 

60 

44 

45 

59 

62 

64 

58 

5 1 

5  1 

64 

61 

60 

60 

51 

46 

45 

56 

65 

60 

45 

47 

45 

53.5 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

70 

76 

81 

89 

77 

76 

80 

7J 

60 

78 

61 

62 

54 

72.2 

MIN 

66 

61 

59 

57 

57 

62 

67 

63 

62 

58 

64 

66 

66 

59 

65 

65 

65 

64 

56 

52 

55 

60 

70 

56 

56 

60 

48 

60.0 

CHICAGO  U ' HARE  WSO 

AP 

MAX 

77 

70 

74 

78 

79 

74 

? 

68 

?3 

70 

81 

69 

74 

60 

83 

80 

74 

80 

68 

63 

60 

77 

74 

75 

61 

7  5 

62 

53 

71.8 

MIN 

62 

54 

50 

47 

55 

58 

68 

53 

50 

49 

64 

64 

67 

52 

55 

62 

62 

61 

47 

43 

91 

60 

66 

51 

49 

60 

43 

36 

55.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

76 

65 

69 

75 

7  7 

76 

73 

70 

70 

73 

76 

75 

65 

72 

77 

85 

84 

8  2 

77 

82 

70 

65 

75 

79 

77 

72 

75 

60 

74.7 

MIN 

68 

62 

59 

52 

54 

58 

66 

65 

59 

55 

61 

64 

66 

62 

60 

47 

65 

64 

59 

58 

49 

53 

42 

67 

55 

57 

51 

57.4 

CHICAGO  MIOWAY  WSO 

AP 

MAX 

78 

75 

81 

87 

63 

54 

73.1 

MIN 

65 

55 

50 

46 

54 

55 

64 

55 

50 

51 

63 

66 

69 

55 

52 

59 

66 

66 

65 

62 

51 

44 

52 

60 

68 

54 

52 

60 

46 

9 

56.5 

DE  KALB 

MAX 

8 1 

? 

69 

76 

74 

72 

69 

67 

75 

75 

84 

84 

76 

62 

85 

66 

8  2 

86 

66 

67 

65 

77 

79 

73 

65 

78 

76 

54 

75.3 

MIN 

63 

57 

45 

45 

50 

54 

63 

62 

45 

46 

61 

64 

66 

59 

51 

55 

64 

65 

61 

60 

55 

40 

49 

58 

66 

63 

42 

52 

43 

34 

54.7 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

80 

69 

7  i 

74 

76 

78 

75 

75 

78 

68 

78 

75 

87 

82 

78 

83 

90 

90 

81 

86 

8  1 

67 

61 

79 

76 

79 

7  i 

6 1 

78 

57 

76.6 

MIN 

62 

59 

48 

43 

50 

52 

62 

65 

55 

56 

60 

65 

69 

62 

49 

58 

68 

69 

64 

62 

56 

40 

52 

58 

67 

51 

46 

59 

47 

34 

56.3 

JOLIET 

MIN 

MARENGU 

77 

82 

87 

78 

79 

63 

75 

53 

74.6 

MIN 

57 

55 

42 

49 

51 

52 

60 

59 

42 

44 

55 

60 

62 

55 

46 

46 

58 

60 

56 

59 

53 

37 

42 

54 

63 

56 

41 

46 

39 

30 

51.0 

OTTAWA 

MAX 

80 

70 

74 

75 

79 

80 

77 

75 

74 

67 

82 

78 

89 

79 

80 

85 

91 

93 

84 

89 

78 

70 

64 

8  1 

76 

74 

72 

8  1 

74 

59 

77.7 

MIN 

66 

58 

49 

47 

53 

55 

64 

65 

50 

52 

61 

67 

71 

63 

71 

65 

64 

58 

43 

54 

59 

70 

60 

47 

59 

46 

36 

57.7 

PARK  FOREST 

MAX 

78 

70 

70 

72 

74 

77 

74 

74 

70 

70 

77 

75 

85 

70 

75 

80 

87 

86 

77 

83 

72 

63 

65 

77 

73 

79 

64 

7 1 

70 

56 

73.8 

MIN 

64 

55 

50 

45 

50 

56 

62 

63 

49 

50 

62 

64 

60 

52 

50 

66 

62 

60 

50 

44 

51 

61 

67 

55 

49 

60 

44 

35 

55.4 

PERU  2  W 

86 

7B 

77 

82 

80 

67 

85 

79 

85 

91 

90 

67 

89 

86 

67 

80 

77 

75 

72 

79 

78 

79.3 

MIN 

63 

56 

45 

43 

48 

52 

63 

63 

44 

48 

58 

63 

68 

59 

51 

57 

66 

67 

61 

62 

56 

38 

51 

52 

60 

61 

42 

59 

42 

55.1 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

85 

71 

64 

64 

68 

77 

77 

72 

65 

66 

66 

69 

71 

82 

66 

76 

81 

79 

80 

74 

75 

66 

60 

61 

77 

76 

72 

60 

76 

58 

71.2 

MIN 

66 

58 

50 

47 

47 

54 

56 

64 

47 

47 

54 

61 

63 

62 

53 

52 

51 

62 

61 

61 

58 

42 

43 

53 

61 

62 

47 

48 

50 

37 

53.9 

WHEATOn  3  SE 

MAX 

86 

70 

71 

74 

78 

78 

77 

69 

71 

68 

75 

74 

64 

82 

62 

86 

86 

64 

63 

83 

70 

61 

77 

76 

75 

66 

77 

76 

56 

75.7 

MIN 

63 

59 

49 

43 

48 

55 

64 

65 

47 

46 

61 

64 

65 

55 

48 

63 

65 

64 

62 

60 

55 

40 

48 

57 

67 

65 

47 

52 

48 

35 

55.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

n 

1 

2 

3 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30  1  31 

1 
> 
< 

•        •  • 

WEST 

03 

~ 



GALES6URG 

MAX 

MIN 

73 

67 

67 

73 
48 

78 
53 

79 
56 

78 

65 

71 
60 

73 
33 

73 
56 

82 
63 

81 
68 

87 
68 

74 
37 

80 
53 

88 
59 

89 

68 

93 

71 

83 
66 

68 
66 

71 
49 

67 
44 

64 

53 

64 

62 

79 
67 

70 
52 

67 
47 

79 
55 

36 
39 

59 
33 

73.9 
56.8 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

MIN 

80 

69 
56 

72 

76 
4B 

80 
52 

82 
57 

77 
64 

75 
65 

70 
57 

82 
55 

69 
63 

86 
65 

91 
64 

88 

57 

79 
53 

90 
60 

91 
67 

94 

70 

91 
70 

91 
70 

61 
39 

67 
40 

68 

55 

69 

61 

80 
66 

72 
60 

66 

53 

63 
56 

78 
45 

62 

34 

79.9 
58.3 

LA  HARP E 

MAX 
MIN 

SI 
64 

70 
56 

68 

50 

75 
49 

80 
52 

81 

57 

79 
65 

74 
65 

76 
56 

78 
57 

65 

63 

87 
67 

91 
71 

76 
62 

62 
52 

91 
58 

92 
67 

94 
70 

89 
69 

90 
68 

72 
58 

66 

43 

65 
35 

66 

62 

81 
66 

71 
56 

63 
46 

62 
56 

77 
42 

61 
12 

79.0 
37.9 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

80 
66 

69 
54 

68 

47 

74 

45 

80 
52 

79 
56 

81 
65 

76 
65 

75 
53 

76 
55 

63 

62 

82 
68 

89 

72 

Si 
62 

62 

53 

89 
61 

91 
68 

95 
71 

86 
69 

88 

69 

76 
66 

68 

40 

67 
55 

65 

62 

60 

66 

74 

53 

67 
47 

79 
56 

76 
42 

99 

32 

78.5 
57.6 

OUINCY 

MAX 
MIN 

80 
64 

67 
54 

68 
54 

76 
49 

81 
55 

83 
58 

78 
64 

74 
64 

76 
56 

82 
57 

91 
68 

87 
69 

92 
74 

64 

64 

82 
59 

»1 
64 

91 
72 

93 

73 

93 
74 

92 
69 

72 
59 

73 
44 

63 
54 

64 

64 

60 

71 

74 
38 

69 
54 

14 

62 

76 
46 

61 
39 

80.2 
60.4 

SUINCV  PAA  AO 

MAX 
MIN 

72 
66 

66 
56 

71 
52 

75 
48 

79 
52 

82 
58 

79 
68 

73 
61 

76 
58 

80 
59 

91 
66 

88 
66 

12 
68 

75 
61 

Bl 
57 

91 
62 

91 
70 

93 
72 

95 

72 

92 
69 

73 
49 

66 
42 

66 
56 

65 
64 

82 
71 

73 
58 

70 
55 

|« 

56 

56 
40 

60 
36 

78.6 
59.0 

RUSHVILLE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

73 
62 

64 
56 

63 
49 

73 
48 

77 
50 

78 

50 

78 
65 

77 
56 

77 
57 

76 
54 

84 
58 

89 
58 

85 

59 

65 

60 

87 
62 

90 
66 

BS 

65 

93 
67 

87 
69 

90 
67 

88 

56 

70 
42 

76 
52 

60 
54 

63 
60 

67 
62 

70 
52 

76 
56 

68 
42 

66 
33 

78,7 
96.2 

CENTRAL 

04 

BLOOKINGTQN  NORMAL 

MAX 
MIN 

86 
67 

75 

50 

66 
49 

71 
50 

76 
49 

78 
59 

78 
64 

79 
64 

77 
52 

77 
52 

87 
63 

85 
68 

88 

71 

88 
65 

78 
50 

84 

61 

88 
69 

90 
72 

69 
68 

89 
65 

69 
55 

66 
43 

67 
54 

18 
60 

78 
66 

76 
69 

75 
54 

61 
65 

80 
48 

59 
36 

79.3 
98.7 

CHENOA 

MAX 
MIN 

83 
63 

74 
56 

67 
4B 

71 
49 

77 
48 

79 
50 

77 
60 

77 
67 

71 
47 

76 
47 

83 
58 

82 
67 

88 

72 

84 

61 

78 
54 

84 
61 

88 
69 

89 
69 

68 
65 

88 
63 

64 
55 

67 
43 

64 

53 

78 

n 

7B 
66 

77 
66 

67 
52 

62 
59 

73 
46 

36 
35 

77.(1 
96.8 

DECATUR 

MAX 
MIN 

85 
68 

69 
56 

71 
51 

73 
50 

77 
48 

79 
55 

81 
62 

80 
67 

77 
53 

79 
52 

86 
60 

88 

72 

90 
74 

81 
65 

80 
51 

86 
63 

91 
68 

91 
70 

89 

70 

90 
66 

80 
56 

69 
43 

68 
54 

79 
63 

72 
67 

73 
66 

70 
56 

61 

63 

75 
32 

57 
36 

79.0 
99.4 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

81 
65 

72 
56 

70 
49 

73 
49 

79 
47 

78 
52 

81 
61 

81 
66 

74 
51 

77 
51 

86 
59 

85 
69 

91 
71 

85 
64 

80 
49 

85 

63 

88 
67 

93 

70 

90 
69 

69 

63 

62 
55 

69 
43 

65 
54 

79 
63 

74 
67 

76 
67 

70 
57 

81 
60 

77 
50 

58 
36 

79.0 
58.1 

HAVANA  POwER  STATION 

MAX 

MIN 

85 
66 

71 
54 

68 

50 

74 

47 

78 
46 

SO 
54 

78 
64 

79 
6S 

78 

54 

76 

54 

68 
59 

87 
67 

91 
70 

67 
63 

79 
51 

88 

37 

90 
67 

93 

72 

92 
72 

91 
67 

87 
58 

70 
44 

! ' 

54 

64 
64 

62 

72 

75 
62 

66 

52 

60 
60 

80 
45 

58 
37 

60.2 
58.4 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

81 
65 

70 
60 

68 
49 

71 
54 

77 
52 

76 
56 

77 
65 

73 
65 

73 
50 

74 

50 

79 
62 

80 
67 

67 

72 

87 
63 

79 
60 

84 
60 

89 
70 

90 
72 

84 
65 

87 
64 

65 
59 

70 
42 

63 
54 

81 
55 

78 
69 

74 
64 

69 
51 

79 
61 

77 
46 

57 
31 

77.3 
38.4 

LINCOLN 

MAX 

MIN 

79 
66 

70 
57 

68 

50 

70 
50 

74 
49 

77 
53 

79 
61 

80 
66 

74 
54 

76 
52 

86 
58 

86 
69 

88 

72 

82 
64 

76 
52 

85 

62 

87 
68 

90 
70 

84 
69 

88 
66 

73 
58 

67 
45 

66 
54 

79 
64 

74 
68 

75 
66 

75 
56 

60 

63 

75 
45 

56 

37 

77.4 
58.8 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 
MIN 

80 
65 

73 
60 

66 
49 

72 
47 

78 
49 

79 
53 

79 
64 

80 
68 

78 
54 

7B 
53 

67 
59 

86 
68 

91 
72 

B6 

65 

80 
53 

86 

60 

89 
68 

92 
70 

89 
68 

89 
69 

86 
58 

66 

40 

66 
54 

B2 
64 

78 
69 

72 
64 

71 
55 

61 
61 

77 
50 

57 
37 

79.2 
58.9 

MINONK  3  NE 

MAX 

MIN 

84 

62 

72 
58 

67 
47 

71 
44 

77 
48 

76 
51 

76 
60 

76 
65 

74 

47 

73 
46 

80 
56 

78 
64 

88 
69 

67 
61 

76 
49 

83 
57 

89 
68 

89 

70 

86 
63 

88 

62 

67 
57 

69 
40 

66 

52 

60 
59 

79 
66 

75 
63 

70 
49 

B2 

59 

79 
46 

57 
34 

77.9 
95.7 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

77 
65 

65 
55 

67 
49 

71 
49 

76 
49 

78 
55 

78 
65 

78 
63 

72 
51 

76 
57 

83 
60 

81 
68 

87 
69 

73 
57 

78 
52 

83 
58 

88 
67 

86 

71 

82 
69 

88 
68 

69 
50 

63 
43 

64 
54 

62 
64 

73 
69 

71 
56 

53 

77 
56 

58 

40 

55 
35 

73.1 
57.3 

PRINCEVILLE  1  N 

*          •  * 

MAX 
MIN 

83 
65 

70 
57 

66 
47 

70 
45 

76 
51 

77 
56 

77 
65 

75 
64 

70 
50 

74 
52 

79 
62 

81 
65 

86 

72 

84 
61 

79 
55 

83 
59 

88 
66 

89 

71 

88 
66 

86 
66 

B7 
59 

69 
40 

64 
54 

60 

62 

78 
69 

72 
60 

65 

5  ! 

74 
64 

74 
47 

57 
35 

76.6 
98.0 

East 

D5 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

85 
62 

75 
57 

71 
53 

71 
48 

76 
45 

80 
48 

84 
60 

SI 
67 

73 
55 

77 
49 

85 
57 

85 

70 

90 
70 

85 
65 

79 
47 

83 
62 

B8 
69 

90 
7  1 

84 
67 

84 

62 

82 
58 

69 
45 

67 
54 

72 
64 

76 
67 

62 
68 

73 
5  8 

76 
60 

74 
5  3 

64 

78.7 
58.3 

HOOPESTON 

MAX 

MIN 

81 
65 

71 
55 

69 

50 

70 
46 

75 
46 

78 

50 

SI 
57 

77 
68 

71 
50 

76 
47 

84 
60 

83 

70 

88 

71 

82 
60 

76 
46 

82 
63 

86 
69 

88 

70 

80 
69 

84 

60 

74 
58 

69 
42 

64 

52 

75 

5  1 

75 
66 

76 
67 

72 
56 

77 
56 

71 
52 

34 

36 

76.4 
57.4 

KANKAKEE  3  SH 

MAX 
MIN 

81 

62 

78 
45 

81 
61 

77 
66 

87 
66 

85 
64 

77 
47 

88 
59 

87 

70 

87 
69 

85 
66 

84 

60 

63 

37 

67 
44 

52 

79 
60 

74 
64 

60 
68 

70 
52 

79 
59 

79 
52 

59 
35 

79. » 
98. 1 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

MIN 

80 
64 

73 
57 

70 
49 

72 
46 

76 
47 

77 
50 

75 
59 

78 
68 

72 
47 

74 
45 

84 

58 

80 
67 

88 

71 

87 
63 

77 
49 

84 

62 

88 
69 

90 
68 

86 
65 

82 
60 

80 
55 

66 

41 

63 
52 

78 

60 

72 
62 

80 
62 

55 

61 

59 

75 
50 

56 
36 

77.1 
96.9 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

84 

64 

74 

60 

68 
49 

71 
47 

75 
49 

77 
52 

77 
62 

78 
67 

72 
50 

73 
52 

79 
59 

77 
67 

87 
71 

86 
63 

78 
50 

84 

60 

88 
70 

90 
69 

67 
65 

87 
63 

87 
59 

67 
49 

65 
33 

77 
60 

76 
67 

75 
69 

69 
51 

63 

60 

76 
50 

36 
37 

77.6 
98.1 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

86 
65 

75 
57 

69 
51 

70 
48 

77 
50 

80 
53 

82 
65 

81 
67 

77 
53 

77 
50 

86 
60 

86 

70 

90 
70 

88 

64 

78 

50 

B3 
63 

87 
67 

90 

71 

90 
70 

BB 

6? 

67 
57 

69 
44 

66 

33 

76 
63 

76 
66 

77 
67 

77 
57 

61 
60 

79 
52 

60 
37 

79.7 
98.7 

URBANA 

MAX 
MIN 

80 
64 

66 
54 

69 
52 

72 
51 

76 
48 

79 
53 

82 
58 

79 
60 

77 
54 

78 
51 

86 
60 

85 

71 

89 

67 

73 

54 

79 
51 

65 

64 

88 

67 

91 
70 

84 

66 

68 

63 

68 
52 

6» 
47 

67 
33 

73 
65 

76 
66 

60 
61 

68 
58 

60 

60 

63 

43 

58 

37 

77.0 
97.4 

WATS c K A  2  NW 

•           •  • 

MIN 

83 
62 

74 
55 

69 
51 

76 
45 

46 

77 
48 

76 
57 

73 
67 

73 
50 

76 
49 

82 
60 

78 
67 

83 

70 

84 
64 

76 
47 

80 
69 

86 
69 

B6 

71 

85 

67 

83 
61 

82 
56 

69 
42 

66 
52 

62 
5r 

80 
63 

76 
56 

63 
56 

74 
39 

74 

52 

68 
36 

77.1 
96.8 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  OAM  26 

MAX 
MIN 

92 
70 

82 
67 

68 

57 

74 
56 

58 

77 
58 

80 
63 

88 
68 

81 
62 

70 
57 

80 
58 

88 

67 

90 
72 

89 
69 

76 

62 

78 
64 

88 

67 

66 

71 

93 
71 

94 

72 

91 
66 

6» 
SO 

70 
50 

72 
48 

76 
68 

71 

'  1 

62 
62 

63 
62 

A3 

61 

61.1 
62.1 

C ARL I NVILLE 

MAX 
MIN 

86 
65 

68 

60 

73 
53 

73 
48 

76 
46 

80 
53 

84 
64 

80 
65 

78 
54 

BO 
50 

8B 
58 

69 

70 

92 
70 

87 
66 

76 
53 

88 
66 

36 
67 

92 
69 

93 
70 

91 
69 

85 

57 

71 
45 

67 
55 

76 
65 

74 
69 

61 

69 

71 
60 

62 
69 

79 
32 

61 
37 

60.9 
59.7 

GRIGGSvILLE 

MAX 

Mm 

81 
64 

73 
59 

71 
50 

7* 
48 

78 
53 

80 
55 

78 
65 

78 
65 

76 
57 

79 
54 

89 
62 

88 

64 

92 
70 

79 
63 

79 
54 

89 

60 

89 
6B 

93 
69 

94 

71 

89 
68 

64 

57 

67 
39 

66 

51 

65 

61 

76 
67 

72 
57 

71 
53 

62 
39 

74 
43 

60 
34 

79.5 
58.  1 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

MIN 

B6 

66 

70 
65 

72 
56 

73 
54 

78 
51 

80 
53 

85 

61 

82 

67 

78 
55 

80 

SO 

87 
60 

89 
69 

92 
66 

•  8 

63 

77 
55 

87 
65 

68 

67 

91 
66 

93 

70 

90 
67 

67 
64 

72 
45 

68 

55 

76 
64 

73 
6T 

60 
67 

76 
60 

62 
64 

76 
46 

38 
37 

80.9 
60.0 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

86 
65 

81 
61 

6B 

51 

68 
49 

73 
46 

76 
49 

7B 
56 

78 
65 

80 
54 

75 
54 

73 
55 

86 
60 

B7 
62 

91 
67 

74 

52 

78 
56 

87 

60 

67 
68 

91 
69 

91 
6' 

68 

62 

69 
40 

67 
40 

6» 

53 

60 
66 

73 
69 

74 
37 

72 
56 

81 
91 

61 
38 

78.3 
96.7 

i  No(t>«  following  Sutlon  tndV 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  ____  SEPTEMBER  1972 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7   |  8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30  1  31 

1 

JERSEYVI LLE  2  Sw 

MAX 

SB 

7? 

72 

72 

76 

79 

85 

82 

79 

78 

87 

9t 

92 

89 

Bl 

88 

86 

92 

94 

93 

89 

69 

69 

77 

77 

82 

74 

83 

82 

61 

81.4 

MIN 

65 

60 

55 

51 

46 

52 

63 

66 

57 

53 

59 

69 

70 

68 

54 

62 

66 

69 

69 

69 

59 

45 

55 

64 

68 

68 

60 

65 

47 

38 

59.7 

PANA 

MAX 

82 

68 

69 

69 

74 

78 

82 

6  - 

74 

76 

85 

86 

90 

84 

76 

86 

66 

89 

69 

89 

80 

68 

69 

72 

72 

77 

71 

80 

75 

57 

77.8 

MIN 

66 

56 

53 

51 

49 

52 

62 

67 

54 

51 

60 

70 

70 

65 

53 

66 

67 

69 

70 

62 

58 

46 

55 

65 

66 

67 

59 

65 

52 

36 

59.5 

SPRINGFIELD  wsd  ap 

MAX 

62 

68 

70 

72 

77 

80 

81 

61 

76 

79 

B7 

89 

92 

72 

B  3 

88 

90 

93 

90 

90 

71 

67 

67 

79 

75 

76 

72 

83 

65 

56 

78.3 

68 

56 

51 

48 

48 

56 

66 

64 

53 

54 

62 

68 

71 

59 

54 

64 

69 

71 

70 

70 

52 

44 

55 

67 

70 

60 

58 

65 

42 

37 

59.  1 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

87 

85 

64 

70 

72 

76 

79 

61 

Bl 

75 

76 

86 

88 

80 

73 

79 

86 

88 

92 

90 

90 

70 

69 

69 

79 

74 

76 

73 

62 

62 

78.  5 

MIN 

69 

61 

52 

51 

52 

54 

61 

66 

54 

53 

57 

64 

71 

69 

57 

64 

65 

71 

70 

70 

63 

45 

46 

56 

66 

69 

58 

58 

52 

39 

59.4 

VIRDEN  I  N 

MAX 

86 

71 

75 

80 

83 

82 

78 

79 

87 

90 

91 

90 

79 

87 

89 

92 

95 

91 

64 

70 

69 

80 

75 

61 

76 

83 

75 

61 

81.4 

MIN 

66 

55 

46 

46 

62 

62 

52 

49 

58 

65 

66 

63 

50 

60 

65 

64 

67 

67 

56 

43 

52 

63 

65 

64 

56 

65 

50 

36 

57.6 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

75 

71 

63 

64 

67 

71 

74 

75 

71 

69 

78 

80 

88 

80 

70 

66 

86 

89 

93 

81 

61 

80 

70 

72 

69 

77 

65 

74 

72 

54 

74.8 

»          «  » 

MIN 

65 

59 

53 

50 

48 

53 

63 

58 

56 

54 

65 

60 

66 

64 

52 

60 

66 

67 

69 

69 

58 

46 

53 

62 

67 

64 

57 

64 

51 

35 

58.5 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

84 

70 

68 

70 

75 

78 

85 

78 

77 

7B 

66 

66 

90 

86 

79 

85 

87 

90 

68 

87 

61 

69 

67 

74 

74 

79 

72 

79 

75 

55 

78.4 

MIN 

67 

60 

53 

50 

51 

51 

62 

67 

66 

52 

63 

70 

70 

66 

54 

65 

67 

70 

69 

65 

58 

47 

55 

64 

67 

65 

59 

63 

52 

38 

60.2 

EFFINGHAM 

MAX 

89 

77 

70 

73 

76 

81 

87 

89 

84 

62 

88 

91 

94 

87 

79 

89 

90 

96 

95 

93 

73 

73 

68 

74 

81 

83 

76 

83 

77 

59 

82.0 

MIN 

66 

66 

55 

53 

47 

56 

61 

69 

57 

50 

61 

67 

70 

67 

53 

64 

67 

66 

66 

65 

53 

46 

52 

53 

56 

64 

61 

61 

52 

39 

58  .6 

FLORA   5  NW 

MAX 

90 

78 

75 

76 

80 

82 

89 

65 

61 

87 

90 

93 

96 

68 

78 

90 

89 

94 

96 

94 

88 

73 

69 

78 

74 

81 

74 

85 

75 

61 

83.0 

MIN 

60 

64 

55 

53 

44 

47 

60 

70 

58 

46 

58 

68 

72 

67 

50 

64 

67 

68 

67 

64 

57 

49 

56 

65 

68 

58 

62 

64 

58 

37 

59.2 

MARSHALL    1  E 

MAX 

87 

77 

59 

73 

77 

8 1 

88 

87 

70 

8 1 

89 

90 

94 

88 

81 

86 

69 

92 

91 

87 

87 

74 

74 

75 

75 

80 

76 

80 

78 

58 

81.1 

MIN 

61 

64 

58 

53 

46 

47 

55 

68 

57 

49 

57 

70 

70 

60 

50 

64 

68 

70 

65 

62 

61 

49 

56 

64 

67 

67 

59 

60 

58 

39 

59.  1 

HATTOON 

MAX 

87 

68 

70 

71 

76 

60 

86 

81 

72 

79 

88 

88 

92 

79 

81 

86 

B9 

92 

91 

90 

71 

71 

69 

76 

76 

80 

70 

81 

70 

56 

78.9 

MIN 

64 

55 

53 

51 

48 

52 

60 

62 

54 

52 

62 

71 

71 

57 

51 

65 

67 

68 

68 

65 

56 

46 

55 

66 

67 

65 

59 

65 

45 

38 

58.6 

MOWEAQUA 

MAX 

85 

68 

72 

72 

77 

81 

83 

78 

81 

78 

87 

69 

92 

84 

60 

90 

69 

92 

90 

91 

B2 

70 

70 

79 

74 

83 

73 

83 

78 

57 

80.3 

MIN 

64 

58 

53 

50 

45 

50 

59 

67 

54 

54 

57 

66 

70 

65 

50 

61 

60 

68 

68 

67 

5B 

46 

55 

65 

67 

67 

59 

64 

53 

37 

58.6 

NEWTON  5  SE 

MAX 

88 

86 

70 

67 

73 

75 

80 

85 

61 

75 

78 

85 

69 

90 

76 

76 

86 

86 

90 

90 

89 

74 

71 

70 

77 

72 

78 

72 

82 

66 

79.2 

MIN 

62 

65 

55 

54 

46 

50 

53 

62 

57 

51 

53 

66 

69 

68 

55 

55 

65 

66 

68 

64 

63 

50 

52 

55 

68 

68 

65 

64 

65 

38 

59.2 

OLNEV  2  S 

MAX 

89 

73 

69 

76 

79 

81 

68 

64 

80 

82 

86 

91 

94 

89 

80 

8B 

67 

91 

94 

90 

86 

72 

71 

79 

75 

78 

73 

83 

78 

60 

61.6 

MIN 

61 

65 

56 

53 

46 

50 

60 

71 

61 

51 

60 

69 

70 

69 

55 

65 

66 

71 

68 

65 

59 

53 

59 

62 

68 

68 

67 

65 

57 

39 

61.0 

PALESTINE 

MAX 

87 

73 

64 

72 

78 

BO 

86 

81 

78 

80 

87 

ab 

91 

81 

77 

86 

65 

69 

89 

65 

77 

72 

69 

75 

73 

78 

71 

79 

71 

60 

78.7 

MIN 

63 

62 

56 

53 

48 

49 

60 

71 

61 

53 

62 

70 

71 

64 

55 

64 

69 

71 

68 

64 

58 

52 

57 

68 

6B 

68 

64 

67 

50 

39 

60.8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

68 

72 

69 

73 

78 

81 

86 

81 

75 

81 

69 

90 

94 

85 

81 

84 

89 

90 

89 

88 

79 

72 

66 

73 

74 

81 

74 

79 

75 

57 

79.9 

MIN 

66 

60 

53 

50 

47 

53 

61 

67 

55 

50 

61 

70 

70 

67 

50 

65 

69 

71 

68 

62 

60 

48 

55 

64 

67 

66 

59 

62 

54 

36 

59.6 

SALEM  WSMO 

MAX 

86 

78 

7  1 

73 

77 

80 

85 

83 

79 

81 

86 

90 

93 

83 

77 

88 

87 

92 

96 

91 

81 

72 

67 

75 

71 

8  1 

71 

83 

74 

60 

60.4 

MIN 

62 

63 

55 

55 

47 

51 

61 

71 

59 

50 

61 

69 

70 

68 

54 

65 

68 

66 

71 

66 

58 

50 

57 

67 

66 

66 

63 

63 

51 

39 

60.7 

TUSCOLA 

MAX 

87 

69 

72 

72 

77 

78 

85 

80 

77 

79 

87 

69 

92 

90 

81 

87 

91 

91 

90 

90 

B7 

70 

70 

79 

77 

78 

74 

83 

78 

61 

80.7 

MIN 

67 

57 

52 

49 

47 

48 

56 

65 

54 

49 

57 

66 

70 

66 

50 

61 

72 

69 

68 

63 

60 

47 

55 

63 

61 

68 

58 

62 

55 

38 

56.4 

VANOALIA   F  A A  AP 

MAX 

87 

69 

72 

71 

76 

80 

85 

81 

77 

84 

67 

89 

93 

78 

77 

87 

69 

93 

91 

92 

70 

70 

69 

77 

72 

81 

71 

83 

71 

59 

79.4 

MIN 

63 

58 

55 

52 

48 

5 1 

61 

66 

57 

5  i 

58 

69 

70 

59 

53 

65 

67 

68 

69 

69 

54 

50 

57 

65 

69 

66 

62 

67 

44 

39 

59.4 

WINDSOR 

MAX 

86 

68 

72 

73 

77 

87 

85 

80 

77 

81 

86 

ee 

91 

85 

78 

66 

86 

90 

92 

90 

62 

70 

70 

75 

75 

78 

73 

62 

78 

58 

80.0 

«            »  » 

MIN 

66 

60 

54 

48 

48 

53 

62 

66 

54 

51 

61 

71 

71 

67 

51 

64 

66 

70 

67 

64 

59 

45 

55 

64 

68 

67 

59 

66 

55 

39 

59.8 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

87 

82 

74 

73 

77 

79 

85 

63 

83 

84 

68 

91 

86 

73 

65 

82 

80 

93 

89 

77 

70 

78 

71 

77 

77 

77 

83 

73 

60 

79.9 

MIN 

63 

65 

59 

58 

53 

58 

60 

72 

53 

65 

67 

70 

68 

66 

63 

69 

69 

68 

69 

56 

60 

67 

68 

67 

68 

60 

62 

47 

39 

62.4 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

88 

82 

74 

82 

80 

61 

87 

66 

68 

80 

88 

91 

93 

93 

78 

89 

90 

94 

97 

94 

92 

70 

72 

79 

76 

61 

80 

84 

63 

62 

83.9 

MIN 

66 

65 

60 

46 

45 

47 

57 

64 

65 

54 

58 

69 

68 

65 

52 

67 

70 

70 

65 

67 

53 

51 

62 

68 

57 

69 

61 

60 

53 

43 

59.9 

CAHOKIA 

MAX 

89 

85 

69 

67 

68 

78 

82 

69 

62 

75 

61 

90 

82 

92 

76 

70 

85 

S3 

94 

96 

66 

86 

70 

80 

79 

90 

82 

75 

74 

62 

80.2 

MIN 

65 

66 

57 

53 

49 

50 

60 

69 

55 

52 

58 

69 

7  1 

67 

59 

64 

63 

62 

61 

70 

64 

49 

49 

60 

67 

68 

62 

54 

4  1 

59.9 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

87 

64 

71 

74 

77 

80 

86 

84 

79 

82 

86 

88 

91 

83 

74 

87 

83 

6B 

91 

91 

81 

67 

74 

81 

77 

78 

B2 

83 

74 

61 

80.8 

MIN 

69 

71 

64 

63 

60 

59 

67 

73 

65 

59 

70 

71 

72 

71 

66 

69 

72 

71 

73 

74 

61 

60 

66 

68 

71 

69 

70 

68 

50 

43 

66.2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

90 

84 

76 

73 

76 

61 

86 

84 

82 

82 

86 

89 

91 

80 

76 

85 

85 

88 

95 

90 

76 

71 

80 

75 

77 

76 

72 

85 

76 

69 

61.3 

MIN 

64 

65 

60 

57 

55 

52 

62 

73 

63 

52 

04 

65 

72 

70 

61 

65 

76 

70 

71 

72 

61 

55 

69 

70 

66 

67 

54 

64 

53 

39 

63.0 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

COBDEN  2  S 

MAX 

87 

84 

87 

60 

86 

B3 

79 

84 

85 

87 

69 

69 

87 

85 

84 

85 

93 

9 1 

90 

74 

7  l 

76 

76 

77 

76 

8  3 

75 

59 

82.2 

MIN 

62 

54 

51 

50 

60 

70 

60 

51 

63 

66 

67 

62 

61 

58 

68 

67 

67 

68 

62 

54 

58 

65 

66 

66 

64 

61 

52 

37 

60.4 

L>U  OUOIN   1  NNW 

MAX 

91 

87 

73 

73 

77 

e  2 

88 

85 

e  i 

8  1 

86 

91 

92 

82 

79 

B7 

87 

9  1 

96 

93 

90 

71 

72 

77 

76 

79 

78 

85 

77 

83.0 

MIN 

61 

62 

56 

50 

47 

49 

59 

69 

60 

51 

62 

62 

69 

66 

57 

65 

68 

66 

69 

68 

57 

51 

59 

66 

67 

66 

65 

62 

60 

61.0 

MAKANOA   1  NW 

MAX 

88 

85 

67 

72 

78 

81 

66 

B4 

85 

85 

86 

90 

86 

76 

66 

84 

89 

94 

90 

85 

70 

71 

77 

71 

78 

75 

63 

75 

60 

80.7 

MIN 

69 

62 

58 

56 

51 

56 

63 

72 

52 

68 

69 

71 

67 

61 

65 

69 

69 

71 

71 

57 

55 

60 

67 

69 

67 

66 

64 

53 

39 

62.6 

MARION  4  NNE 

MAX 

85 

85 

B2 

67 

74 

75 

80 

86 

83 

78 

80 

84 

87 

89 

78 

75 

83 

84 

87 

93 

90 

76 

70 

72 

81 

72 

72 

75 

62 

72 

79.9 

MIN 

63 

64 

60 

55 

52 

50 

53 

60 

61 

54 

54 

68 

68 

68 

58 

60 

64 

69 

69 

69 

67 

56 

56 

63 

67 

67 

67 

64 

65 

39 

61.0 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

69 

63 

71 

71 

77 

81 

66 

82 

79 

61 

67 

92 

94 

87 

78 

87 

86 

93 

96 

92 

86 

72 

70 

76 

74 

61 

76 

84 

79 

59 

81.7 

MIN 

64 

65 

55 

53 

50 

53 

61 

70 

6. 

52 

62 

68 

70 

66 

57 

65 

66 

67 

71 

69 

57 

50 

59 

65 

67 

67 

65 

62 

52 

38 

60.9 

SPARTA 

MAX 

89 

85 

79 

73 

78 

81 

89 

84 

80 

81 

67 

91 

93 

87 

78 

88 

89 

91 

97 

92 

88 

71 

71 

75 

74 

80 

78 

83 

80 

62 

62.5 

MIN 

64 

62 

56 

53 

48 

49 

62 

71 

63 

54 

62 

70 

72 

67 

59 

66 

69 

66 

71 

70 

59 

52 

61 

68 

68 

69 

65 

64 

52 

38 

61.7 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

87 

76 

71 

80 

82 

89 

82 

82 

63 

91 

91 

92 

65 

77 

88 

90 

93 

95 

92 

90 

68 

71 

77 

74 

60 

73 

83 

78 

64 

82.2 

MIN 

66 

60 

57 

54 

50 

54 

63 

70 

60 

54 

62 

72 

74 

67 

59 

65 

69 

66 

70 

70 

56 

51 

60 

68 

08 

70 

63 

66 

53 

38 

61.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  SEPTEHBE 

Day  ol  Month 

R  1972 

• 

01 

m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

i 

•         •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
MIN 

89 
66 

84 
64 

71 
56 

78 
52 

81 
54 

a  J 

ja 

ee 

59 

86 

72 

B  . 
64 

81 

51 

88 
65 

ie 

67 

94 

70 

88 
68 

80 
57 

85 

65 

88 
65 

92 
71 

94 

72 

91 
67 

89 

71 

73 

82 
62 

78 

72 
67 

75 
67 

63 
65 

74 
57 

66 
40 

62.4 

62  f  7 

BR00KPORT   DAM  32 

MAX 
MIN 

90 
60 

88 
61 

80 
60 

79 
51 

79 
54 

84 

50 

87 
58 

86 

70 

83 

62 

84 

57 

89 
62 

90 
67 

91 
68 

67 
69 

79 
57 

86 

63 

83 
66 

89 

6  1 

94 
67 

90 
66 

82 

ft  [ 

69 

74 

!  1 

76 

79 

63 

64 

61 

76 

61 
37 

82.8 

61.0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

SB 

60 

85 
60 

79 
59 

73 
57 

77 
49 

82 
49 

88 
60 

86 

72 

82 
64 

8* 

53 

85 
67 

89 
65 

90 
67 

90 
68 

80 
56 

83 
61 

61 
68 

B6 

70 

93 
66 

93 
67 

66 

63 

67 
56 

69 

77 

77 
69 

76 

60 

82 
64 

77 

66 
40 

61.8 
61  .9 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

MAX 
MIN 

89 
61 

86 

61 

80 
57 

73 
5* 

76 
50 

79 
50 

87 
59 

85 

72 

81 

63 

85 

52 

89 
62 

91 
69 

91 
71 

90 
69 

80 
65 

65 
65 

85 
67 

90 
70 

9* 

70 

90 
67 

86 

61 

73 
55 

70 
6  1 

63 

67 

76 
69 

76 
67 

72 

81 

79 

65 

40 

82.4 

HARRISBURG 

MAX 
MIN 

90 
62 

87 
64 

73 

7* 
55 

80 
51 

83 

51 

89 
58 

86 
74 

84 
64 

86 

51 

87 
65 

91 
70 

94 

72 

87 
70 

77 
59 

B7 
62 

65 

68 

90 
71 

95 
71 

92 
67 

85 
66 

71 
57 

73 
t  ? 

82 
69 

76 
69 

76 

61 

65 
64 

75 

62 
40 

62.8 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

90 
61 

89 
59 

85 

!  s 

69 

50 

73 
47 

73 
47 

62 
50 

88 
59 

85 

61 

61 
48 

86 
49 

87 
64 

91 
66 

95 
69 

78 
57 

80 

60 

87 
65 

86 
66 

90 
70 

96 
67 

93 
65 

76 
55 

71 
56 

71 
63 

85 

67 

72 
66 

74 

63 

75 
64 

65 
64 

71 
39 

62.2 
59,3 

MT  CARMEL  1  NNH 

MAX 
MIN 

88 
63 

86 
64 

71 
57 

74 
53 

78 
49 

a; 
i~ 

86 

53 

84 
63 

79 
63 

83 

51 

87 
64 

• 

69 

92 
70 

90 
69 

79 
56 

66 
64 

84 
67 

7C 

94 
71 

90 
65 

88 

62 

76 
55 

80 
57 

82 
64 

76 
67 

73 
66 

77 
65 

62 
65 

73 
57 

60 
38 

82.0 
61.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

8° 

63 

82 
62 

r9 

72 
54 

79 
50 

8  J 
5  0 

87 

60 

84 

70 

80 

! : 

84 
54 

86 
64 

9C 
69 

°2 
71 

66 
68 

76 
57 

86 
66 

88 
69 

>< 
69 

97 

72 

93 
69 

89 

56 

73 
52 

71 
60 

79 
67 

74 
69 

61 
66 

73 
66 

65 

63 

75 
56 

64 
39 

82.4 
61.6 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

86 
64 

86 
67 

80 
61 

72 
51 

76 
52 

8  0 

51 

85 
60 

84 
73 

8  0 
65 

82 
52 

84 
65 

86 
66 

89 
67 

82 
70 

So 
63 

83 
61 

82 
67 

as 

70 

90 
71 

89 
it 

64 

69 
59 

72 
58 

77 

6« 

78 
68 

77 
68 

77 
6  7 

62 
69 

75 
63 

66 

41 

80.6 
63.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

shine 

jnset 

1.2 

c 

Average 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Sta 

idard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

L. 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sun 

i-  O 

«  «i  - 
O)  >  aj 

Resul 
Direc 

Result 
Speec 

Faste 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

.10-.4 

o> 

o 
<o 

1.00-1 

?  00 
and  c 

Total 

Avera 
sky  cc 

CAIRO  WSO  CI 

m 

28 

N 

29 

3 

2 

6 

1 

2 

0 

14 

44 

6.4 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

19 

1.4 

9.0 

39  +  + 

32 

17 

86 

90 

71 

75 

2 

9 

5 

1 

2 

1 

20 

6.8 

CHICAGO  WSO  AP 

17 

1.6 

10.4 

32 

NW 

17 

80 

SB 

70 

70 

1 

9 

6 

1 

0 

1 

18 

60 

6.8 

MOLINE  WSO  AP 

18 

2.7 

9.4 

26 

NW 

29  + 

83 

85 

62 

69 

5 

2 

6 

2 

0 

0 

13 

56 

5.9 

PEORIA  wsn  AP 

16 

2.4 

9.0 

28 

NE 

19 

84 

87 

66 

71 

5 

5 

4 

3 

0 

1 

ie 

41 

7.2 

R3CKF0RP  WSP  AP 

18 

1.5 

9.6 

39++ 

30 

28 

88 

94 

71 

74 

4 

4 

6 

2 

1 

1 

IS 

6.3 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

18 

2.6 

10.1 

42 

S 

28 

88 

92 

66 

73 

3 

4 

9 

2 

0 

0 

IB 

53 

6.6 

S*»  Pafaranca  NoUa  Following  Sutlon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

Day    Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  j> 

*      a  • 

NORTHWEST 

01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 
WIND 
MAX 

.08 
14 
69 
68 

.00 
38 

60 

.12 
32 
81 
54 

.14 
23 
82 
55 

.19 
35 
82 
58 

.24 
55 
81 
60 

65 
78 
65 

.08 
28 
79 

70 

.18 
39 
80 
56 

.09 
40 
77 
55 

.11 
38 
83 
60 

17 
81 
67 

.10 
52 
87 
71 

.28 
46 
85 
67 

.19 
49 
83 
58 

.15 
54 
86 
63 

.26 

•  73 
92 
69 

.15 

46 
9* 
73 

.19 

72 
92 
69 

.  19 

59 
69 
66 

.22 
55 
87 
65 

.17 
43 
73 
49 

.04 
49 
71 
55 

.01 
46 
79 
60 

.13 
75 
79 
69 

.08 
80 
75 
69 

.14 

49 
71 
55 

.11 
70 
75 
64 

89 
75 
53 

.16 

80 
62 
39 

4.228 
1513 
81.0 
61.4 

*      *  * 

EAST 

05 

URBANA 

WIND 

MAX 

MIN 

.22 

88 
63 

.12 

78 
63 

.07 

66 

51 

.09 

74 
52 

.19 

78 
51 

.16 

84 

51 

.31 

82 
52 

79 
58 

.23 

81 
51 

.17 

61 
59 

.16 

84 
59 

.10 

85 
68 

.38 

69 
66 

.14 
5 
75 
53 

.  16 
4 
80 
52 

.19 
2 
84 

63 

.  14 

1 
86 
69 

.30 
13 
91 
69 

.15 

5 
64 

62 

.18 
14 
88 
6 1 

.18 

11 
66 
47 

.17 

14 

73 
46 

.12 

7 
65 
55 

15 
73 
64 

.05 
18 
73 
65 

.18 

11 
77 
5£ 

.10 
9 
7i 
57 

.16 
7 
77 
59 

.20 
18 
65 
39 

.22 
8 
62 
3{ 

5.  19B 

78.0 
56.7 

•      *  * 

WEST  SOUTHWEST 

06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
39 
91 
67 

.16 
63 
89 
64 

76 
65 
54 

.02 
28 
75 
55 

.21 
16 
83 
56 

.20 
46 
83 
57 

.25 
86 
83 
58 

.10 
34 
82 
64 

.20 
58 
85 
59 

.24 
63 
84 
5S 

.14 

57 
83 
56 

.14 
60 
89 
61 

.25 
67 
92 
66 

84 
91 
64 

49 
82 
59 

.14 
60 
84 
62 

.17 
82 
89 
67 

.19 

71 
93 
68 

.19 
44 
93 
71 

.17 
87 
90 
69 

.26 

66 
90 
67 

.16 

63 
66 
47 

60 
82 
47 

* 

84 
77 
56 

.48 

46 
78 
65 

.13 

96 
71 
69 

.20 
65 
76 
60 

.12 
66 
75 
60 

.24 
90 
83 
58 

116 
81 

5.50B 
1922 
82.9 
60.6 

ILLINOIS 
SEPTEMBER  1972. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

t 

0) 

Day  of  month 

a 

a 
Q 

(INI 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

UR9ANA 

4 

MAX 

HU 

78 
75 

76 
75 

75 
69 

69 
69 

70 
68 

72 
66 

70 
69 

71 
69 

72 
69 

70 
70 

72 
70 

75 
72 

76 
74 

74 
70 

71 
70 

73 
71 

75 
71 

76 
74 

75 
74 

77 
74 

74 
69 

70 
66 

69 
66 

69 
68 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
64 

65 
62 

72 
70 

2 
0 

8 

MA) 
MU 

71 
76 

It 
7« 

76 
71 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

72 
70 

72 

70 

71 
70 

72 
70 

73 
72 

75 
73 

74 

72 

72 
72 

73 
72 

74 
72 

76 
72 

75 
75 

75 
74 

74 
71 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

71 

70 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
67 

67 
65 

72 
71 

5 
1 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

E 

§ 
E 

5 
E 

SPECIAL 

ALBION 

EOHARDS 

4*0 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

Aiioa 

I . 

MERCER 

41  1* 

710 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  haTERhORkS 

Mil 

gj 

HARREN 

41  01 

694 

MUNICIPAL  HAT|RHOR*S 

ALTON  DAN  26 

MADISON 

412 

U  S  CORPS  OF  INCINItRS 

UNION 

640 

INT tOC H  2  NH 

LAKE 

752 

AAGONNE  NATIONAL  LAI 

OUPAGE 

ARGONNI  NATIONAL  LAI 

HASHINGTON 

IB  20 

370 

AUCU  S  T A 

NANCOCK 

40  14 

680 

AURORA  COLLEGE 

KANE 

41  49 

744 

AVON  9  HE 

FULTON 

40  44 

630 

JANES  R  MITCHELL 

BAARlNCTQN  1  se 

01 

COOK  1 

42  0* 

■  99 

RAYMOND  C  SHAVER 

06 

FINE  * 

39  4t 

640 

GEORGE  |.  GR1DER 

IEARJSTOhN 

D6 

CASS  1 

40  01 

449 

THOMAS  E.  PHELPS 

IELlEvIllE  SO  ILL  ON IV 

01 

ST  CLAIR  2 

3B  30 

430 

II LV  1  "  t  '  i    )  C 

02 

BOONE  6 

42  13 

•  13 

BENTLEV  1  E 

01 

NANCOCK 

40  20 

690 

6* 

HOHARD  H.  COFFNAN 

IENT0N  FOREST  SERVICE 

0* 

FRANKLIN 

IB  02 

4*3 

86 

NORMAN  0.  MELVIN 

■LOONINCTON  HATERHORKS 

06 

MCLEAN 

40  10 

773 

BLOOMINGTON  HAT |U OA K  S 

BLOONINCTON  NORMAL 

0* 

MCLEAN 

40  11 

763 

ILL  STATf  NORMAL  UNI 

■LUFFS 

01 

JCOTT 

3*  45 

540 

VERNON  A,  NORTRUF 

SROOKRQRT  OAN  St 

0**9 

D* 

MASSAC 

97  01 

990 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1160 

ST.  CLAIR 

90  14 

90  11  400 

CAhQkIA  TREATMENT  *LT, 

CAIRO  MSO  CI  1 

» 

ALEXANDER 

97  00 

8*   10  114 

NATL  HEATHER  SERVICE 

01 

FULTON 

40  99      90  01 

RADIO  STATIOH  H|yS 

CARBONQALE  SEhAGE  PL 

01 

JACKSON 

37  .*       (9  12 

06 

MACOUPIN 

39  17 

BP 

*  P 

CARlINvILLE  NO.  2 

D6 

MACOUPIN 

1»  17 

611 

H|  LL I AM  J.   PRANCE A 

CARlTLE  reservoir 

Dl 

CLINTON 

38  38 

901 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

01 

HMITE 

10  10 

190 

HUBERT  BOHLEBIR 

CENTRAL  I A  1  SW 

0*1  CLINTON 

11  90 

46} 

CITY  0*  CENTRAL  1 A 

C naNNAhON  Dresden  iil 

1620 

03 

GRUNDY 

61  26 

509 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1*96 

39  29 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

94 

MCLEAN 

40  44 

710 

JOSEPH  H,  SUMNER 

.  5 

Randolph 

37  34 

ROBERT  H.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  HK  S 

01 

COOK 

61  40 

3»9 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  CfH  HT  FlLT  FL 

02 

COOK 

61  96 

600 

CI  OF  CHICAGO*  HCOUCEL 

CHICAGO  GRANT  PARK 

0  2 

41  33 

HIS 

NAT | ON AL  HEATHER  SERV 

CHICAGO  NAVFR  PHP  JTA 

02 

*1  3* 

64  7 

t 

CITY  ENGR  HATER  FuR|f 

CHICAGO  0' HARE  HSO  AF  R 

02 

COOK 

61  99 

696 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  KOSELANO  PNPG 

Dl 

COOK 

61  42 

639 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1S5T 

02 

COOK 

41  4* 

640 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

15*2 

02 

COOK 

630 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  FILTER  FLANT 

41  43 

611 

C1TT  ENGR  HATER  PURIF 

C*CO                   [  .  "  FNFG 

02 

COOK 

*L  33 

CITY  ENGR  HAT£R  PuRIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  1 

01 

COOK 

41  47 

394 

NATl  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  NIOitAV  hSO  AF  1 

01 

COOK 

61  47 

607 

Mil 

Hit 

:  hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CM| LL ICOTHE 

04 

PEORIA 

40  99 

310 

76 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

0* 

91  11 

436 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON  I  SSN 

04 

OE  HITT 

40  OB 

6*5 

COBOEH  2  S 

01 

UNION 

97  10 

560 

R.  C.  ANOERSON 

COUlTERVIllE  1  SSH 

19)44 

08 

RANDOLPH 

IB  11 

310 

C  HARREN  BtRCMLER 

2011 

01 

HILL 

41  27      B7  9B 

VILLAGE  OF  CRETE 

03 

VERMILION 

40  OB      B7  9* 

INTERSTATE  HATER  CO 

DANVILLE   SEHAGE  FLANT 

0! 

VERMILION 

40  06 

danville  sehage  plant 

04 

MACON 

9*  51 

HAS  f  TmElOA  C  SHI GAR T 

02 

DE  KALB 

41  3* 

5F 

NORTHERN   ILLINIOS  UN IV 

LEE 

41  90 

690 

■  ,i 

7i 

ROBERT  H.  NELLlS 

DIXON  SFRINGS  ACR  C 

POFE 

37  26 

**0 

DIXON  SPRGS  AG*  I C  CNTR 

OOHNS  2  NE 

06 

MCLEAN 

40  29 

7*4 

ADA  A,  DEVINE 

DU  OUOIN  1  HNH 

01 

FERRY 

38  00 

*10 

RADIO  STATION  HDON 

EOElSTEIN 

26*2 

04 

PEORIA 

40  36 

BOO 

HAROLD  0.  PRICE 

E0HAROSV1LLE 

1671 

Of 

MAO I  SON 

38  30 

MRS.  OE VERA  H,  GCBHART 

EFFINGHAM 

01 

EFFINGHAM 

19  07 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

02 

KANE 

42  02 

791 

MISS  MYRTLE  Ei  SF1EGLCR 

f a  i •bur*  waterworks 

09 

LIVINGSTON 

40  44 

6*1 

OEPT  OF  HATERHORKS 

FAIRFIELD  RADIO  hF[h 

■ 

HAVNE 

3*  23 

629 

3* 

jfi 

RADIO  STATION  hFIh 

F  t* ■ t  '   C I T T 

OE  HITT 

40  13 

790 

» 

71 

NORah  VEACLE 

Clay 

38  41 

900 

FREEFDRT 

01 

STEPHENSON 

42  IB 

710 

JOHN  SCNROOER 

FREEFORT  SEHAGE  FLANT 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,   P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65nF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  .  . 

Director,  National  Climatic  Center 
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IMPORTANT  NOTICE 


This  is  one  of  a  series  of  data  publications  printed  and  distributed  by  the  U.  S. 
Department  of  Commerce,  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, 
Environmental  Data  Service,  National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina. 

In  order  to  expedite  response  to  user  requests  for  these  publications,  responsibility 
for  processing  customers'  orders  for  continuing  subscriptions  and  back  issues  has 
been  transferred  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C.  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.  C. 

Effective  immediately,  remittances  (checks  or  money  orders)  should  be  made 
payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA,  and  payments  and  orders  should 
be  mailed  to: 

National  Climatic  Center 
Federal  Building 
Attention:  Publications 
Asheville,  N.  C.  28801 

All  correspondence  concerning  your  publication  subscription  should  be  sent  to 
this  address.  This  issue  and  future  issues  of  the  attached  publication  will  carry 
a  subscription  price  notice  containing  the  above  information  and  address. 
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See  Reference  Nolei  Following  Station  Index 
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3 

3 

0 

DIVISION 

53.5 

-  4.5 

1.76 

1.16 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

61,1 

44.2 

52 . 7 

75 

2 

27 

19 

376 

0 

0 

2 

0 

3.14 

,24 

.96 

26 

•  0 

0 

2 

0 

EFF INGHAM 

65,6 

44.3 

55.0 

-  2.3 

86 

3 

25 

20 

312 

0 

0 

3 

0 

1.68 

- 

1.37 

.46 

31  + 

.0 

0 

5 

0 

0 

FLORA  5  NW 

65.7 

43.9 

54.8 

-  4.1 

80 

4 

24 

20 

316 

0 

0 

3 

0 

2.56 

1.13 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARSHALL    1  E 

63.7 

43  •  1 

53.4 

77 

3  + 

22 

20 

350 

0 

0 

3 

2.00 

4 

.0 

0 

2 

1 

MATTOON 

61.7 

43.2 

52.5 

77 

2 

24 

20 

387 

0 

0 

3 

0 

2.26 

1.05 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOWEAQUA 

63.7 

43.0 

53.4 

80 

2 

24 

19 

358 

0 

0 

4 

0 

1.86 

.57 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

NEWTON  5  SE 

62,5 

42.0 

52.3 

77 

5 

25 

20 

394 

0 

0 

5 

0 

1.72 

.55 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

OLNEY  2  S 

65,5 

44,  2 

54.9 

-  4.1 

78 

4  + 

25 

20 

314 

0 

0 

3 

0 

2.21 

.92 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

PALESTINE 

62,9 

45.5 

54.2 

-  3.8 

78 

2 

25 

20 

332 

0 

0 

3 

0 

2.99 

.06 

1.18 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

PARIS  WATERWORKS 

62,0 

43.6 

52.8 

-  4.5 

77 

3  + 

26 

20 

374 

0 

0 

2 

0 

2.79 

- 

.09 

.70 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

SALEM  WSMO 

63,4 

45.4 

54.4 

77 

11  + 

26 

20 

327 

0 

0 

3 

0 

2.29 

.76 

1.10 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

TUSCOLA 

63.7 

42.6 

53.2 

79 

2 

24 

20 

364 

0 

0 

3 

0 

1.86 

- 

1.24 

.52 

L 

T 

0 

5 

1 

0 

VANDAL  I  A  FAA  AP 

62.6 

44.4 

53.5 

79 

5 

26 

20 

354 

0 

0 

3 

0 

2.17 

.99 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

WINDSOR 

63,3 

43.9 

53.6 

-  3.5 

77 

2 

26 

19 

343 

o 

0 

4 

0 

1.70 

- 

1.47 

.65 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

5  3.6 

-  l,  ,2 

2.25 

.69 

j 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

65,8 

46.5 

56.2 

-  4.0 

81 

5 

27 

26 

282 

0 

0 

3 

0 

3.87 

.60 

1.64 

31 

.0 

0 

8 

3 

1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

65,6 

45.5 

55.6 

79 

11 

24 

20 

292 

0 

0 

4 

0 

2  .  19 

1.02 

31 

.0 

0 

1 

C  AHOK I A 

63,9 

43.4 

53.7 

78 

6 

25 

20 

351 

0 

0 

3 

0 

2.06 

.75 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

66,5 

50.9 

56.7 

-  3.2 

80 

12  + 

34 

19 

219 

0 

0 

0 

0 

7.05 

4.17 

2.02 

18 

.0 

0 

7 

5 

3 

CARBONDALE*  SEWAGE  PL 

67,0 

47.3 

57 . 2 

-  2.4 

8  1 

5 

27 

20 

255 

0 

0 

3 

0 

2.56 

.  59 

1.30 

31 

0 

0 

5 

2 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

62,6 

44.2 

53.4 

77 

12  + 

26 

20  + 

356 

0 

0 

4 

0 

1  .69 

.78 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

COBDEN  2  S 

66,4 

45  •  0 

55.7 

79 

6  + 

27 

26 

290 

0 

0 

3 

0 

4.20 

1.98 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

DU  OUOIN   1  NNW 

66,6 

46.2 

56.4 

-  3.3 

79 

5 

28 

20  + 

271 

o 

0 

3 

0 

3.18 

.03 

1.85 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

MAKANDA   1  NW 

66,  1 

47.6 

56.9 

79 

5 

28 

20 

265 

0 

0 

Z 

0 

1.68 

31 

.0 

0 

Z 

1 

MARION  4  NNE 

64,3 

43.6 

54.0 

-  5.7 

78 

13  + 

27 

20 

34 1 

0 

0 

5 

0 

2.47 

•  58 

•  85 

31 

0 

5 

Z 

0 

NASHVILLE   4  NE 

64,5 

46.2 

55.4 

77 

11  + 

28 

20  + 

299 

0 

0 

3 

0 

1.88 

- 

1.19 

.68 

3  1 

.0 

0 

4 

1 

0 

SPARTA 

65,9 

46.4 

56.2 

-  4.6 

80 

5 

27 

20+ 

282 

0 

0 

3 

0 

2.77 

- 

.40 

1.70 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

WATERLOO   1  WSW 

64.9 

46.3 

55.6 

82 

11 

26 

19 

291 

o 

0 

3 

0 

1.59 

1.49 

.70 

31 

.0 

0 

S 

1 

0 

DIVISION 

55.8 

-  4.1 

2.96 

- 

.16 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

65.5 

45.5 

55.5 

79 

4  + 

26 

20 

296 

0 

0 

3 

0 

2.99 

1.25 

31 

.0 

0 

6 

2 

1 

BROOKPORT  DAM  52 

67,9 

45.6 

56.8 

81 

6 

29 

26 

256 

0 

0 

Z 

0 

3.85 

1.14 

1.04 

19 

.0 

0 

8 

Z 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

66,5 

46.3 

56.4 

78 

6  + 

26 

26 

270 

0 

0 

3 

0 

3.78 

1.68 

3 1 

.0 

0 

7 

2 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

64,8 

45.5 

55.2 

-  4.3 

78 

4 

25 

20 

309 

0 

0 

3 

0 

2.50 

1.31 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

HARR I SBURG 

67,2 

46.5 

56.9 

-  3.3 

79 

5  + 

26 

20 

262 

0 

0 

3 

0 

3.64 

.79 

1.86 

31 

.0 

0 

5 

3 

1 

MCLEANSBORO  2  E 

65,6 

42.8 

54.2 

-  5.9 

81 

5 

25 

20 

334 

0 

0 

5 

0 

2.20 

.71 

.86 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

65,5 

44.9 

55.2 

78 

4 

25 

20 

306 

0 

0 

3 

0 

2.40 

1.09 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

MOUNT  VERNON 

65,3 

46.3 

55.8 

-  3.5 

78 

5  + 

27 

20 

289 

0 

0 

3 

0 

2.57 

.52 

.89 

31 

.0 

0 

7 

1 

0 

ROSICLARE 

65,8 

47.2 

56.5 

77 

5 

29 

20 

265 

0 

0 

2 

0 

3.15 

1.46 

31 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

55.8 

-  4.0 

3.01 

.10 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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ILLINOIS     -     OCTOBER  1972 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


October  1972  was  cool  and  not  quite  as  wet  as 
the  two  preceding  months.  Precipitation  aver- 
aged about  1/2  inch  above  normal  in  the  northern 
divisions,  where  a  few  stations  received  as  much 
as  1-1/2  inches  above  normal.  The  remainder  of 
the  State  had  below  normal  precipitation.  One 
exception  to  this  was  the  extreme  southern  tip  of 
Illinois,  where  Cairo  received  7.05  inches  of 
rain,  making  it  their  wettest  October  since  1941. 

Temperatures  averaged  around  4°  below  normal. 
A  very  sharp  outbreak  of  cold  air  brought  some 
record  low  temperatures  in  the  teens  and  twenties 
to  just  about  all  of  the  State  on  the  18th,  19th,  and 
20th.  Some  examples  of  record  temperatures  are 
as  follows: 

21°  at  Rockford  on  the  19th — Record  low  for  date. 
21°  at  Moline  on  the  19th  Record  low  for  date. 


19°  at  Peoria  on  the  19th  Record  low  for  date 

and  lowest  temperature  so  early  in  the  season, 

21°  at  Springfield  on  the  19th-Record  lowfordate 
and  lowest  temperature  so  early  in  the  season. 

On  the  18th  and  19th  the  incoming  cold  air  was 
accompanied  by  1  to  2  inches  of  snow  in  parts  of 
northern  Illinois  and  rain  mixed  with  snow  in 
the  central  part  of  the  State.  For  a  number  of 
stations  in  northern  Illinois  this  was  the  heaviest 
snowfall  for  so  early  in  the  fall  season  and/or 
the  earliest  measurable  snowfall. 

Severe  weather  activity  in  October  was  at  a 
minimum  and  consisted  of  spotty  lightning  dam- 
age and  power  outages  associated  with  thunder- 
storm activity  in  the  northern  portion  of  the  State 
on  the  11th. 


Donald  E.  Wuerch 
Climatologist  for  Illinois 
National   Weather  Service  Office 
P.  O.  Box  2810,  Station  A 
Champaign,  Illinois  61820 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 
 '  1  

4 

 1- 

5 

 L 

6 

7      8  9 
 '  '  

10 

11 



12 

13 
 ' 

14 

 ' 

15 

16 



17 

 '— 

18 

19 



20 

 L- 

21 

22 
 '— 

23 



24 

NORTHWEST  01 

ALEDD 

2.54 

.05 

.19 

.1C 

.05 

.62 

1.02 

.06 

3.72 

.07 

.07 

.12 

1.14 

.03 

.21 

•  03 

T 

.52 

.65 

.53 

•  04 

FREEPORT 

3.23 

.12 

.63 

T 

.04 

T 

.10 

T 

.59 

1.12 

.13 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

2. SB 

.11 

.57 

T 

.01 

.04 

.05 

.47 

.45 

.59 

.11 

FULTON  OAM  13 

3.34 

.02 

.06 

.08 

.79 

.11 

T 

.01 

.60 

.62 

.51 

.03 

OAlENfi    1  N 

4.36 

T 

.24 

.01 

.25 

.01 

T 

.09 

.70 

.70 

2.07 

.02 

2.39 

.03 

.01 

.05 

.05 

T 

.14 

T 

.36 

.81 

.54 

,08 

CENESED 

2.10 

.07 

T 

.08 

.01 

.07 

.12 

.17 

.49 

.92 

.03 

HENNEPIN   POWER  PLANT  | 

2.72 

T 

.05 

.07 

.46 

D 

.12 

T 

.70 

1.02 

T 

ILLINOIS   CITr  DAM   16     //  | 

2.31 

.07 

T 

.01 

T 

.11 

D 

.20 

T 

.49 

.60 

.40 

KE I ThSBURG 

2.32 

.06 

.08 

.15 

T 

.02 

T 

.05 

.54 

.73 

.40 

.  :2 

K  F  W ANE  E 

2.73 

.05 

.09 

.04 

T 

T 

0 

.  :  - 

.71 

1.00 

.42 

HULINE  WSQ  AP  R 

2.39 

.04 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

.14 

.  16 

.63 

.95 

.03 

MQRRISO^ 

3.23 

.10 

.  . ! 

.65 

T 

.10 

.08 

.75 

1.05 

.05 

MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  OAM  17 

.05 

.08 

ill 

PAH  PAW 

'_ 

.01 

- 

.62 

.02 

.09 

.12 

.  H 

!67 

.57 

ROCHELlE  6  Nw 

.25 

.13 

1.63 

T 

T 

.03 

.70 

.91 

.02 

ROCKFORD  6  ENE 

2^4 

.01 

.06 

.70 

.10 

.05 

.54 

.60 

.52 

.03 

ROCKFORD  WSO  AP  //R 

4.29 

T  .06 

T 

.  ~  ft 

.09 

1.33 

T 

.09 

.02 

.29 

.56 

1 .42 

.04 

STOCKTON 

3.54 

t? 

04 

03 

08 

TISKILWA 

.08 

!oe 

.23 

.1* 

.66 

.93 

.03 

2^78 

.08 

.20 

.52 

T 

T 

.  15 

.05 

.60 

.94 

T 

NORTHEAST  U2 

ANT  I  DC  H  2  NW 

2.46 

T 

.03 

.01 

.43 

.03 

.05 

.03 

•  19 

1.22 

.24 

.06 

AURORA  COLLEGE 

2.77 

T 

T 

.01 

1.15 

.09 

.12 

.07 

.01 

.01 

.02 

■  94 

.12 

•  01 

8ARRINGT0N  1  S£ 

3.66 

.07 

.90 

.12 

T 

.25 

,48 

1.52 

CHANNAHON  DRESOEN  ISl 

2.43 

.02 

• 

.03 

.64 

.06 

.01 

.20 

.03 

T 

.11 

•  95 

.15 

.01 

CHICAGO  0 ' HARE   WSO  AP  R 

2.92 

T 

.01 

T 

.  4 

1.17 

T 

T 

.08 

.01 

.09 

.31 

.62 

.04 

.03 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

3.51 

.01 

T 

.01 

.02 

1.25 

.20 

.10 

.03 

.23 

T 

.29 

.66 

.20 

.03 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  Ap    / / R 

3.62 

T 

.02 

1.47 

T 

T 

.12 

.03 

.06 

.08 

.39 

1 .20 

T 

T 

DE  KALE- 

3. 86 

T 

.05 

1.85 

.  . 

.04 

.02 

.76 

.66 

.25 

T 

ELGIN 

3.38 

.  11 

1.14 

.01 

T 

.10 

T 

.01 

.26 

.75 

.76 

.02 

GE6HARD  WOODS  ST  PARK 

2.34 

.92 

.03 

.03 

.12 

■  37 

.66 

.02 

JOLIET  BRANDON  «D  OAM 

T 

■  -1 

.79 

.07 

.08 

.08 

T 

.14 

.19 

1.12 

.22 

T 

3 !  1 1 

■ :  4 

.96 

.12 

.10 

.12 

T 

.52 

.76 

.08 

LA  SALLE   1  S 

2.24 

T 

t 

T  T 

.60 

T 

.35 

.87 

.20 

T 

MARENGO 

3.33 

T 

1.05 

.10 

T 

.70 

l.OB 

.  14 

MARSEILLES  LOCK 

2.62 

.02 

.06 

.60 

.02 

T 

.10 

T 

.29 

1.04 

.22 

T 

MORRIS 

2.67 

■ 

T 

.91 

.08 

.05 

.08 

.02 

.19 

.95 

.16 

T 

OTTAWA 

2.85 

!l4 

PARK  FOREST 

3.39 

.  34 

!95 

IlO 

!ie 

.14 

.12 

?4C 

Its 

.04 

.01 

PEOTONE 

3.57 

.11 

.89 

.09 

.16 

.  1  8 

.54 

1.02 

T 

PERU  2  w 

.03 

.  ,i 

.52 

T 

T 

T 

.08 

T 

.74 

1.00 

.05 

STREATOR   2  ENE 

3.35 

.01 

.06 

1.15 

.13 

T 

.77 

.89 

.01 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

3.11 

.05 

!o! 

.06 

WAUKEGAN  4  WSW 

3.66 

ioi 

!79 

'.  S3 

!io 

T 

.21 

.82 

.82 

.12 

WHEATON  3  SE 

3.24 

T 

.'8 

.19 

T 

.  10 

.03 

.55 

.65 

.13 

.03 

WEST  03 

AVON  5  NE 

2.32 

.02 

T 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.58 

.79 

.49 

T 

BENTLEY  1  E 

3.11 

.  10 

T 

.74 

T 

.02 

.01 

.03 

.38 

1.22 

T 

CANTON  1  ESE 

2.55 

.25 

.15 

T 

.04 

T 

T 

1.14 

T 

GALESBURG 

2.22 

.05 

.10 

T 

.11 

.08 

.58 

.99 

.01 

GLADSTONE  DAM  18 

2.52 

.07 

.03 

.18 

T 

T 

T 

T 

.37 

.92 

.68 

T 

GOLDEN  1  NW 

2.15 

.  14 

.27 

.02 

T 

T 

T 

.49 

.91 

LA  HARPE 

2.13 

.07 

.04 

.02 

T 

.01 

.01 

.47 

1.04 

.21 

MACOMB 

2.77 

.19 

.04 

.36 

.09 

.02 

.32 

.83 

.49 

.03 

MONMOUTH 

2.16 

.07 

.10 

T 

T 

.  10 

.62 

.98 

.01 

MOUNT  STERLING 

2.36 

.34 

.11 

1.52 

PAYSON 

2.40 

.12 

.19 

.02 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.33 

.80 

.36 

T 

OUINCY 

2.66 

.13 

.26 

T 

.04 

T 

T 

.49 

1.28 

.  w 

OUINCY  FAA  AP 

2.78 

.17 

.23 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.77 

.96 

T 

OUINCY  DAM  21  // 

2.48 

.06 

.08 

.21 

T 

T 

.-: 

T 

T 

T 

T 

.22 

.99 

.43 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2.76 

.09 

.19 

.01 

.0 

T 

'2 

1.25 

RU5HVI LLE 

3.94 

.40 

.72 

T 

T 

.50 

1.25 

.50 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

.11 

.60 

T 

.15 

T 

.26 

T 

.08 

.10 

.16 

1.23 

.  10 

T 

BLOOMINCTON  NORMAL 

2.16 

.10 

.14 

.14 

.04 

.12 

.53 

.82 

.02 

.01 

CHENOA 

2.30 

.03 

.07 

T 

.46 

T 

.19 

.46 

.82 

.03 

CHI LL ICOTHE 

2.67 

.16 

.07 

.12 

T 

.46 

1.25 

.20 

.03 

CLINTON  1  SSW 

1.95 

.25 

.05 

.10 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 

■  46 

.53 

.  16 

DECATUR 

2.09 

.31 

.08 

.02 

T 

.02 

.13 

.79 

.39 

T 

FARMER  CITY 

.12 

.05 

.05 

.08 

.10 

.45 

- 

HAVANA  POWER  STATION 

2.48 

.26 

.02 

.02 

.07 

T 

T 

T 

.27 

1.42 

.  16 

L  AC  ON  2  E 

2.37 

.07 

.  .  e 

T 

.08 

T 

T 

.16 

T 

.69 

.95 

.01 

T 

LINCOLN 

1.71 

.  10 

.03 

.09 

.02 

.05 

.03 

.08 

1.13 

.06 

MACKINAW 

3.03 

.41 

■  1: 

1.25 

MASON  CITY  1  NW 

2 . 04 

.11 

T 

•  -  ! 

.01 

.02 

.01 

.02 

if: 

.95 

T 

MINONK  3  NE 

2.86 

.22 

.  07 

.47 

.  13 

.68 

.89 

.02 

MOUNT  PULASKI 

1.40 

.27 

.01 

T 

.01 

.01 

T 

.01 

.30 

.40 

T 

.01 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  AP  //R 

2.50 

.06 

T 

.06 

•  05 

PRINCE  V I LLE   1  N 

!l7 

T 

.14 

T 

.20 

f 

1.77 

TOULON 

2.53 

.02 

.12 

T 

.18 

T 

.70 

1.08 

.  c 

EAST  05 

DANVILLE 

.70 

.02 

.01 

.20 

T 

.02 

.07 

.19 

.70 

.32 

T 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2!l4 

.05 

.45 

T 

.23 

T 

T 

.02 

.25 

.79 

T 

GIBSON  CITY 

2.25 

.14 

T 

.05 

.32 

.01 

.07 

.48 

.SO 

.12 

T 

HODPESTON 

1.97 

.04 

.02 

.24 

.30 

T 

.03 

T 

.35 

.77 

T 

KANKAKEE   3  Sw 

2.88 

.20 

.01 

T 

.05 

.41 

.36 

T 

.10 

.05 

.29 

.90 

.30 

T 

BONTICELLO  NO  2 

.06 

T 

.  12 

T 

T 

.09 

T 

T 

,04 

.40 

.52 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

4!oi 

.56 

.86 

.02 

.34 

.56 

.07 

.04 

T 

.06 

.81 

.37 

.09 

PONTIAC 

2.99 

T 

T 

T 

T 

.76 

.64 

.05 

.06 

.18 

1.10 

.14 

.03 

BANTOUL 

2.11 

.11 

.04 

.05 

.30 

T 

T 

.06 

■  24 

.50 

.26 

T 

SIOELL 

2.21 

.53 

.12 

•.08 

.03 

.38 

.68 

URBANA 

2.13 

.34 

.03 

.05 

T 

.01 

•  26 

.80 

WATSEKA  2  NW 

4.34 

.32 

T 

.02 

1.32 

.02 

.12 

.55 

.94 

.35 

.07 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

1.31 

.01 

.04 

.02 

.53 

.06 

BARRY 

• 

1.43 

.19 

.05 

BEARDS  TOWN 

2.11 

.18 

.05 

.12 

T 

T 

T 

T 

.12 

1.13 

.15 

BLUFFS 

1.94 

.09 

.12 

.11 

T 

T 

T 

.05 

.54 

.72 

25     26     27     28     29     30  31 


.28  .05 

.07  .09 

.02  .21 
.14 


.10 
.  10 


.17 

.05  T 


.07 
.05 
.06 


ving  Siahon  fadei. 


DAILY  PRECIPITATION 


illinois 
October  117? 


Station 


sw 


CARlINVILLE 
EDNAROSVlLLE 
GRAFTON 
GREENVILLE   t  E 

griggsville 

HARDIN 

HILLSBORO  2  SSw 
JACKSONVILLE 
JERSE YVILLE 
MEOORA 


MOUNT  OLIVE   1  E 
PaNA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  W50  AP 
SPRINGFIELD  «  SE 

TAYLORVILLE 
VIROEN  1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL    1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EPF INGHAH 
FLORA  5  NH 
GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

LAwAENCEVILLE 
MARSHALL   I  E 
HATTOON 
HOME  AQUA 
NEKTON  9  SE 

OLNET  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDAL  I A  P  A A  AP 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


I 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UN1V 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARRONDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  Sw 

CHESTER 

COROEN  2  S 

DU  OUOIN   1  NNW 

CRAND  TOWER  2  N 
HAKANDA   1  NW 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   I  WSW 


SOUTHEAST 


)9 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  DAM  52 

C  ARM  I   6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  51 
HARR I SBURG 

HARR I SBURC  OISPOSAL  PL 
HCLEANSSORO  2  E 

HT  C AR MEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
•OSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITV 


2.61 

1.  A8 

2.  A9 


2.99 
2.79 
1.65 
2.29 


2.A7 
l.BB 
2.15 


3. OA 
3.6A 
2.71 
2.20 


10  |  11   |  12~ 


13  14 


19  | 

20  | 

21 

22 

23 

24 



25  |  26 

27 

1 

28  | 

29  | 

30 

31 

.01 

T 

.3! 

.27 

1 

1 

•  11 

.01 

.01 

.12 

.o: 

.45 

.09 

.10 

•  11 

.13 

.OA 

■  04 

.61 

.02 

T 

.05 

.04 

•  10 

.0! 

.02 

.26 

.32 

.02 

.22 

.02 

.22 

• 

•  11 

.97 

.12 

.01 

.p. 

.01 

T 

•  71 

1.12 

.01 

1 

■  OS 

.03 

.38 

.20 

.0! 

.14 

T 

.54 

T 

•  19 
.01 

1.02 

■  12 

.01 

.09 

.02 

.60 

.02 

.63 

.08 

.51 

T 

•  31 

.10 

.10 

.02 

.12 

.02 

1 

.10 

.34 

.19 

.11 

.10 

.il 

T 

•  11 

.34 

.42 

- 

.20 

.02 

.01 

.48 

.06 

.59 

.39 

.03 

.09 

.5? 

T 

•  01 

•  31 

.33 

T 

.06 

' 

* 

•o; 

.  24 

.22 

.34 

.0* 

.12 

.f 

T 

.01 

:" 

.18 

.10 

.03 

T 

■ 

•  0! 

■  01 

T 

T 

.85 

■ 

.04 

T 

.  3* 

.03 

.94 

.86 

.05 

■  69 

.01 

■  02 

.24 

.72 

.96 

.04 

.16 

T 

T 

•  32 

.46 

■ 

• 

.11 

T 

... 

.05 

.05 

.60 

•  26 

.20 

.01 

1.13 

T 

.19 

.86 

T 

.28 

•  20 

.19 

T 

.79 

.16 

.04 

.41 

.02 

' 

.10 

.64 

T 

T 

.45 

.01 

.11 

.76 

.20 

.30 

T 

.15 

.70 

.19 

.05 

.01 

•  01 

1.09 

T 

T 

.37 

.13 

•  10 

T 

.20 

.04 

- 

.51 

.01 

.31 

.38 

.01 

.28 

.01 

.15 

.07 

.66 

.12 

.22 

.07 

.92 

.02 

T 

.78 

.27 

' 

.40 

.03 

T 

1.16 

.02 

.10 

.60 

.43 

T 

.21 

.09 

.60 

.03 

T 

.17 

.33 

.22 

.31 

.00 

.01 

.60 

.28 

- 

.19 

.01 

- 

1.10 

T 

T 

•  40 

.41 

T 

.16 

•  06 

T 

.20 

.  19 

•  1! 

.40 

!40 

■  21 

.27 

.30 

T 

T 

.11 

.01 

.01 

.69 

.11 

T 

.63 

.66 

.11 

.01 

.11 

1.64 

.05 

• 

• 

.51 

.23 

.02 

1.02 

.05 

.37 

.06 

.05 

.10 

.19 

2.02 

T 

1.22 

T 

.7* 

.03 

.96 

1.96 

T 

.11 

T 

.13 

.20 

t 

.01 

.70 

1.90 

.11 

.01 

.15 

.22 

T 

.31 

.01 

.71 

.09 

.03 

T 

.37 

.14 

.03 

.7? 

.10 

.05 

T 

.04 

.22 

T 

.22 

.02 

1.11 

.07 

.16 

.74 

.62 

.1* 

.11 

1 .98 

.02 

.01 

.50 

.13 

.30 

.03 

.03 

1.89 

.04 

.26 

•  04 

l.OO 

• 

.32 

1.58 

T 

.  12 

•  01 

.53 

.06 

.12 

.14 

1.68 

.  1A 

T 

.37 

.23 

.01 

.60 

.69 

T 

.03 

.44 

.40 

.02 

.66 

.0! 

.02 

.23 

.12 

.02 

.30 

1.10 

.29 

.02 

1.42 

.03 

.02 

T 

.01 

!l7 

.11 

.02 

.04 

1.70 

.01 

.29 

.16 

.02 

.24 

.70 

.06 

.52 

.48 

.07 

.31 

.02 

1.29 

.01 

.01 

.19 

.23 

.02 

.40 

1.90 

.36 

l.OA 

.10 

.46 

.03 

.45 

.01 

.99 

.  12 

T 

.29 

.83 

T 

.90 

.  36 

.  14. 

.39 

.74 

.40 

.03 

1.66 

.07 

T 

.49 

.20 

T 

.21 

.06 

1.11 

.06 

.28 

- 

.12 

.68 

.02 

.44 

.04 

1.02 

T 

.17 

.93 

.50 

.35 

.03 

.01 

1.86 

.11 

.20 

.80 

.29 

1.31 

.03 

.02 

- 

.40 

.35 

.01 

.37 

.01 

.16 

.=» 

.32 

.40 

.yi 

.04 

1.09 

.52 

.25 

.33 

.02 

•  AO 

.02 

.64 

.06 

.16 

T 

.52 

.06 

.Si 

T 

T 

.0. 

1.66 

T 

.  10 

.13 

.46 

• 

.36 

.08 

.96 

.OA 

.01 

.46 

.22 

.22 

.01 

•  91 

DATE 
DATE 


DAILY  TEMPERATURES  .u.nois 


Day  of  Month 

V 

O) 

Station 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7  | 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  | 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*          «  * 

NDRTHw  EST 

MAX 

77 

80 

72 

68 

60 

60 

64 

69 

6; 

66 

79 

74 

73 

63 

52 

69 

63 

40 

44 

47 

57 

60 

60 

46 

55 

65 

58 

51 

51 

50 

47 

60.6 

MIN 

45 

50 

49 

54 

46 

52 

38 

45 

35 

45 

56 

52 

38 

50 

29 

43 

33 

30 

17 

26 

40 

49 

39 

37 

30 

36 

35 

40 

38 

42 

43 

40,7 

MAX 

75 

78 

72 

70 

69 

60 

64 

68 

62 

65 

72 

6  7 

63 

63 

51 

67 

58 

38 

47 

47 

5' 

59 

57 

45 

56 

63 

56 

49 

51 

46 

46 

59.2 

MIN 

44 

49 

53 

56 

52 

54 

36 

42 

3  3 

40 

52 

53 

38 

41 

2  9 

36 

31 

29 

20 

24 

39 

49 

40 

36 

29 

35 

35 

37 

39 

39 

40 

39.7 

FREEPOKT 

MAX 

73 

77 

70 

69 

66 

64 

62 

64 

64 

64 

73 

66 

64 

59 

48 

67 

57 

40 

43 

47 

5  :-. 

55 

59 

45 

55 

63 

56 

5 1 

47 

46 

46 

58.4 

MIN 

43 

43 

57 

53 

52 

52 

35 

44 

32 

41 

53 

53 

38 

47 

28 

39 

30 

28 

18 

22 

38 

48 

39 

37 

31 

37 

36 

39 

39 

39 

41 

39.7 

cm  Tfiw   r>AM  13 

MAX 

74 

69 

65 

63 

63 

6  5 

6  C 

64 

72 

7C 

64 

62 

54 

67 

63 

4 1 

4  4 

47 

53 

56 

60 

46 

54 

63 

6C 

52 

49 

46 

50 

59.3 

MIN 

47 

49 

55 

56 

51 

55 

42 

48 

« 

44 

52 

54 

43 

54 

it 

38 

36 

38 

25 

26 

36 

46 

41 

39 

32 

37 

3B 

41 

29 

42 

42 

42.1 

GALVA 

MAX 

56 

75 

79 

71 

65 

62 

59 

62 

7  0 

60 

64 

74 

61 

66 

6  3 

52 

68 

46 

35 

43 

47 

52 

59 

44 

44 

54 

61 

52 

47 

48 

46 

57.6 

MIN 

34 

47 

52 

54 

49 

49 

38 

39 

35 

36 

46 

53 

43 

43 

3  0 

30 

31 

30 

19 

20 

26 

44 

42 

37 

31 

32 

37 

37 

39 

39 

39 

38.  1 

GENESEO 

MAX 

77 

82 

72 

63 

63 

62 

65 

70 

6  2 

67 

77 

65 

67 

65 

51 

69 

49 

39 

45 

48 

52 

61 

59 

46 

56 

64 

50 

50 

50 

48 

44 

59.3 

MIN 

47 

53 

57 

53 

51 

47 

39 

45 

37 

45 

54 

47 

39 

40 

30 

43 

34 

28 

20 

24 

42 

50 

39 

38 

31 

38 

35 

39 

40 

42 

42 

40.9 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

76 

79 

74 

69 

67 

64 

64 

70 

63 

65 

75 

71 

67 

64 

55 

69 

65 

41 

45 

50 

51 

61 

61 

45 

56 

62 

55 

5 1 

5  1 

50 

46 

60.7 

MIN 

38 

45 

51 

54 

50 

52 

38 

47 

35 

44 

53 

56 

42 

51 

i  8 

42 

36 

32 

23 

22 

41 

47 

40 

36 

26 

27 

30 

46 

39 

40 

40 

40.4 

K6HAN6E 

MAX 

74 

78 

73 

69 

64 

64 

62 

6  7 

5  9 

64 

76 

75 

63 

64 

57 

68 

58 

40 

42 

47 

49 

59 

53 

45 

53 

60 

52 

5 1 

50 

5 1 

46 

59. 1 

MIN 

41 

50 

52 

54 

50 

52 

40 

40 

35 

42 

50 

54 

40 

47 

34 

38 

33 

30 

20 

23 

40 

48 

40 

36 

32 

35 

35 

39 

35 

35 

41 

40.  1 

HOLINE  WSO  AP 

MAX 

77 

81 

70 

64 

61 

60 

65 

71 

61 

67 

60 

60 

67 

65 

52 

71 

47 

39 

44 

48 

53 

61 

58 

46 

56 

65 

52 

49 

51 

50 

46 

59.3 

MIN 

4fl 

50 

58 

51 

49 

43 

37 

47 

36 

46 

59 

43 

39 

41 

28 

44 

35 

26 

21 

25 

44 

51 

41 

34 

30 

39 

36 

42 

41 

42 

44 

41.0 

MORRISON 

MAX 

75 

78 

77 

70 

66 

65 

64 

66 

61 

65 

75 

73 

66 

66 

60 

70 

65 

42 

45 

49 

57 

60 

52 

47 

57 

65 

64 

54 

52 

48 

47 

61.3 

MIN 

36 

48 

53 

56 

51 

56 

36 

48 

34 

43 

52 

54 

38 

49 

28 

39 

33 

31 

20 

22 

40 

42 

42 

38 

30 

36 

36 

42 

39 

42 

42 

40.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

MIN 

PAW  PAW 

MAX 

58 

72 

75 

70 

70 

68 

60 

6  1 

62 

56 

61 

62 

57 

62 

61 

49 

65 

43 

37 

42 

45 

49 

47 

46 

4  1 

53 

5  8 

56 

48 

46 

41 

55.5 

MIN 

38 

48 

48 

49 

54 

53 

36 

45 

35 

35 

41 

53 

41 

38 

29 

33 

29 

29 

20 

20 

25 

41 

43 

37 

32 

31 

30 

34 

34 

38 

39 

37.4 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

70 

74 

71 

69 

67 

66 

59 

65 

60 

61 

73 

69 

62 

61 

3  3 

64 

63 

40 

41 

47 

49 

56 

59 

43 

53 

59 

57 

5 1 

48 

46 

46 

58.1 

MIN 

45 

41 

52 

53 

54 

55 

36 

44 

35 

42 

51 

53 

40 

50 

30 

39 

30 

30 

20 

23 

39 

48 

41 

37 

30 

35 

36 

42 

40 

39 

41 

40.4 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 

71 

75 

70 

70 

66 

60 

62 

69 

57 

61 

72 

61 

62 

58 

49 

64 

45 

41 

43 

47 

49 

58 

58 

44 

55 

61 

53 

50 

46 

47 

47 

57.0 

MIN 

49 

48 

52 

55 

57 

42 

38 

45 

37 

42 

54 

51 

42 

37 

32 

39 

32 

26 

21 

24 

42 

49 

39 

37 

31 

36 

39 

43 

41 

41 

43 

40.8 

STOCKTON 

MAX 

70 

72 

65 

66 

65 

60 

59 

6  0 

53 

60 

70 

64 

62 

55 

45 

63 

54 

36 

39 

44 

49 

51 

53 

44 

52 

60 

54 

47 

45 

45 

44 

55.0 

MIN 

46 

49 

55 

55 

53 

48 

35 

47 

33 

42 

51 

51 

40 

44 

3  0 

37 

29 

27 

18 

28 

38 

47 

38 

36 

30 

30 

39 

3B 

36 

38 

40 

39.6 

TISKILWA 

MAX 

77 

79 

74 

71 

67 

65 

65 

7  0 

75 

72 

68 

64 

59 

70 

66 

42 

45 

50 

52 

59 

59 

56 

66 

62 

5  3 

50 

49 

49 

47 

61.6 

MIN 

42 

48 

55 

55 

50 

53 

40 

46 

40 

55 

46 

53 

28 

44 

34 

31 

19 

20 

40 

49 

41 

39 

32 

34 

32 

45 

39 

42 

42 

41.2 

WALNUT 

MAX 

74 

77 

75 

69 

68 

64 

62 

69 

64 

64 

74 

70 

66 

63 

54 

68 

60 

39 

44 

47 

60 

59 

60 

45 

55 

61 

58 

48 

49 

46 

45 

59.9 

•          *  * 

MIN 

4  4 

56 

55 

54 

36 

45 

3  3 

52 

48 

39 

5 1 

29 

29 

30 

1 7 

25 

39 

48 

40 

37 

32 

37 

37 

39 

40 

4  1 

40.6 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

53 

70 

75 

68 

68 

63 

60 

62 

62 

55 

60 

j  9 

53 

64 

58 

51 

64 

42 

4  1 

43 

49 

52 

57 

52 

4 1 

53 

5  8 

5  3 

48 

46 

47 

56,0 

MIN 

35 

48 

49 

53 

54 

55 

37 

37 

3  3 

32 

45 

51 

42 

42 

29 

29 

30 

29 

21 

21 

30 

41 

51 

37 

35 

34 

37 

40 

39 

35 

36 

38.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

73 

78 

74 

73 

69 

66 

62 

67 

6  3 

62 

71 

66 

65 

62 

56 

66 

54 

46 

4  5 

50 

49 

57 

59 

48 

54 

64 

54 

58 

49 

46 

53 

60. 1 

MIN 

44 

48 

52 

55 

54 

49 

37 

44 

35 

41 

50 

51 

47 

34 

29 

39 

30 

29 

22 

25 

39 

47 

36 

36 

32 

32 

35 

42 

34 

39 

41 

39.7 

BARRINGTON   1  SE 

MAX 

6  8 

72 

72 

70 

66 

62 

57 

60 

59 

59 

68 

68 

60 

60 

56 

60 

60 

50 

48 

46 

47 

52 

57 

43 

55 

59 

55 

52 

58 

57 

45 

58.1 

MIN 

44 

48 

53 

54 

55 

51 

34 

43 

31 

39 

40 

49 

40 

50 

28 

38 

37 

30 

20 

23 

39 

46 

42 

36 

32 

34 

35 

46 

42 

31 

40 

39.7 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

72 

76 

72 

64 

62 

62 

62 

5  2 

6  1 

70 

62 

63 

58 

51 

67 

50 

4  1 

40 

47 

49 

58 

58 

44 

5 1 

56 

5 1 

50 

46 

46 

46 

56.5 

MIN 

50 

56 

59 

60 

58 

52 

48 

5  0 

45 

49 

56 

51 

51 

45 

4  1 

46 

36 

32 

29 

34 

42 

48 

40 

42 

39 

37 

40 

45 

42 

42 

43 

45.4 

CHICAGO  0 ' HARE  WSO 

AP 

MAX 

72 

78 

70 

69 

64 

62 

62 

66 

5  5 

62 

70 

63 

63 

62 

51 

65 

47 

3  8 

42 

49 

49 

59 

59 

42 

53 

59 

57 

57 

48 

48 

46 

57.6 

MIN 

45 

46 

57 

57 

59 

44 

39 

42 

35 

40 

53 

49 

48 

37 

3  1 

44 

31 

29 

26 

25 

41 

48 

39 

40 

33 

35 

36 

43 

38 

36 

44 

41.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

67 

?3 

77 

73 

70 

66 

66 

t  7 

5c 

57 

65 

70 

58 

64 

59 

61 

68 

46 

39 

48 

50 

58 

60 

47 

49 

56 

5  8 

54 

53 

49 

51 

59.6 

MIN 

46 

52 

57 

57 

57 

57 

45 

49 

43 

46 

49 

52 

50 

50 

36 

43 

35 

33 

30 

31 

41 

47 

44 

41 

38 

37 

40 

49 

44 

41 

43 

44.6 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

74 

77 

73 

68 

-  ' 

66 

62 

67 

54 

64 

71 

65 

63 

62 

51 

67 

50 

39 

4  1 

47 

51 

59 

59 

43 

54 

59 

53 

54 

48 

49 

45 

58.1 

MIN 

47 

50 

55 

57 

58 

44 

40 

43 

36 

40 

55 

51 

51 

42 

35 

4  5 

32 

31 

28 

26 

42 

48 

39 

40 

35 

35 

37 

45 

39 

39 

44 

42.2 

DE  KALR 

MAX 

74 

78 

76 

70 

7  1 

65 

61 

64 

61 

63 

72 

68 

65 

64 

59 

66 

66 

41 

44 

47 

50 

56 

59 

43 

53 

59 

60 

5 1 

48 

45 

46 

59.5 

MIN 

46 

49 

50 

53 

56 

54 

36 

47 

33 

40 

51 

52 

40 

51 

3 1 

38 

29 

20 

25 

38 

47 

41 

36 

30 

34 

35 

44 

38 

37 

40 

40.4 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

75 

79 

74 

73 

69 

61 

65 

71 

61 

65 

73 

71 

65 

66 

54 

70 

64 

48 

46 

50 

5  3 

60 

60 

44 

50 

60 

53 

55 

49 

46 

46 

60.5 

MIN 

45 

46 

49 

53 

52 

53 

37 

47 

31 

41 

48 

5  3 

50 

51 

2  8 

30 

22 

24 

40 

48 

41 

38 

31 

30 

32 

48 

40 

40 

41 

40.6 

JOLIET 

MAX 

74 

79 

79 

76 

70 

66 

65 

69 

70 

67 

71 

70 

65 

65 

62 

67 

68 

45 

47 

52 

49 

58 

60 

51 

56 

61 

60 

57 

55 

48 

50 

62.3 

MIN 

44 

48 

57 

52 

47 

54 

40 

45 

41 

40 

53 

53 

50 

54 

37 

48 

31 

27 

27 

41 

48 

42 

40 

JB 

34 

36 

38 

43 

45 

39 

42.8 

MARENGO 

MAX 

78 

7B 

76 

73 

69 

67 

63 

65 

59 

62 

72 

6  3 

64 

64 

52 

63 

55 

40 

45 

49 

48 

50 

58 

43 

55 

6  1 

58 

56 

48 

48 

45 

59.  1 

MIN 

42 

49 

49 

51 

48 

32 

38 

41 

,5 

39 

2  5 

35 

35 

35 

42 

38 

33 

40 

OTTAWA 

MAX 

77 

80 

74 

73 

70 

67 

66 

73 

64 

66 

73 

69 

66 

68 

54 

70 

60 

37 

50 

50 

51 

60 

50 

45 

58 

62 

52 

53 

51 

50 

46 

60.9 

MIN 

46 

50 

52 

56 

55 

57 

39 

49 

3  5 

43 

54 

55 

51 

49 

3 1 

32 

22 

27 

40 

50 

42 

39 

35 

35 

35 

47 

42 

42 

43 

42.9 

PARK  FOREST 

MAX 

76 

76 

72 

74 

70 

67 

62 

68 

3  7 

62 

70 

69 

62 

64 

59 

67 

50 

38 

40 

50 

48 

58 

58 

44 

5  i 

54 

53 

54 

54 

53 

45 

58.7 

MIN 

45 

50 

54 

56 

54 

47 

40 

46 

37 

40 

54 

5  0 

42 

42 

30 

31 

30 

28 

42 

47 

40 

39 

35 

33 

33 

45 

34 

33 

40 

41.0 

PERU  2  W 

MAX 

76 

80 

80 

73 

69 

69 

64 

71 

67 

65 

73 

72 

68 

65 

59 

69 

67 

42 

47 

5 1 

5  I 

60 

60 

4  5 

5  7 

60 

6  0 

50 

49 

47 

61,8 

MIN 

42 

48 

51 

53 

51 

51 

34 

45 

3  . 

40 

52 

33 

47 

50 

26 

42 

30 

29 

16 

24 

3  8 

47 

39 

31 

30 

33 

31 

45 

35 

39 

40 

39.5 

WAUKEG4N   4  WSW 

MAX 

55 

72 

70 

70 

69 

61 

61 

61 

64 

50 

59 

70 

53 

64 

51 

64 

43 

40 

43 

50 

49 

58 

57 

41 

52 

59 

53 

52 

45 

46 

56.2 

MIN 

39 

47 

51 

56 

56 

55 

39 

38 

35 

35 

45 

51 

46 

45 

3  3 

33 

33 

30 

25 

23 

26 

41 

48 

3  9 

37 

34 

37 

37 

42 

41 

40 

39.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

73 

78 

75 

71 

68 

65 

63 

67 

65 

62 

70 

69 

65 

62 

:  7 

67 

67 

45 

45 

49 

48 

57 

59 

*6 

54 

59 

6  3 

58 

51 

49 

98 

60.3 

MIN 

44 

46 

55 

55 

57 

53 

37 

45 

35. 

37 

50 

51 

49 

50 

29 

40 

31 

30 

24 

22 

4  0 

48 

42 

3B 

31 

35 

33 

49 

41 

32 

41 

41.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    128  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Sutton 

Day  ol  Month 

it  1  c 

• 
■ 

• 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

"  1 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avor 

.        .  . 

WEST 

03 

GALES8URG 

MAX 
MIN 

76 
45 

79 
52 

71 
57 

69 
54 

67 
49 

60 

52 

68 
38 

71 
45 

t 

40 

65 
46 

77 
60 

64 
46 

67 

41 

64 

35 

52 
29 

70 
45 

49 
32 

41 
26 

42 
19 

48 
29 

S3 
44 

61 

50 

58 
39 

49 
36 

54 
29 

61 
37 

92 
38 

50 
42 

52 
40 

31 

42 

46 
43 

59.3 
41.5 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

78 
45 

81 
50 

72 
54 

75 
51 

75 
46 

64 
57 

65 
41 

75 
45 

3* 

74 
47 

82 
62 

73 
SI 

69 
43 

67 
54 

54 
26 

72 
47 

62 
37 

45 
33 

48 
19 

46 

25 

54 
43 

64 
44 

64 
42 

46 

40 

55 
29 

66 

39 

54 

34 

51 
44 

SO 

42 

55 
48 

32 
46 

63.2 
42.6 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

79 
44 

81 
50 

72 
54 

75 
52 

70 
46 

69 

-  - 

66 
39 

74 
44 

65 
40 

69 
46 

79 
60 

74 
51 

66 
44 

65 
SO 

55 
29 

72 
43 

69 
36 

45 

31 

46 
20 

47 
26 

54 
41 

62 
SI 

61 
39 

48 

39 

56 
28 

65 
35 

53 
35 

51 
40 

S3 

41 

57 
43 

49 
43 

62.6 
41.9 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

77 
44 

80 

'.9 

72 
55 

72 
55 

68 
46 

63 
54 

65 
39 

71 
45 

63 
33 

67 
43 

76 
54 

72 
53 

66 

40 

64 

5  2 

53 
27 

70 
43 

62 
31 

43 
31 

46 
17 

47 
23 

52 
39 

60 
50 

60 
39 

49 
38 

56 
29 

65 
33 

S7 
35 

50 
43 

52 
40 

63 
43 

44 

61,5 
41.0 

QUINCY 

MAX 
MIN 

78 

50 

80 
57 

73 
58 

76 
54 

73 
59 

SB 

66 
45 

74 
49 

65 
42 

70 
50 

61 
64 

75 
SI 

68 

49 

5  7 
S3 

57 
34 

73 
50 

67 
40 

43 
35 

47 

21 

46 

32 

54 
46 

66 

52 

42 

49 
42 

49 

33 

33 

40 

44 

43 

49 

48 

63.2 
45.9 

QUINCV  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
45 

81 
54 

73 
56 

75 
53 

74 
47 

02 
54 

64 
44 

75 
47 

66 
40 

72 
46 

83 
64 

5  5 

50 

67 
49 

•  3 

40 

53 
3  j 

73 
$7 

50 

46 
2  5 

46 

51 
2  g 

54 

64 

50 

46 

54 

63 

Si 

49 

31 

55 

SI 

61.7 
43.3 

RUSHVlLLE 

«          »  * 

MAX 
MIN 

80 
41 

79 
4B 

73 
49 

72 
53 

e>9 

48 

56 

63 

63 

63 

70 
44 

70 
58 

e  g 
44 

65 
46 

66 
30 

53 
28 

71 
36 

58 
34 

44 
32 

44 
19 

44 
25 

54 
36 

62 
43 

60 
39 

47 
43 

54 
29 

57 
33 

60 
33 

50 
44 

30 
44 

58 
48 

49 
44 

60.6 
41.5 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

75 
45 

79 

53 

78 
57 

72 
55 

71 
49 

70 

55 

63 
39 

71 
45 

70 
3« 

65 

42 

75 
57 

72 
57 

66 
47 

65 

54 

64 
30 

70 
47 

69 
34 

46 
31 

45 
22 

49 
29 

49 

42 

61 
48 

60 
40 

45 
37 

54 
33 

57 
35 

37 
43 

52 
49 

49 

42 

52 
41 

31 
44 

62.0 
43.3 

CHENOA 

MAX 
MIN 

74 
40 

79 
50 

75 
53 

68 
58 

69 
49 

64 
52 

64 
39 

70 
46 

69 
36 

65 
39 

76 
52 

70 
55 

65 
48 

65 
SO 

55 
25 

69 
49 

66 
35 

43 
34 

44 
21 

50 
22 

49 
40 

60 
44 

60 
39 

43 
37 

53 
32 

56 
33 

54 
32 

52 
47 

48 
42 

51 

40 

47 
43 

60.5 
41.4 

OECATUR 

MAX 
MIN 

73 
42 

80 
51 

76 
53 

72 
55 

72 
51 

64 

S3 

65 

42 

67 

65 
41 

70 
44 

76 
59 

70 
59 

66 

49 

71 
54 

'-■0 
31 

72 
48 

62 
36 

45 

34 

48 

23 

53 
29 

48 

45 

62 
43 

58 
43 

43 
39 

54 
33 

59 
34 

S3 
25 

53 
40 

52 

44 

39 

42 

S3 
46 

61.9 

43,3 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

74 
40 

79 
49 

75 
53 

70 
55 

70 
48 

65 
51 

73 
39 

65 
37 

67 
43 

73 
56 

71 
56 

69 
45 

54 

51 

59 

30 

72 
48 

59 
35 

42 
33 

46 

23 

51 
26 

SO 
42 

61 
47 

56 

42 

42 

36 

55 
35 

57 
3? 

34 
36 

53 
48 

51 
43 

53 
41 

49 

44 

61.1 
42.3 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

76 
42 

79 
50 

78 
i  ! 

73 
56 

70 
46 

66 
54 

65 
43 

74 
47 

69 
36 

71 
45 

60 
57 

76 
57 

66 
46 

a-: 
49 

64 
31 

72 
44 

69 
36 

46 

31 

46 
20 

50 
26 

55 
39 

48 

37 

54 
27 

6? 
32 

60 
34 

92 
46 

51 
41 

54 

43 

SI 
44 

63.6 
41.9 

LACON  2  E 

MAX 

Mm 

74 
46 

78 

52 

76 
56 

67 
55 

65 
55 

63 

53 

65 
34 

71 
41 

64 
35 

65 
46 

75 
54 

73 
55 

67 
47 

64 
5  5 

5» 
31 

70 
44 

67 
35 

46 
2 

46 
19 

49 
29 

51 
41 

61 
47 

60 
43 

44 
39 

>7 
32 

62 
33 

$4 
34 

90 
43 

49 
37 

50 
43 

SO 
43 

61.0 
42.2 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

74 
42 

79 
49 

74 
53 

70 
56 

69 
51 

65 

55 

63 

42 

72 
45 

62 
40 

70 
44 

78 
59 

74 
55 

64 
46 

5  = 
51 

55 
32 

71 
48 

60 
39 

44 
3- 

45 

22 

SO 
25 

5  2. 
44 

61 
46 

60 
42 

46 
39 

54 
32 

58 
32 

52 
33 

53 
49 

50 
43 

54 
43 

91 
45 

61,2 
43.3 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 
MIN 

75 
42 

80 
49 

75 
53 

72 
55 

71 
49 

65 

55 

64 

40 

73 
44 

66 
37 

71 
44 

79 
59 

73 
59 

66 
46 

67 
49 

61 
29 

72 
46 

60 
36 

45 
33 

48 
19 

SO 
25 

51 
45 

61 
49 

60 
39 

48 
39 

55 
29 

61 
33 

52 
36 

52 
49 

51 
43 

53 
43 

50 
46 

62.2 
42.6 

MINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

74 
43 

80 
50 

78 

55 

72 
53 

66 

48 

64 

51 

64 

38 

70 
46 

69 
2  3 

64 
39 

77 
53 

73 
55 

65 
48 

65 
51 

61 
29 

69 

44 

66 

33 

4S 
30 

45 
19 

49 
22 

SO 
39 

60 
48 

60 
40 

43 

37 

54 
31 

SB 

33 

57 
29 

52 
47 

46 

41 

90 
40 

49 
41 

61.5 
40.8 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
43 

78 
50 

74 
54 

66 

52 

63 
48 

61 
52 

63 
38 

71 
43 

6  ] 
3B 

64 
46 

76 
60 

!  ! 
52 

64 
51 

65 
35 

52 
2  o 

69 

43 

49 
33 

39 
26 

43 
19 

47 
26 

SO 
44 

60 
50 

59 
40 

43 
38 

53 
30 

60 
33 

SI 

30 

51 
42 

48 

40 

51 
43 

46 
63 

58.6 
41.3 

PRINCEVILLE   1  N 

*          *  * 

MAX 
MIN 

75 
45 

79 
52 

75 
55 

70 
55 

65 
48 

62 
53 

63 
38 

70 
45 

5  • 

36 

65 
43 

77 
55 

74 
SS 

66 
41 

65 
54 

57 
29 

70 
45 

69 
32 

40 
31 

45 
19 

46 
29 

46 

42 

57 
45 

57 
40 

44 
37 

50 
29 

53 
36 

58 
34 

50 
45 

49 
39 

47 
42 

46 

43 

59.6 
41.7 

EAST 

OS 

OANVILLE 

MAX 
MIN 

71 
37 

77 
47 

76 
52 

70 
55 

69 

52 

68 
54 

65 
41 

'3 
43 

67 
39 

66 
36 

70 
49 

57 

63 
47 

68 
47 

61 
34 

71 
47 

69 
39 

45 
34 

46 
28 

52 
22 

55 
45 

60 
47 

61 
45 

46 
40 

52 
40 

56 
33 

54 
30 

56 
50 

53 
46 

35 
38 

45 

61.7 
42.6 

HOOPESTDN 

MAX 
MIN 

71 
42 

77 
48 

76 
53 

72 
56 

71 
53 

6B 
51 

62 
39 

70 
45 

62 
36 

65 
36 

70 
53 

55 
53 

62 
48 

66 
50 

56 
31 

70 

49 

62 
37 

40 

32 

45 
28 

51 
24 

52 
43 

58 
46 

60 
44 

49 
39 

52 
39 

S6 
32 

S3 
34 

54 
50 

52 
45 

S3 
39 

46 
43 

60. 1 
42.6 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 
MIN 

74 
36 

78 
45 

52 

75 
56 

70 
51 

68 

52 

65 
40 

70 
47 

: 

35 

64 
41 

73 
50 

72 
55 

64 
50 

65 
46 

t: 

20 

70 
44 

66 
34 

43 

32 

46 
26 

51 
25 

49 

42 

60 
47 

58 
43 

46 

40 

54 
38 

57 
33 

55 
33 

55 
45 

54 
46 

53 
41 

43 
42 

61.5 
41.9 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

74 
42 

80 
50 

77 
52 

72 
53 

69 
50 

1  1 

5t 

65 
40 

72 
47 

5  3 
34 

65 
36 

75 
52 

70 
SS 

65 
49 

66 
52 

S7 
30 

70 
44 

64 
35 

43 
32 

47 
23 

51 
23 

50 
37 

60 
46 

58 
44 

44 
38 

53 
35 

57 
32 

S3 
31 

54 
49 

50 
43 

32 
40 

46 

43 

61.0 
41.6 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

75 
44 

79 
49 

78 

52 

72 
56 

70 
51 

66 
54 

65 
40 

72 
46 

69 
36 

64 

40 

75 
53 

72 
56 

65 
49 

67 
53 

62 
32 

70 
46 

66 
36 

43 
31 

46 

22 

49 

26 

49 
40 

60 
47 

60 
45 

45 
36 

53 
35 

58 
33 

57 
34 

52 
48 

49 
42 

SO 
41 

SO 
42 

61.6 
42.5 

RANTDUL 

MAX 
MIN 

73 
43 

79 
48 

74 
54 

75 
57 

67 

57 

•  t 

54 

65 
41 

73 
47 

72 
3  3 

66 

42 

73 
54 

72 
56 

66 
48 

67 
51 

69 

32 

72 
49 

71 
37 

47 
33 

45 
25 

51 
26 

SI 

44 

60 
48 

60 
44 

46 
40 

53 
38 

57 
33 

57 
36 

56 
49 

53 

45 

31 
40 

51 
44 

62.4 
43.6 

UR8ANA 

MIN 

72 
40 

78 
46 

76 
51 

70 
56 

66 
52 

67 
49 

65 
42 

75 
45 

63 
41 

68 

42 

73 
56 

65 
47 

66 
46 

68 
38 

58 

35 

71 
47 

SO 
40 

40 
30 

46 
27 

51 
27 

S2 
45 

60 
50 

40 

43 
38 

53 
36 

57 
32 

S3 
37 

54 
47 

50 
43 

54 
42 

44 

42.4 

WATSEKA  2  NW 

*           *  * 

MAX 

74 
39 

77 
49 

75 
53 

71 

70 
51 

52 

64 

71 

61 

3  5 

65 

41 

70 
S3 

60 
53 

64 
46 

64 
52 

58 

31 

70 
45 

67 
37 

43 
32 

45 

28 

49 

27 

51 
42 

58 
45 

52 
44 

44 

32 

52 
39 

56 
33 

34 
37 

59 
44 

50 
40 

SO 
40 

48 
43 

59.4 
42.1 

WEST  SOUTHWEST 

• 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

61 
43 

75 
50 

79 
54 

74 
57 

75 
55 

75 
56 

69 
53 

65 
51 

72 
47 

67 
47 

71 
46 

60 

63 

67 
65 

65 

70 
37 

59 
42 

73 
46 

S3 
42 

45 

28 

49 
27 

S3 
30 

57 
51 

62 

47 

,i 
-2 

50 
36 

54 
38 

98 

36 

53 
48 

58 
48 

S3 
49 

37 
49 

62.8 
46.6 

CARLINVILLE 

MAX 
MIN 

75 
43 

80 
50 

74 
52 

77 
65 

76 
59 

67 
54 

67 
48 

77 
45 

70 
39 

72 
41 

82 
61 

75 
60 

64 
51 

70 
5B 

64 

3  0 

77 
51 

66 
40 

47 
37 

49 
22 

51 
25 

52 

46 

60 
49 

60 
45 

48 

40 

56 
33 

59 
33 

5  7 
32 

54 
90 

54 
46 

36 
47 

34 
49 

64.1 

43.2 

GRIGGSvILLE 

MAX 
MIN 

77 
1.4 

79 
50 

73 
SO 

75 
51 

72 

46 

52 
55 

64 
43 

76 

45 

65 
37 

72 
44 

86 
60 

77 
S3 

64 
46 

53 
32 

se 

26 

46 

36 

32 

46 

20 

49 

26 

53 
42 

64 
47 

61 
39 

-7 

37 

55 
30 

64 

31 

S3 
35 

54 
45 

52 
40 

33 
43 

S3 
48 

63.3 
42.0 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

MIN 

73 
42 

78 
48 

73 
49 

76 
56 

76 
51 

69 
54 

67 
46 

77 
47 

68 
40 

72 
40 

79 
59 

69 
59 

65 
48 

70 
36 

69 

33 

75 
50 

69 

41 

49 

35 

50 
21 

54 

27 

36 
46 

63 
46 

60 
43 

50 

39 

55 
36 

39 
31 

S3 
38 

34 
47 

53 

45 

37 
44 

5- 
4~ 

64.1 
44.1 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

59 
38 

74 
45 

78 

52 

72 
52 

73 
49 

73 

4* 

61 
46 

64 
43 

72 
36 

63 
38 

72 
43 

81 
60 

65 

51 

62 
S3 

69 

31 

32 
30 

72 
40 

SI 
37 

38 

20 

48 

20 

52 

30 

54 
44 

62 
49 

46 
41 

49 
31 

99 

31 

60 
32 

53 
41 

53 
44 

52 
44 

36 
46 

61.0 
40.9 

S««  fUUroBC*  Note*  Following  Sution  tndox 
-  129  - 


DAILY  TEMPERATURES  .munis 

Conlinued  ;  OCTOBER  1972 


Station 

Day  of  Montli 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERStYVlLLE  2  SW 

MAX 

74 

78 

78 

76 

76 

75 

66 

74 

73 

71 

80 

80 

62 

70 

69 

78 

76 

48 

47 

51 

54 

62 

61 

49 

54 

59 

58 

55 

55 

55 

56 

65,2 

MIN 

42 

48 

47 

49 

48 

57 

49 

44 

43 

42 

59 

59 

55 

53 

31 

52 

40 

32 

20 

25 

48 

51 

44 

40 

30 

32 

35 

49 

46 

46 

49 

44*0 

PANA 

MAX 

70 

76 

72 

73 

71 

64 

63 

72 

63 

70 

76 

70 

62 

70 

59 

73 

62 

47 

45 

52 

55 

62 

60 

45 

52 

57 

52 

53 

52 

55 

53 

61.5 

MIN 

42 

50 

51 

56 

52 

55 

42 

48 

41 

42 

59 

59 

48 

58 

34 

49 

42 

36 

24 

27 

46 

48 

44 

40 

37 

32 

37 

50 

46 

44 

48 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

MAX 

76 

81 

75 

74 

71 

61 

65 

76 

64 

73 

81 

67 

64 

71 

57 

74 

55 

42 

48 

51 

53 

61 

59 

46 

54 

60 

52 

52 

51 

55 

51 

61.9 

MIN 

46 

52 

56 

53 

50 

54 

44 

44 

39 

45 

62 

56 

49 

43 

32 

50 

41 

29 

21 

28 

47 

53 

41 

40 

32 

35 

37 

47 

44 

44 

46 

43.9 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 

59 

74 

79 

74 

73 

72 

64 

65 

76 

63 

72 

80 

67 

64 

72 

58 

74 

53 

39 

48 

54 

57 

61 

47 

47 

54 

58 

54 

55 

51 

56 

61.9 

MIN 

41 

53 

52 

55 

52 

52 

45 

46 

41 

41 

45 

63 

52 

52 

34 

37 

40 

38 

23 

24 

35 

47 

46 

33 

35 

35 

36 

43 

45 

45 

45 

42.9 

V I RDEN  1  N 

MAX 

76 

80 

75 

76 

76 

65 

67 

78 

67 

74 

82 

75 

63 

71 

61 

77 

66 

44 

49 

52 

52 

61 

60 

47 

55 

60 

53 

54 

52 

58 

53 

63.8 

MIN 

41 

49 

49 

51 

56 

6C 

43 

42 

38 

38 

55 

58 

47 

55 

27 

48 

38 

34 

18 

28 

45 

50 

44 

40 

33 

32 

32 

47 

44 

47 

48 

WHITE  HALL   1  t 

MAX 

75 

80 

77 

75 

75 

66 

65 

75 

74 

71 

83 

80 

65 

79 

68 

77 

73 

48 

46 

51 

53 

63 

63 

50 

55 

60 

58 

55 

54 

56 

55 

65.3 

*          *  * 

41 

48 

47 

53 

50 

57 

49 

42 

44 

44 

61 

64 

59 

56 

32 

53 

43 

32 

22 

27 

51 

50 

40 

41 

36 

42 

36 

49 

45 

48 

49 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

75 

74 

72 

65 

67 

63 

72 

65 

69 

72 

69 

64 

70 

60 

72 

66 

47 

44 

52 

55 

61 

61 

45 

51 

53 

51 

54 

50 

55 

52 

ll'1 

MIN 

41 

50 

54 

56 

50 

51 

41 

44 

41 

42 

58 

58 

47 

54 

34 

48 

41 

35 

27 

29 

45 

49 

43 

38 

39 

33 

40 

49 

45 

43 

45 

EFFINGHAM 

MAX 

72 

74 

B6 

75 

73 

6  3 

64 

76 

72 

72 

76 

72 

73 

73 

71 

73 

69 

49 

47 

57 

58 

64 

63 

53 

63 

59 

63 

53 

53 

61 

53 

65.6 

40 

46 

48 

57 

53 

53 

46 

45 

43 

40 

46 

62 

45 

48 

36 

49 

44 

37 

29 

25 

4B 

50 

49 

49 

46 

30 

35 

45 

47 

45 

36 

44.3 

FLORA   5  Nw 

MAX 

72 

79 

75 

80 

77 

7b 

67 

77 

68 

74 

77 

73 

67 

72 

65 

75 

71 

50 

49 

57 

59 

67 

64 

48 

59 

59 

55 

55 

54 

57 

56 

65.7 

MIN 

36 

45 

45 

57 

48 

48 

45 

42 

47 

40 

54 

62 

46 

55 

33 

49 

39 

37 

31 

24 

50 

54 

46 

42 

41 

30 

33 

51 

45 

40 

47 

43.9 

MARSHALL   1  E 

MAX 

70 

77 

77 

73 

63 

69 

66 

75 

75 

70 

71 

72 

63 

70 

68 

70 

72 

56 

47 

56 

55 

62 

62 

52 

52 

56 

56 

56 

54 

57 

54 

63.7 

MIN 

37 

45 

47 

53 

52 

50 

43 

46 

40 

37 

50 

62 

46 

47 

40 

44 

41 

37 

30 

22 

45 

49 

47 

41 

41 

27 

33 

51 

47 

45 

42 

43.1 

MATTOON 

MAX 

71 

77 

75 

74 

69 

67 

64 

75 

64 

71 

75 

68 

67 

72 

60 

74 

57 

43 

46 

53 

55 

62 

62 

43 

52 

55 

52 

54 

51 

55 

51 

61.7 

MIN 

39 

49 

53 

56 

51 

51 

42 

44 

40 

44 

60 

50 

48 

44 

34 

47 

41 

35 

26 

24 

45 

50 

42 

40 

34 

31 

35 

48 

46 

43 

47 

43.2 

MOWEAOUA 

MAX 

74 

80 

75 

74 

74 

69 

66 

76 

65 

72 

77 

72 

72 

72 

64 

75 

66 

48 

48 

54 

54 

63 

61 

45 

55 

59 

54 

51 

53 

56 

52 

63.7 

MIN 

40 

50 

47 

54 

48 

5C 

44 

42 

41 

42 

54 

60 

47 

54 

32 

49 

40 

35 

24 

25 

43 

48 

43 

40 

35 

31 

36 

42 

45 

44 

48 

43.0 

NEWTON  5  SE 

MAX 

59 

70 

76 

76 

77 

70 

71 

65 

75 

63 

72 

75 

70 

63 

71 

60 

72 

58 

46 

47 

55 

58 

63 

52 

44 

51 

57 

53 

56 

54 

57 

62.5 

MIN 

39 

40 

48 

49 

50 

6  0 

45 

45 

44 

40 

40 

61 

47 

49 

36 

37 

40 

40 

30 

25 

26 

49 

50 

42 

42 

29 

29 

44 

48 

42 

45 

42.0 

□LNEY   2  S 

MAX 

72 

78 

77 

78 

76 

73 

68 

77 

69 

75 

77 

74 

67 

72 

68 

75 

69 

53 

50 

57 

59 

67 

60 

48 

52 

58 

55 

57 

56 

58 

57 

65.5 

MIN 

35 

45 

45 

60 

49 

50 

46 

41 

44 

40 

57 

63 

46 

51 

35 

49 

42 

38 

31 

25 

48 

48 

48 

43 

42 

27 

35 

52 

47 

39 

49 

44.2 

PALESTINE 

MAX 

70 

78 

75 

75 

68 

71 

66 

74 

63 

72 

73 

71 

62 

70 

60 

73 

62 

48 

48 

53 

58 

65 

62 

50 

51 

57 

54 

57 

53 

57 

54 

62.9 

MIN 

40 

48 

50 

59 

58 

50 

45 

46 

42 

42 

59 

62 

47 

51 

35 

49 

42 

37 

32 

25 

48 

52 

50 

43 

40 

31 

36 

52 

50 

42 

48 

45.5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

71 

77 

77 

70 

65 

70 

64 

75 

64 

70 

70 

68 

65 

70 

00 

73 

67 

47 

46 

53 

54 

61 

61 

46 

52 

56 

56 

55 

53 

56 

50 

62.0 

MIN 

40 

52 

54 

56 

53 

49 

40 

45 

42 

38 

56 

54 

45 

50 

34 

47 

39 

35 

28 

26 

45 

48 

45 

40 

40 

33 

35 

49 

45 

43 

45 

SALEM  WSMO 

MAX 

71 

77 

75 

77 

75 

72 

65 

73 

66 

72 

77 

69 

63 

69 

63 

73 

66 

46 

48 

54 

59 

64 

61 

45 

53 

58 

52 

54 

55 

57 

56 

63.4 

MIN 

39 

48 

48 

57 

50 

53 

52 

44 

44 

43 

60 

63 

51 

51 

36 

50 

41 

38 

29 

26 

48 

53 

45 

41 

41 

31 

36 

51 

45 

44 

49 

45.4 

TUSCOLA 

MAX 

72 

79 

76 

73 

73 

69 

65 

76 

68 

70 

74 

72 

67 

71 

70 

74 

68 

50 

47 

53 

54 

62 

62 

46 

54 

58 

55 

54 

55 

55 

54 

63.7 

MIN 

38 

47 

42 

55 

49 

46 

40 

44 

40 

40 

52 

60 

47 

53 

45 

42 

40 

37 

26 

24 

40 

43 

38 

40 

40 

30 

40 

50 

45 

43 

44 

42.6 

VANOALIA  FAA  AP 

MAX 

72 

77 

7* 

75 

79 

66 

65 

75 

64 

73 

77 

69 

61 

69 

60 

75 

57 

44 

48 

54 

55 

62 

61 

45 

54 

58 

52 

54 

54 

57 

55 

62.6 

MIN 

40 

46 

47 

53 

51 

53 

45 

44 

44 

44 

62 

57 

49 

45 

36 

52 

41 

35 

27 

26 

49 

55 

43 

42 

35 

31 

36 

47 

46 

44 

50 

44.4 

WINDSOR 

MAX 

71 

77 

75 

74 

72 

67 

65 

74 

69 

73 

76 

69 

67 

72 

64 

74 

66 

49 

49 

56 

56 

62 

61 

46 

54 

58 

53 

53 

52 

56 

52 

63.3 

*           *  * 

MIN 

42 

49 

51 

56 

51 

50 

42 

44 

40 

41 

51 

61 

50 

54 

31 

49 

41 

36 

26 

27 

46 

47 

46 

39 

40 

32 

35 

50 

45 

43 

47 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

MAX 

70 

74 

74 

78 

81 

79 

66 

75 

69 

74 

77 

78 

68 

64 

64 

75 

70 

57 

48 

57 

63 

62 

64 

54 

52 

57 

55 

54 

59 

58 

64 

65.8 

MIN 

38 

45 

47 

55 

54 

57 

48 

42 

49 

45 

56 

64 

56 

56 

40 

48 

48 

40 

29 

28 

46 

52 

51 

42 

41 

27 

42 

50 

46 

46 

51 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 

75 

77 

76 

72 

77 

72 

70 

77 

76 

73 

79 

75 

65 

69 

69 

77 

75 

49 

49 

54 

57 

63 

61 

48 

55 

59 

58 

55 

57 

56 

58 

65.6 

MIN 

44 

50 

42 

51 

47 

53 

57 

46 

41 

38 

59 

59 

56 

56 

40 

57 

39 

39 

25 

24 

52 

57 

46 

41 

36 

29 

32 

52 

48 

44 

51 

CAHOKIA 

MAX 

55 

69 

72 

76 

77 

78 

69 

70 

75 

67 

70 

75 

71 

69 

64 

65 

76 

62 

55 

45 

55 

62 

63 

53 

46 

>5 

60 

55 

54 

63 

55 

63.9 

MIN 

40 

39 

48 

47 

50 

57 

55 

43 

45 

39 

48 

60 

50 

49 

38 

47 

45 

42 

28 

25 

37 

40 

46 

43 

35 

28 

34 

47 

48 

47 

46 

43.4 

CAIRU  WSO  CI 

MAX 

70 

75 

77 

80 

80 

78 

66 

75 

71 

78 

79 

80 

67 

65 

64 

78 

67 

50 

49 

58 

65 

67 

64 

49 

50 

58 

59 

56 

57 

61 

68 

66.5 

MIN 

48 

52 

55 

62 

58 

63 

52 

47 

53 

47 

61 

63 

61 

58 

46 

55 

50 

39 

34 

35 

49 

5S 

49 

47 

42 

37 

50 

53 

50 

50 

56 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

71 

76 

77 

80 

81 

79 

74 

79 

70 

76 

77 

80 

74 

65 

65 

75 

73 

55 

50 

58 

61 

64 

61 

51 

52 

58 

55 

61 

58 

58 

64 

67.0 

40 

48 

48 

59 

51 

SB 

52 

43 

45 

41 

58 

67 

57 

58 

39 

52 

47 

44 

31 

27 

47 

55 

51 

44 

43 

31 

38 

51 

47 

42 

53 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

59 

72 

76 

75 

77 

73 

72 

66 

74 

65 

74 

77 

69 

62 

69 

60 

75 

56 

46 

47 

54 

58 

62 

49 

45 

53 

58 

52 

54 

56 

56 

62.6 

MIN 

42 

49 

51 

52 

49 

50 

52 

45 

45 

46 

46 

62 

55 

55 

35 

35 

46 

44 

26 

26 

31 

44 

48 

41 

40 

32 

33 

46 

47 

48 

48 

44.2 

C08DEN  2  S 

MAX 

69 

76 

74 

77 

79 

79 

73 

75 

71 

75 

78 

77 

70 

68 

65 

76 

74 

57 

49 

50 

63 

62 

61 

54 

51 

60 

58 

54 

59 

59 

65 

66.4 

36 

42 

45 

54 

48 

54 

48 

36 

46 

39 

57 

61 

55 

52 

38 

49 

46 

39 

28 

30 

46 

52 

51 

40 

40 

27 

47 

48 

47 

43 

51 

45.0 

DU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

71 

76 

7  6 

78 

79 

77 

77 

75 

73 

75 

77 

76 

67 

70 

63 

75 

74 

59 

49 

56 

61 

61 

60 

50 

56 

60 

55 

55 

62 

59 

63 

66.6 

MIN 

36 

45 

42 

56 

50 

57 

53 

42 

47 

44 

60 

62 

56 

54 

39 

52 

43 

42 

28 

28 

48 

54 

49 

42 

42 

29 

37 

51 

45 

47 

51 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

70 

75 

75 

78 

79 

76 

71 

76 

69 

75 

78 

77 

69 

64 

65 

76 

74 

55 

50 

58 

61 

62 

64 

50 

52 

58 

54 

54 

62 

57 

64 

66.  1 

MIN 

44 

49 

53 

59 

56 

5  6 

50 

47 

47 

41 

60 

65 

56 

57 

39 

50 

47 

43 

29 

28 

45 

53 

49 

42 

42 

34 

41 

50 

49 

43 

52 

47.6 

MARION  4  NNE 

MAX 

59 

68 

74 

74 

77 

78 

76 

64 

74 

68 

74 

75 

78 

64 

64 

62 

72 

63 

49 

49 

58 

63 

65 

58 

46 

50 

58 

55 

58 

62 

58 

64.3 

MIN 

38 

40 

46 

47 

49 

i  2 

49 

39 

41 

43 

43 

60 

57 

54 

41 

42 

46 

46 

31 

27 

28 

47 

54 

44 

43 

28 

30 

48 

49 

44 

45 

43.6 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

72 

77 

76 

76 

76 

73 

65 

74 

73 

74 

77 

73 

65 

66 

66 

75 

73 

50 

47 

55 

57 

62 

59 

48 

54 

57 

52 

54 

58 

56 

61 

64  .  5 

MIN 

42 

49 

52 

56 

52 

55 

51 

44 

43 

41 

60 

62 

55 

54 

36 

52 

45 

38 

28 

28 

48 

53 

47 

40 

41 

32 

37 

50 

45 

4  1 

50 

46.2 

SPARTA 

MAX 

72 

76 

76 

79 

80 

74 

71 

74 

7  3 

75 

78 

78 

66 

66 

66 

77 

73 

5: 

49 

56 

57 

62 

61 

49 

54 

?' 

56 

55 

60 

58 

62 

65.9 

MIN 

41 

52 

47 

57 

51 

5B 

48 

42 

47 

42 

60 

64 

57 

54 

37 

53 

39 

41 

27 

27 

48 

55 

48 

*1 

43 

31 

36 

50 

45 

44 

5, 

46.4 

WATERLOO   1  WSW 

MAX 

75 

78 

77 

78 

79 

70 

68 

75 

71 

75 

82 

68 

64 

67 

62 

76 

69 

47 

51 

57 

57 

62 

59 

48 

57 

63 

52 

55 

55 

57 

59 

64.9 

MIN 

42 

49 

49 

56 

51 

58 

54 

44 

,7 

42 

59 

61 

55 

62 

38 

50 

41 

42 

26 

28 

49 

52 

48 

42 

35 

32 

38 

48 

44 

46 

47 

46.3 

See  Reference  Nolea  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

01 

■ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avor 

•          »  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

72 

77 

79 

79 

77 

7} 

75 

77 

74 

75 

76 

74 

69 

t>  ■ 

66 

74 

68 

52 

56 

A  - 

67 

56 

61 

65.3 

MIN 

39 

48 

50 

61 

54 

S3 

46 

44 

47 

42 

57 

64 

48 

51 

39 

48 

39 

39 

31 

26 

47 

52 

47 

43 

36 

29 

41 

52 

42 

45 

SO 

43.5 

BR00KPC1RT  QAM  52 

MAX 

71 

75 

77 

80 

80 

a . 

71 

75 

71 

76 

79 

77 

71 

b  - 

63 

77 

74 

60 

50 

57 

67 

71 

66 

4  9 

67.9 

MIN 

35 

40 

46 

38 

47 

54 

47 

36 

44 

41 

56 

56 

54 

52 

40 

44 

43 

33 

30 

47 

55 

53 

44 

40 

29 

41 

33 

51 

43 

53 

45.6 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

70 

75 

72 

7B 

78 

78 

75 

74 

69 

73 

76 

75 

74 

66 

74 

73 

62 

48 

56 

63 

67 

62 

55 

47 

58 

58 

59 

59 

64 

66.5 

MIN 

35 

44 

48 

57 

48 

57 

49 

35 

47 

42 

59 

61 

56 

55 

41 

49 

4  8 

43 

31 

27 

45 

53 

55 

43 

43 

26 

41 

51 

49 

45 

52 

46.3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIM 

MAX 

70 

75 

75 

78 

77 

73 

68 

76 

73 

74 

76 

75 

69 

63 

69 

73 

70 

53 

48 

56 

58 

66 

6 1 

47 

48 

64.8 

MIN 

35 

46 

43 

58 

50 

34 

48 

42 

47 

42 

61 

64 

48 

55 

50 

45 

40 

31 

25 

46 

50 

47 

42 

42 

27 

39 

31 

47 

44 

50 

43.3 

HARR I S  BURG 

MAX 

71 

77 

77 

79 

79 

77 

68 

76 

70 

77 

77 

78 

69 

s  5 

64 

73 

72 

62 

5 1 

58 

66 

70 

63 

59 

67.  2 

MIN 

38 

44 

46 

59 

50 

58 

48 

42 

48 

40 

57 

65 

37 

53 

39 

50 

46 

44 

31 

26 

41 

ss 

51 

44 

43 

27 

40 

49 

41 

52 

46.3 

HCLEANSBORO  2  E 

MAX 

61 

71 

78 

77 

81 

BO 

76 

78 

79 

67 

73 

■8 

76 

5  B 

66 

63 

74 

62 

48 

49 

57 

68 

57 

60 

65.6 

MIN 

37 

41 

46 

47 

47 

30 

46 

40 

45 

42 

43 

59 

54 

49 

37 

43 

47 

42 

30 

25 

27 

48 

52 

43 

42 

27 

29 

47 

48 

47 

47 

42.8 

MT  CARHEL   1  NNW 

MAX 

69 

77 

76 

78 

Jb 

73 

69 

75 

70 

75 

75 

74 

69 

67 

66 

73 

68 

52 

49 

57 

t>  0 

67 

b  3 

49 

58 

56 

65.5 

MIN 

36 

45 

49 

60 

51 

30 

46 

43 

45 

43 

58 

bZ 

47 

41 

36 

48 

42 

39 

31 

25 

47 

51 

47 

42 

42 

28 

39 

52 

48 

4  1 

48 

44.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 

73 

77 

77 

78 

78 

74 

67 

76 

67 

75 

77 

72 

70 

b< 

64 

73 

70 

31 

51 

55 

58 

66 

63 

49 

S3 

60 

53 

55 

59 

56 

62 

65.3 

MIN 

39 

46 

47 

59 

53 

S3 

49 

44 

46 

43 

!  ( 

63 

63 

S3 

37 

50 

44 

39 

30 

27 

48 

53 

47 

43 

42 

28 

37 

91 

46 

47 

50 

46.3 

ROSICLARE 

MAX 

68 

72 

73 

76 

77 

76 

73 

71 

67 

73 

75 

76 

70 

64 

63 

72 

72 

58 

47 

56 

64 

71 

65 

53 

48 

37 

58 

58 

59 

60 

65 

65.8 

MIN 

39 

48 

47 

58 

52 

58 

51 

43 

47 

44 

r  * 

61 

57 

53 

41 

48 

51 

44 

34 

29 

46 

47 

52 

44 

43 

31 

40 

53 

49 

44 

53 

47.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

jnset 

1.2 

Resultant 
Speed 

0) 
0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o 

o- 

.50. 99 

0- 

iver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 
Direcl 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
o 

.10-. 4 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

25 

SW 

11 

3 

6 

2 

2 

2 

1 

16 

44 

6.4 

CHICAGO  D  HARE  WSO  AP 

25 

2.3 

9.2 

29  +  + 

23 

L6 

82 

87 

66 

72 

6 

9 

2 

1 

1 

0 

19 

7.2 

CHICAGO  WSO  AP 

21 

2.0 

10.0 

24 

SW 

16+ 

77 

84 

67 

68 

5 

6 

3 

0 

2 

0 

16 

47 

7.0 

MOLINE  WSO  AP 

24 

1.2 

8.6 

26 

SW 

23  + 

73 

78 

62 

67 

8 

4 

3 

2 

0 

0 

17 

42 

6.9 

PEORIA  WSO  AP 

17 

1.5 

8.8 

26 

SW 

23 

80 

89 

68 

73 

8 

5 

4 

1 

1 

0 

19 

36 

7.3 

ROCKFORD  WSO  AP 

21 

1.3 

9.6 

28  +  + 

28 

16 

81 

87 

67 

72 

3 

7 

3 

1 

2 

0 

16 

6.8 

SPRINGFIFLD  WSO  A P 

18 

1.2 

10.5 

35 

SW 

11 

83 

90 

67 

74 

9 

5 

5 

0 

0 

0 

19 

41 

7.1 

S**  FUI«r«tiC8)  Not**  Following  Station  lnd*i 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day    Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  ► 
H  < 

«       *  ft 

NORTHWEST 

01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.15 

.1* 

.14 

.04 

.03 

.03 

.13 

.  1 7 

.18 

.14 

.12 

.05 

.09 

.16 

.13 

.19 

.19 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINO 

78 

32 

46 

22 

19 

27 

51 

47 

39 

60 

55 

38 

44 

67 

52 

101 

93 

38 

MAX 

73 

76 

75 

68 

72 

68 

68 

72 

67 

60 

60 

65 

69 

67 

61 

67 

63 

51 

MIN 

47 

54 

56 

59 

57 

42 

37 

47 

32 

44 

52 

60 

53 

54 

39 

45 

39 

39 

ft       ft  ft 

05 

URBANA 

EVAP 

.22 

.20 

.09 

.12 

- 

.05 

.05 

.08 

.23 

.13 

.08 

.06 

.09 

.08 

.13 

.06 

.19 

.11 

* 

* 

.16 

.00 

.03 

.04 

.02 

.09 

.03 

.04 

.02 

.04 

.06 

2.586 

WINO 

( 

19 

9 

11 

4 

4 

5 

11 

10 

8 

13 

18 

5 

4 

12 

5 

17 

6 

9 

6 

9 

12 

12 

13 

6 

5 

7 

6 

4 

3 

8 

271 

MAX 

62 

73 

80 

76 

70 

68 

65 

68 

71 

67 

64 

68 

63 

67 

67 

60 

67 

54 

45 

53 

51 

56 

57 

51 

42 

57 

58 

50 

52 

48 

52 

60.7 

MIN 

38 

38 

47 

47 

52 

52 

43 

42 

43 

41 

40 

53 

48 

47 

37 

46 

39 

36 

32 

32 

31 

41 

42 

39 

38 

35 

33 

38 

45 

41 

41 

41.2 

WEST  SOUTHWEST 

06 

SPRINGFIELD  4  SE 

.21 

• 

.16 

.09 

.17 

.12 

.07 

.06 

.21 

.18 

.13 

.09 

.14 

.  12 

.20 

.02 

.23 

.13 

* 

.14 

.11 

- 

.07 

.10 

.03 

.10 

.11 

.03 

.01 

.02 

- 

3.388 

WIN! 

66 

75 

61 

48 

31 

25 

51 

66 

51 

71 

91 

76 

40 

53 

75 

44 

101 

74 

84 

70 

138 

49 

146 

no 

43 

57 

80 

38 

43 

44 

113 

2114 

MAX 

63 

73 

79 

75 

75 

74 

62 

71 

7C 

73 

64 

74 

70 

65 

72 

60 

72 

56 

" 

50 

48 

53 

60 

59 

46 

59 

60 

51 

53 

53 

55 

63.2 

MIN 

39 

46 

53 

55 

57 

57 

50 

44 

44 

53 

53 

41 

38 

38 

39 

47 

50 

46 

40 

37 

45.9 

*       *  ft 

SOUTHWEST 

08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.19 

.16 

.20 

.13 

.15 

.12 

.20 

.21 

.08 

.21 

.  14 

.20 

.03 

.09 

.10 

.  10 

.  15 

.06 

.05 

.18 

.11 

.08 

.05 

.10 

.00 

.09 

.10 

.00 

.00 

.09 

.15 

3.92 

WIND 

63 

118 

72 

67 

38 

31 

111 

69 

63 

92 

87 

143 

47 

25 

90 

61 

76 

100 

164 

82 

71 

94 

145 

72 

57 

45 

51 

63 

23 

44 

69 

2333 

MAX 

63 

69 

74 

70 

76 

75 

68 

70 

67 

67 

69 

72 

64 

61 

62 

59 

70 

54 

42 

51 

51 

51 

57 

49 

43 

58 

57 

48 

51 

47 

52 

60.2 

MIN 

39 

42 

48 

50 

52 

53 

50 

49 

44 

46 

42 

56 

54 

54 

37 

37 

46 

39 

32 

32 

32 

43 

49 

40 

39 

34 

34 

42 

47 

45 

45 

43.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J} 

0> 

Day  of  month 

0) 
01 

Station 

"5, 
d> 

Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

MAX 
MIN 

65 
62 

63 

60 

65 
60 

65 
63 

65 
64 

65 
64 

64 
62 

63 
61 

63 
61 

61 
60 

60 
59 

62 
60 

64 
61 

62 
61 

62 
58 

59 
58 

60 
53 

58 
56 

56 
52 

52 
50 

50 
48 

52 
50 

55 
52 

55 
53 

53 
52 

52 
50 

51 
49 

52 
50 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

58.4 
56.5 

8 

MAX 
MIN 

67 
65 

65 
64 

66 
64 

66 
65 

66 
66 

66 
66 

66 
65 

65 
63 

64 
63 

63 

62 

62 
62 

62 
61 

64 
62 

62 
62 

63 
60 

60 
60 

61 
60 

60 
58 

58 
54 

55 
53 

53 
52 

54 
53 

56 
54 

57 
55 

55 
54 

54 
52 

52 
52 

94 
52 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

59.9 
58.7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A,  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


ILLINOIS 
OCTflBER  1972 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 

OCTOBER  1972 


Day  of  month 


~\  i — i — r 

12      3      4  5 


NORTHWEST  o: 
DIXON 

FREEPQRT 

GALVA 

HOLINE  WSO  AP 

"ORRISON 
ROCKFORO  WSO  AP 

»      *  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0 1  HARE  WSO  AP 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

OE  KALB 
PARK  FOREST 

•       *  « 

WEST  03 

LA  HARPE 


CENTRAL 
BLOOMINGTON  NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 


EAST 
HOOPESTON 

KANKAKEE   3  Sw 

PIPER  CITY  3  SE 

P0NT1AC 

URBANA 

•        •  • 

EAST  SOUTHEAST 

TUSCOLA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     16     19     20     21  22 


1.0 

l) 


1.0 


23     24     25     26     27     28     29     30  31 


See  Reference  Nolo*  Following  Stalion  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

6 
z 

§ 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

zinc  rovrn 

TEMP. 

[  PHECIP. 

i 

s 

1  SPECIAL 

0055 

09 

EDWARDS 

ILL.   STATE  POLICE  RADIO 

AL  EDO 

0072 

01 

MERCER 

720 

gene  l  burgess 

ALEXIS  WATERWORKS 

0082 

03 

WARREN 

41  03 

90  34 

694 

MUNIC I  PAL  WATERWORKS 

ALTON  OAK  26 

0137 

06 

MAO  I  SON 

38  S3 

90  11 

432 

74 

TA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0187 

J.  BON  HARTLINE 

0201  02 

752 

THOMAS  G.  ROBINSON,  JR 

DUPAGE 

ARGONNE  NATIONAL  LAI 

0281 

:e 

WASHINGTON 

S'C 

CHARlES  h  SCHUBACH 

03 

HANCOCK 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AjROfta  COLLEGE 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRIN&TDN  1  SE 

COOK 

855 

Raymond  c  Shaver 

BAABY 

PIKE 

39  41 

91  03 

6*0 

TA 

GEORGE  E.  GRIDER 

BE ABD5TOWN 

CASS 

40  01 

90  26 

443 

TR 

THOMAS  E.  PHELPS 

bellEvillF  so  111  univ 

430 

,  H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

LEON  r  moss 

HOWARD   W.    C OFF HAN 

BFNTDN  FOREST  SERVICE 

0608 

Of 

FR  ANKL I N 

NOP  MAN   0.    MEL  V  IN 

BLOOMInCTON  WATERWORKS 

t>4 

77! 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLOOM INC TON  NORMAL 

ILL   STATE  NORMAL  UNI 

0781 

VERNON  A.  NORTRUP 

BBOOKPOKT  0AM  32 

MASSAC 

330 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKt A 

OB 

ST.  CLAIR 

38  34 

90  13 

400 

8A 

8A 

C  AHOk I  A  TREATMENT  PLT, 

CAIRO  wSU  CI  R 

OB 

Alexander 

37  00 

89  10 

314 

MID 

C  HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

03 

RADIO  STATION  WBVS 

01 

JACKSON 

WESLEY  ME  AC  HAM 

Ce 

MACOUP IN 

JACK  A.  CAMPBELL 

1284 

MACOUP IN 

WILLIAM  J ,  PRANGER 

1290 

oe 

C  L INTON 

•- 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

09 

HUBERT  BOHLEBER 

C  ENTRAL I  A  2  Sw 

OB 

C  L I NTON 

CITY  OF  CENTRAL  I A 
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REFERENCE  NOTES 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  0.   Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  Drecinitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS."  F  H 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Heather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.».t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.S.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   '<<'       Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-     $2  50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20C  single  copy;   20C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building. 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  complied  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Cent 
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18 

29 

846 

0 

0 

19 

0 

3.45 

PEORIA  WSO  AP 

//R 

41.1 

31.3 

36.2 

3.S 

60 

2» 

17 

29 

853 

0 

2 

18 

1 

2.56 

.42 

PR INCEV I L  L6   1  N 

41.7 

32.2 

37.0 

60 

2 

15 

15 

836 

0 

0 

16 

0 

2.51 

.39 

DIVISION 

37.4 

i.t 

3.13 

.82 

•       *  * 

EAST  05 

DANVILLE 

44.5 

33.6 

39.1 

2.5 

65 

2 

18 

29 

773 

0 

0 

16 

0 

4.33 

1.40 

HOOPESTON 

42.2 

32.9 

37.6 

3.3 

63 

2 

20 

29 

816 

0 

0 

17 

0 

4.17 

1.43 

KANKAKEE  3  SW 

42.7 

33.6 

38.2 

2.1 

63 

2 

IB 

29 

797 

0 

0 

15 

0 

3. 74 

1.65 

PIPER  CITY  3  SE 

42.2 

32.4 

37.3 

63 

2 

19 

29 

822 

0 

0 

1» 

0 

3.27 

1.18 

PONTIAC 

41.0 

33.1 

37.1 

58 

6 

20 

29 

830 

0 

0 

1* 

0 

3.11 

1.04 

RANTOUL 

43.8 

33.7 

38.8 

63 

2 

21 

29 

782 

0 

0 

17 

0 

3.49 

1.35 

URRANA 

43.3 

33.9 

38.6 

2.7 

63 

2 

24 

29 

784 

0 

0 

14 

0 

4.17 

Precipitation 


ft, 

s 

1 

I 

O 

a 

Snow.  Slacl 

3 
i- 

•S-o 

£5 

Q  o 
.O 
X  o 

• 

i 

.70 

13 

5.3 

3 

1A 

.44 

14 

1.9 

1 

.'6. 

.50 

2 

7.2 

A 

1A 

.51 

2 

2.0 

1 

1A 

.75 

14 

5.0 

2 

26« 

.93 

13 

2.0 

.70 

14 

A 

1A 

•  76 

1 

1.03 

13 

6.7 

3 

1A 

.50 

2 

3.0 

1 

26 

.62 

2 

.83 

2 

8.0 

A 

1A 

.42 

2 

5.0 

29* 

.36 

13 

4.4 

Tl 

1A 

1.02 

1 3 

3 

13 

.61 

13 

9.0 

5 

1A 

.68 

2 

4.5 

1 

26* 

4.9 

.62 

1A 

6.2 

3 

1A 

.51 

1 

2.4 

1 

29* 

1.00 

1A 

2.0 

2 

1A 

.95 

13 

.9 

T 

27* 

.82 

13 

5.5 

1 

27* 

.51 

2 

4.4 

1 

26 

.82 

2 

2 

26 

.98 

14 

.  4  ? 

2 

1.5 

.64 

2 

6.5 

1 

14 

1.30 

13 

.63 

2 

3.5 

2 

19* 

.95 

1A 

1.5 

.97 

14 

8.6 

1 

26 

3.9 

1.25 

25 

5.0 

3 

26 

.92 

10 

8.0 

3 

20* 

.93 

2 

3.0 

2 

26 

.72 

13 

5.0 

2 

2  6* 

.91 

13 

4.0 

2 

19 

1.44 

13 

6 .  1 

20 

6.0 

5.3 

.95 

13 

5.6 

3 

19 

1.01 

13 

7.2 

3 

20+ 

1.36 

2 

6.0 

2 

26« 

1 .06 

2 

2.5 

1 

27« 

.92 

2 

1.0 

1 

19 

.83 

13 

5.C 

' 

14 

1.23 

2 

5.5 

1 

20* 

1.11 

;  3 

6.0 

3 

19 

.84 

2 

4.3 

2 

19 

.79 

13 

7.3 

Z 

274 

.70 

13 

8.0 

3 

1A 

5.3 

Ik 

1.28 

T 

26* 

1.54 

2 

26 

1.37 

A. 5 

1 

27. 

l.VO 

6.6 

2 

27. 

3.0 

2 

20 

ii; 

\\ 

$ 

.N  ° 

8  8 

2  a 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1972 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

j! 

•  '3 

>  3 

<  s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

0 
0 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

£ 
a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

a 

.10  or  More  J 

.50  or  More 

1.00  or  More 

„  „ 

.  a 
5  < 

_  t 

/  s 

8  k 

Si 

s  s 

WATSEKA  2  NW 

41,8 

33.0 

37.4 

61 

6 

20 

29 

821 

0 

1  7 

6.81 

4.48 

2.70 

19 

4.0 

2 

19 

9 

S 

2 

DIVISION 

38.0 

-  2.8 

4.  14 

1  .70 

4.9 

*       *  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

46.0 

34.8 

40.4 

64 

2 

21 

24 

728 

0 

1 

11 

0 

6.47 

2.88 

2 

1 

19 

7 

3 

2 

CARL INVILLE 

45,4 

33.5 

39.5 

-  3.8 

64 

2 

17 

23 

757 

1  0 

5.35 

2.46 

1.82 

1 

5.5 

1 

19 

7 

4 

2 

GRI GGSV I LLE 

44,1 

29.8 

37.0 

-  5.9 

6  3 

2 

15 

23 

836 

0 

1 

19 

0 

3.66 

1.11 

2 

6.0 

2 

19 

" 

2 

1 

HILLSBDRO  2  SSW 

45.8 

32.4 

39.1 

-  4.5 

64 

18 

23 

770 

0 

0 

19 

0 

5.54 

2.70 

2.22 

2 

3.8 

11 

3 

2 

JACKSONVILLE 

44.2 

31.4 

37.8 

-  4.9 

63 

2 

17 

24 

809 

0 

1 

18 

0 

4.56 

2.04 

1.58 

2 

3.0 

3 

20 

9 

3 

1 

JERSEYVILLE   2  SW 

46.3 

33.4 

39.9 

60 

6  + 

17 

23 

748 

Q 

0 

1 6 

Q 

5.34 

1.91 

2 

4.0 

4 

19 

g 

3 

3 

PANA 

44.4 

34.0 

39.2 

-  3.5 

63 

2 

22 

29+ 

766 

0 

0 

17 

0 

5.70 

2.95 

1.90 

2 

8.5 

3 

19 

11 

4 

1 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

R 

43.5 

33.1 

38 . 3 

-  3.5 

63 

1 

20 

29+ 

795 

0 

0 

17 

0 

3.27 

.91 

1.59 

1 

5.4 

1 

2  0  + 

5 

2 

1 

SPRINGFIELD  4  SE 

43.7 

33.2 

38.5 

63 

2 

21 

23 

790 

0 

1 

16 

0 

4.45 

1.73 

2 

10 

3 

1 

VIRDEN   1  N 

44.7 

32.8 

38.8 

63 

18 

780 

0 

0 

17 

0 

4.69 

1.35 

1 

5.0 

2 

19 

8 

3 

3 

WHITE   HALL    1  E 

45.9 

34. 1 

40.0 

-  3.6 

63 

2 

18 

29 

743 

0 

1  5 

4.47 

1.98 

1  .80 

1 

6 

? 

2 

DI V  I S I  ON 

39.0 

-  4.1 

4.86 

2.21 

5.2 

*       *  » 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

45.  1 

34.9 

40.0 

64 

2 

25 

29 

745 

0 

0 

11 

0 

5.94 

2 . 80 

1.74 

2 

1.0 

1 

23+ 

11 

4 

2 

EFFINGHAM 

46.5 

34.0 

40.3 

-  2.4 

65 

6 

21 

29 

737 

0 

1 

15 

0 

7.  10 

3.72 

2.73 

2 

T 

T 

22 

10 

4 

3 

FLORA  5  NW 

48.1 

34.9 

41.5 

-  3.2 

65 

6  + 

20 

29 

699 

0 

0 

10 

0 

6.53 

2.10 

13 

4.0 

9 

4 

3 

MARSHALL   1  E 

46.7 

40.5 

64 

22 

729 

0 

0 

14 

0 

8.07 

3.10 

2 

0 

8 

4 

3 

MATTOON 

44.4 

33^8 

39.1 

64 

2  + 

22 

29 

770 

0 

0 

1 7 

f) 

5.17 

2.20 

1 

6 

2 

2 

MOWEAOUA 

44.8 

33.1 

39.0 

63 

6  + 

19 

29 

775 

0 

0 

17 

0 

4.43 

1 .14 

13 

1.0 

T 

26  + 

8 

3 

3 

NEWTON  5  SE 

45.8 

34.7 

40.3 

65 

2 

23 

29 

734 

0 

0 

12 

0 

6.81 

2.42 

2 

T 

22 

10 

4 

1 

OLNEY  2  S 

48.2 

35.2 

41.7 

-  3.3 

67 

£ 

19 

691 

0 

0 

12 

0 

6.08 

1.76 

1 3 

T 

0 

3 

5 

3 

PALESTINE 

47.5 

35.4 

41.5 

-  2.4 

66 

2 

21 

29 

701 

0 

5.92 

2.45 

1.76 

13 

1.0 

0 

e 

5 

2 

PARIS  WATERWORKS 

45.7 

34.0 

39.9 

-  2.4 

65 

6 

21 

29 

750 

0 

0 

16 

0 

5.39 

2.31 

1.72 

13 

5.0 

T 

19 

e 

3 

2 

SAL  EM  WSMO 

46.5 

35.4 

41.0 

64 

6  + 

23 

29+ 

714 

0 

0 

12 

0 

7.86 

4.57 

3.  13 

1 

T 

0 

8 

4 

3 

TUSCOLA 

44.9 

33  1 

39.0 

63 

21 

774 

0 

0 

16 

0 

5.18 

2.23 

1  .34 

3.0 

T 

27+ 

9 

3 

2 

VANDAL  I  A  FAA  AP 

45.5 

34.4 

40.0 

64 

2  + 

20 

29 

741 

0 

0 

11 

0 

6.97 

3.78 

1 

1.0 

0 

6 

3 

2 

WINDSOR 

45,0 

34.1 

39.6 

-  2.7 

64 

2 

21 

29 

754 

0 

1 

4.74 

1.73 

1.71 

2 

2.0 

1 

25 

e 

2 

2 

DIVISION 

40.2 

-  3.1 

6.  16 

2.89 

1.6 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

48. 7M 

35. 5M 

42. 1M 

-  4.3 

76 

1 

21 

23 

685 

0 

0 

10 

0 

6.71 

2.74 

1.83 

1 

.5 

0 

11 

5 

3 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNlV 

48.3 

36.3 

42.3 

66 

2 

21 

29 

674 

0 

0 

11 

0 

10.92 

3.80 

2 

8 

3 

3 

CAHRKIA 

46.7 

31.1 

38.9 

66 

2 

15 

29 

776 

0 

0 

15 

e 

6.00 

2.30 

1 

8 

3 

2 

CAIRO  WSO  CI 

R 

50.6 

39.8 

45.2 

-  2.7 

80 

1 

29 

29  + 

593 

0 

5.09 

1.22 

1.64 

7 

T 

0 

8 

3 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

48 .  9M 

35.5 

42 .  2M 

-  3.8 

74 

1 

19 

29 

678 

0 

0 

9 

0 

6 . 69 

3 . 07 

1.84 

1 

T 

0 

12 

5 

2 

CARLYLE  RESERVOIR 

46.5 

34.6 

40.6 

65 

2 

24 

29+ 

725 

0 

0 

13 

0 

9.96 

5.17 

2 

T 

T 

25 

10 

3 

3 

COBDEN  2  S 

50.5 

33.6 

42.1 

75 

1 

17 

23 

685 

0 

0 

14 

0 

5.31 

1.25 

13 

0 

10 

4 

2 

DU  OUOIN   1  NNW 

47.7 

35.4 

41.6 

-  4.4 

65 

6 

22 

23 

695 

0 

7.01 

3.52 

2.01 

13 

0 

10 

5 

3 

MAKANDA   1  NW 

49,5 

36.1 

42.8 

75 

1 

19 

23 

662 

0 

0 

10 

0 

5.51 

1.37 

13 

.5 

T 

22 

9 

5 

1 

MARION  4  NNE 

49,4 

34.9 

42.2 

-  3.9 

75 

2 

20 

29 

678 

0 

0 

11 

0 

6.28 

2.44 

1 .55 

1 

.5 

T 

30 

13 

5 

1 

NASHVILLE   4  NE 

47.6 

41.1 

65 

2 

23 

23 

710 

0 

0 

13 

0 

8.20 

5.05 

2  .94 

2 

T 

T 

23  + 

8 

4 

2 

SPARTA 

48.0 

35  !3 

41.7 

-  4.5 

65 

2 

19 

23 

690 

0 

0 

11 

0 

8.06 

4.82 

2.80 

13 

T 

0 

( 

5 

4 

WATERLOO   1  WSW 

47.5 

34.7 

41.1 

64 

1 

17 

23 

709 

0 

1 2 

0 

10.68 

7.40 

5.96 

2 

.8 

T 

26  + 

8 

3 

2 

DIVISION 

41.8 

-  4.1 

7.42 

3.90 

.3 

«       »  « 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

48.7 

35.7 

42.2 

69 

2 

21 

23 

675 

6.26 

1.52 

13 

T 

0 

11 

5 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

51.9 

37.2 

44.6 

79 

1 

21 

29 

60' 

0 

0 

9 

0 

6.05 

2.12 

1.56 

T 

0 

10 

5 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

50.7 

36.6 

43.7 

78 

1 

18 

29 

639 

0 

0 

7 

0 

6.25 

1.39 

.0 

0 

10 

5 

3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

47.7 

35.8 

41.8 

-  3.7 

65 

6 

19 

29 

689 

0 

0 

11 

0 

5.93 

1.61 

13 

T 

0 

9 

4 

3 

HARR I SBURG 

50.7 

37.8 

44.3 

-  2.6 

78 

21 

620 

0 

0 

6 

0 

4.87 

1.55 

1.36 

T 

0 

8 

4 

2 

MCLEANSBORO 

49,0 

34.7 

41.9 

-  4.2 

70 

2 

22 

29 

686 

0 

0 

10 

0 

6.50 

2.99 

2.37 

T 

0 

9 

5 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

48,5 

35.8 

42.2 

71 

2  + 

21 

29 

678 

0 

0 

12 

0 

5.31 

1.40 

13 

T 

0 

8 

5 

2 

MOUNT  VERNON 

48.4 

35.0 

41.7 

-  3.1 

66 

6  + 

22 

29 

690 

0 

0 

9 

0 

6.87 

3.32 

1.90 

.0 

0 

9 

3 

3 

ROS  I C  L  ARE 

50.6 

37.0 

43.8 

78 

1 

21 

29  + 

634 

0 

0 

8 

0 

5.63 

1.16 

13 

T 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

42.9 

-  3.0 

5.96 

2.34 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ILLINOIS 


NOVEMBER  1972 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


November  was  a  damp,  cloudy  month  with  tem- 
peratures averaging  1°  to  4°  below  normal. 
In  spite  of  these  below  normal  averages,  few 
if  any  extreme  or  record  low  temperatures 
were  approached  because  of  the  unusually  per- 
sistent cloudiness.  Monthly  precipitation  totals 
averaged  near  normal  in  the  extreme  north, 
1  to  2  inches  above  normal  in  the  central,  and  2 
to  4  inches  above  normal  in  southern  Illinois. 
Several  stations  in  the  southwest  corner  of  the 
State  reported  totals  in  excess  of  9  inches,  much 
of  this  coming  on  the  1st  and  producing  a  good 
deal  of  flooding. 

Snowfall  totals  ranged  from  a  trace  in  the  ex- 
treme south  to  6  to  12  inches  in  parts  of  central 
and  northern  Illinois,  where  total  depth  at  any 
one  time  rarely  exceeded  4  inches. 


Cloudiness  was  unusually  persistent  with,  on  the 
average,  only  about  20  percent  of  the  total 
available  sunshine  received.  This,  together  with 
the  heavy  precipitation,  did  not  help  drying  condi- 
tions in  the  fields  and  further  delayed  harvesting 
activities. 

Other  than  the  flooding  in  southern  Illinois  early 
in  the  month,  the  major  severe  weather  activity 
was  in  the  northeast  corner  of  the  State  near 
Lake  Michigan.  On  the  13th  and  14th  of  the  month 
a  winter  storm  brought  strong  northeast  winds 
to  that  area.  This  resulted  in  huge  waves  on  the 
lake  which  damaged  seawalls  and  roads  and 
flooded  nearby  apartments  and  other  homes. 
The  abnormally  high  water  levels  in  Lake  Michi- 
gan very  likely  contributed  to  the  damage  and 
flooding  during  the  storm. 


Donald  E.  Wuerch 
Climatologist  for  Illinois 
National   Weather  Service  Office 
Box  2810,  Station  A 
Champaign,  Illinois  61820 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 
E- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'  1 
 L 

8  | 

10 

11 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  1  17 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23  |  24 

25  | 

26 

27 

28  ]  29  | 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

2.26 

.66 

.35 

T 

.03 

.33 

.70 

.15 

T 

.10 

.14 

DIXON 

1.32 

T 

.40 

T 

T 

.02 

T 

.01 

.  15 

.19 

.44 

.14 

.01 

FREEPDRT 

1.63 

.11 

.50 

.05 

.03 

.05 

.08 

.31 

.28 

.  T 

T 

.07 

.15 

T 

FREEPORT  SEMACE  PLANT 

1.52 

T 

.61 

.07 

.02 

.07 

.01 

.06 

.52 

T 

T 

T 

T 

.  16 

T 

T 

PULTON  DAN  13 

1.57 

.06 

.51 

T 

.03 

.06 

T 

.06 

.25 

.02 

.41 

T 

.15 

T 

Galena  i  n 

1.S2 

.01 

.62 

.09 

.03 

.  12 

T 

.01 

.01 

T 

.74 

T 

.12 

.04 

T 

.03 

T 

galva 

2.42 

.06 

.71 

T 

.03 

T 

.02 

.09 

.14 

T 

.13 

.75 

T 

.  14 

T 

.03 

.32 

T 

T 

GENESEO 

2.19 

.49 

.06 

.04 

.40 

.93 

.02 

T 

T 

.21 

.04 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

2.49 

.10 

.65 

T 

.02 

.10 

.50 

.70 

.13 

T 

.14 

.15 

T 

ILLINOIS  CITY  DAM  16  // 

2.30 

.04 

.92 

T 

T 

.01 

.14 

.  10 

.11 

.72 

T 

T 

.07 

.  19 

T 

KEITHSBURG 

2.  BO 

.16 

1.12 

.02 

.02 

.01 

.19 

.12 

.16 

.58 

.01 

.06 

.06 

.27 

KEMANEE 

_ 

.76 

T 

T 

.25 

.240 

.20 

D  .11 

3  .07 

- 

NOL INE  WSO  AP  R 

2.75 

.69 

.05 

.02 

T 

.01 

.51 

1.03 

•  16 

T 

T 

T 

.17 

.11 

T 

T 

T 

MORRISON 

1.74 

.02 

.50 

T 

.05 

.26 

.40 

.20 

.02 

.02 

.25 

HOUNT  CARROLL 

1.45 

.62 

.03 

.05 

.13 

.55 

.07 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.02 

!o5 

.12 

T 

PAW  PAW 

2^37 

.02 

'.11 

.12 

T 

.10 

.81 

.  10 

!  14 

.20 

T 

T 

ROCHELLE  6  NW 

1.41 

T 

.42 

.02 

T 

T 

.15 

.16 

T 

.25 

.  19 

T 

T 

T 

.  10 

.  12 

T 

ROCKFORD  6  ENE 

1.03 

T 

.43 

.01 

.02 

.  14 

T 

.03 

.15 

.22 

.03 

T 

ROCKFORO   WSO  AP  //R 

1.39 

.33 

.23 

T 

T 

.04 

.04 

T 

.10 

T 

.36 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.  19 

.06 

T 

T 

T 

STOCKTON 

.01 

.02 

.08 

'|61 

T 

T 

.02 

T 

TISKILWA 

l.ls 

.08 

.59 

T 

.15 

.55 

.16 

Io7 

.24 

T 

WALNUT 

1.97 

.06 

.66 

.05 

T 

.16 

.39 

.36 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

.15 

T  T 

•       »  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

1.5B 

.09 

.41 

.02 

.05 

T 

.16 

.01 

T 

T 

.62 

T 

T 

T 

.21 

.01 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

2.66 

.51 

■  21 

.03 

.02 

.20 

T 

T 

.07 

.01 

.40 

.36 

T 

.11 

.02 

T 

.41 

.29 

T 

BARRINGTON  1  SE 

2.10 

.60 

.25 

1.00 

T 

T 

T 

.25 

T 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

3.60 

1.02 

.03 

T 

.02 

.02 

T 

.28 

.09 

1.22 

.05 

.42 

T 

T 

.05 

.36 

.02 

CHICAGO  0 1  HARE  WSO  AP  R 

3.05 

.49 

.17 

.05 

T 

T 

.08 

.12 

.95 

.63 

T 

T 

T 

.15 

•  01 

.05 

.20 

.15 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

3.18 

.48 

.18 

.06 

.03 

T 

.12 

T 

T 

.13 

.82 

.53 

.03 

T 

T 

.32 

T 

.  10 

T 

.20 

.  18 

T 

T 

DE  KALB 

1.83 

T 

.51 

T 

.01 

.09 

.20 

T 

.36 

.30 

.04 

T 

T 

T 

.15 

.10 

.05 

T 

T 

ELGIN 

2.57 

T 

.69 

.01 

.04 

.  17 

.  10 

.05 

.02 

1.06 

.05 

T 

T 

.01 

.32 

.03 

GE8HAR0  WOODS  ST  PARK 

- 

.06 

.83 

T 

■  01 

.03 

.70 

.48 

- 

T 

T 

.15 

.25 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4.26 

1.10 

.09 

T 

.07 

.03 

.40 

T 

.18 

1.50 

.03 

.44 

T 

T 

.06 

.33 

•  03 

JOLIET 

3.79 

T 

.90 

.05 

.10 

.34 

.02 

.42 

.98 

.14 

.30 

.02 

.06 

.28 

.18 

LA  SALLE   1  S 

1.60 

.01 

.53 

.04 

T 

.  14 

.15 

.42 

T 

.09 

T 

T 

.22 

MARENGO 

1.33 

T 

.42 

.05 

.  17 

T 

.15 

.23 

T 

.15 

.16 

MARSEILLES  LOCK 

2.69 

.84 

.02 

.04 

T 

.26 

.07 

.96 

.01 

.17 

T 

.02 

.30 

MORRIS 

3.10 

T 

.94 

.02 

.03 

T 

.12 

.09 

1.10 

T 

.34 

T 

T 

.05 

.41 

T 

T 

T 

PARK  FOREST 

3.96 

.48 

.  14 

.10 

.03 

.30 

T 

.26 

1 .30 

.75 

.20 

■  22 

!l8 

PEOTONE 

4.18 

.07 

.57 

.  0  5 

.03 

.36 

.45 

1.05 

.78 

.31 

.14 

T 

.02 

.16 

.17 

T 

PERU  2  W 

2.42 

.07 

.63 

.03 

T 

.03 

.IB 

.53 

.48 

.11 

T 

T 

T 

T 

.16 

.20 

J 

T  T 

STREATOR  2  ENE 

3.57 

.12 

.74 

.01 

.10 

.38 

.01 

.90 

.45 

.40 

.05 

.05 

T 

.15 

.21 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

T 

.10 

T 

.25 

•  01 

.01 

•  30 

.01 

WAUKEGAN  4  WSW 

2!lO 

.06 

.54 

.01 

.02 

.10 

.11 

.03 

T 

.95 

.23 

•  05 

WHEATON  3  SE 

2.89 

.03 

.76 

,04 

.03 

.05 

.08 

.32 

.97 

.01 

T 

.05 

.  1 1 

T 

T 

.26 

.  1R 

T 

WEST  03 

AVON  5  NE 

2.16 

.05 

.59 

.05 

.32 

.06 

.24 

.56 

T 

T 

.15 

T 

.14 

T 

BENTLEY   1  E 

3.40 

.75 

.  17 

T 

T 

.56 

T 

.94 

.45 

.23 

T 

T 

.19 

.09 

T 

T 

CANTON  1  ESE 

3.65 

.66 

T 

.21 

.21 

T 

T 

T 

.37 

T 

1.10 

.41 

.25 

T 

T 

.25 

.19 

T 

T 

GALESBURG 

3.20 

.61 

T 

.03 

.27 

.02 

.78 

.01 

.13 

1.25 

.10 

GLADSTONE  DAM  18 

2.61 

.08 

.75 

T 

T 

.36 

.05 

.23 

.77 

T 

.10 

T 

.06 

.21 

T 

GOLDEN   1  NW 

3.43 

.50 

.31 

.02 

T 

.92 

.91 

.17 

.40 

.  10 

.10 

LA  HARPE 

.70 

.93 

.02 

T 

.50 

.05 

.45 

.52 

T 

.14 

.36 

.06 

MACOMB 

2.65 

.69 

T 

.40 

.01 

.52 

.54 

.  17 

T 

T 

.  12 

T 

MONMOUTH 

2.50 

.16 

.41 

.05 

T 

.36 

.72 

.20 

.20 

T 

.13 

.27 

T 

MOUNT  STERLING 

3.97 

.65 

.37 

.02 

.62 

1.36 

.12 

.45 

.10 

T 

.10 

.16 

PAYSON 

3.75 

.01 

1.15 

T 

T 

.78 

.01 

.99 

.22 

T 

T 

.23 

.  17 

T 

T 

T 

.06 

.  13 

T 

T 

qusncv 

3.78 

.65 

.20 

.03 

.01 

.03 

.B4 

.15 

.91 

.05 

.45 

.26 

QUINCY  F A A  AP 

4.98 

1.29 

.03 

.02 

.04 

.12 

.78 

.66 

1.44 

.01 

T 

.33 

T 

T 

.24 

.02 

T 

OUINCY  DAM  21  // 

3.73 

.87 

.03 

.92 

.06 

1.00 

.26 

.12 

.29 

.06 

.12 

T 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3.85 

T 

1.02 

.02 

T 

.68 

.08 

T 

.80 

.40 

T 

T 

.16 

.29 

T 

.0 

'  * 

RUSHVILLE 

3.56 

.57 

.43 

T 

.55 

1.41 

T 

.30 

.05 

T 

T 

.25 

T 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

3.29 

.12 

.98 

.03 

.09 

T 

.02 

.31 

.40 

.76 

T 

.02 

.19 

T 

T 

.06 

.29 

T 

BLOOMINCTON  NORMAL 

3.27 

.04 

.87 

.01 

.10 

.30 

.95 

.34 

.29 

.04 

T 

.13 

.19 

.01 

CHENOA 

3.18 

.14 

.70 

T 

.05 

T 

.19 

.03 

1.01 

.22 

.30 

.  10 

.01 

.26 

.17 

T 

CHILLICOTHE 

2.93 

.70 

.02 

T 

.03 

.22 

.32 

1.13 

T 

.  19 

T 

.32 

CLINTON  1  SSW 

3.47 

.52 

.83 

T 

.  12 

.31 

.03 

1.03 

.27 

.03 

.04 

.04 

.02 

.23 

DECATUR 

3.87 

.15 

1 .36 

.04 

T 

.11 

.19 

.21 

.52 

.56 

.07 

.31 

T 

.01 

T 

.32 

.02 

FARMER  CITY 

3.60 

1.06 

.25 

T 

.09 

.26 

.52 

.66 

T 

.29 

.05 

.35 

.07 

HAVANA  POWER  STATION 

2.94 

.01 

.92 

T 

T 

.30 

.06 

.68 

.49 

.07 

.20 

.03 

.14 

.04 

LACON  2  E 

2.68 

.03 

.53 

.02 

.06 

.14 

.01 

.83 

.56 

.09 

T 

T 

•  01 

.18 

.22 

T 

T 

LINCOLN 

3.35 

.05 

1.23 

.03 

.10 

.24 

.50 

.53 

.04 

.26 

.05 

.29 

.03 

MACK  I NAW 

.22 

.  1  8 

1.01 

.23 

T 

MASON  CITY   1  NW 

3.02 

.77 

.01 

.02 

.32 

.02 

1.11 

.05 

.26 

.01 

.22 

.21 

.02 

MINONK  3  NE 

3.45 

.05 

.84 

.18 

.01 

.IB 

.01 

.75 

.44 

.42 

.  14 

.03 

.40 

MOUNT  PULASKI 

3. 81 

.72 

.89 

T 

.06 

.59 

T 

.86 

.05 

.22 

T 

.01 

.22 

.18 

.01 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIAWSOAP                  / /R 

2*56 

.11 

•  01 

T 

T 

T 

.20 

.  12 

.79 

.14 

T 

.  20 

T 

•  02 

.02 

•  01 

PRINCEVILLE  1  N 

2.51 

.12 

.62 

.03 

T 

.17 

.02 

.70 

.40 

.15 

T 

.03 

.27 

TOULON 

2.99 

.32 

.50 

T 

.17 

.12 

.64 

.39 

.59 

T 

T 

.10 

.16 

•      *  • 

EAST  05 

DANVILLE 

4.33 

.75 

.76 

T 

.24 

.  17 

1.28 

.26 

.47 

T 

.13 

.23 

.02 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

5.21 

.21 

1.42 

.  10 

.08 

.23 

.06 

.15 

.29 

1.22 

.06 

.46 

.01 

.50 

.29 

.11 

T 

GIBSON  CITY 

3.14 

.29 

.54 

.01 

T 

.24 

.20 

.01 

T 

1  .04 

.20 

.21 

.02 

T 

.26 

.12 

T 

HOOPESTON 

4.17 

.19 

1.54 

.06 

.08 

.21 

T 

.16 

.21 

1.14 

•  01 

T 

.22 

T 

T 

.30 

.05 

T 

KANKAKEE  3  SW 

3.74 

.01 

.52 

.01 

.  19 

.18 

T 

.39 

.17 

1.37 

.10 

.48 

T 

T 

.04 

.27 

.01 

MONTICELLO  NO  2 

3.91 

.42 

1.16 

T 

.01 

.01 

.21 

T 

.  14 

.32 

T 

•  34 

.71 

T 

.03 

.28 

T 

T 

T 

.28 

7 

PIPER  CITY  3  SE 

3.27 

.06 

.64 

.02 

.19 

.09 

.05 

.24 

•  19 

1.10 

.03 

T 

.31 

T 

.02 

.30 

.03 

T 

PONTIAC 

3.11 

.06 

.84 

T 

.03 

.20 

.23 

.90 

.08 

T 

.42 

T 

.02 

.22 

.11 

RANTOUL 

3.49 

.43 

.48 

.29 

.31 

T 

.92 

.46 

.21 

.02 

.18 

.17 

T 

5IDELL 

.25 

1.58 

.09 

.22 

.09 

- 

.39 

.74 

.01 

•  47 

.11 

URBANA 

4.17 

1.20 

.02 

.29 

.26 

.03 

1.59 

.02 

.35 

T 

.25 

.09 

.05 

WATSEKA  2  NW 

6.61 

.07 

.65 

.01 

.55 

.32 

1.10 

.99 

2.70 

.20 

.11 

.11 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  OAM  26 

6.47 

.56 

2.86 

.04 

.34 

1.61 

.07 

.41 

.09 

.07 

.12 

.26 

.02 

BARRY 

.15 

1.60 

.05 

.66 

T 

.73 

.25 

T 

T 

.28 

BEARDSTOWN 

3. 68 

.05 

.65 

T 

T 

.46 

.15 

.76 

.62 

T 

.37 

.17 

.05 

.20 

BLUFFS 

3. 62 

1.30 

.20 

.02 

.01 

.07 

.90 

.06 

.56 

T 

.09 

.17 

DAILY  PRECIPITATION 


CARlINvIlLE 
EDMAROSV iLtE 
GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 
CR I GGSVl LLE 

HARDIN 

hi llSbqrq  2  SSW 

JACKSONVILLE 
JERSEYVl LLE  2  SM 
HEOORA 

MOUNT  OLIVE    1  E 
P  ANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  AP 
SPR INGF I  ELK  *  SE 

TAYtDRVl LLE 
VIROEN  1  N 
VIRGIN] 4 
WHITE  HALL    1  f 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVULE   POWfR  PL 

L AMRENCEVI LLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 
MOHEAQUA 
NEmTOn  3  SE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSHO 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A   F  A  A  AP 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


08 


ANNA    I  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

C  AHOK I A 

CAIRO  WSO  CI 

C AR60NDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SH 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

OU  QUOIN    1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA    1  NW 
MARION  *  NNE 
NASHVILLE  *  NE 
PRAIRIE  OU  ROC  HE  R  lw$W 

REO  BUD 
SPARTA 

WATERLOO    1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPQRT  DAM  52 

C ARM I    6  NW 

DIxON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  0 AM  51 
HARR I SBURG 

HARRI SBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO 

MT  CARMEL    I  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAMNE ETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


Day  of  Monlh 


,2 

1 

3 

.   1  , 
i  1  5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

1 

13 

14  | 

15 

1 

16  | 

"T 

17  | 

18 

1  r 

19  | 

20  1 

21 

at  | 

23  | 

26  1 

27 

28  |  29  | 

30 

31 

5.35 

1.82 

.90 

.03 

T 

.06 

.37 

.01 

.0) 

1.17 

.09 

T 

.30 

•  19 

« 55 

2.56 

.  29 

.26 

T 

1.27 

.10 

.29 

.08 

•  09 

.19 

•  01 

5.73 

■  ** 
.71 

2.*8 

T 

.02 

.27 

.01 

.01 

1.92 

.10 

.49 

.06 

•  07 

.07 

.23 

T 

7.78 

*.09 

.40 

.03 

.09 

.09 

1.04 

.90 

.26 

•  04 

.06 

.14 

.21 

T 

3.66 

•  15 

1*11 

T 

.02 

■  43 

.92 

.44 

T 

T 

.39 

•  04 

.04 

.1* 

5.62 

2.35 

.39 

.36 

T 

1.30 

7 

.42 

.16 

.22 

5.5* 

.55 

2.22 

.27 

T 

.20 

.07 

1.02 

.29 

.33 

.  13 

.10 

T 

.11 

.21 

T 

*.56 

•  16 

1.56 

T 

.02 

.49 

.10 

T 

.76 

.82 

T 

.16 

•  11 

T 

.04 

.25 

.02 

5.3* 

1  .Of 

1.91 

.03 

.28 

1.32 

.11 

.36 

.04 

•  02 

.12 

.13 

T 

5.28 

1.7* 

1.12 

.02 

T 

.02 

T 

.33 

r 

1.26 

.06 

T 

.40 

7 

.05 

.19 

.10 

.01 

5.93 

.50 

2.3* 

.66 

.28 

1.20 

.20 

.30 

.10 

.20 

.19 

5.70 

.3* 

1.90 

.03 

.40 

.05 

.20 

.11 

.8* 

.62 

•01 

.30 

.23 

.0, 

.0* 

1 

.11 

.29 

.02 

3.71 

1.60 

.16 

.02 

T 

.39 

.02 

.89 

.50 

.13 

3.27 

1.59 

T 

.02 

.04 

.33 

.06 

.73 

•  02 

T 

.15 

T 

7 

.27 

.04 

7 

.  17 

■  21 

.71 

•  23 

.  16 

.12 

.16 

.97 

.04 

*.69 

1.35 

1.02 

.17 

T 

T 

.34 

T 

1.13 

•  07 

3.40 

.55 

.3* 

,0  1 

7 

.50 

.08 

•  97 

.06 

T 

!49 

.12 

!t« 

■  46 

1.15 

.09 

.32 

.06 

.12 

5.9* 

.8* 

1.7* 

.06 

.23 

.15 

.26 

.18 

.64 

1.29 

•  04 

.13 

.05 

.03 

.10 

.20 

.02 

7.10 

•  72 

2.73 

•  40 

.11 

.02 

1.20 

1.23 

.16 

.15 

•  12 

.2* 

.02 

6.53 

1.6* 

1.05 

.62 

.16 

2.10 

.03 

T 

.39 

.14 

.20 

.20 

7.98 

3.10 

.80 

.36 

.54 

2.03 

.08 

.43 

.10 

.30 

5.70 

1.18 

2.30 

.03 

.03 

.07 

T 

.43 

.93 

.13 

■  29 

.07 

T 

.19 

.07 

6.05 

1.15 

1.61 

.01 

.41 

.48 

.06 

.04 

T 

•  47 

.77 

.43 

.21 

.09 

.09 

.20 

.07 

8.07 

1 ,65 

3.10 

.60 

.40 

1.50 

.19 

.42 

7 

T 

.25 

5.17 

2.20 

■  02 

.04 

.  33 

.21 

.02 

1.62 

.03 

.38 

.  ! 

.24 

.05 

1 .00 

.30 

1.14 

.10 

.42 

T 

7 

.24 

.13 

6.81 

!98 

2.62 

.30 

.24 

.20 

.06 

.84 

.86 

.01 

T 

.16 

.  19 

.06 

.03 

.06 

.26 

•  04 

6.08 

1.25 

1.12 

.  74 

.22 

1.T6 

.04 

.90 

.13 

.13 

.17 

.02 

5.92 

.95 

1.20 

.80 

.09 

1.76 

.03 

T 

.62 

T 

.12 

.16 

.17 

5.39 

1.30 

.83 

T 

.40 

.30 

1.72 

.02 

.44 

.01 

.03 

.20 

.1* 

T 

6.5* 

1.0* 

2.50 

T 

.22 

.25 

.13 

.03 

■  67 

.94 

•  01 

.  16 

.22 

.08 

.06 

.17 

.04 

7.88 

3.13 

1.32 

.  59 

.08 

1.82 

7 

T 

.49 

T 

T 

•  16 

.19 

.12 

5.18 

.77 

1.3* 

.03 

.  39 

.26 

1.28 

.33 

T 

.30 

.02 

.23 

.17 

.01 

.01 

6.97 

3.76 

T 

.02 

.31 

-2 

•  01 

1.61 

.  54 

,  j 

.  33 

.39 

- 

- 

1.72 

T 

.29 

.21 

!o7 

.09 

!l9 

*.7* 

.23 

1.71 

.01 

.01 

.33 

.31 

T 

1.36 

.10 

T 

.39 

7 

.04 

T 

.16 

.07 

6.71 

1.83 

.69 

1.22 

.50 

1.18 

.12 

T 

.49 

.16 

.27 

.10 

.10 

.09 

10.92 

3.66 

3.80 

.37 

.12 

2.07 

T 

.47 

.10 

.33 

6.00 

2.30 

2.00 

.33 

.17 

T 

.56 

.14 

T 

.15 

T 

.35 

5.09 

.77 

.30 

1.64 

.05 

1.13 

.01 

.20 

.38 

.05 

.01 

.02 

.39 

.0*  .1* 

T 

6.69 

1.8* 

.92 

.62 

.27 

.12 

.20 

1.20 

.29 

.53 

.06 

.26 

7 

.19 

.1* 

T 

.07 

T 

9.96 

1.3* 

5.17 

.40 

.05 

.16 

1.96 

.29 

.31 

.03 

.14 

.  16 

.13 

T 

9.0* 

1.06 

3.86 

T 

.69 

.21 

.13 

2.21 

.- 

.40 

.13 

7 

.14 

.1* 

T 

7.58 

1.50 

1.20 

.83 

.15 

.04 

2.90 

.06 

.53 

.04 

.13 

.10 

.06 

5.31 

.93 

.10 

1.23 

.27 

1.25 

.23 

.63 

,02 

.11 

.26 

.06 

.13 

.09 

7.01 

1.73 

1.23 

.62 

.  10 

2.01 

.02 

.52 

•  IS 

.16 

.26 

.11 

•  01 

•09 

6.52 

1.79 

.73 

.66 

.14 

.10 

.03 

1.59 

.20 

.36 

•  23 

7 

.30 

.11 

7 

.03 

.03 

5.51 

.86 

.80 

T 

.91 

.15 

1.37 

.13 

T 

T 

.62 

.  -5 

.20 

.30 

7 

.07 

.02 

6.28 

1.55 

.68 

.28 

■  62 

.36 

.06 

.78 

.62 

T 

T 

T 

.42 

.10 

.17 

7 

.29 

.20 

T 

.07 

.10 

8.20 

.96 

2.9* 

.65 

.09 

.06 

2.17 

•  14 

.39 

.06 

•  13 

.07 

.09 

.19 

.07 

.09 

9.23 

.60 

4.50 

.30 

.06 

2.45 

•  10 

.55 

.10 

•  11 

.20 

.06 

T 

8.85 

2  *» 

2.58 

T 

.29 

.09 

2.50 

.  *3 

8.06 

1.75 

1.33 

.03 

1.00 

.12 

.02 

2.80 

.03 

.54 

.  gt 

.10 

.24 

!o2 

10.68 

.65 

5.96 

.42 

.  15 

2.41 

.06 

T 

.45 

.07 

.10 

.16 

.03 

6.26 

1.07 

1  .06 

.  » 

.90 

.13 

1.52 

.03 

.58 

.13 

.12 

.10 

.23 

.26 

.03 

.02 

6.91 

1.7* 

.77 

.79 

.11 

.32 

.14 

1.52 

.32 

.55 

.12 

.17 

.10 

.22 

.ul 

.03 

6.05 

1.56 

.56 

.46 

.67 

7 

.29 

.60 

.05 

.64 

.23 

.09 

T 

.13 

.22 

T 

.07 

.06 

5.62 

1.78 

.86 

.35 

.43 

.05 

T 

.71 

.37 

.01 

.47 

.05 

.07 

.20 

.02 

.01 

6.25 

1.39 

.64 

1.25 

.10 

1.30 

.06 

.09 

.65 

.12 

.29 

.17 

.06 

.17 

5.93 

1.05 

1.21 

.60 

.22 

1.61 

.03 

T 

.47 

.01 

.11 

.20 

.17 

.02 

.03 

6.80 

1.66 

.88 

.35 

.74 

.04 

.05 

.48 

.76 

.02 

.94 

.26 

.06 

.02 

.16 

.21 

T 

.06  7 

.29 

*.B7 

.7* 

7 

1.36 

.20 

T 

1.11 

T 

.77 

T 

T 

.24 

.29 

.10 

.06 

T 

6.07 

2.08 

.77 

.26 

.57 

.10 

.10 

.57 

.40 

.52 

.12 

.21 

7 

.19 

.20 

T 

T 

6.50 

2.37 

.94 

.29 

.51 

.32 

T 

.80 

.73 

7 

T 

.40 

.12 

7 

7 

.02 

T 

5.31 

1.10 

.89 

.65 

.06 

1.40 

7 

T 

.64 

.12 

.19 

.26 

T 

6.87 

1 .90 

1.29 

.43 

.10 

.08 

1.80 

.33 

T 

.36 

.08 

.13 

.29 

.06 

5.63 

1.12 

.69 

.94 

.10 

1.16 

.03 

.79 

.06 

.07 

.29 

.09 

.07 

.22 

5.52 

l.*6 

.78 

.16 

.56 

.03 

.02 

T 

.92 

.67 

T 

.0* 

T 

.91 

.12 

T 

.13 

7 

.12 

.31 

.01 

.06 

.01 

6.60 

1.71 

1.03 

.93 

.17 

1.33 

.53 

.46 

.07 

.07 

.20 

.01 

10.92 
1.03 
3.96 
10.6 


0»T£ 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

 NOVEMBER  1972 

Day  ol  Monlh  g, 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•          *  * 

NORTHWEST 

01 

ALEOO 

MAX 
MIN 

47 
42 

55 
42 

46 
39 

49 
37 

56 
34 

58 

40 

54 
40 

41 
34 

44 
37 

44 
41 

44 
40 

44 
39 

42 
33 

34 
27 

35 
12 

37 
30 

36 
30 

36 
27 

33 
26 

41 
26 

37 

31 

33 
21 

35 
22 

47 
25 

39 

32 

34 

28 

38 
27 

34 
19 

41 
20 

42 
28 

41.9 
31.0 

DIXON 

MAX 
MIN 

49 
43 

52 
40 

45 
40 

44 
37 

56 
31 

56 
37 

53 
38 

42 
36 

44 
37 

44 
41 

44 
39 

46 
36 

43 
32 

35 
29 

45 
19 

41 
27 

35 
29 

38 
27 

34 
23 

45 
31 

38 
31 

33 
26 

39 
23 

51 
22 

42 
29 

35 
30 

33 
24 

33 
IB 

40 
16 

43 
24 

42.6 
30.5 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

47 
43 

55 
42 

45 
39 

43 
38 

56 
31 

55 
36 

51 
38 

41 
37 

43 
37 

44 
40 

47 
39 

47 
39 

42 
32 

35 
24 

39 
10 

35 
28 

34 
30 

36 
28 

33 
23 

39 
28 

36 
30 

32 
21 

34 
22 

48 
26 

40 
33 

35 
29 

34 
28 

31 
19 

35 
19 

40 
26 

41.1 
30.6 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

50 
43 

54 
43 

47 
39 

45 
39 

57 
31 

5  7 
38 

54 
39 

48 

37 

44 
38 

45 
42 

45 
41 

45 
38 

45 
33 

35 
28 

36 
20 

38 

30 

36 
32 

36 
31 

35 
27 

40 
32 

36 
31 

35 
25 

35 
24 

49 
25 

45 
33 

42 
31 

35 
27 

34 
20 

39 

23 

40 
26 

42.8 
32.2 

GALVA 

MAX 
MIN 

44 
42 

57 
41 

49 
41 

42 
37 

33 

54 
34 

56 
42 

48 

34 

40 
35 

43 
38 

42 
40 

43 
39 

43 
38 

39 

29 

33 
19 

35 
22 

36 
29 

33 
28 

34 
30 

32 
29 

41 
29 

35 
24 

32 
23 

35 
24 

47 
26 

35 
29 

31 
27 

35 
18 

33 
18 

39 

21 

40.3 
30.6 

GENESEO 

MAX 
MIN 

54 
43 

57 
40 

44 
3' 

48 
34 

57 
34 

58 
38 

53 
36 

41 
35 

44 
38 

45 
41 

44 
39 

44 
39 

41 
32 

36 
21 

38 
16 

38 

30 

35 
30 

37 
25 

35 
27 

44 
30 

38 
29 

38 
24 

36 
24 

50 
27 

39 
31 

34 
29 

37 
25 

34 
19 

41 
16 

42 
27 

42.7 
30.7 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

49 
42 

58 
41 

48 

41 

45 
37 

55 
26 

58 
30 

58 
40 

42 
36 

46 
35 

45 
43 

46 
41 

46 
40 

46 
36 

98 

30 

39 

20 

38 
28 

37 
29 

36 
30 

36 
31 

44 
31 

39 
32 

36 
27 

36 
23 

46 
25 

45 
32 

36 
30 

36 
27 

36 
19 

42 
14 

44 
19 

43.6 
31.2 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

5B 
41 

49 
45 

46 
41 

44 
30 

55 
32 

57 
37 

51 
43 

48 
38 

43 
35 

43 
40 

44 
35 

45 
41 

41 
38 

38 

31 

36 
20 

35 
24 

35 
29 

33 
30 

34 
30 

37 
27 

34 
32 

33 
25 

38 

24 

45 
30 

41 
33 

34 
30 

35 
29 

35 
19 

34 
19 

40 
24 

41.4 
31.7 

MOLINE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

53 
44 

55 
41 

44 
41 

49 
37 

58 
34 

60 
42 

54 
38 

41 
36 

44 
39 

45 
43 

45 
40 

44 
40 

42 
33 

33 
17 

36 
15 

37 
32 

35 
32 

37 
28 

35 
29 

43 
28 

37 
30 

33 
24 

36 
26 

50 
29 

40 
34 

34 
32 

37 
28 

34 
21 

41 
19 

42 
29 

42.5 
32.0 

MORRISON 

MAX 
MIN 

50 
43 

56 
41 

47 
41 

43 
38 

56 
31 

57 
37 

52 
40 

41 
36 

46 
39 

46 
42 

50 
41 

50 
39 

45 
34 

36 
30 

41 
17 

37 
31 

36 
31 

36 
30 

35 
26 

42 
30 

38 
32 

37 
26 

35 
22 

46 
23 

40 
25 

37 
31 

35 
25 

33 
18 

40 
17 

42 
23 

42.8 
31.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

52 

44 

55 
39 

45 
40 

42 
37 

56 
27 

56 
18 

52 
39 

42 
38 

43 
38 

44 
42 

50 

42 

46 
36 

42 
32 

34 
30 

37 
8 

36 
29 

35 
30 

34 
28 

34 
24 

40 
28 

36 
30 

35 
26 

35 
23 

48 
22 

45 
34 

36 
30 

37 
15 

34 
15 

38 
26 

41 
22 

42.1 
30.4 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

44 
41 

55 
42 

47 
41 

42 
38 

41 
30 

54 
31 

52 
41 

49 
36 

40 
36 

42 
39 

43 
39 

43 
39 

43 
38 

39 

30 

37 
21 

40 
21 

35 
26 

33 
27 

32 

30 

33 
30 

43 
30 

33 
25 

31 
25 

32 
21 

43 
23 

34 
32 

32 
21 

32 
16 

29 
10 

31 
14 

39.5 
29.8 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

48 
43 

56 
43 

44 
39 

43 
38 

52 
32 

57 
37 

53 
40 

42 
37 

43 
38 

44 
41 

46 
39 

43 
37 

43 
33 

36 
30 

39 

20 

36 
29 

34 
26 

36 
29 

35 
28 

43 
32 

37 
32 

33 
23 

36 
23 

47 
23 

38 
32 

35 
30 

32 
27 

34 
19 

35 
17 

41 
24 

41.4 
31.4 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

52 
44 

55 
43 

45 
42 

42 
34 

54 
33 

53 
40 

51 
40 

42 
39 

43 
41 

44 
42 

46 
40 

45 
40 

42 
33 

34 
26 

38 
17 

39 
30 

36 
31 

37 
28 

35 
30 

43 
33 

35 
31 

33 
24 

35 
25 

46 
26 

35 
33 

34 
30 

32 
28 

32 
19 

34 
17 

41 
22 

41.1 
32.0 

STOCKTON 

MAX 
MTN 

45 
42 

51 
41 

44 
38 

41 
37 

53 
33 

52 
39 

48 
36 

39 
35 

41 
35 

43 
40 

45 
39 

44 
37 

41 
30 

32 
22 

35 
14 

39 
26 

36 
29 

35 
25 

33 
26 

37 
27 

34 
29 

32 
22 

33 
21 

45 
24 

38 

32 

33 
28 

33 
26 

29 
17 

34 
17 

38 

24 

39.5 
29.7 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

49 
43 

56 
43 

46 
42 

45 
39 

56 
27 

5  6 
35 

54 
4  1 

42 
37 

44 
40 

44 
42 

45 
4  1 

47 
40 

44 
37 

37 
31 

39 

14 

38 
28 

35 
30 

35 
30 

34 
31 

42 
3  \ 

38 
32 

35 
28 

37 
26 

46 
25 

39 
33 

36 
3 1 

36 
26 

34 

39 
16 

43 
24 

42.4 
32.2 

WALNUT 

*           *  * 

MAX 
MIN 

48 
42 

47 
41 

44 
40 

45 
38 

55 
33 

52 
39 

42 
36 

44 
38 

42 
41 

41 
39 

45 
38 

42 
33 

33 
29 

41 
17 

37 
27 

33 
30 

35 
28 

34 
27 

43 
31 

35 
31 

33 
26 

36 
23 

49 
26 

38 

32 

34 
30 

34 
23 

34 
16 

37 
16 

41 
26 

40.5 
31.0 

NORTHEAST 

02 

ANTIUCH  2  NW 

MAX 
MIN 

45 
41 

56 
43 

55 
38 

44 
37 

41 
37 

52 
38 

54 
38 

51 
38 

41 
38 

44 
39 

43 
39 

48 
35 

47 
39 

41 
30 

34 
28 

40 
27 

36 
29 

35 
29 

35 
29 

36 
31 

44 
31 

37 
25 

36 
21 

35 
21 

46 
26 

36 
31 

34 
28 

32 
23 

33 
17 

34 
20 

41.5 
31.5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

56 
42 

59 
43 

47 
39 

43 
37 

52 
31 

57 
36 

55 
38 

46 
36 

43 
38 

44 
40 

46 
38 

46 
39 

45 
34 

40 
29 

43 
25 

42 
25 

39 
26 

37 
27 

36 

30 

42 
30 

43 
30 

36 
26 

34 
20 

43 
23 

39 
28 

32 
28 

30 
28 

32 
19 

37 
15 

41 
22 

42.9 
30.7 

BARR I NGTON  1  SE 

MAX 

Mm 

46 
4  1 

58 
44 

45 
3  B 

42 
38 

50 
35 

54 
36 

52 
30 

46 
35 

42 
33 

44 
40 

44 
38 

44 
33 

42 
34 

34 
30 

34 
22 

37 
27 

37 
29 

34 
29 

35 
30 

40 
32 

38 

31 

38 
25 

33 
20 

44 
24 

40 

32 

33 
30 

32 
28 

30 
20 

34 
16 

40 
24 

40.7 
31.0 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

Mm 

50 
45 

60 
45 

47 
42 

43 
40 

48 

40 

56 
40 

54 
39 

44 
38 

44 
41 

44 
42 

46 
41 

45 
43 

44 
35 

38 

34 

37 
33 

37 
36 

38 
34 

38 
34 

40 
36 

43 
38 

38 
34 

36 
32 

33 
28 

47 
29 

38 
34 

35 
32 

35 
31 

34 
27 

38 

27 

43 
31 

42.4 
36.0 

CHICAGO  D ' HARE  WSO 

AP 

MAX 

Mm 

51 
45 

61 

43 

46 
41 

44 
39 

52 
36 

57 
37 

54 
38 

43 
38 

45 
41 

45 
41 

45 
41 

46 
41 

44 
33 

42 
33 

38 

32 

37 
28 

36 
31 

35 
32 

39 
33 

43 
34 

37 
31 

34 
24 

31 
22 

46 
27 

37 
33 

33 
31 

32 
25 

32 
22 

37 
22 

42 
25 

42.1 
33.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

Mm 

51 
45 

61 
44 

46 
42 

44 
37 

50 
37 

56 
37 

53 
39 

44 
37 

44 
37 

44 
43 

46 
42 

47 
42 

45 
34 

38 
32 

33 
31 

37 
28 

37 
30 

37 
31 

38 
33 

42 
34 

37 
32 

33 
27 

31 
25 

46 
26 

35 
32 

33 
29 

31 
26 

31 
24 

35 
20 

41 
25 

41.5 
33.4 

DE  KALB 

MAX 

Mm 

47 
42 

57 
42 

46 
39 

42 
38 

52 
32 

54 
35 

51 
41 

41 
36 

43 
37 

41 
41 

45 
41 

44 
39 

43 

34 

35 
29 

39 
21 

39 
26 

36 
29 

36 
29 

34 
29 

43 
31 

36 
31 

36 
24 

33 
23 

45 

25 

37 
31 

34 
30 

31 
23 

31 
19 

35 
14 

39 

23 

40.8 
31.1 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

Mm 

50 
43 

60 
43 

47 

45 
38 

54 
29 

59 
35 

55 
40 

45 
37 

45 
40 

44 
40 

47 
40 

45 
40 

44 
34 

38 
31 

40 
28 

36 
28 

36 
29 

35 
31 

37 
31 

43 
31 

37 
27 

35 
22 

47 
26 

37 

32 

34 
31 

35 
26 

35 
21 

37 
17 

42 
23 

42.9 
32.2 

JOLIET 

MAX 

Mm 

50 
44 

60 
47 

50 
44 

48 
39 

54 
32 

5B 
37 

54 
39 

49 
39 

45 
41 

44 
37 

46 
41 

47 

40 

45 
37 

40 
33 

38 

25 

38 
36 

39 
35 

37 
32 

40 
33 

46 
40 

45 
37 

39 
31 

36 
24 

52 
27 

4B 

32 

35 
31 

33 
29 

34 
30 

41 

44 
28 

44.7 
35.2 

MARENGO 

MAX 

Mm 

46 
41 

56 
40 

45 
38 

43 
37 

52 
31 

54 
38 

52 
41 

43 
36 

44 
37 

43 
41 

43 
36 

45 
34 

44 
33 

35 
26 

41 
20 

38 

26 

34 
29 

34 
29 

35 
28 

43 
32 

37 
31 

34 
23 

34 
21 

45 
25 

40 
31 

38 
30 

37 
28 

33 
17 

32 
15 

40 
24 

41.3 
30.8 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

50 
44 

59 
45 

47 
43 

45 
40 

56 
31 

60 
34 

55 
41 

44 
38 

45 
40 

45 
43 

47 
41 

»• 
41 

43 
37 

37 
32 

43 
26 

37 
29 

37 
30 

36 
31 

35 
32 

45 
32 

38 
33 

39 
29 

36 
26 

48 
27 

40 
33 

35 
32 

36 
29 

37 

22 

41 
29 

45 
25 

43.6 
33.8 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

52 
42 

56 
42 

58 

40 

45 
39 

51 
34 

57 
37 

53 
38 

44 
38 

46 
39 

44 
40 

45 
40 

45 
39 

45 
32 

40 
32 

37 
29 

36 

26 

38 

32 

37 
30 

37 

32 

40 
33 

36 
33 

36 
25 

32 
26 

45 
26 

37 
26 

34 
30 

35 
26 

35 
25 

36 
18 

42 
28 

42.5 
32.6 

PERU  2  W 

MAX 

Mm 

50 
41 

57 

42 

47 
40 

43 
37 

54 
30 

58 
35 

56 
39 

42 
35 

44 
37 

45 
39 

46 
38 

46 
38 

44 
35 

38 
29 

39 
15 

36 
22 

36 
27 

35 
28 

34 
29 

42 
28 

39 

3  0 

3) 
26 

35 
23 

47 
24 

38 
31 

34 
29 

35 
26 

35 
18 

40 
16 

43 
21 

42.4 
30.3 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

Mm 

46 
41 

52 
45 

5  7 
4  0 

45 
38 

43 
38 

51 
39 

53 
38 

52 
39 

42 
39 

45 
40 

44 
40 

,9 
36 

46 
38 

43 
32 

38 
31 

40 
31 

37 
31 

36 
31 

36 

30 

39 
33 

45 
32 

40 
25 

34 
23 

32 
23 

47 
27 

36 
32 

35 
29 

32 
28 

32 
19 

38 

19 

42.2 
32.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

Mm 

50 
44 

61 
47 

48 

40 

44 
39 

52 
30 

58 
3  5 

55 
44 

45 
38 

44 
40 

44 
42 

48 
4  0 

45 
36 

36 
32 

38 
28 

36 
30 

36 
27 

35 

30 

39 
32 

44 
32 

40 

3; 

36 
25 

33 

22 

44 
25 

41 
32 

34 
30 

32 
24 

33 
20 

39 

14 

42 
22 

42.5 
32.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Illinois 
november  1972 


Day  ol  Month 


2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•         •  • 

WEST 

1  i 

GALESBURG 

MAX 

59 

4  1 

4  5 

44 

44 

4  1 

33 

40 

37 

35 

37 

31 

42 

3' 

34 

35 

48 

39 

34 

38 

36 

41 

43 

42.3 

MIN 

43 

41 

39 

38 

32 

40 

38 

34 

38 

41 

40 

39 

33 

26 

18 

30 

30 

29 

29 

26 

3  0 

23 

23 

2  5 

32 

27 

27 

19 

27 

31*3 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

56 

6  1 

9  9 

4  3 

54 

45 

44 

45 

44 

39 

35 

38 

35 

36 

33 

43 

33 

33 

37 

48 

38 

35 

41 

41 

41 

44 

44.1 

MIN 

43 

40 

40 

38 

35 

40 

40 

34 

35 

42 

41 

40 

39 

30 

23 

30 

32 

3  . 

29 

17 

19 

2 1 

14 

2  5 

32 

31 

31 

20 

26 

31.3 

LA  HARPE 

MAX 

43 

44 

46 

42 

37 

39 

38 

36 

37 

42 

36 

32 

33 

-9 

39 

34 

19 

40 

43 

44 

43.4 

MIN 

42 

39 

40 

36 

32 

39 

40 

34 

1? 

41 

41 

n 

31 

29 

2  0 

30 

30 

I  9 

24 

27 

22 

19 

26 

32 

30 

30 

19 

19 

25 

31.0 

MONMOUTH 

MAX 

56 

43 

44 

44 

45 

45 

43 

38 

41 

36 

36 

3  8 

32 

42 

37 

33 

36 

49 

41 

36 

41 

39 

42 

45 

43.3 

MIN 

42 

40 

41 

38 

32 

39 

41 

34 

36 

41 

40 

3» 

38 

31 

17 

30 

32 

29 

29 

26 

2  ' 

24 

21 

.5 

32 

30 

27 

16 

18 

25 

31.5 

OUINCY 

MAX 

62 

6 1 

4  1 

54 

47 

47 

42 

39 

39 

42 

36 

35 

33 

42 

it 

33 

40 

30 

42 

38 

»  < 

43 

43 

43 

45.0 

MIN 

45 

42 

41 

38 

38 

4! 

33 

33 

37 

43 

42 

41 

39 

31 

31 

32 

31 

30 

30 

24 

24 

19 

31 

33 

32 

3? 

24 

23 

30 

33.2 

QUINCY  FAA  AP 

MAX 

61 

51 

45 

50 

61 

57 

52 

47 

53 

48 

45 

47 

42 

35 

40 

40 

36 

34 

33 

38 

34 

31 

35 

45 

39 

33 

41 

41 

39 

44 

43.3 

41 

*  Q 

36 

36 

40 

34 

30 

37 

43 

41 

-0 

33 

31 

i  5 

29 

33 

3  2 

31 

23 

2"' 

21 

15 

21 

33 

33 

31 

22 

20 

25 

31.7 

KUSHVILLE 

MAX 

5  0 

45 

H  6 

46 

40 

41 

37 

36 

35 

32 

33 

35 

35 

35 

46 

35 

35 

41 

40 

36 

35 

42.0 

•          •  * 

MIN 

44 

39 

40 

34 

32 

34 

33 

34 

32 

38 

40 

38 

36 

30 

20 

27 

26 

2  7 

26 

20 

2  0 

20 

20 

30 

26 

29 

1  9 

19 

20 

29.6 

CENTRAL 

D4 

BLOOMINGTDN  NORMAL 

MAX 

62 

55 

60 

58 

44 

44 

43 

44 

44 

42 

40 

38 

36 

33 

35 

34 

36 

36 

34 

35 

46 

44 

33 

37 

36 

37 

46 

42.6 

MIN 

42 

42 

38 

39 

35 

41 

43 

36 

39 

40 

40 

39 

39 

31 

29 

30 

30 

30 

29 

2  4 

29 

24 

27 

32 

30 

30 

16 

29 

32 . 7 

CHENOA 

62 

47 

43 

55 

62 

54 

41 

45 

43 

45 

44 

42 

39 

38 

35 

36 

33 

34 

36 

3' 

33 

35 

45 

37 

34 

35 

36 

37 

42 

41.8 

MIN 

42 

43 

37 

35 

28 

36 

41 

36 

39 

40 

39 

39 

38 

31 

28 

27 

30 

30 

30 

30 

27 

23 

20 

25 

23 

29 

3n 

26 

17 

24 

31.6 

OECATJR 

MAX 

59 

46 

4  3 

40 

43 

36 

39 

34 

35 

37 

3  8 

33 

38 

49 

38 

34 

42 

41 

42 

46 

44.4 

MIN 

45 

42 

38 

37 

33 

40 

41 

36 

39 

41 

41 

40 

39 

32 

i  i 

30 

31 

3: 

32 

32 

23 

26 

21 

27 

32 

31 

32 

26 

17 

27 

33. 1 

FARMER  CITY 

62 

55 

6  2 

56 

4  1 

46 

44 

4  2 

45 

41 

40 

41 

36 

38 

3^ 

34 

37 

3  I 

36 

39 

45 

39 

34 

37 

36 

38 

46 

43.0 

MIN 

43 

41 

38 

36 

30 

35 

41 

36 

39 

40 

40 

39 

39 

33 

29 

28 

31 

31 

30 

28 

t  9 

30 

25 

2  5 

32 

30 

30 

24 

19 

25 

32 . 3 

HAVANA  POWER  STATION 

63 

48 

59 

6  0 

47 

47 

46 

46 

44 

41 

41 

38 

37 

36 

35 

36 

38 

33 

35 

48 

41 

36 

41 

41 

39 

43 

43.6 

MIN 

42 

35 

4'. 

38 

30 

35 

36 

40 

40 

38 

36 

30 

i  | 

27 

30 

29 

26 

30 

21 

24 

21 

26 

31 

31 

32 

22 

13 

23 

30.  3 

LAC ON  2  E 

47 

59 

46 

46 

55 

5  0 

56 

42 

45 

45 

45 

46 

42 

38 

41 

36 

35 

3'- 

34 

40 

37 

35 

37 

50 

40 

36 

35 

36 

40 

44 

42.9 

MIN 

42 

41 

43 

40 

32 

36 

41 

34 

40 

42 

41 

41 

38 

30 

20 

30 

31 

31 

30 

29 

3  , 

28 

26 

I  8 

32 

31 

30 

2 1 

19 

29 

32  .9 

LINCOLN 

MAX 

62 

46 

46 

57 

61 

55 

43 

46 

46 

44 

44 

42 

42 

42 

37 

37 

35 

35 

37 

37 

35 

36 

46 

38 

35 

39 

36 

46 

43.4 

MIN 

44 

43 

40 

38 

31 

36 

42 

36 

39 

40 

41 

4  0 

39 

30 

25 

30 

30 

3  0 

31 

31 

35 

27 

22 

2  5 

32 

31 

12 

24 

19 

24 

32.9 

MASON  CITY   1  NW 

5 1 

61 

47 

47 

57 

60 

57 

44 

* L' 

45 

44 

44 

42 

41 

40 

36 

36 

35 

35 

36 

3' 

34 

36 

47 

38 

33 

41 

39 

39 

44 

43.1 

MIN 

44 

40 

43 

39 

32 

37 

43 

36 

37 

41 

42 

40 

36 

32 

23 

29 

30 

30 

31 

31 

29 

26 

19 

25 

32 

31 

32 

23 

18 

23 

32.3 

MINONK  3  NE 

60 

4  6 

43 

54 

59 

5  5 

42 

44 

45 

45 

45 

43 

38 

37 

35 

36 

35 

34 

38 

36 

34 

33 

44 

40 

34 

34 

33 

36 

41 

41.6 

MIN 

41 

43 

41 

38 

30 

31 

40 

35 

33 

40 

39 

38 

35 

31 

25 

27 

30 

30 

30 

29 

28 

28 

23 

25 

31 

29 

28 

21 

18 

25 

31.6 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

60 

60 

44 

45 

45 

58 

54 

40 

43 

43 

44 

44 

40 

34 

38 

35 

34 

33 

32 

38 

34 

33 

33 

46 

36 

32 

35 

33 

36 

40 

41.1 

43 

40 

39 

34 

32 

39 

39 

36 

3  9 

42 

40 

40 

33 

26 

20 

30 

30 

30 

30 

27 

26 

26 

25 

24 

32 

29 

2  9 

20 

17 

23 

31.3 

PRINCEVILLE   1  N 

60 

46 

46 

55 

58 

54 

42 

44 

43 

45 

45 

43 

36 

33 

33 

35 

3  3 

33 

40 

37 

34 

34 

46 

40 

35 

35 

35 

40 

42 

41.7 

*          *  * 

MIN 

42 

42 

40 

38 

35 

40 

41 

38 

38 

41 

40 

40 

37 

29 

15 

27 

30 

29 

30 

28 

30 

26 

24 

26 

33 

30 

29 

20 

20 

27 

32.2 

EAST 

0  5 

DANVILLE 

MAX 

53 

65 

53 

46 

57 

62 

56 

46 

47 

47 

45 

••5 

45 

42 

40 

37 

38 

38 

36 

36 

39 

38 

37 

46 

40 

35 

39 

38 

40 

45 

44.3 

MIN 

45 

47 

3  5 

40 

28 

32 

45 

40 

42 

41 

41 

40 

40 

34 

28 

27 

32 

33 

30 

33 

3: 

30 

24 

25 

32 

32 

31 

28 

16 

26 

33.6 

MOQPESTON 

MAX 

50 

63 

47 

44 

54 

61 

56 

43 

44 

43 

44 

43 

42 

41 

38 

33 

36 

36 

34 

36 

37 

36 

35 

44 

37 

34 

37 

34 

36 

43 

42.2 

MIN 

43 

46 

33 

40 

31 

34 

42 

37 

- ; 

40 

39 

39 

39 

33 

27 

28 

31 

30 

26 

32 

31 

29 

22 

24 

32 

30 

3 : 

24 

20 

26 

32.9 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

49 

63 

47 

47 

53 

61 

55 

44 

45 

44 

44 

46 

41 

39 

36 

36 

38 

35 

36 

38 

37 

37 

34 

47 

43 

34 

35 

35 

38 

43 

42.7 

MIN 

42 

47 

42 

4  1 

32 

30 

44 

39 

41 

42 

40 

40 

39 

33 

3  2 

27 

33 

32 

31 

33 

32 

26 

24 

26 

32 

33 

2  7 

25 

IB 

23 

33.6 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

49 

63 

46 

44 

55 

61 

55 

44 

45 

44 

46 

45 

42 

40 

38 

35 

38 

34 

34 

36 

36 

37 

33 

46 

36 

33 

34 

34 

38 

43 

42.2 

MIN 

42 

43 

37 

37 

28 

32 

44 

37 

40 

40 

39 

39 

40 

32 

3 ; 

28 

31 

31 

29 

32 

29 

27 

21 

26 

32 

30 

30 

23 

19 

22 

32.4 

PONTIAC 

MAX 

45 

56 

48 

44 

53 

58 

56 

46 

-  i 

43 

45 

44 

41 

37 

36 

36 

35 

35 

34 

36 

35 

33 

33 

36 

33 

34 

35 

35 

41 

41.0 

MIN 

42 

44 

40 

39 

30 

35 

41 

37 

39 

41 

40 

39 

37 

32 

.  9 

28 

31 

31 

31 

32 

3; 

29 

24 

2'' 

32 

32 

31 

23 

20 

23 

33.1 

RANTOUL 

MAX 

51 

63 

52 

46 

55 

61 

61 

46 

45 

44 

45 

43 

42 

39 

37 

37 

3*' 

36 

36 

36 

36 

36 

43 

43 

38 

39 

38 

37 

44 

43.6 

MIN 

43 

45 

36 

37 

32 

36 

45 

37 

40 

39 

39 

3» 

34 

30 

29 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

26 

29 

32 

32 

31 

26 

21 

29 

33.7 

URBANA 

MAX 

62 

63 

46 

44 

56 

62 

55 

43 

46 

46 

44 

45 

42 

38 

39 

36 

37 

1' 

35 

38 

39 

33 

36 

46 

36 

33 

38 

38 

39 

44 

43.3 

MIN 

44 

42 

37 

34 

33 

36 

41 

38 

41 

41 

-0 

38 

32 

30 

30 

32 

32 

33 

33 

33 

30 

23 

2  5 

32 

32 

32 

27 

24 

29 

33.9 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

48 

55 

46 

53 

54 

61 

56 

43 

44 

42 

43 

44 

4  1 

40 

3* 

35 

36 

3  6 

34 

37 

3  5 

36 

36 

6 

42 

?2 

3- 

31 

32 

42 

41.6 

*           •  • 

MIN 

42 

43 

4Q 

39 

31 

36 

42 

39 

-  0 

40 

40 

40 

40 

33 

J  1 

27 

32 

32 

29 

32 

31 

29 

24 

25 

23 

28 

31 

24 

20 

27 

33.0 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

56 

64 

57 

48 

50 

59 

59 

52 

-  5 

52 

51 

1 

50 

50 

3  8 

4 1 

39 

34 

39 

36 

39 

39 

32 

- 

49 

39 

44 

42 

40 

46.0 

MIN 

49 

45 

43 

42 

37 

37 

42 

35 

3*. 

41 

46 

44 

42 

36 

30 

29 

32 

3  5 

33 

34 

34 

30 

23 

2 : 

28 

30 

33 

32 

25 

23 

34.6 

CARLINVILL6 

MAX 

59 

64 

51 

47 

59 

60 

56 

45 

51 

50 

46 

4  7 

45 

44 

4  1 

37 

36 

36 

35 

37 

39 

34 

36 

48 

42 

37 

42 

40 

46 

45.4 

46 

38 

36 

32 

<  ? 

45 

32 

35 

44 

43 

41 

41 

33 

;  t 

29 

30 

32 

32 

32 

3  3 

26 

17 

27 

32 

32 

34 

27 

IB 

29 

33.3 

GRIGGSvILLE 

MAX 

59 

63 

48 

51 

60 

57 

56 

41 

54 

46 

46 

43 

40 

38 

39 

39 

36 

34 

32 

41 

38 

33 

36 

47 

40 

36 

- : 

43 

41 

43 

44.1 

MIN 

41 

3B 

38 

35 

32 

31 

38 

37 

30 

40 

39 

31 

37 

28 

21 

26 

30 

29 

28 

21 

21 

21 

15 

24 

29 

29 

29 

19 

16 

23 

29.6 

HIllSBORO  2  SSW 

MAX 

60 

64 

49 

49 

58 

-.2 

58 

46 

51 

51 

47 

48 

46 

44 

42 

38 

36 

38 

36 

38 

39 

36 

39 

-9 

39 

37 

»6 

42 

41 

45 

43.8 

MIN 

45 

41 

36 

37 

32 

37 

43 

32 

36 

42 

41 

40 

40 

32 

26 

28 

27 

3; 

32 

30 

32 

26 

18 

24 

30 

30 

30 

26 

21 

26 

32.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

52 

63 

56 

46 

48 

58 

60 

so 

43 

51 

48 

46 

46 

43 

35 

41 

38 

3" 

38 

33 

37 

38 

30 

37 

49 

42 

3* 

42 

42 

40 

44.2 

MIN 

45 

42 

43 

39 

32 

3  2 

38 

34 

35 

40 

42 

40 

39 

33 

24 

24 

30 

3< 

32 

31 

2- 

25 

19 

IT 

27 

29 

20 

2* 

16 

21 

31.4 

Sm  l'»l.f  ne *  N        r  ;i.  ■  win  j  SuUoo  ln«U« 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  NOVEMBER  1972 


Day  of  Month 

9 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

60 

60 

54 

54 

59 

60 

57 

47 

53 

51 

47 

48 

47 

45 

41 

37 

37 

36 

36 

37 

39 

36 

39 

49 

44 

38 

45 

43 

43 

46 

46.3 

MIN 

47 

43 

33 

36 

32 

44 

44 

30 

35 

43 

42 

42 

41 

34 

21 

30 

33 

32 

28 

32 

32 

27 

17 

28 

32 

32 

35 

28 

19 

30 

33.4 

PANA 

MAX 

60 

63 

47 

45 

57 

62 

58 

45 

47 

49 

45 

47 

45 

43 

39 

36 

37 

37 

35 

37 

40 

35 

36 

47 

40 

35 

43 

39 

40 

44 

44.4 

MIN 

A6 

43 

J  B 

37 

32 

3  6 

44 

37 

38 

43 

42 

41 

41 

34 

29 

29 

30 

32 

32 

32 

32 

28 

22 

26 

32 

32 

32 

2  6 

22 

28 

34.0 

SPRINGFIELD  WSQ  ap 

MAX 

63 

57 

46 

47 

57 

61 

55 

41 

47 

48 

45 

46 

42 

38 

41 

36 

36 

35 

34 

36 

36 

33 

37 

48 

38 

35 

41 

40 

39 

45 

43.5 

MIN 

45 

33 

39 

4 1 

37 

39 

42 

42 

41 

38 

31 

25 

30 

30 

31 

31 

32 

27 

27 

20 

28 

32 

32 

32 

20 

26 

33.1 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

52 

63 

55 

48 

47 

51 

60 

51 

41 

47 

50 

47 

46 

43 

36 

40 

36 

37 

37 

34 

37 

40 

30 

38 

49 

37 

36 

42 

41 

39 

43.7 

Mm 

A5 

44 

43 

40 

36 

36 

36 

37 

37 

40 

43 

40 

40 

33 

26 

27 

30 

31 

31 

32 

29 

29 

21 

24 

31 

32 

32 

26 

22 

22 

33.2 

VIRDEN  1  N 

MAX 

58 

63 

50 

48 

59 

55 

56 

45 

48 

50 

47 

49 

45 

43 

40 

38 

36 

36 

35 

36 

39 

35 

38 

49 

42 

36 

42 

41 

39 

44 

44.7 

MIN 

48 

42 

39 

37 

33 

33 

43 

33 

36 

42 

42 

40 

40 

32 

26 

29 

28 

31 

31 

32 

32 

25 

18 

27 

32 

31 

31 

25 

16 

27 

32.8 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

56 

63 

52 

49 

60 

58 

58 

47 

53 

50 

47 

47 

46 

45 

42 

40 

37 

36 

36 

38 

39 

36 

38 

50 

44 

38 

43 

43 

41 

45 

45.9 

*          •  • 

MIN 

46 

52 

43 

39 

34 

40 

45 

32 

35 

44 

45 

45 

40 

34 

25 

36 

33 

32 

31 

31 

27 

23 

22 

25 

32 

32 

32 

25 

18 

24 

34.1 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTUN 

MAX 

61 

64 

50 

55 

54 

63 

59 

44 

46 

50 

44 

45 

45 

43 

41 

37 

36 

40 

39 

39 

39 

36 

36 

45 

39 

35 

43 

38 

41 

45 

45.1 

MIN 

45 

46 

36 

37 

32 

40 

42 

36 

39 

42 

42 

40 

41 

35 

32 

30 

32 

33 

33 

34 

31 

30 

28 

26 

33 

33 

34 

30 

25 

31 

34 . 9 

EFFINGHAM 

MAX 

61 

63 

53 

52 

49 

65 

53 

49 

49 

51 

46 

48 

46 

45 

48 

45 

37 

42 

39 

46 

46 

43 

30 

43 

38 

36 

45 

46 

36 

43 

46.5 

MIN 

45 

45 

38 

40 

30 

30 

40 

40 

39 

43 

44 

40 

40 

33 

33 

29 

33 

34 

30 

30 

31 

30 

27 

25 

32 

32 

32 

30 

2 1 

23 

34.0 

FLORA  5  NW 

MAX 

63 

65 

54 

49 

58 

65 

61 

47 

50 

55 

48 

49 

50 

50 

45 

37 

41 

42 

40 

43 

42 

35 

40 

48 

42 

38 

49 

43 

45 

48 

48.  1 

MIN 

50 

45 

36 

38 

28 

36 

45 

37 

40 

43 

43 

40 

42 

37 

32 

28 

33 

34 

36 

34 

34 

29 

28 

24 

32 

33 

33 

2  8 

20 

29 

34.9 

MARSHALL    1  E 

MAX 

56 

64 

54 

49 

57 

64 

64 

50 

47 

50 

50 

46 

47 

45 

41 

40 

38 

41 

41 

41 

41 

39 

37 

45 

42 

40 

44 

40 

43 

44 

46.7 

MIN 

42 

37 

40 

29 

33 

48 

39 

4  1 

38 

42 

40 

40 

35 

31 

29 

33 

30 

32 

34 

28 

3 1 

28 

33 

32 

32 

22 

27 

34 .  2 

MATTOON 

MAX 

64 

64 

48 

44 

55 

62 

56 

42 

47 

50 

45 

46 

45 

42 

41 

36 

36 

39 

35 

39 

40 

35 

37 

46 

37 

35 

42 

38 

40 

45 

44.4 

MIN 

46 

39 

39 

3  \ 

29 

38 

40 

38 

40 

4  1 

40 

4  1 

32 

31 

29 

32 

32 

32 

32 

30 

29 

26 

2  5 

32 

22 

30 

33.8 

MQHEAOUA 

MAX 

58 

63 

5  1 

45 

57 

63 

57 

44 

48 

49 

45 

48 

44 

43 

40 

37 

37 

37 

35 

38 

40 

36 

37 

48 

41 

35 

42 

40 

40 

45 

44.6 

MIN 

46 

43 

36 

40 

29 

36 

44 

37 

39 

4  1 

40 

40 

40 

33 

29 

29 

31 

31 

32 

32 

28 

29 

20 

28 

25 

32 

32 

27 

19 

25 

33. 1 

NEWTON  5  SE 

MAX 

54 

65 

62 

50 

47 

56 

64 

56 

44 

46 

52 

46 

43 

48 

36 

42 

37 

38 

41 

38 

42 

41 

36 

36 

44 

38 

39 

45 

40 

43 

45.8 

MIN 

49 

48 

38 

4  1 

3  \ 

3 

39 

40 

39 

4  1 

43 

41 

4  1 

37 

34 

29 

30 

33 

34 

35 

32 

3  2 

25 

24 

26 

32 

32 

23 

25 

34.7 

OLNEV  2  S 

MAX 

62 

65 

55 

50 

60 

67 

61 

46 

53 

55 

55 

51 

53 

52 

44 

37 

36 

42 

40 

43 

42 

36 

36 

46 

38 

37 

46 

41 

46 

46 

48.2 

MIN 

53 

48 

35 

4  1 

29 

37 

45 

40 

4 1 

42 

44 

4  2 

40 

38 

34 

29 

35 

32 

32 

35 

36 

3 1 

23 

24 

33 

30 

29 

19 

29 

35.2 

PALESTINE 

MAX 

62 

66 

52 

56 

61 

61 

56 

46 

52 

53 

47 

50 

50 

48 

42 

39 

38 

42 

40 

44 

43 

39 

36 

47 

39 

37 

45 

40 

43 

46 

47.5 

MIN 

51 

49 

36 

30 

39 

45 

40 

42 

38 

4  1 

42 

42 

4  1 

36 

32 

30 

33 

31 

35 

35 

31 

31 

26 

24 

34 

33 

33 

28 

2  1 

30 

35.4 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

62 

64 

48 

46 

57 

65 

59 

44 

48 

50 

44 

46 

45 

44 

43 

40 

38 

42 

39 

40 

40 

38 

36 

48 

38 

35 

42 

39 

43 

46 

45.7 

MIN 

46 

48 

37 

39 

30 

38 

44 

38 

40 

39 

40 

40 

40 

34 

29 

28 

30 

32 

32 

33 

28 

30 

28 

24 

32 

32 

30 

29 

2  l 

28 

34.0 

SALEM  WSMO 

MAX 

64 

63 

52 

48 

58 

64 

59 

46 

49 

52 

47 

47 

49 

48 

41 

35 

39 

41 

39 

40 

40 

37 

36 

48 

38 

37 

46 

41 

44 

44 

46.5 

MIN 

49 

36 

32 

39 

46 

36 

40 

4  4 

42 

36 

31 

31 

32 

3 

35 

33 

29 

2  8 

2  3 

28 

35.4 

TUSCOLA 

MAX 

54 

63 

54 

49 

57 

63 

58 

45 

47 

48 

45 

46 

47 

43 

38 

36 

37 

38 

37 

40 

38 

37 

36 

47 

41 

35 

41 

39 

41 

46 

44.9 

MIN 

44 

44 

35 

34 

30 

35 

44 

35 

39 

38 

41 

40 

37 

36 

2B 

29 

29 

32 

32 

32 

28 

28 

25 

25 

33 

32 

32 

26 

21 

28 

33.1 

VANDAL  I A   FAA  AP 

MAX 

64 

64 

50 

48 

58 

62 

56 

41 

50 

51 

47 

48 

46 

43 

39 

38 

39 

40 

36 

39 

40 

33 

39 

47 

37 

37 

45 

41 

43 

43 

45.5 

MIN 

49 

41 

39 

35 

31 

38 

40 

36 

39 

44 

44 

42 

42 

32 

31 

31 

29 

34 

33 

33 

33 

26 

24 

26 

33 

33 

36 

26 

20 

29 

34.4 

WINDSOR 

MAX 

60 

64 

50 

52 

57 

62 

58 

44 

47 

50 

45 

49 

45 

44 

44 

36 

36 

36 

35 

39 

40 

35 

38 

46 

36 

35 

43 

39 

41 

45 

45,0 

*          *  * 

MIN 

51 

49 

38 

35 

35 

37 

43 

37 

40 

41 

41 

39 

40 

34 

30 

27 

32 

31 

32 

32 

28 

29 

22 

27 

32 

32 

32 

27 

21 

30 

34.1 

SOUTHWEST 

OB 

ANNA   1  E 

MAX 

76 

73 

59 

51 

60 

56 

57 

53 

57 

49 

55 

56 

56 

38 

37 

42 

41 

42 

39 

41 

36 

41 

43 

39 

40 

47 

43 

45 

40 

46.7 

MIN 

62 

4  1 

3B 

39 

3  2 

47 

35 

36 

45 

43 

42 

43 

36 

32 

26 

31 

34 

35 

34 

35 

3 1 

2  i 

3  3 

34 

37 

23 

28 

35.5 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

61 

66 

55 

54 

61 

61 

57 

53 

52 

54 

50 

51 

50 

49 

39 

36 

37 

43 

42 

39 

39 

37 

43 

49 

45 

41 

46 

44 

45 

45 

46.3 

MIN 

49 

54 

38 

36 

31 

36 

45 

48 

4  6 

42 

39 

29 

30 

31 

34 

37 

35 

26 

2 1 

26 

36 .  3 

CAHOK I A 

MAX 

52 

66 

60 

50 

51 

60 

62 

52 

45 

52 

51 

47 

51 

46 

47 

40 

39 

39 

40 

40 

39 

39 

37 

36 

44 

42 

44 

43 

45 

41 

46.7 

MIN 

45 

43 

38 

40 

32 

35 

49 

35 

35 

35 

34 

33 

29 

36 

31 

31 

34 

34 

32 

32 

35 

30 

19 

1 9 

18 

1 8 

20 

17 

15 

26 

31.1 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

80 

66 

SO 

51 

61 

66 

59 

56 

57 

59 

49 

56 

63 

49 

40 

39 

44 

42 

45 

41 

43 

36 

41 

44 

41 

46 

49 

45 

46 

40 

50.6 

MIN 

66 

5  i 

44 

42 

39 

45 

45 

39 

42 

48 

47 

47 

46 

38 

36 

33 

35 

39 

37 

36 

35 

33 

29 

3 1 

3  8 

35 

29 

33 

39 .  B 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

74 

73 

62 

65 

55 

55 

54 

56 

49 

55 

57 

50 

40 

38 

37 

41 

42 

41 

41 

37 

40 

45 

39 

41 

50 

43 

48 

41 

48.9 

MIN 

56 

i  8 

38 

37 

33 

45 

33 

30 

32 

35 

33 

19 

32 

35.5 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

56 

65 

5  9 

51 

48 

58 

63 

55 

44 

51 

53 

47 

49 

49 

38 

41 

37 

38 

43 

39 

40 

39 

33 

39 

47 

38 

42 

46 

42 

44 

46.5 

MIN 

49 

45 

40 

40 

35 

40 

43 

34 

35 

4  1 

44 

43 

44 

36 

29 

29 

28 

30 

35 

32 

33 

3 1 

24 

26 

29 

32 

33 

30 

24 

25 

34.6 

COBDEN  2  S 

MAX 

75 

72 

59 

53 

63 

65 

68 

59 

54 

57 

48 

55 

57 

51 

40 

40 

42 

43 

45 

42 

39 

38 

40 

42 

44 

41 

47 

44 

47 

44 

50.5 

MIN 

62 

44 

33 

30 

35 

34 

45 

33 

33 

43 

4  1 

42 

4  1 

38 

29 

26 

31 

29 

3 1 

34 

33 

29 

1  7 

2  i 

31 

31 

35 

29 

20 

27 

33.6 

DU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

63 

61 

56 

50 

56 

65 

60 

50 

51 

55 

48 

50 

53 

52 

39 

36 

41 

41 

39 

40 

38 

36 

39 

46 

41 

39 

49 

43 

46 

45 

47.7 

MIN 

52 

45 

38 

3  J 

47 

34 

37 

45 

44 

43 

42 

35 

30 

30 

36 

34 

3 1 

35 

2  2 

26 

33 

34 

23 

29 

35.4 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

75 

73 

57 

51 

62 

65 

59 

55 

55 

56 

49 

55 

57 

57 

40 

36 

41 

41 

41 

40 

40 

37 

40 

45 

40 

40 

47 

43 

46 

41 

49.5 

MIN 

59 

45 

40 

4  1 

34 

4  5 

47 

35 

35 

46 

44 

4  2 

43 

36 

32 

28 

31 

33 

36 

33 

35 

31 

19 

26 

32 

34 

37 

3 1 

24 

30 

36. 1 

MARION  A  NNE 

MAX 

68 

75 

65 

58 

50 

55 

66 

62 

54 

53 

55 

48 

54 

57 

42 

42 

36 

38 

42 

42 

40 

41 

34 

35 

45 

42 

43 

48 

41 

46 

49.4 

MIN 

54 

49 

36 

38 

30 

33 

40 

36 

37 

39 

4  1 

4  3 

43 

40 

33 

30 

32 

30 

3  i 

35 

35 

30 

28 

24 

26 

4  2 

36 

33 

20 

21 

34  . 9 

NASHVILLE  A  NE 

MAX 

64 

65 

47 

58 

64 

56 

47 

50 

53 

48 

49 

51 

52 

40 

37 

39 

41 

40 

40 

39 

37 

39 

47 

40 

47 

43 

45 

45 

46 

47.6 

Mm 

49 

44 

38 

38 

33 

36 

46 

33 

37 

45 

43 

42 

35 

29 

29 

29 

34 

34 

32 

34 

29 

23 

26 

32 

32 

30 

25 

29 

28 

34.6 

SPARTA 

MAX 

64 

65 

55 

51 

60 

S3 

57 

54 

51 

55 

48 

51 

52 

52 

39 

38 

40 

41 

40 

40 

39 

36 

40 

*7 

40 

40 

,8 

43 

46 

46.0 

Mm 

51 

44 

38 

40 

31 

37 

45 

32 

37 

46 

44 

43 

43 

37 

30 

31 

33 

35 

35 

36 

32 

31 

19 

26 

33 

34 

35 

31 

23 

26 

35.3 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

64 

62 

50 

53 

63 

6C 

55 

55 

57 

52 

46 

52 

50 

48 

41 

37 

38 

40 

37 

36 

38 

33 

40 

50 

38 

44 

48 

45 

46 

45 

47.5 

Mm 

49 

42 

37 

40 

34 

36 

46 

34 

36 

46 

43 

43 

43 

36 

28 

30 

34 

35 

32 

32 

32 

29 

17 

25 

32 

34 

34 

32 

22 

27 

34.7 

See  Reference  N 

>tes  Following  Stall 

DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEMBER  H72 


Day  of  Monlh 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 

•           •  * 

SOUTHEAST  09 

ALB  I  UN 

67 

69 

5  9 

51 

58 

67 

64 

47 

5  . 

55 

51 

53 

56 

52 

43 

37 

38 

41 

40 

42 

41 

40 

34 

40 

46 

38 

47 

45  46 

44 

48.7 

M1N 

58 

49 

39 

36 

32 

39 

47 

37 

41 

41 

42 

41 

4  I 

37 

34 

3^ 

35 

35 

31 

21 

2* 

* 

33  23 

32 

3.7 

8R00KP0RT  0AM  52 

73 

71 

54 

61 

t: 

60 

57 

55 

69 

51 

57 

62 

58 

44 

37 

43 

42 

46 

41 

42 

38 

40 

43 

43 

43 

48 

44  47 

41 

31.9 

MIN 

62 

51 

)0 

Al 

32 

43 

39 

36 

3<i 

50 

46 

45 

45 

39 

28 

3' 

39 

36 

32 

22 

23 

32 

36 

39 

31  21 

32 

37.2 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

78 

75 

62 

58 

61 

66 

64 

55 

54 

54 

48 

56 

57 

59 

44 

43 

41 

40 

43 

40 

41 

41 

39 

42 

40 

39 

47 

44  46 

44 

30.7 

MIN 

63 

48 

36 

38 

32 

42 

49 

36 

36 

45 

44 

4  3 

44 

38 

29 

33 

35 

32 

2  3 

22 

33 

33 

37 

33  16 

31 

36.6 

FAIRFIELD  RADIO  WPIW 

MAX 

61 

64 

59 

50 

58 

65 

62 

47 

49 

54 

49 

51 

53 

52 

43 

38 

39 

60 

40 

41 

41 

36 

34 

43 

39 

3fl 

47 

44  46 

43 

47.7 

MIN 

5* 

49 

36 

40 

29 

39 

47 

39 

41 

43 

44 

42 

42 

37 

33 

30 

36 

3 1 

26 

2  3 

32 

3  1 

31 

34  19 

32 

35.8 

HARR I S8URG 

78 

74 

60 

52 

59 

69 

63 

54 

53 

57 

51 

55 

58 

55 

45 

38 

43 

43 

43 

42 

43 

39 

38 

46 

42 

41 

4« 

43  46 

41 

50.7 

MIN 

63 

50 

35 

43 

32 

37 

49 

41 

36 

44 

45 

44 

44 

39 

34 

36 

32 

33  21 

33 

37*6 

MCLEANSBORO 

67 

70 

65 

58 

53 

5  9 

68 

58 

46 

52 

56 

46 

52 

55 

*1 

43 

37 

41 

42 

42 

42 

41 

34 

39 

47 

39 

44 

47  41 

45 

49.0 

MIN 

52 

47 

i- 

36 

31 

3» 

40 

37 

39 

4  4 

42 

42 

39 

33 

30 

31 

32 

34 

35 

35 

32 

26 

24 

24 

34 

33 

33  22 

23 

34.7 

MT  CARMEL  1  NNW 

MAX 

71 

71 

53 

46 

59 

67 

63 

47 

51 

55 

49 

53 

54 

55 

45 

42 

38 

41 

40 

42 

41 

41 

37 

44 

38 

37 

47 

42  45 

41 

48.3 

MIN 

60 

50 

42 

37 

35 

41 

45 

40 

41 

41 

44 

41 

40 

36 

33 

30 

29 

30 

36 

35 

33 

30 

22 

23 

3? 

32 

32 

31  21 

32 

35.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

63 

66 

56 

53 

57 

66 

61 

47 

51 

50 

51 

5  2 

54 

53 

42 

36 

41 

41 

40 

43 

41 

37 

40 

47 

41 

38 

46 

42  48 

47 

48.4 

MIN 

52 

45 

35 

41 

31 

40 

46 

36 

3- 

39 

40 

39 

41 

39 

31 

30 

33 

33 

35 

34 

35 

29 

25 

23 

33 

33 

33 

29  22 

30 

35.0 

ROSKLARE 

MAX 

78 

71 

59 

52 

59 

66 

60 

58 

54 

57 

49 

56 

60 

61 

44 

39 

41 

42 

45 

41 

43 

38 

37 

44 

41 

41 

48 

46 

43 

41 

30.6 

MIN 

63 

49 

37 

38 

32 

38 

49 

40 

37 

44 

45 

45 

44 

38 

34 

32 

34 

35 

40 

36 

37 

29 

22 

34 

35 

39 

30 

21 

32 

37.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 

Trace 

.01 -.09 

.10-. 49 

.50-. 99 

1.00-1.99 

2  00 

and  over 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

31 

SW 

02 

1 

6 

5 

1 

2 

0 

15 

28 

7.5 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

27 

2.2 

9.2 

31++ 

4 

13 

83 

85 

74 

7V 

7 

4 

6 

2 

0 

0 

19 

8.7 

CHICAGO  WSO  AP 

25 

1.9 

9.9 

33 

NE 

13  + 

81 

84 

75 

80 

9 

3 

8 

2 

0 

0 

22 

21 

8.8 

MOLINE  WSO  AP 

27 

1.6 

9.7 

32 

NE 

13 

75 

77 

69 

71 

7 

3 

3 

2 

1 

0 

16 

20 

8.8 

PEORIA  WSO  AP 

26 

1.0 

9.3 

27 

NE 

13 

85 

87 

78 

81 

5 

5 

6 

2 

0 

0 

18 

17 

9.0 

ROCKFORD  WSO  AP 

31 

2.2 

9.9 

29  +  + 

4 

13 

85 

65 

76 

80 

12 

<t 

5 

0 

0 

0 

21 

9.0 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

30 

1.3 

10.6 

26 

S 

25  + 

90 

94 

80 

84 

7 

5 

3 

1 

1 

0 

17 

20 

8.8 

So«  fUlwoac*  N        following  Sutloo  Indttx 
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NOVEMBER  197; 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

NORTHWEST  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
1 

.8 

1 

T 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

2.S 
3 

2.8 

* 

3 

2 

T 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

.4 
T 

1.5 
1 

1 

1 

T 

CALVA 

SNOWF  AL  L 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

MOLINE  WSO  AP 

c  unuc  a i  i 
SNUWr  AL  L 

SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

1  5 

3  0 
3 
.6 

1 

1 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

T 

1.0 
1 

R0CKF0R0  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

1.5 

.4 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.9 
T 

.6 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

•      •  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

-.0 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.1 
1 

.1 
T 

T 
T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

] 

'l 

1 

1 

1 

T 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

.7 
T 

.1 
T 

T 

T 

.3 

T 

.5 

T 
T 

T 

1.4 

2.5 
1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

OE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.4 

T 

T 

1.5 

1.0 

.5 

T 

T 
T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1 

T 

1.5 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*      *  • 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.C 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  DN  GNO 

.; 

2.0 

2 

T 

T 

2.5 
2 

T 

QUINCY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

5.0 
] 

T 

3 

T 

2 

1 

1 

1.0 

.1 

T 

•       •  • 

CENTRAL  0<i 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

T 

2 

2 

.3 
1 

1 

T 

1.0 
1 

1.0 

2 

.3 

1 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 

2 

1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

2.5 

1 

T 

2.0 
T 

PEORIA  WSQ  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.5 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

3.0 
T 

2 
•  2 

T 

1 

.2 
1 

1 

T 

1.6 
T 

.7 
2 
■  2 

.2 

2 

T 

T 

.1 
T 

•      •  • 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

2.0 
1 

T 

T 

2.5 

.5 

T 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

2.5 

1 

T 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 
T 

3.0 
2 

1 

T 

.2 

2.S 

2 

T 

1 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
T 

T 

3.0 

1 

T 

T 

T 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

.7 

.2 

*       •  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARL  I NV ILLE 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 

5.0 
1 

T 

.5 
T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 
T 

T 
T 

2.9 

1 

1 

.  1 
T 

T 
T 

T 

1.9 
T 

.4 
T 

T 
T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

*      *  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON   5  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SALEM  WSMO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ILLINOIS 
NQVEHBE*  1972 


Day  ol  month 


1      i      3      4      5      8      7      8      9      10     11     12     13     14     15    18     17     18     19     20     21     22     23     24     25  28 


27     28     29     30  31 


TUSCOLA 

VANOALIA   FaA  AP 

WINDSOR 

•      •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   L  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAIRO  wSO  CI 

SPARTA 


SOUTHEAST 
ALBION 


^9 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


T 

T  T 
1.0  T 


1.0  T 
1  T 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


a> 

Day  of  month 

a 
9 

Station 

1 

Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBAN* 

4 

MAX 
MIN 

53 

52 

53 
52 

53 
51 

51 
51 

51 
49 

49 
48 

51 
48 

51 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
47 

47 
42 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 

4  1 

41 
39 

40 
38 

40 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

38 

37 

45.6 
44.6 

a 

MAX 
MIN 

5* 
53 

54 
53 

54 

53 

53 
52 

52 
50 

50 
SO 

52 
50 

52 
51 

51 
51 

51 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 

48 

48 

46 

46 
45 

45 

4* 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 

41 

41 
40 

40 
39 

47.1 
46.4 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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STATION 


INDEX  NO. 

1  DIVISION 

fTHTNTV 
Kj\J  UH1  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 

PRECIP 

i  i 

jfjg 

UDoLnVLfl 

ALBION 

EDWARDS 

ILL.    STATE  POLICE  RADIO 

AL  EDO 

007J 

o: 

MERCER 

41  13 

90  45 

721 

GENE  L  BURGESS 

ioe 

0  2 

WARREN 

41  03 

90  34 

694 

MUN 1 C I  PAL  WATERWORKS 

MADI SON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION 

J •   BON  HARTl I NE 

ANTIOCH  2  NW 

THOMAS  C.  ROBINSON*  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

WASHINGTON 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

HANCOCK 

EOWARD  L •  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  3  NE 

FULTON 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTQN  1  5E 

02 

COOK 

42  09 

86  07 

83! 

« 

RAYHONO  C  SHAVER 

04*! 

05 

PIKE 

39  41 

91  03 

**; 

Ti 

GEORGE  E.  GRIDER 

BE ARDSTOWN 

THOMAS  E.  PHELPS 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

st  Clair 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE  1  E 

BENTLEY  1  £ 

HANCOCK 

HOWARO  W.  C OFF MAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

FR ANKL IN 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLODMINGTON  WATERWORKS 

BLQOM1NGT0N  NORMAL 

ILL   STATE  NURMAL  UN  I 

BLUFFS 

SCOTT 

VERNON  A.  NORTRUP 

6ROOKPORT  0AM  32 

099: 

0* 

MASSAC 

■ 

37  06 

88  39 

33< 

Of 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AHOK I A 

1161 

01 

3B  34 

90  13 

C  AHOK I  A  TREATMENT  PLT, 

ALEXANDER 

Nil 

NATL  WEATHER  SERV I CE 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

JACKSON 

WESLEY  MEACHAM 

C  ARL INVI LLE 

MAC  OUP 1 N 

m 

H 

CARLlNVlLLE  ND.  2 

MACOUP IN 

WILLIAM    J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

CL I NTON 

6* 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIS  2  SU 

Clinton 

CITY  QF  CENTRAL  I A 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

14Z< 

o\ 

GRUNDY 

! 

41  24 

88  17 

505 

li 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1*3< 

07 

: 

39  29 

88  11 

710 

7* 

EASTERN   ILL.  UNI V . 

JOSEPH  W.  50MMER 

RANDOLPH 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  CEN  NT  FlLT  PL 

CI  OF  CHICAGO*  MCOUGEL 

CHICAGO  GRANT  PARK 

HID 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

CHICAGO  MAYFR  PNP  ST A 

C 1TY  ENG.R  WATER  PURIF 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  f 

NATL  WEATHER   SERV ICE 

CHICAGO  ROSELANO  pmpg 

COOK 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

LS5" 

02 

COOK 

i 

41  49 

87  41 

64( 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

1562 

0  2 

• 

41  34 

87  38 

630 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

CITy  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO   MIDWAY    WSO   AP  R 

MIC 

;  h  j 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILL ICOTHf 

DON  H.  CONNOR 

C1SNE  2  ESE 

FRANK  K.  STANFORD 

C  L INTON  1  SSW 

COBOEN  2  S 

UNION 

R.  C.  ANDERSON 

COUL  TERV I LLE  1  SSW 

.    -  - 

01 

RANDOLPH 

i 

39  11 

89  36 

510 

C   WARREN  BIRCHLER 

201] 

02 

i 

41  27 

87  38 

664 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

VERM  1 L I  ON 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

VERM  I L I  ON 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

OEC  ATUR 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

6F 

.  H 

ROBERT  H.   NELL  I S 

OIxON  SPRINGS  AGR  C 

OlXON  SPR&S  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

AOA  A.  OEVINE 

DU  OUOIN  1  NNW 

■ ! 

PERRY 

RADIO  STATION  WOON 

EDELSTE IN 

2642 

PEORIA 

40  56 

89  38 

800 

HARQlO  0.  PRICE 

E  OWAROSV I LLE 

2679 

MADISON 

4 

36  50 

89  57 

500 

7A 

MRS.    DEVERA  M .  GEBHART 

EFF INGHAM 

EFF 1 NGHAM 

CLIFFORD   R.  MANUEL 

FAIR  BUR  Y  WATERWORKS 

L I V I NG5T0N 

FAIRFIELD  RAOIO  WFIW 

5P 

FARMER  CITY 

6P 

FREE  PORT 

STEPHENSON 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

STEPHENSON 

AL VI N  W.   T 1  MM 

FULTON  DAM  13 

)29C 

01 

WHITESIDE 

■ 

41  54 

90  09 

592 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

1312 

■: : 

jo  Daviess 

42  25 

90  26 

770 

6J 

DIETRICH  KROENCKE 

GAL  ESBURG 

CITY  WATERWORKS 

GESHARD  WOODS  ST  PARK 

GRUNDY 

GENE  SEO 

HID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

BL  A  I  R  JQSELYN 

GLADSTONE  DAM  IB 

HENDERSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOlCONOA  DAM  91 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  Nw 

ADAMS 

ERNEST  M  IBNEN 

GRAFTON 

\vn 

Ot 

JERSEY 

38  56 

90  27 

470 

7- 

PAUL  E .  ARNOLD 

GRAND  TOWER   2  N 

3395 

za 

JACKSON 

* 

37  40 

89  30 

367 

7A 

LEROY  K>  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

WILLI AM  C •  MENG 

GREENUP 

CUM&ERL ANO 

GREENVILLE   1  E 

GR  I  GGSV  I  LL  £ 

7P 

HARD  I  N 

CALHOUN 

HARR I SBURG 

CLYDE  PITTHAN 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

city  oisposal  plant 

HAVANA  POWER  STATION 

MASON 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

41  IB 

89  19 

III 

<>p> 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

H I L  L  S  8  OR  0  2  SSW 

4106 

06 

MONTGOMERY 

2 

39  09 

89  30 

720 

7A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

VERM! L ION 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTS ON V  ILL  E  POWER  PL 

CRAWFORD 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

ROCK  ISLAND 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

"I 

JEWSEYVILLE  2  Sw 

SP 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

JOLIET 

KANKAKEE  3  Sw 

KANKAKEE 

* 

DELBERT  W.  KOERNER 

kankakee  Sewage  plant 

-■■  3 

05 

KANKAKEE 

41  06 

B7  53 

642 

MUNICIPAL   SEWAGE  TR  PL 

KE  I  THSBURG 

\  6  5  5 

01 

41  06 

90  57 

540 

7A 

KEHANEE 

4  7 1 C 

01 

41  13 

61  55 

820 

5P 

KE WANEE    BAKER  PARK 

4715 

o: 

41  15 

89  55 

BOO 

LACON  2  E 

4903 

c 

MARSHALL 

41  01 

89  21 

'■V 

0  3 

HANCOCK 

] 

40  35 

90  58 

710 

7P 

7  4 

H 

LANARK    1  SE 

4679 

01 

Carroll 

89  49 

860 

LA  SALLE   1  S 

4923 

02 

; 

41  19 

89  06 

520 

7A 

L  AWRENC  EVILLE 

49  57 

07 

38  43 

87  41 

447 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

i 

40  09 

89  22 

590 

6P 

7A 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

07 

7 

39  22 

88  12 

655 

JDSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPDRT  POWER  HOUSE 

02 

WILL 

1 

41  34 

88  05 

585 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LflUISVILLE 

0  7 

CLAY 

38  46 

88  30 

450 

JAMES  P.  MORGAN 

MACKINAW 

>  7  2 

04 

TAZEWELL 

i 

40  32 

89  22 

670 

&P 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

5  2  BO 

03 

MCDONOUGH 

i 

40  28 

90  40 

702 

7i 

VERNE  GEER 

MAKAHDA  1  NW 

j  2  g  <, 

06 

JACKSON 

37  38 

89  14 

680 

>■,? 

*.  P 

HARVEY   B.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

02 

42  15 

BB  36 

825 

b  P 

(,p 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

^3  3* 

"  3 

FULTON 

i 

40  30 

90  23 

640 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  A  NNE 

!  342 

06 

WILL  I  AP SON 

37  4b 

8B  54 

477 

71 

7A 

MRS  M I  CORED  K  MIGNONE 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PRECIP. 

I 

SPECIAL 

UBotHVLn 

MAROA    1  W 

MACON 

40  02 

BB  SB 

72( 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

337 

D 

la  Salle 

41  20 

88  45 

46( 

7 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5 

o- 

39  23 

87  41 

57 

3 

5 

MASON  CITY   1  NW 

iM 

0- 

MASON 

40  13 

89  43 

SB 

6 

MATTOON 

c 

39  2B 

88  21 

711 

HI 

Ml 

CENE  FRANC  I S 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

149 

0< 

MCHENRY 

42  IT 

88  U 

741 

0.   W.  GULLANC 

MClEANSBORO 

551 

c 

HAMl LTDN 

38  06 

88  32 

49C 

7* 

7 

MEDORA 

553 

MACOUP I N 

39  10 

90  08 

62C 

* 

MINONK  3  NE 

371 

0< 

40  36 

69  00 

73C 

6 

MOLINE  WSO  AP  h 

373 

0 

ROCK  ISLAND 

41  27 

90  31 

38i 

Ml 

HI 

:  hj 

NATl  weather  SERVICE 

MONMOUTH 

5  7: 

0 

WARREN 

40  S3 

90  38 

77C 

6 

MRS    INEZ  H.  F1NLEY 

5  71 

0! 

: 

40  02 

BB  33 

64! 

7, 

MRS .    LUCILLE    A  BUCHANAN 

MORRIS 

GRUNDY 

RAY  -EBB 

MORR I  SON 

5  0  3 

0 

WHITESIDE 

i 

*1  49 

69  5B 

60: 

5 

si 

M 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

5B4 

Ot 

CHRISTIAN 

■ 

39  25 

89  28 

63C 

MRS  DOROTHY  A  8ULLARD 

MOUNT  CARROLL 

3693 

WABASH 

38  26 

87  46 

*es 

6 

GQRDEN  R.  GILLETTE 

390 

o 

CARROLL 

42  05 

89  59 

70C 

1 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  Pl 

MOUNT  OLIVE  1  E 

b*i 

06 

MACOUPIN 

39  04 

69  42 

6BJ 

7 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

592" 

0- 

LOGAN 

40  01 

89  17 

*' 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

393. 

03 

BROWN 

39  59 

9C  46 

7i: 

' 

HOMER  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNDN 

JEFFERSON 

H 

HOWARO  HEANEY 

MOWE  AQUA 

595 

0 

39  38 

89  02 

61! 

6 

MRS.  MARY  A.  OOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5r-"j 

: 

JACKSON 

37  44 

69  22 

53C 

NASHVILLE  4  NE 

HASH] NG TON 

NEW  BOSTON  OAM  17 

MERCER 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

MENARD 

NEWTON  3  SE 

501 

11 

tl 

NOKOMIS 

MONTGOMERY 

OLNEY  2  S 

RICHLANO 

46C 

OREGON 

OTTAWA 

LA  SALLE 

474 

7t 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6  5  5 

07 

CRAWFORD 

• 

39  00 

B7  37 

514 

7P 

7 

H.  M.  GADDIS 

637? 

0( 

CHR I  ST  I  AN 

: 

39  23 

89  05 

69e 

7P 

7/ 

PARIS  1  N 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 

"t! 

PEORIA  WSO  AP  R 

PEOTONE 

PERU  2  W 

la  Salle 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PIPER  CITY  3  SE 

661' 

'.'5 

ford 

] 

40  48 

BB  08 

69< 

'! 

C  H 

MRS  OELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NO  2 

613' 

06 

P  IKE 

39  37 

90  4B 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

PIKE 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

LIVINGSTON 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

RANDOLPH 

PRINCEVILLE   1  N 

6P 

MRS,   FRANK  STEWART 

PROPHFTSTOWN  1  NW 

WHITESIDE 

COMMONWEALTH   60IS0N  CO. 

QUINCY 

ADAMS 

OUINCY  FAA  AP 

f  I  D 

OUINCY  DAM  21 

ADAMS 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

roBi 

■:  ■ 

AOAMS 

39  56 

91  25 

47; 

ti 

MR.    VIRGIL  C.  N1EWAHNER 

RANTOUL 

j  i  ;< 

i  5 

CHAMPAIGN 

: 

40  19 

6B  10 

740 

3P 

5P 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

RANOOLPH 

REND  LAKE  DAM 

FR ANKL IN 

ROCHELLE  6  NW 

6P 

ROCKFORO  6  ENE 

W  I  NNE8AC0 

ROCKFORO  WSO  AP  R 

W I NNE 8 AGO 

HIO 

ROSICLARE 

HARD  I N 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

SCHUYLER 

SAINTE  MARIE 

!j 

JASPER 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM  WSMO 

07 

MARION 

2 

38  39 

88  59 

57C 

61 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SHABBONA   5  NNE 

78  li 

o: 

41  50 

B8  51 

670 

SHAWNE  E  TOWN  NEW  TOWN 

GALLATIN 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVI LIE  DAM 

VERMI L ION 

THELMA  lane 

SKQKIE  N  SIOE   TR  WORKS 

RANDOLPH 

6P" 

SPARTA  NO.  2 

RANDOLPH 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

Sangamon 

SPRINGFIELD  4  SE 

SANGAMON 

570 

BA, 

6* 

BA 

CITY  WTRi  LIGHTCPWR. 

STICKNEY  W  SIDE  TR  WKS 

12  I 

os 

COOK 

3 

41  49 

87  46 

635 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

e.  .3 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42  21 

90  00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD   J.  TOWNSENO 

STREATOR  2  ENE 

LARRY  Gi  YUSKQ 

MOULTRIE 

TAYLOR V  I LL£ 

CHRISTIAN 

TISKl LWA 

BUREAU 

6P 

TOULON 

TUSCOLA 

DOUGLAS 

URB ANA 

CHAMPA IGN 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

41  19 

B8  59 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I A    1  SW 

6761 

07 

FAYETTE 

2 

38  57 

6*  'j'. 

600 

GEORGE  England 

B7B3 

0  7 

38  59 

89  10 

532 

HIE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VIRDEN  1  N 

B6(  0 

'  ', 

Sangamon 

39  31 

69  46 

673 

6P 

VIRGINIA 

6670 

06 

39  57 

90  13 

615 

6P 

6916 

01 

41  34 

B9  33 

760 

WASHINGTON   1  wSW 

e^o 

04 

40  42 

89  23 

730 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO  1  WSW 

9G  0! 

06 

MONROE 

38  20 

90  09 

645 

sp 

A  A. 

EUGENE  L.   MC  MURTRY 

WATSEKA  2  NW 

903  1 

OS 

I ROOUOI S 

40  47 

67  46 

620 

C-F 

WAUKEGAN  4  WSW 

)  0 .  9 

LAKE 

42  21 

67  53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

90  •■: 

09 

WAYNE 

38  21 

88  35 

430 

7A 

MRS  BRENDA  0  HI ATT 

WENONA 

CH 

MARSHALL 

89  04 

685 

WALTER  J.  WENILAFF 

WEST  SALEM 

0=) 

EDWAROS 

38  31 

C I TY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

0  2 

DU  PAGE 

41  49 

88  04 

680 

9  P 

5P 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL   1  E 

GREENE 

3<<  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

WHITE  HALL  PUHPING  STA 

WlLCO* 

»j»74 

07 

CLAY 

3B  38 

BB  18 

440 

7A 

E.   LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

B8  36 

6R5 

*p 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

C  3 

KNOX 

40  47 

90  01 

6  9; 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
NOVEMBER  1972 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Ocoanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  0.   Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  la  °p,   precipitation  and  evaporation  la  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  excopt  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.a.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  Id  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  lo  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price-     $2  50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20C  single  copy;  20C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  climatic  Center 


USCOkW-NOAA-ASHEVILLE,  N.C. 1/4/73-1100 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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1» 

30 

7 

2.00 

TISKILWA 

32.* 

17.0 

2*. 7 

36 

2 

-16 

11 

12*2 

0 

16 

?  9 

s 

2.23 

WALNUT 

30.  8 

16.1 

23.5 

*.B 

35 

2 

-11 

11 

1281 

0 

16 

! 

1.96 

DIVISION 

22.7 

**6 

2 .  IB 

*      •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

29.1 

12. A 

20.9 

A* 

31 

-12 

11 

1359 

0 

19 

31 

9 

2.22 

AURORA  COLLEGE 

31.5 

1*.7 

23. 1 

* .  2 

31 

2 

-13 

11 

1292 

0 

18 

31 

! 

'•.29 

BARR  I NGTON  1  SE 

CHICAGO  GRANT  PARK 

33.9 

23. A 

26. 7 

33 

2 

5 

17* 

1117 

0 

13 

23 

0 

CHICAGO  0 1  HARE  WSO  AP  R 

31.0 

23.9 

A9 

2 

-13 

11 

1269 

0 

15 

26 

6 

2.69 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

3*. A 

21. A 

27.9 

2.3 

32 

3 

0 

17* 

11*3 

0 

12 

27 

2 

3.63 

CHICAGD  MIDWAY  WSO  AP  //R 

32.1 

18.3 

25.2 

3.9 

52 

30 

-  5 

17* 

122* 

0 

I* 

27 

3 

*.7* 

DE  KALB 

30.8 

15.5 

23.2 

- 

2.9 

*e 

2 

-15 

11 

1289 

0 

2.10 

GEBHARD  HOODS  ST  PARK 

33.3 

17.0 

25.2 

3.5 

3* 

2 

-1* 

1 1 

1227 

0 

1* 

31 

5 

2.67 

JOLlET 

35.3 

IT. 2 

26.3 

35 

2 

-  8 

11 

119* 

0 

10 

30 

3 

D 

2.*9 

MARENGO 

30.3 

1*.9 

22  .6 

*5 

30* 

-1* 

H 

1310 

0 

16 

30 

3 

0 

2.60 

OTTAWA 

32.9 

18.6 

25.8 

_ 

3.7 

56 

2 

-11 

11 

1210 

14 

y  7 

2.68 

PARK  FOREST 

32.9 

18.* 

25.7 

32 

2 

-  S 

11 

1213 

0 

1* 

26 

3 

*.06 

PERU  2  W 

32.3 

15.2 

23.8 

5  •  9 

35 

2 

-17 

11 

1272 

0 

13 

30 

3 

2.33 

WAUKEGAN  *  WSW 

31.2 

1*.9 

23.1 

_ 

*.6 

*7 

31 

-  8 

11 

1269 

0 

.6 

29 

6 

1.B1 

WHEATON  3  SE 

33.0 

17.2 

25.1 

51 

2 

-16 

11 

1230 

0 

13 

30 

A 

2.73 

DIVISION 

2*. 7 

- 

3.6 

2.93 

•       *  • 

WEST  03 

GAL  E  SBURG 

30.1 

15.5 

22.8 

36 

2 

-  9 

11 

1299 

0 

19 

2  9 

2**0 

GOLCEN  1  NW 

32.9 

19.5 

26.2 

60 

2 

-  3 

11 

1193 

0 

15 

28 

2 

D 

1  .66 

LA  HARPE 

32.7 

17.0 

2*. 9 

- 

5.1 

61 

2 

•  6 

11 

1239 

1 

2  9 

3 

1.^5 

MONMOUTH 

32.5 

17.5 

25.0 

*.o 

60 

2 

-  9 

11 

1232 

0 

15 

26 

3 

l.'l 

QUINCY 

3*  •  5 

21.1 

2  7.8 

*.7 

62 

2 

2 

7 

11*3 

o 

13 

26 

0 

1.9* 

niMurv   c  a  a  ad 

31.9 

19.5 

25.7 

39 

2 

0 

7 

1210 

J 

16 

29 

I 

2.29 

RUSHVILLE 

32.8 

19.  2M 

26. OM 

_ 

5.0 

61 

2 

-  4 

11 

1198 

0 

13 

3.05 

DIVISION 

25.5 

— 

5.0 

2.07 

CENTRAL  0* 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

33.* 

19. A 

26.4 

*.l 

55 

3. 

-  2 

11 

1190 

0 

16 

2  8 

3 

3.9. 

CHENOA 

32.6 

18.0 

25.3 

57 

2 

-  6 

11 

122* 

0 

16 

29 

A 

DECATUR 

35.3 

21.5 

26.* 

A.O 

59 

2 

1 

11 

1123 

0 

1* 

27 

- 

5.70 

C  ,  a  u  C  O     f  T  T  V 
PAKMtK  L1IY 

20.3 

27.3 

37 

2 

.  3 

1 1 

1161 

0 

13 

26 

2 

3.6* 

HAVANA  POWER  STATION 

M 

17. OM 

M 

60 

2 

-  6 

11 

0 

26 

1 

2.63 

LACON  2  E 

33.1 

IB. 5 

25.8 

37 

2 

-10 

11 

1209 

0 

13 

26 

A 

1.A7 

LINCOLN 

3*. 3 

20.9 

27.6 

3.6 

58 

2 

-  1 

11 

1130 

0 

1A 

27 

1 

*.37 

MASON  CITY  1  NW 

33.8 

19.8 

26.8 

59 

2 

-  2 

11 

1177 

0 

16 

27 

1 

3.21 

MINONK  3  NE 

32.1 

17.6 

2*. 9 

55 

2 

-11 

11 

1236 

0 

16 

30 

A 

2.02 

PEORIA  WSO  AP  //R 

30.1 

17.* 

23.8 

5.3 

37 

2 

-  9 

11 

1271 

0 

21 

30 

6 

2.-8 

PRINCEVlLLE   1  N 

32.2 

17.7 

25.0 

36 

2 

-11 

11 

123* 

0 

ia 

27 

6 

2.*8 

DIVISION 

26.1 

*.3 

3.2* 

«      •  • 

EAST  05 

Danville 

36.5 

23.0 

29.8 

1.7 

38 

2 

1 

17 

108* 

0 

a 

26 

0 

*.a* 

HOOPESTON 

33.9 

20.9 

27.* 

3.0 

35 

2 

-  3 

11 

1136 

0 

IA 

27 

2 

*.12 

KANKAKEE   3  SW 

33.1 

20.* 

26.8 

2.7 

55 

2 

-  9 

11 

1179 

0 

1* 

27 

2 

'•21 

PIPER  CITY  3  SE 

33.1 

19.9 

26.5 

31 

2 

-  5 

11 

1183 

0 

1* 

29 

3 

3.3* 

PONTIAC 

31.8 

20.0 

25.9 

*.3 

35 

2 

-  * 

11 

1206 

0 

1* 

?9 

3 

3.56 

RANTOUL 

33.1 

21.8 

26.5 

56 

2 

-  1 

11 

1123 

0 

12 

27 

2 

t.ia 

URBANA 

33.5 

21.3 

27.* 

3.7 

58 

2 

2 

17. 

1138 

0 

16 

27 

0 

♦  .93 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 
DECEMBER  1972 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

© 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

1  Total 

Departure 
From  Normal 

h 

a 
6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

.  1 0  or  More 

0 

s 

° 

1.00  or  More 

.*  e 

hi 
"  01 

U  1 
"  * 

„  k 

am 

WATSEKA  2  NW 

33.6 

19.6 

26.6 

56 

2 

-  5 

11 

1183 

0 

14 

28 

3 

4.72 

2.78 

1.64 

12 

2.0 

1 

18  + 

8 

4 

1 

DIVISION 

27.4 

-  2.9 

4.24 

2.28 

2  ,6 

*       *  » 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

36.2 

22.0 

29.1 

62 

3 

7 

11  + 

1103 

0 

14 

27 

0 

3.90 

1.03 

30 

1 

12 

7 

4 

1 

C  ARL I NVI LLE 

36.2 

22.6 

29.4 

-  4.1 

61 

2 

5 

17  + 

1095 

0 

13 

27 

0 

4.05 

2.03 

1.50 

12 

1.4 

1 

15  + 

6 

3 

1 

GRIGGSVILLE 

34.5 

18.1 

26.3 

-  6.2 

62 

2 

-  2 

1 1 

1193 

0 

15 

28 

2 

2.70 

1.67 

12 

3.0 

3 

15 

J 

1 

1 

HILLSBORO   2  SSW 

36.3 

21.6 

29.0 

-  3.7 

60 

2 

3 

11 

1111 

0 

10 

29 

0 

5.30 

3.28 

1.27 

6 

6 

5 

2 

JACKSONVILLE 

33. 4 

18.6 

26.0 

-  6.4 

60 

3 

1 

11 

1202 

0 

IT 

29 

0 

3.25 

1  .39 

1  .60 

13 

.5 

1 

14  + 

7 

2 

1 

JERSEYVILLE   2  SW 

36.3 

22.5 

29.4 

63 

2 

5 

7 

1096 

0 

13 

26 

0 

3.34 

1.25 

12 

1 

17  + 

B 

2 

1 

PANA 

36.0 

23.4 

29.7 

-  3.2 

58 

2 

4 

11 

1086 

0 

13 

26 

0 

5.66 

3.53 

1.20 

30 

4.5 

2 

17+ 

10 

5 

3 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

32  ,6 

20.7 

26.7 

-  5.3 

60 

2 

1 

11 

1181 

0 

1  5 

28 

0 

3.36 

1.47 

1.70 

12 

3. 1 

1 

18  + 

7 

1 

1 

SPRINGFIELD  4  SE 

34.8 

19.7 

27.3 

60 

3 

2 

12  + 

1163 

0 

1  5 

29 

0 

3.60 

1.50 

12 

7 

3 

1 

VIRDEN  1  N 

35.5 

21.4 

28.5 

60 

2 

3 

11 

1128 

0 

1 3 

27 

0 

3.37 

1  .70 

12 

5.0 

3 

16+ 

6 

2 

1 

WHITE   HALL   1  E 

36.4 

21.7 

29.1 

-  4.4 

61 

2 

1 

17  + 

1104 

0 

13 

27 

0 

2.78 

1.01 

1.96 

12 

4 

1 

1 

DIVISION 

26.2 

-  5.0 

3.76 

1.81 

2,9 

•       *■  * 

East  southeast  07 

CHARLESTON 

37. 1 

24.8 

31.0 

56 

2 

5 

17 

1049 

0 

e 

25 

0 

D  5.44 

3.25 

1.36 

30 

,  9 

1 

13+ 

1  0 

5 

1 

EFF INGHAM 

38.5 

23.6 

31.1 

-  2.0 

53 

2 

5 

17 

1048 

0 

7 

27 

0 

4.25 

1.92 

1.32 

30 

.3 

T 

27+ 

7 

4 

1 

FLORA  5  NW 

40.7 

25.3 

33.0 

-  2.3 

59 

2 

7 

17 

985 

0 

5 

25 

0 

3.85 

.90 

30  + 

6 

4 

0 

MARSHALL   1  E 

38.3 

24.1 

31.2 

56 

2 

2 

17 

1040 

0 

8 

25 

0 

.90 

29 

0 

MATTOON 

35.4 

22.9 

29.2 

57 

2 

5 

11 

1101 

0 

13 

27 

0 

4.54 

1.34 

29 

7 

4 

2 

MOWEAOUA 

33. 8M 

21. 8M 

27. 8M 

3 

11  + 

1145 

0 

12 

0 

.78 

12 

0 

NEWTON  5  SE 

37.3 

23.5 

30.4 

56 

31  + 

4 

17 

1064 

0 

9 

27 

0 

3.43 

.75 

31 

.8 

1 

17+ 

7 

3 

0 

OLNEY  2  S 

40.2 

25.7 

33.0 

-  2.5 

58 

30  + 

4 

17 

987 

0 

7 

25 

0 

4.21 

.97 

30 

6 

4 

0 

PALESTINE 

39 . 8 

26.0 

32.9 

-  1.6 

60 

5 

4 

17 

990 

0 

6 

23 

0 

3.16 

.23 

.86 

8 

6 

3 

0 

PARIS  WATERWORKS 

37.4 

23.5 

30.5 

-  1.9 

57 

2 

1 

17 

1065 

0 

8 

25 

0 

5.59 

3.10 

1.82 

12 

1.0 

1 

15 

8 

3 

2 

SALEM  WSMO 

38.4 

25.4 

31.9 

58 

2  + 

7 

17 

1018 

0 

10 

25 

0 

4.27 

1.57 

1.37 

30 

1.0 

1 

15 

6 

3 

1 

TUSCOLA 

36.0 

22.6 

29.3 

59 

2 

3 

17 

1100 

0 

1 1 

28 

0 

5.15 

2.94 

1.72 

12 

1 

18  + 

7 

4 

2 

VANDAL IA  FAA  AF 

36.2 

24.2 

30.2 

58 

2 

7 

17 

1071 

0 

12 

27 

0 

5.06 

1.75 

29 

T 

0 

8 

3 

2 

WINDSOR 

36.5 

22.9 

29.7 

-  2.8 

58 

2 

3 

17 

1087 

0 

n 

28 

0 

4.43 

1  .99 

1  .66 

12 

1.3 

6 

3 

1 

DIVISION 

30 . 8 

-  2.5 

4.45 

1  •  90 

■  8 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

41.0 

26.3 

33.7 

-  4.0 

58 

5 

3 

17 

964 

0 

9 

27 

0 

5.70 

2.16 

2.30 

8 

2.5 

2 

16+ 

7 

4 

2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNlV 

40. 9M 

27.3 

34. 1M 

62 

2 

9 

11  + 

949 

0 

7 

22 

0 

3.49 

.96 

12 

6 

3 

0 

C  AHOK I  A 

38.8 

23.3 

31.1 

65 

3 

7 

11 

1042 

0 

9 

27 

0 

1  .00 

12 

1 

CAIRO   WSO  CI  R 

42.6 

30.4 

36.5 

-  3.0 

65 

5 

14 

17 

876 

0 

3 

15 

0 

6.10 

2.43 

2.65 

8 

1.7 

1 

17+ 

9 

4 

1 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

40. 3M 

24 . 8 

32  .6M 

-  5,1 

58 

29  + 

5 

18  + 

1001 

0 

6 

27 

0 

4,16 

1.18 

1.12 

8 

10 

3 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

37.0 

23.3 

30.2 

60 

2 

7 

17 

1073 

0 

13 

28 

0 

4.46 

1.29 

30 

.3 

T 

16  + 

8 

3 

1 

COBDEN  2  S 

41.2 

24.5 

32.9 

63 

6 

0 

17 

969 

0 

e 

28 

1 

5.44 

2.02 

8 

3.0 

2 

15 

7 

5 

1 

DU  QUOIN  1  NNW 

40.7 

26.2 

33.5 

-  3.6 

57 

29 

6 

17 

969 

o 

6 

25 

0 

3.78 

.92 

.84 

12 

6 

0 

MAKANDA   1  NW 

42. 6M 

25. 8M 

34. 2M 

61 

6  + 

3 

17 

949 

0 

6 

25 

0 

4.80 

1.66 

8 

3.0 

3 

15 

5 

4 

3 

MARION  4  NNE 

40.  1 

23.7 

31.9 

-  5.5 

60 

30 

0 

17 

1019 

0 

6 

27 

1 

4.83 

1.52 

1.30 

8 

1 . 5 

2 

16 

e 

4 

1 

NASHVILLE  *  NE 

39.3 

25.0 

32.2 

59 

2 

6 

17 

1009 

0 

6 

26 

0 

4.22 

1  .68 

1  .02 

31 

.9 

T 

16 

8 

4 

1 

SPARTA 

40.0 

26.0 

33.0 

-  4.1 

62 

1 

9 

17 

984 

0 

6 

25 

0 

3.68 

1.53 

1.08 

12 

T 

T 

16+ 

6 

3 

2 

WATERLOO  1  WSW 

39.9 

26.0 

33.0 

64 

2 

9 

17 

9B4 

0 

6 

26 

0 

4.55 

2.23 

.98 

30 

.5 

T 

4 

8 

4 

0 

DIVISION 

33.0 

-  4.1 

4.62 

1.74 

1.5 

*       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

41.7 

26.6 

34.2 

63 

2 

5 

17 

949 

o 

5 

23 

o 

3.97 

1.11 

8 

8 

2 

1 

45.2 

29.2 

37.2 

65 

5 

8 

17 

es: 

0 

3 

21 

0 

5.59 

2.10 

1.31 

9 

1.0 

1 

17+ 

11 

4 

2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

43.6 

27.8 

35.7 

64 

6 

1 

17 

901 

0 

7 

22 

0 

5.11 

2.43 

8 

1.0 

1 

17+ 

8 

2 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

40.5 

26.7 

33.6 

-  2.8 

57 

2 

8 

17 

963 

0 

6 

24 

0 

4.61 

1.20 

30 

.5 

1 

15 

8 

4 

2 

HARRISBURG 

44.2 

28.5 

36.4 

-  1.8 

65 

6 

4 

17 

880 

0 

4 

21 

a 

4.73 

1.76 

2.18 

8 

2.0 

2 

17+ 

7 

3 

1 

mcleansboro 

40.2 

24.3 

32.3 

-  4.8 

62 

6 

7 

17 

1008 

0 

8 

28 

0 

3.76 

.76 

.88 

8 

7 

3 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

42.1 

26.2 

34.2 

62 

6+ 

3 

17 

949 

0 

6 

^5 

0 

3.56 

1.12 

8 

1 

15 

6 

3 

1 

MOUNT  VERNON 

40.8 

25.8 

33.3 

-  2.4 

59 

31  + 

10 

7 

977 

0 

7 

25 

0 

3.92 

1.08 

.95 

13 

7 

4 

0 

ROS I C  L  ARE 

45. 1M 

28. 4M 

36. 8M 

66 

5 

4 

17 

852 

0 

19 

0 

2.22 

8 

2.0 

2 

16  + 

1 

DIVISION 

34.9 

-  2.1 

4.41 

1.33 

1.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  152  - 


ILLINOIS     -     DECEMBER  1972 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


December  closed  1972  with  the  familiar  wet  and 
cold  pattern  of  Fall  1972. 

Monthly  average  temperatures  were  generally 
3°  to  6°  below  normal  with  the  coolest  readings 
occurring  during  the  early  and  mid-month.  Sub- 
zero temperatures  occurred  on  several  dates, 
the  lowest  being  on  the  11th  when  temperatures 
dipped  to  the  recordbreaking  15°  to  20°  below 
zero  range  in  parts  of  northern  Illinois. 

Precipitation  totals  were  near  normal  west  and 
northwest  and  1  to  3  inches  above  normal  in  the 
southern  and  eastern  portion  of  Illinois.  Total 
snowfall  ranged  from  around  10  inches  extreme 
north  to  1  inch  or  less  in  the  southern  part  of 
the   State.     Nearly   all   of   the  State  received 


various  combinations  of  freezing  rain,  sleet, 
and  snow  during  several  periods  from  the  3d 
to  the  8th  and  again  on  the  11th  and  12th.  The 
icestorm  of  the  11th  and  12th  was  the  worst 
in  terms  of  intensity  and  areal  coverage  and 
hit  hardest  in  Central  Illinois.  A  warming  trend 
near  the  month's  end  was  accompanied  by  some 
heavy  rain  and  some  flooding  on  the  29th  and 
30th.  This  rain,  combined  melting  snow  and 
ice,  and  rapid  runoff  due  to  the  frozen  ground, 
made  the  flooding  more  serious  in  northeastern 
Illinois. 

More  details  on  the  icestorm  and  heavy  rain 
can  be  found  in  the  December  1972  Storm  Data 
Summary. 


Donald  E.  Wuerch 
Climatologist  for  Illinois 
National   Weather  Service  Office 
Box  2810,  Station  A 
Champaign,  Illinois  61820 
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.99 

T 

.02 

•  07 

•  96 

T 

T 

T 

X 

X 

MARSHALL    1  E 

T 

.06 

T 

T 

.40 

.30 

•  10 

.06 
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.03 

1.72 

.02 

.12 

.06 

T 

T 

1.14 

VANOAL I  a   FA  A  AP 

3 

D6 

.38 

•  20 
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T 

T 

1.66 

7 

.14 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.94 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

5 

i  j 

.03 

.  )3 

7 

2.30 

T 

.01 

•  09 

.60 

.21 

.27 

.68 

7 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIv 

j 

49 

■  03 

.03 

.87 

•  41 

■  16 

.96 

.09 

T 

•  24 

.66 

CAHOKI A 

.1! 

7 

.07 

L.00 

.46 

T     0  .20 

.06 

•  07 

T 

T 

T 

T 

CAIRO  WSO  CI  R 

6 

10 

T 

.07 

.64 

.01 

.10 

2.65 

.07 

.02 

.14 

.94 

.01 

.41 

.44 

T 

•  17 

.03 

X 

CAR60NDALE    SEWAGE  PL 

16 

.07 

.01 

.34 

1.12 

.92 

.10 

7 

.19 

.75 

7 

.09 

.12 

.24 

T 

T 

.01 

.04 

.02 

CARLVLE  RESERVOIR 

* 

-9 

T 

.49 

.45 

.01 

.29 

.70 

7 

T 

.08 

.32 

T 

T 

7 

.  19 

CINTR AL I  A  2  SW 

.32 

.20 

.64 

.65 

.04 

.32 

.26 

.27 

CHESTER 

3 

70 

.03 

7 

.38 

.46 

T 

.23 

.11 

.73 

.18 

.09 

.09 

COBDEN  2  S 

3 

.03 

.03 

.90 

2.02 

.09 

.11 

.17 

.19 

.53 

.03 

.09 

OU  QUOIN    1  NNH 

3 

76 

.02 

.32 

.62 

.03 

.04 

.94 

.02  .04 

.62 

•01 

.01 

.22 

GRAND  TOWER  2  N 

6  - 

•  03 

.  -  3 

l.ll 

•  16 

.02 

!o7 

.03 

.28 

•  07 

MAKANOA   1  NW 

a  D 

T 

T 

.03 

T 

.33 

1.66 

7 

i!oi 

7 

.9) 

T 

X 

MARION  A  NNE 

6  3 

.0* 

T 

.51 

1.30 

.36 

7 

7 

.22 

.95 

T 

.16 

.04 

.37 

.03 

X 

NASHVILLE  4  ME 

4 

22 

.01 

.64 

.47 

.03 

.17 

.76 

.04 

.13 

.23 

T 

.07 

PRAIRIE  OU  ROCHER  l*$W 

3 

71 

T 

.64 

.30 

.02 

.33 

.61 

7 

7 

•  12 

.07 

■  04 

RED  BUO 

8  5 

T 

.26 

•  46 

.45 

.04 

.06 

.71 

SPARTA 

3 

6  e 

T 

.28 

.39 

.48 

7 

T 

T 

i  !o< 

7 

T 

T 

T 

T 

.61 

WATERLOO  1  WSW 

55 

T 

.89 

.49 

.01 

.!  I 

.40 

.01 

.10 

.06 

T 

7 

T 

.27 

•       |  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

.03 

T 

.33 

7 

1.11 

.42 

.36 

.15 

.49 

.12 

T 

.07 

.03 

.06 

BENTON  FOREST  SERVICE 

3 

90 

.03 

.01 

.46 

.80 

.30 

.03 

.  .  4 

.77 

.04 

.17 

.19 

.02 

BRDOKPORT  DAM  32 

S 

59 

.19 

.03 

.44 

T 

1 .20 

1.31 

.17 

T 

.27 

.49 

.11 

.12  .04 

T 

.02 

•  91 

T 

T 

T 

.05 

CARMI    6  NW 

3 

2* 

.02 

T 

.48 

.89 

.30 

7 

T 

.  37 

.63 

.03 

.07 

.04 

7 

T 

7 

T 

7 

.09 

DlXON  SPRINGS  AGR  C 

5 

ill 

.02 

.03 

.30 

2.43 

T 

.43 

.40 

.14 

.69 

.02 

T 

7 

T 

.07 

.03 

X 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

4 

61 

.03 

.02 

.49 

1.02 

T 

.03 

.62 

.21 

.25 

.90 

.07 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.14 

GOLCONOA  DAM  31 

5 

41 

.09 

.03 

.  II 

1.25 

1.16 

.11 

.13 

.45 

.02 

.25 

.02 

.99 

.05 

.01 

T 

HARR 1 sburg 

4 

73 

T 

.06 

.02 

.33 

2.18 

T 

T 

7 

.65 

.25 

.29 

.39 

T 

T 

.09 

haRR I SBURG  OISPOSAL  PL 

8? 

T 

T 

.60 

1.59 

.70 

7 

.52 

1.13 

■  10 

T 

.36 

T 

MCLE ANSBORO 

3 

76 

T 

T 

.44 

T 

.88 

.40 

T 

T 

.70 

T 

.09 

.36 

7 

T 

T 

X 

NT  C ARMEL    1  NNN 

9 

96 

T 

7 

.43 

1.12 

•  01 

•  01 

.5! 

.26 

.07 

.43 

.02 

7 

T 

.02 

.01 

.04 

MOUNT  VERNON 

3 

92 

.02 

.46 

.96 

.35 

.01 

.93 

.02 

.35 

.03 

ROSICLARE 

T 

7 

.07 

.90 

T 

2.22 

T 

.09 

•  14 

.42 

7 

.30 

.33 

T 

T 

T 

7 

T 

.13 

SHAWNEETQWN  NEW  TOWN 

67 

•  07 

.06 

.11 

7 

1.31 

.16 

.02 

.11 

.96 

.12 

.16 

T 

.29 

.01 

.02 

T 

T 

.09 

.03 

T 

.02 

WAYNE  CITY 

2 

9^ 

.0* 

.59 

■  62 

.21 

.09|  .70 

.07 

.32 

EXTREMES 


HIGHEST  TEHPERATURE 
Host  CLARE 

66 

LOWEST  TEHPERATURE 
4  ST4710NS 

-  20 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAIRO  WSO  CI  * 

6.10 

LEAST  TOTAL  PREC  IP ITA710N 
LA  HARPE 

1.09 

CAE  'TEST  1   OAV  PRECIPITATION 
CAIRO  WSO  CI  ■ 

2.69 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
ANTIOCH  2  NW 

16.7 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
FREEPORT 

9 

0A7E  05 

06.TE  11 

DA7E  09 

DATE  12 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

DECEMBER  1972 


Day  ol  Month 

f 
0) 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*         *  * 

NORTHwES  t 

01 

LED 

48 

56 

4  4 

22 

28 

23 

18 

26 

21 

1 1 

13 

32 

22 

18 

16 

10 

27 

41 

36 

35 

3  3 

29 

32 

3  5 

34 

33 

42 

37 

43 

52 

37 

30,8 

MIN 

30 

26 

20 

14 

20 

2 

-  5 

18 

5 

1 

-13 

10 

5 

-  5 

9 

_  2 

_  5 

25 

34 

31 

27 

23 

29 

29 

30 

14 

15 

21 

35 

36 

23 

16.1 

xo 

42 

50 

37 

27 

2  2 

19 

26 

20 

14 

15 

3  3 

29 

22 

21 

10 

21 

40 

37 

36 

34 

3 1 

30 

34 

34 

29 

42 

38 

42 

48 

4  1 

30,5 

MIN 

24 

20 

IS 

11 

17 

3 

-  5 

17 

6 

0 

-13 

10 

6 

0 

10 

m  5 

_  9 

18 

29 

32 

29 

26 

26 

28 

29 

15 

12 

18 

30 

40 

26 

15.1 

35 

45 

25 

1 8 

2  5 

23 

1 9 

25 

22 

1 3 

12 

32 

30 

18 

18 

11 

20 

36 

36 

36 

34 

32 

32 

35 

33 

32 

43 

38 

40 

49 

45 

29.5 

MIN 

22 

19 

14 

9 

14 

0 

-  9 

16 

5 

0 

-20 

11 

7 

-  7 

18 

32 

33 

30 

25 

27 

30 

31 

18 

14 

15 

31 

39 

23 

14.2 

PULTUN   uafl  li 

26 

1 3 

32 

26 

1 7 

17 

14 

23 

3  B 

39 

35 

36 

33 

32 

3J 

J3 

40 

38 

4 1 

48 

45 

30  4 

MIN 

25 

21 

18 

11 

18 

2 

-26 

16 

7 

5 

-20 

9 

4 

-  6 

_  7 

21 

34 

32 

30 

24 

26 

30 

30 

19 

15 

21 

32 

34 

22 

is!l 

GALVA 

5  5 

24 

26 

9 

26 

g 

30 

32 

1 8 

19 

16 

6 

2  8 

38 

36 

3  5 

J2 

28 

31 

32 

32 

25 

38 

37 

49 

49 

29  ■  4 

MIN 

26 

26 

23 

14 

14 

2 

-  4 

-  1 

7 

4 

-  8 

-  3 

5 

2 

_  5 

4 

26 

32 

2' 

25 

24 

27 

30 

15 

14 

24 

25 

33 

27 

14.1 

GENESEO 

45 

5? 

27 

29 

14 

26 

14 

1 1 

14 

3  3 

20 

1 8 

IB 

10 

29 

39 

38 

35 

3  3 

29 

32 

3  5 

34 

27 

42 

3  8 

47 

52 

3 1 

29.7 

MIN 

25 

25 

17 

14 

12 

-  2 

-  4 

12 

6 

-10 

-15 

12 

4 

0 

3 

-  6 

26 

33 

31 

26 

24 

26 

29 

22 

14 

18 

28 

33 

30 

21 

14.3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

45 

56 

5 1 

25 

29 

28 

2 1 

28 

27 

17 

14 

3^ 

33 

24 

21 

14 

23 

39 

40 

36 

35 

33 

33 

34 

34 

33 

42 

38 

44 

5 1 

47 

33,3 

MIN 

24 

20 

23 

14 

18 

2 

-  4 

14 

6 

3 

-16 

11 

11 

0 

_  6 

15 

33 

31 

30 

27 

27 

32 

30 

20 

12 

15 

32 

40 

26 

16.2 

KEWANEE 

46 

44 

25 

2  8 

22 

22 

27 

22 

1 3 

18 

32 

32 

22 

20 

17 

22 

36 

37 

36 

33 

34 

32 

32 

3 1 

42 

39 

45 

49 

45 

31.6 

MIN 

26 

26 

25 

14 

15 

3 

-  2 

20 

10 

8 

-10 

16 

9 

4 

1  o 

_  £ 

19 

25 

23 

29 

25 

24 

28 

27 

15 

15 

24 

34 

44 

27 

16.9 

MOLINE  wso  ap 

46 

57 

26 

22 

27 

13 

22 

26 

13 

12 

13 

32 

19 

19 

16 

10 

32 

39 

39 

35 

33 

29 

32 

34 

33 

24 

4  3 

38 

47 

52 

32 

29.6 

MIN 

26 

2B 

18 

15 

13 

-  1 

-  2 

11 

7 

-16 

-18 

13 

3 

-  5 

-  6 

_  7 

28 

34 

33 

27 

25 

28 

31 

23 

16 

22 

21 

36 

32 

23 

15.0 

MORRISON 

44 

56 

25 

1 8 

28 

1 6 

2 1 

25 

23 

10 

14 

34 

30 

2 1 

20 

17 

20 

39 

39 

37 

36 

33 

34 

33 

32 

32 

4  3 

41 

43 

50 

38 

30  •  7 

MIN 

26 

22 

18 

12 

14 

2 

-  4 

18 

6 

3 

-19 

6 

7 

-  5 

m  5 

20 

33 

32 

30 

2* 

24 

29 

31 

18 

14 

22 

31 

38 

23 

15.1 

MOUNT  CARROLL 

52 

55 

45 

20 

2  8 

27 

1 7 

26 

25 

1 5 

12 

3  3 

33 

1 8 

18 

21 

21 

37 

36 

37 

3  5 

35 

35 

36 

36 

33 

42 

39 

50 

49 

32,5 

MIN 

10 

18 

1 

-  8 

15 

5 

4 

-20 

10 

1 

-10 

-12 

18 

30 

32 

30 

2* 

28 

30 

30 

19 

13 

13 

31 

37 

*15 

12.9 

PAW  PAW 

37 

j7 

,,  8 

21 

26 

1 8 

2  5 

17 

10 

25 

24 

19 

7 

27 

35 

36 

3  4 

33 

2  8 

29 

26 

2  4 

3? 

3  2 

40 

27,9 

MIN 

20 

20 

20 

15 

15 

5 

-  3 

-  4 

8 

7 

-14 

-10 

7 

1 

_  7 

-  2 

26 

33 

31 

27 

26 

26 

20 

15 

11 

21 

31 

32 

26 

12.9 

ROCHELLE  6  NW 

40 

46 

lu 

21 

28 

26 

19 

26 

25 

16 

1 1 

3  2 

32 

18 

22 

11 

17 

37 

37 

35 

35 

33 

31 

34 

34 

33 

40 

36 

38 

45 

42 

30,  2 

MIN 

24 

22 

19 

14 

19 

4 

-  4 

18 

7 

3 

-20 

9 

5 

-  4 

_  4 

_  9 

12 

30 

30 

31 

27 

22 

29 

30 

19 

12 

18 

30 

37 

25 

14,9 

ROCKFQRD  WSO  AP 

34 

47 

26 

2 1 

28 

19 

19 

26 

18 

15 

15 

32 

20 

20 

19 

7 

27 

37 

37 

36 

33 

32 

32 

34 

33 

32 

39 

36 

39 

46 

33 

28.8 

MIN 

17 

20 

13 

11 

19 

-  2 

-  5 

18 

6 

-14 

-18 

15 

3 

-  2 

_  9 

27 

34 

33 

31 

29 

28 

30 

32 

14 

13 

17 

33 

33 

16 

14.4 

STOCKTON 

34 

4 1 

2  9 

1 6 

24 

2 1 

17 

23 

16 

1 1 

1 1 

31 

24 

18 

13 

7 

19 

35 

38 

34 

33 

28 

30 

3  3 

32 

31 

41 

36 

39 

47 

38 

27  s  5 

MIN 

20 

19 

12 

7 

16 

-  3 

-  9 

13 

4 

-  2 

-10 

6 

3 

-  2 

_  5 

-  6 

19 

31 

30 

28 

22 

23 

29 

30 

13 

12 

12 

29 

38 

19 

13.1 

TISKILWA 

45 

56 

42 

24 

28 

26 

20 

26 

26 

15 

1 5 

33 

32 

23 

21 

14 

22 

40 

39 

37 

3  5 

33 

35 

32 

32 

42 

36 

42 

51 

46 

32.4 

MIN 

29 

25 

22 

17 

21 

5 

-  3 

19 

8 

5 

-18 

11 

9 

0 

12 

-  6 

-  6 

17 

32 

33 

30 

27 

27 

30 

30 

19 

13 

18 

32 

41 

26 

17.0 

WALNUT 

MAX 

44 

55 

42 

21 

27 

24 

19 

26 

24 

13 

9 

32 

30 

21 

19 

10 

19 

38 

37 

33 

34 

33 

33 

33 

32 

31 

39 

36 

39 

50 

49 

30.8 

»          »  » 

-  1 

° 

29 

25 

27 

29 

16 

16 

22 

27 

16.1 

NORTHEAST 

32 

ANTIOCH  2  NW 

4  1 

25 

4  3 

23 

25 

27 

10 

24 

26 

IB 

1  3 

25 

32 

25 

23 

21 

7 

28 

36 

38 

36 

33 

30 

32 

33 

33 

30 

42 

37 

43 

4  4 

29. 1 

MIN 

23 

9 

16 

12 

14 

8 

-  6 

-  6 

5 

6 

-12 

-11 

13 

-  3 

-  6 

-  1 

26 

32 

31 

29 

27 

27 

30 

27 

14 

16 

18 

32 

27 

12.6 

AURORA  COLLEGE 

41 

5 i 

32 

27 

29 

24 

22 

27 

23 

25 

25 

27 

22 

26 

22 

18 

32 

3  B 

38 

35 

3  4 

33 

3  5 

38 

47 

35 

31.5 

MIN 

IB 

IB 

21 

16 

24 

5 

-  4 

17 

3 

2 

-13 

-  3 

8 

4 

20 

24 

30 

30 

23 

27 

26 

27 

23 

12 

20 

30 

28 

18 

14.7 

BARR I NGTON  1  SE 

MIN 

CHICAGO  GRANT  PARK 

40 

53 

35 

31 

31 

27 

25 

3 1 

25 

20 

25 

3  3 

27 

30 

30 

13 

23 

40 

40 

39 

37 

34 

34 

39 

37 

4 1 

35 

38 

48 

5 1 

38 

33,9 

MIN 

27 

24 

26 

29 

27 

7 

8 

25 

16 

7 

5 

2* 

18 

19 

13 

5 

25 

35 

35 

33 

31 

33 

34 

32 

27 

20 

34 

34 

38 

24 

23.4 

CHICAGO  0 • HARE  WSO 

AP 

36 

49 

31 

3 1 

30 

24 

2  2 

28 

2 1 

15 

2 1 

3  *♦ 

22 

26 

23 

9 

23 

36 

37 

37 

35 

33 

32 

35 

35 

J3 

38 

39 

44 

48 

35 

31,0 

MIN 

13 

16 

18 

17 

24 

0 

-  2 

21 

9 

-  6 

-13 

20 

8 

6 

9 

_  2 

_  5 

23 

35 

34 

33 

31 

30 

31 

31 

15 

IS 

19 

34 

35 

21 

16.8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

42 

46 

52 

31 

3 1 

3 1 

20 

30 

3 1 

18 

33 

34 

29 

29 

25 

12 

36 

39 

39 

3  8 

37 

37 

48 

49 

34.4 

MIN 

26 

23 

27 

27 

28 

11 

5 

19 

16 

4 

0 

14 

15 

17 

12 

33 

35 

34 

32 

29 

31 

32 

30 

18 

30 

32 

38 

31 

21.4 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

41 

5 1 

33 

3 1 

30 

25 

27 

22 

1 8 

20 

35 

24 

28 

28 

10 

22 

38 

37 

3J 

43 

52 

37 

32 

MIN 

17 

16 

19 

18 

24 

0 

-  1 

20 

13 

1 

-  5 

19 

13 

11 

22 

35 

34 

32 

30 

30 

31 

30 

18 

17 

27 

33 

37 

22 

18.3 

OE  KALB 

39 

48 

45 

26 

28 

26 

19 

27 

26 

15 

17 

32 

21 

•9 

17 

36 

37 

35 

29 

37 

30  8 

MIN 

23 

18 

18 

14 

19 

5 

-  4 

16 

8 

7 

-15 

11 

7 

; 

2 

8 

15 

29 

32 

30 

27 

26 

26 

29 

22 

1  1 

20 

30 

35 

25 

15.5 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

45 

54 

44 

30 

30 

26 

20 

29 

28 

16 

1  5 

34 

26 

25 

14 

30 

38 

38 

36 

35 

32 

47 

33  3 

MIN 

26 

22 

23 

20 

25 

6 

-  2 

19 

6 

-  3 

-14 

12 

12 

2 

° 

18 

31 

32 

32 

29 

28 

30 

29 

14 

24 

24 

25 

29 

27 

17.0 

JOLIET 

43 

55 

54 

34 

32 

3 1 

25 

30 

32 

26 

18 

3  4 

33 

33 

29 

22 

16 

39 

36 

39 

33 

35 

40 

48 

35,3 

MIN 

26 

21 

23 

26 

26 

9 

1 

19 

20 

11 

-  8 

11 

12 

10 

11 

18 

33 

20 

29 

28 

30 

29 

25 

15 

19 

21 

26 

17 

17.2 

MARENGO 

36 

45 

34 

24 

25 

22 

19 

26 

2  4 

I  5 

14 

3  3 

3 1 

2 1 

21 

12 

17 

37 

38 

37 

3  5 

32 

34 

34 

J2 

41 

36 

45 

44 

30 .  3 

MIN 

20 

18 

16 

12 

21 

4 

-  5 

18 

6 

3 

-14 

9 

8 

-  3 

9 

-  8 

9 

29 

32 

29 

28 

26 

28 

30 

23 

12 

14 

29 

37 

25 

14.9 

OTTAWA 

45 

56 

39 

28 

29 

27 

21 

29 

27 

17 

16 

33 

33 

27 

24 

13 

22 

0 

38 

37 

3  5 

32 

33 

35 

34 

4 1 

47 

44 

32.9 

MTN 

29 

24 

23 

20 

25 

7 

0 

20 

9 

4 

-11 

13 

12 

5 

ia 

34 

33 

32 

29 

26 

31 

30 

IB 

15 

21 

33 

40 

27 

18.6 

PARK  FOREST 

41 

52 

34 

29 

3 1 

2  & 

22 

29 

23 

20 

34 

2  8 

3 1 

25 

13 

24 

3  8 

39 

37 

38 

3  7 

38 

39 

47 

36 

32,9 

MIN 

22 

21 

26 

25 

24 

2 

2 

22 

10 

-  4 

-  8 

17 

12 

9 

22 

33 

33 

32 

29 

28 

31 

30 

15 

15 

22 

32 

34 

23 

18  '.<* 

PERU  2  W 

44 

5  5 

47 

25 

28 

26 

27 

26 

1 5 

33 

20 

13 

21 

39 

j7 

38 

48 

45 

32  3 

MIN 

21 

22 

19 

15 

20 

3 

-  4 

17 

5 

1 

-17 

9 

9 

-  2 

10 

-  5 

-  8 

18 

32 

31 

29 

26 

26 

28 

29 

16 

13 

16 

31 

37 

25 

15!2 

waukegan  h  wsw 

MAX 

41 

28 

46 

25 

31 

26 

11 

25 

Z« 

18 

15 

28 

32 

27 

25 

33 

6 

28 

37 

39 

39 

34 

39 

33 

38 

34 

31 

39 

37 

43 

47 

31.2 

MIN 

24 

12 

16 

16 

17 

9 

-  4 

-  3 

2 

7 

-  8 

-  7 

11 

6 

6 

2 

-  2 

-  1 

28 

34 

32 

30 

28 

28 

29 

28 

16 

21 

22 

33 

3  1 

14.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

40 

51 

48 

29 

30 

28 

21 

29 

26 

19 

15 

33 

33 

27 

25 

17 

19 

36 

38 

37 

35 

34 

32 

36 

35 

33 

40 

41 

39 

47 

47 

33.0 

MTN 

24 

13 

21 

18 

24 

8 

-  4 

18 

9 

9 

-16 

10 

10 

4 

16 

0 

-  7 

16 

31 

32 

32 

30 

26 

29 

29 

25 

14 

16 

32 

33 

28 

17.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Diy  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

•        •  • 

WEST 

13 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

50 
27 

58 

27 

31 
16 

23 
15 

26 

12 

12 
-  2 

23 
-  3 

22 
12 

13 
8 

12 
-  7 

16 
-  9 

3? 
14 

21 
6 

22 
1 

if 
3 

12 
.  5 

27 
-  3 

40 
2? 

36 
34 

34 
31 

33 
2- 

29 
24 

31 
26 

34 
26 

33 
23 

24 
14 

43 
.  1 

39 
26 

49 
36 

32 
31 

32 
23 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

MIN 

5* 
29 

60 
29 

46 

22 

22 
18 

28 

21 

24 
4 

19 
-  1 

27 
18 

23 
7 

12 
5 

16 
-  3 

33 
16 

28 

12 

20 
8 

21 

16 

16 
5 

27 

i 

43 

27 

40 
34 

34 

31 

33 
2  9 

30 
26 

32 
26 

33 
30 

33 
30 

33 
16 

49 

20 

43 
27 

30 
37 

55 

37 

37 
26 

LA  HARPE 

MAX 

MIN 

53 
26 

61 
27 

48 

20 

21 

16 

37 
19 

21 
1 

20 
-  3 

26 
18 

24 
7 

11 
2 

18 
-  6 

3? 
6 

23 
9 

22 
2 

19 

11 

14 

0 

29 

1 

43 
i ; 

39 
33 

36 
30 

13 
26 

30 
24 

33 
26 

34 
2  9 

34 
29 

33 
14 

47 

1  9 

42 

27 

42 
30 

53 
33 

34 

MONMOUTH 

MAX 

Mm 

50 
26 

60 
27 

49 

21 

23 
15 

29 
20 

24 
3 

16 
-  5 

25 
17 

29 
8 

13 
4 

15 
-  9 

34 
13 

31 
8 

20 
0 

20 

12 

14 
-  3 

25 
-  2 

41 
22 

39 

33 

36 
32 

34 
28 

29 
23 

32 
28 

35 

30 

33 
31 

33 
IS 

46 

17 

40 
26 

43 
35 

51 
40 

40 
23 

0U1NCV 

MAX 
MIN 

33 

62 
33 

5  1 
22 

22 
19 

27 

22 

22 
5 

21 
2 

27 
21 

11 
6 

16 
6 

16 

3 

34 

17 

26 
14 

24 
10 

21 
15 

15 
6 

34 
9 

46 

29 

41 
36 

36 
31 

34 
27 

31 
26 

37 
27 

35 

3- 

34 
30 

33 
19 

54 

27 

43 

31 

53 
38 

56 
34 

34 
25 

QUINCY   FAA  AP 

MAX 
MIN 

54 

30 

59 
31 

33 

2 1 

23 
20 

26 

11 

11 
2 

22 
0 

27 
12 

12 
7 

12 
2 

21 
1 

3  3 

16 

23 
14 

21 
11 

21 
12 

15 
5 

31 
7 

43 
21 

39 
34 

35 
31 

33 
27 

29 
26 

33 
27 

34 
30 

33 
30 

30 
17 

49 

27 

42 
29 

32 
39 

35 

32 

32 
26 

RUSMVlLLE 

•           .  « 

MAX 

Mm 

54 
2* 

61 
30 

50 

25 

28 
16 

26 

20 

2  J 
4 

16 
1 

28 

16 

I  ( 

12 
3 

14 
-  4 

33 
14 

27 
11 

23 
8 

21 
15 

15 
4 

27 
3 

43 

21 

38 

33 

36 
33 

33 
2  5 

28 
25 

29 
25 

33 
1 9 

33 
30 

33 
16 

48 

20 

47 
28 

49 
36 

33 
42 

42 
26 

CENTRAL 

O* 

8L00MINGT0N  NORMAL 

MAX 

Mm 

48 

29 

55 
26 

55 
24 

27 
21 

31 
24 

30 
6 

19 
1 

31 
17 

28 
16 

20 
7 

17 
-  2 

33 
13 

32 
14 

24 
10 

!  3 
17 

17 
0 

22 
-  1 

it 

.3 

38 

33 

36 

32 

33 
31 

31 
26 

31 
27 

3  2 
30 

31 
28 

31 
17 

42 
15 

41 

23 

43 
33 

49 

41 

47 
28 

CHENOA 

MAX 

Mm 

-e 

25 

57 
27 

52 
17 

26 
22 

31 
20 

30 
5 

20 
0 

26 
19 

27 
14 

19 
4 

15 
-  6 

33 
9 

33 
13 

25 
9 

23 
.3 

14 

0 

21 
-  2 

37 
.8 

36 
33 

35 
31 

34 
31 

33 
29 

30 
24 

17 
2  1 

31 
19 

32 
16 

39 
14 

38 
26 

40 
31 

46 
39 

43 
27 

DECATUR 

MAX 

Mm 

53 
30 

59 

30 

47 
29 

32 
25 

32 
25 

3C 
7 

24 
5 

32 
23 

29 
16 

19 
7 

21 
1 

33 
It 

33 
13 

31 
15 

13 

16 
4 

25 

2 

41 
2  2 

36 

34 

37 
33 

36 
31 

33 

29 

32 
27 

33 

3  1 

33 
28 

30 
17 

47 

17 

44 

27 

48 

36 

30 
45 

43 

26 

FARMER  CITY 

MAX 

Mm 

52 
29 

57 
26 

49 
28 

29 
24 

33 
25 

31 
6 

22 
1 

30 
22 

32 

; ; 

21 
6 

17 
-  3 

33 
.  5 

34 
14 

2' 
14 

25 
.-' 

15 
2 

23 
-  2 

3  6 
.9 

36 
33 

36 
32 

34 
3: 

34 
29 

32 
26 

34 
29 

31 
28 

33 
18 

45 
|  4 

42 
25 

42 
34 

41 

4  1 

43 

29 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

Mm 

55 

30 

60 
22 

55 
19 

40 
22 

29 

0 

25 
-  3 

29 
17 

28 
16 

19 
4 

16 
-  8 

34 
14 

33 
12 

24 
7 

23 
13 

17 
1 

24 

2 

43 
21 

33 

30 

35 
21 

23 

22 

29 

11 

19 

2  3 

35 

34 

23 

LACON  2  E 

MAX 

Mm 

48 

29 

57 
26 

54 
21 

24 
19 

28 
24 

26 
4 

20 
-  2 

28 
19 

26 

l( 

16 
5 

15 
-10 

33 
.2 

32 
11 

23 
3 

20 

14 

14 
0 

22 
-  2 

it 

2  1 

39 
33 

36 
32 

34 
30 

33 
20 

3  3 
31 

33 
30 

32 
30 

32 
18 

43 
17 

39 

21 

44 
34 

SI 
44 

49 

27 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

50 
30 

58 
28 

47 
25 

27 
24 

31 
24 

31 
7 

23 
3 

31 
22 

27 
16 

21 

16 
-  1 

33 
16 

34 
15 

27 
14 

25 
12 

14 
4 

23 
2 

40 

20 

36 
34 

36 
33 

35 
31 

33 
28 

32 
27 

33 

3" 

32 
29 

33 
18 

43 
11 

42 
28 

48 
35 

30 
43 

46 
28 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

Mm 

53 
26 

59 

26 

50 
24 

26 
22 

30 
23 

2» 

7 

20 
1 

30 
1 

27 
14 

19 
7 

16 
-  2 

3  3 
16 

33 
15 

27 
12 

2  3 

16 

16 
3 

24 
1 

39 
21 

36 

33 

35 
33 

34 
31 

32 
28 

32 
28 

32 
31 

32 
30 

33 
16 

45 

17 

40 
27 

46 
34 

30 
42 

44 

28 

MINONK  3  NE 

MAX 

Mm 

28 

55 
23 

51 
22 

26 
19 

29 
24 

29 
6 

19 
-  1 

29 
12 

27 
11 

17 
4 

14 
-11 

33 

12 

33 

12 

22 
6 

21 
13 

14 
-  1 

20 
-  3 

it 
IB 

37 
31 

35 

32 

34 
30 

33 
27 

31 
27 

3? 
29 

32 
28 

32 
16 

39 
IS 

36 
19 

41 

32 

47 
38 

44 

27 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

Mm 

50 
27 

57 
26 

31 
21 

24 
19 

28 
15 

15 
0 

21 
-  1 

27 
19 

19 
12 

13 
-  5 

18 
-  9 

3? 
17 

22 
11 

22 
6 

20 
7 

10 
-  1 

22 
-  2 

37 

22 

36 

32 

33 
31 

33 
2  B 

29 
27 

31 
27 

31 
30 

32 
29 

29 
15 

42 

40 
23 

47 
37 

50 
32 

32 
23 

PRINCEVILLE   1  N 

*          •  * 

MAX 

Mm 

48 

28 

56 
26 

51 
22 

23 
16 

27 
21 

26 
4 

18 
-  3 

27 
18 

26 
10 

17 
5 

13 
-11 

32 
12 

32 
9 

20 
3 

20 
12 

14 
-  1 

22 
-  3 

40 
20 

39 
34 

33 
33 

35 
30 

31 
26 

31 
27 

3  2 

29 

32 
30 

33 
17 

40 
15 

38 

21 

44 
34 

SO 
38 

46 

26 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

53 
31 

58 
26 

52 
31 

36 
25 

34 
27 

34 
12 

24 
5 

33 
24 

32 
22 

25 
13 

20 
2 

36 

20 

33 
18 

30 
15 

27 
20 

20 
5 

22 
1 

42 
19 

38 
34 

38 

33 

37 
33 

35 
32 

33 
30 

3( 
32 

35 
31 

34 
21 

43 
It 

43 
23 

45 
34 

52 
44 

49 

31 

HOOPESTON 

MAX 

Mm 

.8 

29 

55 
23 

48 

31 

32 
23 

32 
26 

32 
10 

22 

2 

32 
21 

29 
19 

23 
8 

16 
-  3 

34 
16 

33 
15 

28 

12 

24 
14 

15 

2 

20 
-  1 

39 
IB 

37 
34 

36 
33 

35 
3? 

33 
30 

32 
29 

34 

31 

33 
30 

32 
20 

3* 
1* 

39 
24 

43 
33 

50 
43 

46 

29 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

Mm 

44 
27 

55 
24 

50 
26 

30 
25 

31 
26 

31 
10 

20 
2 

31 
20 

10 
it 

16 

10 

18 
-  9 

34 
14 

33 
15 

29 
8 

25 
13 

13 
1 

19 
-  4 

39 
.6 

36 
33 

36 
33 

35 
33 

33 
31 

32 
29 

35 

31 

33 
31 

32 
23 

3° 

16 

39 
21 

40 
32 

47 
40 

40 
32 

PIPE"  CITY  3  SE 

MAX 

48 
28 

51 
24 

47 
28 

30 
23 

32 
23 

31 
9 

21 
1 

32 
19 

28 
;  7 

21 
6 

17 
.  3 

33 
16 

32 
13 

29 
10 

24 

.2 

12 
0 

20 
-  3 

36 
It 

37 
33 

36 
32 

34 
31 

33 
30 

32 
28 

33 
29 

32 
29 

31 
19 

38 

22 

39 

22 

43 
32 

47 
42 

46 

26 

PONTIAC 

MAX 

43 
29 

55 
26 

49 
27 

28 

22 

30 
25 

29 
9 

24 
8 

33 
22 

2^ 
13 

17 
9 

13 
-  ^ 

32 
|  3 

31 
13 

23 
11 

25 
14 

14 
0 

19 
-  2 

35 
19 

34 
33 

34 
32 

33 
31 

32 
29 

30 
27 

32 
30 

31 
26 

30 
19 

39 
13 

37 
24 

39 

32 

45 
37 

44 

26 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

5 1 
31 

56 
27 

54 
30 

32 
23 

32 
25 

31 
12 

32 
4 

33 
21 

3. 

i' 

24 
11 

19 
-  1 

33 
15 

35 
16 

26 
14 

2  7 
.9 

20 
3 

21 
0 

3t 

21 

36 
34 

36 
33 

35 
31 

33 
30 

32 
29 

34 
31 

33 
29 

34 
21 

42 
17 

40 
25 

42 
34 

41 

URBANA 

MAX 

Mm 

52 
29 

56 

27 

44 

26 

27 
24 

32 
25 

25 
6 

24 
5 

32 

24 

2  S 
21 

21 
5 

24 

2 

34 
24 

25 
16 

29 
16 

it 

f? 

14 
4 

23 
2 

40 

2  2 

37 
33 

36 
33 

35 
32 

32 
29 

32 
29 

35 
29 

33 
30 

30 
16 

43 

1  9 

43 
29 

43 
34 

41 

34 

34 
26 

WATSEKA   2  NW 

•            *  » 

MAX 

Mm 

46 
28 

56 
24 

49 
S" 

32 
23 

32 
23 

30 

:  c 

19 
1 

31 
19 

3. 

15 

3 

18 
-  3 

33 

10 

33 
15 

28 

12 

25 
It 

20 
-  1 

16 
-  4 

37 
." 

37 
33 

35 

32 

33 
32 

34 
31 

34 
27 

35 
31 

31 
31 

31 
16 

39 

41 

23 

40 
33 

52 
40 

46 
26 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

44 

30 

55 
34 

62 
3  ) 

35 
28 

30 
25 

3- 

16 
7 

31 
8 

32 
17 

23 
12 

19 
7 

32 
8 

35 
20 

27 
20 

21 

19 

29 

12 

22 
6 

31 
1C 

47 
27 

41 
33 

37 

32 

36 
29 

32 
28 

34 
2"> 

33 

31 

33 
25 

31 

22 

32 
21 

49 
30 

36 

33 

52 
32 

CARL INVIILE 

MAX 

57 
30 

61 

32 

52 
29 

31 
25 

32 
2  5 

31 
7 

24 
5 

31 
15 

2  9 
1 

20 
9 

22 
3 

33 

2  2 

33 
17 

27 
17 

20 
IB 

16 
8 

25 
5 

»4 

16 

42 
36 

37 
34 

i- 

31 

33 
26 

31 
27 

34 

31 

33 
30 

33 
20 

52 
23 

46 
27 

31 
39 

33 
46 

46 
30 

GR IGGSv I LLE 

MAX 

54 
28 

62 
27 

53 

21 

20 
17 

29 
19 

26 
3 

22 
-  1 

29 
18 

2" 

6 

17 
7 

18 
.  2 

33 
1  5 

31 
12 

24 
12 

23 
1  1 

17 
3 

29 

2 

44 

22 

42 
33 

33 
28 

3' 

26 

29 
24 

32 
24 

34 
21 

34 

26 

33 
13 

49 

21 

44 

24 

51 
34 

35 
33 

43 

23 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

Mm 

58 
26 

60 
30 

51 
29 

33 
25 

33 
24 

30 
7 

22 
5 

33 
21 

27 
IB 

21 
9 

22 
3 

33 
20 

33 
13 

26 
16 

26 
14 

19 
7 

26 
4 

•3 
11 

40 
32 

36 

32 

35 
29 

33 
26 

32 
26 

34 

29 

33 
26 

34 

20 

52 
19 

47 
28 

32 
37 

33 
42 

46 
28 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

44 
25 

54 
29 

60 
25 

34 

22 

27 
22 

30 
6 

13 
2 

28 

3 

30 
12 

18 

7 

15 
1 

32 

1 

33 
16 

25 
IS 

26 

14 

23 
7 

IB 

3 

26 
I 

43 

26 

37 
33 

33 
31 

34 
26 

29 
27 

32 
2" 

32 
30 

33 
3 

2! 

19 

48 

27 

42 
28 

34 
41 

53 
31 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER 


Day  of  Month 

• 

a 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

JCKK'VJLLt    i.    3  H 

MAX 

57 

63 

55 

30 

32 

32 

22 

3 1 

28 

19 

15 

33 

33 

26 

25 

22 

22 

46 

43 

37 

36 

33 

32 

34 

34 

34 

53 

47 

48 

54 

49 

36.3 

MIN 

35 

30 

29 

23 

25 

7 

5 

21 

13 

9 

6 

12 

17 

19 

20 

9 

8 

21 

36 

33 

30 

27 

28 

30 

30 

20 

24 

22 

36 

42 

31 

22.3 

PANA 

MAX 

56 

58 

49 

31 

33 

31 

24 

32 

28 

21 

27 

33 

33 

27 

28 

17 

24 

42 

3B 

37 

37 

32 

32 

35 

33 

33 

48 

45 

52 

53 

46 

36,0 

MIN 

30 

37 

30 

26 

26 

9 

6 

23 

20 

10 

4 

23 

18 

IB 

17 

6 

5 

21 

33 

33 

31 

29 

28 

31 

29 

19 

19 

29 

38 

44 

29 

23.4 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

MAX 

52 

60 

36 

26 

31 

20 

24 

30 

22 

14 

25 

33 

25 

25 

23 

14 

24 

39 

37 

36 

33 

30 

32 

33 

33 

33 

44 

41 

50 

52 

33 

32.6 

MIN 

30 

29 

25 

23 

20 

5 

3 

22 

14 

4 

1 

22 

16 

13 

11 

4 

3 

23 

33 

31 

29 

28 

28 

30 

30 

19 

23 

27 

37 

33 

26 

20.7 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

45 

55 

60 

5  1 

29 

31 

13 

29 

34 

23 

11 

31 

34 

2B 

26 

24 

16 

29 

46 

36 

37 

35 

31 

34 

34 

31 

29 

48 

43 

52 

51 

34.6 

MIN 

29 

30 

28 

24 

24 

7 

2 

6 

16 

8 

2 

2 

16 

14 

16 

7 

6 

9 

18 

34 

31 

29 

28 

28 

31 

20 

20 

26 

26 

41 

31 

19.7 

VIRDEN  1  N 

MAX 

55 

60 

4B 

31 

32 

32 

21 

31 

29 

20 

21 

33 

34 

26 

26 

19 

25 

40 

40 

36 

35 

33 

33 

33 

32 

34 

48 

45 

47 

52 

49 

35.5 

MIN 

29 

28 

28 

24 

24 

4 

5 

20 

13 

8 

3 

19 

16 

15 

16 

6 

4 

22 

34 

33 

30 

28 

27 

30 

29 

19 

20 

17 

35 

46 

28 

21.4 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

56 

61 

55 

29 

32 

32 

22 

30 

28 

19 

21 

33 

34 

28 

26 

19 

29 

45 

43 

38 

34 

33 

32 

34 

34 

34 

50 

46 

49 

53 

4B 

36.4 

*          •  * 

MIN 

2' 

30 

2B 

20 

23 

7 

1 

20 

1 1 

2 

4 

19 

17 

17 

18 

8 

1 

22 

35 

33 

31 

27 

27 

30 

29 

20 

21 

29 

39 

48 

27 

21.7 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

54 

56 

49 

35 

41 

33 

26 

34 

31 

26 

24 

34 

34 

31 

28 

18 

23 

42 

39 

39 

38 

34 

34 

36 

36 

34 

44 

45 

30 

52 

48 

37.1 

MIN 

32 

32 

32 

27 

27 

12 

8 

26 

25 

12 

6 

24 

19 

19 

18 

8 

5 

20 

34 

34 

33 

31 

29 

34 

31 

21 

21 

30 

39 

46 

31 

24.8 

EFF INGHAM 

55 

58 

50 

35 

42 

38 

33 

34 

31 

27 

25 

36 

33 

33 

30 

23 

25 

40 

43 

43 

40 

34 

32 

36 

41 

36 

43 

47 

51 

52 

47 

38.3 

MIN 

23 

30 

33 

30 

30 

10 

8 

24 

23 

13 

7 

23 

22 

19 

20 

9 

5 

20 

35 

33 

32 

30 

29 

32 

31 

21 

19 

20 

32 

38 

30 

23.6 

FLORA  5  Nw 

57 

59 

50 

39 

53 

36 

26 

35 

34 

29 

28 

39 

36 

34 

33 

23 

27 

44 

46 

46 

40 

40 

34 

37 

37 

35 

50 

49 

56 

56 

31 

40.7 

MIN 

33 

36 

32 

29 

28 

13 

9 

21 

27 

14 

9 

25 

21 

19 

20 

13 

7 

22 

36 

33 

32 

30 

29 

32 

31 

23 

19 

23 

36 

48 

30 

25.3 

MARSHALL   I  E 

54 

56 

50 

39 

41 

41 

28 

34 

33 

29 

25 

40 

36 

33 

30 

21 

24 

41 

40 

40 

39 

36 

35 

33 

32 

30 

43 

46 

50 

35 

54 

36.3 

MIN 

32 

27 

33 

28 

26 

14 

8 

20 

24 

15 

7 

24 

20 

19 

21 

8 

2 

17 

34 

34 

35 

32 

30 

30 

30 

21 

20 

27 

35 

41 

31 

24.1 

MATTOON 

MAX 

55 

57 

47 

31 

38 

29 

28 

33 

29 

24 

28 

30 

29 

29 

27 

10 

23 

42 

38 

36 

36 

31 

34 

35 

34 

33 

47 

44 

49 

30 

38 

33.4 

MIN 

30 

29 

30 

26 

27 

8 

8 

27 

23 

7 

5 

27 

16 

18 

10 

6 

6 

22 

34 

33 

31 

29 

29 

32 

29 

19 

20 

28 

36 

33 

26 

22.9 

MOWEAQUA 

MAX 

22 

32 

30 

22 

22 

33 

33 

30 

26 

16 

25 

40 

38 

37 

36 

32 

32 

35 

32 

33 

48 

44 

47 

50 

47 

33.8 

MIN 

3 

21 

20 

9 

3 

20 

18 

15 

18 

7 

4 

20 

34 

33 

30 

30 

26 

31 

29 

19 

17 

29 

35 

43 

30 

21.8 

NEWTON  5  SE 

MAX 

45 

53 

56 

39 

33 

56 

19 

33 

32 

33 

20 

31 

38 

31 

34 

30 

20 

26 

41 

43 

39 

36 

34 

36 

36 

35 

27 

45 

46 

52 

56 

37.3 

MIN 

30 

29 

33 

31 

29 

15 

10 

13 

26 

16 

9 

10 

21 

20 

20 

1 1 

4 

8 

27 

35 

34 

32 

29 

29 

31 

26 

22 

25 

29 

39 

32 

23.3 

OLNEY  2  S 

55 

56 

53 

40 

55 

39 

27 

35 

32 

30 

27 

40 

36 

35 

31 

22 

26 

43 

45 

41 

38 

34 

34 

37 

37 

34 

47 

51 

55 

56 

5  1 

40.2 

MIN 

29 

31 

31 

30 

30 

15 

11 

25 

28 

18 

11 

23 

23 

20 

22 

1 2 

4 

15 

34 

34 

34 

32 

30 

32 

33 

24 

22 

24 

36 

49 

31 

25.7 

PALESTINE 

54 

57 

50 

36 

60 

35 

2B 

35 

33 

29 

28 

42 

36 

36 

30 

19 

24 

41 

44 

40 

39 

35 

37 

38 

37 

35 

45 

46 

55 

58 

51 

39.8 

MIN 

32 

30 

34 

30 

30 

13 

12 

28 

28 

16 

10 

28 

23 

20 

IB 

1 1 

4 

20 

35 

35 

34 

33 

31 

34 

32 

23 

21 

26 

39 

45 

31 

26.0 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

54 

57 

51 

35 

44 

33 

27 

34 

32 

27 

24 

39 

33 

32 

29 

17 

23 

42 

39 

36 

37 

34 

34 

36 

34 

35 

44 

46 

48 

54 

49 

37.4 

MIN 

29 

28 

32 

27 

25 

11 

7 

26 

24 

12 

5 

23 

19 

16 

17 

7 

1 

17 

34 

33 

33 

31 

30 

33 

32 

21 

18 

26 

34 

46 

30 

23.5 

SALEM  WSMO 

MAX 

58 

58 

50 

37 

45 

36 

25 

34 

32 

27 

25 

35 

35 

32 

28 

22 

24 

43 

45 

40 

36 

32 

32 

35 

35 

34 

46 

50 

53 

54 

49 

38.4 

MIN 

30 

33 

33 

27 

28 

12 

10 

25 

25 

15 

9 

24 

20 

19 

22 

1 1 

7 

22 

37 

34 

32 

30 

29 

32 

30 

24 

21 

26 

41 

49 

31 

25.4 

TUSCOLA 

MAX 

49 

59 

50 

35 

33 

33 

25 

32 

32 

27 

21 

33 

33 

30 

2B 

20 

23 

42 

39 

37 

37 

33 

32 

35 

34 

32 

46 

43 

46 

49 

47 

36.0 

MIN 

30 

26 

26 

28 

28 

11 

7 

23 

23 

11 

4 

20 

18 

16 

20 

6 

3 

18 

33 

33 

32 

30 

29 

31 

30 

IB 

12 

30 

32 

44 

29 

22.6 

VANDAL  I A   FAA  AP 

MAX 

56 

58 

46 

32 

38 

27 

28 

33 

27 

22 

28 

33 

29 

30 

28 

20 

27 

42 

40 

38 

35 

32 

34 

35 

34 

33 

50 

47 

51 

53 

36 

36.2 

MIN 

30 

30 

32 

26 

27 

10 

9 

27 

22 

10 

8 

26 

20 

19 

14 

8 

7 

25 

33 

33 

32 

30 

29 

31 

30 

21 

22 

28 

40 

36 

27 

24.2 

WINDSOR 

MAX 

55 

58 

49 

35 

43 

33 

23 

32 

31 

26 

2* 

33 

33 

29 

28 

17 

24 

40 

36 

38 

37 

32 

32 

35 

33 

33 

47 

46 

50 

50 

46 

36.5 

•           •  * 

MIN 

29 

29 

30 

26 

27 

10 

8 

20 

21 

10 

7 

24 

18 

1 8 

16 

7 

3 

20 

33 

34 

32 

30 

28 

31 

29 

19 

19 

27 

31 

45 

29 

22.9 

SOUTHWEST  08 

ANNA  I  E 

MAX 

50 

51 

53 

38 

58 

56 

29 

35 

34 

30 

27 

42 

38 

32 

32 

26 

25 

39 

50 

48 

42 

32 

32 

36 

35 

34 

49 

56 

56 

57 

50 

41.0 

MIN 

26 

30 

36 

31 

30 

15 

16 

27 

27 

16 

12 

24 

22 

19 

22 

23 

3 

22 

30 

38 

31 

30 

28 

32 

31 

27 

17 

30 

43 

45 

31 

26.3 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

61 

62 

59 

37 

35 

26 

34 

32 

25 

27 

33 

39 

35 

30 

28 

32 

47 

43 

43 

36 

34 

37 

38 

40 

40 

57 

53 

48 

59 

53 

40.9 

MIN 

29 

32 

37 

27 

27 

11 

9 

25 

24 

16 

9 

22 

24 

18 

24 

19 

16 

30 

37 

34 

31 

31 

33 

37 

38 

27 

30 

24 

41 

48 

36 

27.3 

CAHOK I  A 

MAX 

49 

62 

65 

50 

37 

36 

16 

32 

31 

26 

21 

33 

35 

29 

28 

30 

27 

36 

47 

44 

38 

36 

33 

35 

35 

37 

33 

56 

52 

57 

55 

38.8 

MIN 

27 

31 

32 

27 

26 

10 

9 

15 

21 

8 

7 

12 

19 

21 

22 

13 

9 

19 

34 

33 

31 

29 

31 

30 

30 

24 

22 

25 

33 

42 

30 

23.3 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

55 

58 

52 

40 

65 

37 

33 

38 

34 

31 

33 

50 

34 

34 

34 

29 

30 

41 

52 

46 

40 

36 

38 

38 

36 

37 

50 

57 

58 

59 

46 

42.6 

MIN 

33 

41 

40 

36 

36 

18 

17 

33 

31 

20 

19 

33 

27 

26 

21 

17 

14 

25 

39 

38 

34 

33 

31 

3  , 

33 

27 

27 

32 

46 

45 

34 

30.4 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

55 

58 

57 

47 

35 

23 

36 

31 

28 

28 

4  1 

33 

34 

34 

87 

30 

42 

49 

44 

39 

36 

34 

35 

38 

35 

34 

57 

98 

55 

55 

40.3 

MIN 

31 

32 

37 

35 

31 

15 

12 

15 

26 

19 

13 

13 

22 

19 

20 

14 

5 

5 

28 

39 

31 

31 

29 

29 

32 

32 

22 

25 

26 

48 

31 

24.8 

CARLYLE  RESERVOIR 

45 

60 

58 

36 

32 

41 

19 

32 

34 

26 

22 

32 

35 

29 

31 

29 

22 

30 

45 

45 

39 

34 

31 

34 

35 

35 

30 

52 

46 

55 

53 

37.0 

MIN 

30 

33 

32 

31 

28 

11 

10 

12 

24 

13 

9 

12 

19 

19 

19 

12 

7 

10 

29 

33 

31 

30 

28 

29 

30 

26 

22 

29 

30 

42 

30 

23.3 

COBDEN  2  S 

49 

51 

57 

43 

60 

63 

30 

34 

33 

22 

27 

40 

38 

32 

32 

28 

24 

39 

49 

46 

39 

32 

33 

36 

35 

36 

48 

57 

36 

57 

50 

41.2 

MIN 

27 

30 

30 

29 

28 

12 

9 

27 

19 

16 

10 

23 

20 

18 

22 

23 

0 

22 

30 

34 

26 

27 

26 

32 

31 

23 

17 

27 

43 

45 

31 

24.5 

DU  QUOIN   1  NNW 

55 

56 

52 

37 

51 

51 

27 

35 

33 

29 

27 

37 

36 

34 

32 

25 

30 

42 

47 

43 

41 

33 

34 

35 

37 

34 

50 

56 

57 

53 

52 

40.7 

MIN 

29 

35 

35 

30 

29 

14 

12 

26 

26 

16 

11 

21 

20 

19 

24 

13 

6 

23 

36 

36 

31 

30 

29 

32 

31 

25 

22 

28 

45 

49 

30 

26.2 

MAKANDA   1  NW 

54 

59 

53 

38 

6  1 

6  1 

38 

35 

33 

30 

25 

40 

40 

32 

32 

26 

28 

40 

49 

48 

4  1 

35 

36 

37 

35 

49 

59 

57 

58 

49 

42.6 

MIN 

29 

35 

36 

30 

29 

13 

11 

27 

27 

16 

12 

20 

22 

19 

22 

13 

3 

22 

30 

37 

31 

28 

32 

31 

26 

21 

33 

45 

45 

29 

25.8 

MARION  4  NNE 

MAX 

42 

56 

58 

49 

35 

43 

2  1 

33 

35 

32 

22 

33 

41 

33 

34 

31 

25 

28 

42 

48 

43 

38 

35 

46 

44 

36 

34 

49 

58 

60 

^8 

40.  1 

MIN 

29 

31 

33 

29 

31 

1* 

12 

12 

28 

20 

12 

13 

25 

18 

22 

1 1 

0 

1 

25 

32 

32 

32 

29 

30 

34 

34 

19 

25 

26 

47 

30 

23.7 

NASHVILLE   4  NE 

58 

59 

51 

37 

47 

35 

26 

34 

32 

28 

26 

36 

35 

32 

30 

25 

27 

44 

45 

44 

39 

33 

33 

34 

35 

35 

49 

51 

53 

56 

49 

39.3 

MIN 

29 

33 

32 

28 

28 

12 

10 

24 

24 

13 

10 

24 

20 

19 

23 

12 

6 

21 

33 

34 

30 

28 

27 

30 

29 

23 

22 

30 

40 

49 

30 

25.0 

SPARTA 

MAX 

62 

58 

53 

35 

44 

35 

27 

35 

33 

25 

30 

35 

35 

33 

34 

27 

30 

44 

45 

43 

38 

34 

31 

34 

36 

36 

56 

57 

52 

56 

48 

40.0 

MIN 

30 

38 

33 

28 

28 

12 

11 

26 

24 

15 

11 

25 

20 

20 

24 

13 

9 

24 

37 

33 

30 

29 

28 

31 

29 

26 

22 

28 

44 

47 

30 

26.0 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

62 

64 

52 

32 

48 

40 

27 

33 

30 

21 

30 

34 

34 

27 

30 

24 

34 

50 

47 

42 

34 

34 

34 

34 

38 

33 

59 

55 

53 

53 

49 

39.9 

Mm 

29 

34 

32 

28 

28 

11 

11 

26 

20 

13 

11 

27 

19 

21 

23 

13 

9 

26 

42 

34 

31 

29 

29 

32 

31 

24 

24 

30 

41 

49 

30 

26.0 

See  Releronce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Dayol  Month 

I 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

IS 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

•         •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
M1N 

52 
33 

63 
36 

54 
33 

40 
31 

50 
31 

60 
13 

2B 

11 

35 
26 

33 
28 

32 
18 

26 

12 

42 
26 

41 

33 
21 

32 
24 

23 

12 

37 
3 

43 

20 

46 
36 

$ 

41 
31 

40 
30 

39 
30 

38 

30 

16 
32 

35 
24 

40 

22 

51 

40 
40 

56 

40 

33 
31 

41.7 
26.6 

BROOKPORT  OAM  52 

MAX 

MIN 

5* 
32 

59 

41 

55 
42 

48 
35 

65 
34 

63 
IB 

33 
14 

40 
31 

37 
31 

34 
21 

30 
18 

57 
27 

41 
28 

36 
25 

34 
24 

28 

19 

31 
8 

42 
2( 

36 

38 

43 

32 

36 
31 

39 

30 

39 

32 

3« 

33 

38 

27 

49 

22 

57 
26 

37 
43 

99 
47 

37 
33 

45.2 
24.2 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 
MIN 

53 
2» 

59 
35 

37 
42 

45 

35 

63 
32 

64 
16 

30 
11 

36 
29 

35 
30 

32 
22 

28 
16 

49 

27 

42 
25 

32 
21 

32 
25 

32 
10 

31 
1 

40 
22 

39 

44 

31 

33 
30 

33 
30 

36 
34 

36 
34 

36 
28 

46 
IB 

59 
2" 

38 
46 

58 
48 

49 

31 

43.6 
27.  e 

FAIRFIELD  RADIO  XFIK 

MAX 

MIN 

5* 
30 

57 
36 

53 
33 

38 

31 

50 
27 

50 
15 

27 
10 

34 

27 

33 
28 

30 
IB 

26 

11 

40 
23 

33 
23 

35 
19 

32 
23 

23 
13 

24 
8 

42 
22 

IT 

31 

41 
34 

34 

31 

33 

30 

36 
32 

36 
33 

34 
26 

48 

23 

51 
27 

36 
41 

56 
49 

90 
31 

40.9 
26.7 

HARRISBURG 

MAX 
MIN 

55 
31 

60 
40 

56 
39 

42 
33 

63 
32 

65 
17 

31 
13 

36 
29 

36 
30 

33 
20 

29 
15 

4B 
28 

42 
25 

34 
22 

33 
26 

29 
13 

29 
4 

41 
23 

39 

43 
33 

36 
32 

38 

31 

39 
35 

38 

33 

36 
27 

49 

23 

55 
J7 

60 
43 

60 
51 

33 

32 

44.2 
26.3 

MCLEANSBORO 

MAX 
MIN 

44 

30 

55 
29 

60 
29 

43 
34 

36 
30 

62 
16 

22 
10 

32 
10 

35 
29 

32 
1» 

23 
12 

32 
13 

40 
22 

35 
20 

34 
20 

33 
13 

24 
7 

29 

26 

37 

42 
31 

39 
31 

33 
30 

37 
31 

18 

32 

38 

31 

32 
21 

50 
25 

33 
28 

60 
49 

99 

31 

40.2 
24.3 

MT  C ARMEL   1  NNN 

MAX 
MIN 

5* 
2? 

59 

32 

53 
39 

41 

32 

62 

30 

62 
16 

28 

12 

36 
26 

34 
29 

31 
17 

28 

12 

44 

27 

40 
22 

33 
21 

32 
22 

24 
10 

23 
3 

41 
13 

40 

33 

34 

31 

36 
30 

39 
34 

37 
32 

36 
24 

47 
18 

52 
2» 

37 
41 

39 
49 

92 
31 

42.1 
26.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MTN 

56 
30 

59 
35 

52 
34 

38 
29 

54 
29 

51 
13 

32 
10 

32 
30 

35 
26 

32 
16 

31 
14 

32 
31 

39 
21 

33 
21 

36 
22 

32 
13 

23 
13 

33 
14 

42 
33 

34 
30 

33 
29 

37 
31 

38 

32 

37 
27 

34 
26 

..<> 
2! 

32 
22 

58 

43 

59 
34 

40.6 
25.8 

R0S1CLARE 

MAX 

MTN 

55 
31 

60 
33 

54 
41 

43 
33 

66 
34 

65 
IB 

32 

14 

38 

30 

30 

20 

16 

30 

26 

22 

32 
28 

29 

15 

28 
4 

42 
21 

50 
40 

42 
33 

36 
31 

39 
35 

40 
34 

37 
36 

3B 
28 

49 
28 

51 

2» 

6C 

44 

43.1 
28.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

0) 

Day  of  month 

• 

t  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
• 

■3 

URBANA 

4 

MAX, 
MIS 

38 

37 

39 
38 

40 
38 

40 
38 

38 
36 

36 
35 

36 
32 

33 
33 

34 
31 

34 
32 

33 
32 

34 
29 

34 
28 

33 
30 

35 
27 

34 
27 

32 
29 

31 
30 

32 
30 

31 
30 

32 
30 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

33 
31 

32 
31 

33 
31 

34 

31 

33 
31 

33 
32 

34 
32 

34.1 
31.7 

8 

MAX 
MIN 

40 
40 

40 
40 

41 
40 

41 
40 

40 
39 

39 
38 

38 
36 

36 
36 

36 
35 

36 

34 

35 
34 

35 

34 

36 

33 

36 

32 

36 
32 

35 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
32 

33 
33 

34 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 

33 

34 

33 

35 
33 

93 

33 

34 
33 

34 
34 

36 
34 

33.8 
14.5 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     0EGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

rishine 

.unset 

1.2 

c 

o_ 

u> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

CK 

CK 
CK 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  su 

jge 
over 
se  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avera 

Faste: 
mile 

Direct 
fostes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

O 
o 

•»» 

6 

o 

1.00- 

Total 

Aver< 
sky  c 
sunri: 

CAIRO  WSO  CI 

36 

SW 

)1 

3 

6 

5 

3 

0 

1 

18 

31 

7.3 

CHICAGO  0  HARE   WSO  AP 

25 

4.1 

9.6 

30  +  + 

25 

31  + 

85 

87 

79 

83 

13 

7 

2 

1 

1 

0 

24 

7.7 

CHICAGO  WSO  AP 

24 

3.9 

9.8 

30 

SW 

12 

83 

84 

80 

80 

9 

7 

3 

1 

2 

0 

22 

29 

7.9 

MOLINE  WSO  AP 

26 

3.4 

10.8 

34 

SW 

31 

80 

81 

78 

79 

9 

5 

2 

2 

0 

0 

18 

37 

7.7 

PEORIA  WSO  AP 

24 

2.8 

10.3 

26 

NW 

26  + 

81 

83 

77 

80 

10 

10 

2 

0 

1 

0 

23 

29 

8.3 

ROCKFORD  WSO  AP 

27 

2.8 

10.3 

25  +  + 

24 

30 

83 

86 

79 

82 

14 

6 

2 

2 

0 

0 

24 

7.7 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

24 

3.4 

11.8 

27 

W 

15 

90 

90 

85 

87 

10 

5 

6 

0 

1 

0 

22 

39 

8.1 

Sm  fUIwtoc*  NolM  following  Button  lodav 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DECEMBER  1972 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

NORTHWEST  01 

0IX0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
T 

T 

T 
T 

4.3 

4 

4 

2.5 
6 

T 

S 

9 

9 

9 

5 

9 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

2 

2 

2 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.5 

1 

.1 
T 

T 
T 

.8 

1 

4.3 
3 

.2 
3 

9 

3.8 
9 

8 

8 

T 

8 

8 

8 

5 

3 

3 

3 

T 

2 

2 

2 

.2 
2 

T 

1 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

3 

3.0 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.5 

2 

2 

2 

1 

MOLINE  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

.1 
T 

.1 

T 

T 
T 

.2 
T 

1.7 
T 

.2 
3 
.4 

.6 
9 

.4 

.7 
9 
.8 

3 
.8 

9 
.8 

T 

4 
.7 

4 
.7 

4 
.7 

4 
.7 

3 
.5 

2 
.5 

2 
.5 

1 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.3 

s 

1.0 

9 

4 

2.0 

9 

5 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

.2 

2 

1 

1 

1 

ROCKFORD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.6 
T 

T 

T 
T 

T 

.2 
T 

T 
T 

.4 
T 

.  1 
1 

4.2 
1 

.3 

5 

.4 

T 

5 
.4 

2.7 
7 
.6 

7 
.6 

6 
.5 

T 

9 
.9 

9 
.9 

9 
.9 

3 
.9 

3 
.9 

3 
.7 

3 
.6 

T 

3 
.6 

3 
.6 

T 

3 
.7 

.2 

3 
.7 

T 

3 
.7 

2 
.6 

2 
.6 

T 

2 

T 
T 

T 
T 

•       *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.5 

1 

T 

T 
T 

.3 
T 

.1 
T 

T 

.5 
T 

T 
T 

4.5 

4 

T 

4 

3.0 

7 

5.5 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

9 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

.3 

3 

T 

3 

3 

1.0 
3 

T 

2 

1 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

T 

T 
T 

.2 

T 

.1 
T 

.4 

T 

T 

.3 
1 

5.9 
6 

T 

6 

5 

3.7 
6 

6 

9 

.3 
3 

5 

9 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

.3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

CHICAGO  0 1  HARE   WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

1.7 
.1 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

.1 
T 

.2 

T 

T 
T 

.2 
T 

3.4 
T 

T 

3 
.2 

3 
.2 

4.9 
4 
1.3 

3 
1.5 

3 
1.9 

.4 

3 

1.1 

T 

3 
1.1 

3 

1.1 

3 
1.1 

2 
1.1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.2 

T 

.2 

T 

.7 

1 

.<> 
T 

.8 

1 

T 
T 

.4 
T 

1.8 
T 

.2 
1 

1 

2.6 
3 

1.3 

3 
1.5 

3 

1.5 

1.6 
3 

1.4 

T 

4 
1.5 

4 

1.5 

4 
1.3 

3 

1.2 

2 

1.0 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

.4 
1 

T 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

4.5 
9 

.3 

4 

4 

2.5 

7 

6 

6 

T 

6 

6 

6 

5 

T 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

.  3 

2 

1 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.1 
T 

T 

2.0 

2 

1.5 
3 

.5 

4 

4 

2.0 
3 

3 

3 

.5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

1 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•       *  * 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

T 

2 

2.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

2.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

QUINCY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 
1 

.4 
1 

.3 

2 

.5 
2 

1.2 
2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

•       «  * 

CENTRAL  04 

BLODMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 
T 

T 

.3 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 

.5 

1 

1 

2.0 

2 

2 

2 

1.0 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

2 

1 

T 

T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

I 

1 

1.5 

2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 

.5 

1 

T 

T 

1 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

1 

.5 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.1 

.1 
T 

.3 
T 

.1 
T 

.9 

T 

.2 
1 

.4 
1 

T 

1 

.2 

1 

1.9 
3 
.4 

3 
.5 

3 

1.0 

.2 

3 

1.2 

3 

.9 

2 
.9 

2 

1.0 

2 
.9 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

.3 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

*      *  * 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.<i 
T 

T 
T 

T  ' 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

.2 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

1.2 
1 

T 

1 

1.0 

2 

T 

2 

2.0 

3 

2 

2 

T 

2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.4 

2 

2 

.3 

2 

T 

2 

2 

1 

T 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.* 

1 

T 
T 

T 

T 

.2 
T 

T 
T 

.3 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.9 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 

PONT  I  AC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

.9 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.1 
T 

T 

T- 

.6 

1 

.1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

I 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

•      •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

T 
T 

.2 
T 

.8 

I 

1 

1 

.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.6 

T 

.7 
T 

T 
T 

.1 

T 

.7 

T 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

.4 
T 

1 

1 

1 

.6 

1 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*       *  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

NEWTON  5  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 
1 

T 

T 

.5 

1 

1 

T 

T 

SALEM  WSMO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 


Day  of  month 


Mm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

» 

17 

1. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

U 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

 ~ 

VANDAL  I A  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 

Kf 
T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

.3 
T 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.5 

2 

2 

1 

T 

T 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CAIRO  WSO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

I  mi 

1 

1 

T 
T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

COLC0N0A  OAH  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

1 

T 

Soo  R«l«r«nc»  NolM  Following  Station  lnd*x 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

Si 

si 

S  ft 

si 

3  ft 

si 

s  0 

»  * 

* 

APRIL 

1972 

MARION  * 

NNE 

66.6 

45.1 

55.9 

-  1.2 

80 

20  + 

25 

8 

291 

0 

0 

7 

0 

6.49 

1.82 

2.25 

15 

T 

0 

9 

5 

2 

t  * 

* 

MAY 

1972 

MOUNT  VERNON 

79. 6M 

54. 9M 

67. 3M 

1.5 

90 

28  + 

44 

31  + 

57 

i 

0 

0 

0 

.0 

0 

PERU   2  W 

77.2 

49.5 

63.4 

.8 

91 

26  + 

33 

10  + 

136 

6 

0 

0 

0 

5.29 

1.46 

1.40 

29 

.0 

0 

9 

3 

2 

*  * 

* 

JUNE 

1972 

ALBION 

86.6 

59.2 

72.9 

95 

9  + 

43 

1 

10 

12 

0 

0 

0 

2.81 

1.76 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

87.7 

58.5 

73.  1 

-  2.5 

97 

9 

41 

11  + 

11 

10 

0 

0 

0 

1.63 

-  2.56 

.96 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 


APRIL  1972 


JUNE  1972 


JUL*  1972 
C  ARM  I    6  NW 


AUGUST  1972 
NEW  SALEM  STATE  PARK 


SEPTEMBER  1972 
NEW  SALEM  STATE  PARK 


Day  of  Month 


.05 

.17   T  .03 


.19     .16  .31 


T         .95  T 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.03     .92  2.25 


■>0  1.30  .03 


.19     .37  1.76 


1.33     .0«  .27 


«3  T         .22     .33  - 


•02   l.to  .06 


.35     .03  T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  162  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

• 

B 

I 

2 

3 

4 

5 

7 

g 

9 

10 

M 

12 

1 3 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

•          •  • 

APRIL  1972 

MAR  I  ON   4  NNE 

•            •  » 

MAX 

MLN 

60 
32 

44 

27 

56 

32 

66 
30 

55 
29 

65 

37 

78 
49 

72 
25 

44 

26 

59 
33 

68 

52 

72 
57 

78 

61 

80 

61 

76 
63 

69 
57 

62 
41 

72 
46 

78 
55 

80 

60 

68 
58 

71 
49 

63 
30 

61 
41 

62 
39 

58 

36 

64 
46 

71 
52 

75 
55 

72 
53 

66.6 
45.1 

HAY  1972 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

75 
57 

72 
54 

69 
4B 

72 
45 

78 
45 

82 
54 

79 
61 

68 
58 

66 
46 

67 
46 

73 
44 

7» 
54 

ec 

52 

82 
55 

80 
52 

78 
50 

80 
55 

80 

54 

83 
59 

86 

59 

87 

60 

89 
59 

86 

62 

88 
64 

89 
65 

89 
65 

90 
63 

90 
61 

66 
44 

79.6 
3*  ,  9 

PERU  2  H 

»          *  * 

MAX 
MD) 

73 
51 

73 
52 

58 
42 

70 
39 

69 
40 

76 
51 

62 
45 

46 
43 

61 
33 

68 

33 

72 
39 

78 
45 

76 

51 

73 
51 

73 
50 

78 
52 

84 

54 

B5 

51 

89 

55 

Be 

52 

90 
59 

91 
56 

90 
53 

91 
63 

89 

56 

91 
59 

90 
55 

87 
54 

78 
SB 

76 
49 

67 
40 

77.2 
49. S 

JUNE  1972 

ALBION 

MAX 

MIN 

77 
43 

87 
54 

94 
63 

95 
63 

91 
66 

86 

70 

85 
56 

88 
59 

95 
69 

94 
52 

78 
45 

91 
55 

92 
70 

90 
73 

82 
63 

84 

61 

80 
S3 

86 

60 

91 
66 

92 
69 

79 
61 

79 
51 

79 
46 

82 
50 

83 
36 

86 

56 

90 
62 

85 

63 

67 

61 

91 
60 

66.6 
59.2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

78 
41 

67 
48 

93 

61 

92 
69 

92 
65 

93 
69 

85 
55 

89 
55 

97 
69 

87 

54 

80 
41 

91 
55 

93 
73 

85 
73 

85 
63 

83 

59 

82 
54 

88 
58 

90 
70 

93 
67 

88 
55 

79 
46 

83 

47 

86 
43 

86 

57 

87 
55 

68 

64 

88 

66 

68 
S8 

92 
62 

87.7 
58.5 

Sm  tUl<M*DC«  Nolo*  Following  Sutton  Indus 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

fOTTNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 
c 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

PRECIP. 

ft 

SPECIAL 

ALBION 

0055 

cs 

EDWARDS 

36  23 

68  03 

490 

*P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

007! 

Dl 

*1  13 

90  43 

*P 

gene  l  burgess 

ALEXIS  WATERWORKS 

HUNK  I  PAL  WATERWORKS 

ALTON  DAN  26 

. '.  a"1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1117 

J  8 

J.   BON  HARTLINE 

ANTIQCH   2  NW 

7A 

THOHAS  G*  ROBINSON*  JR 

DUPAGE 

ARGQNNE  NATIONAL  LAS 

HASH! NGTON 

CHARLES  H  SCHU8ACH 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  5  NE 

.:  3  5  t> 

03 

Fulton 

*0  ** 

90  22 

6S0 

7* 

JAHES  R  MITCHELL 

0  2 

*2  09 

se  07 

6P 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

GEORGE  E.  GRIOER 

THOHAS  E,  PHELPS 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

LEON  R  MOSS 

HANCOCK 

HOWARD  W.  CQFFMAN 

FR ANKL  IN 

NORMAN  0.  MELVIN 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

.  76  1 

0  6 

SCOTT 

39  *3 

90  32 

540 

ftp 

VERNON  A.  NORTRUP 

"93 

59 

37  08 

BB  39 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

90 

CAHDKIA  TREATMENT  PLT, 

ALEXANDER 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

RADIO  STATION  WBYS 

71 

WESLEY  MEACHAM 

MAC  OUP IN 

6P 

JACK  A.  CAMPBELL 

MACOUP IN 

WILLIAM  J.   PR ANGER 

C  L INTON 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

HUBERT  80HLEBER 

C  ENTRAL I a  :  sw 

;  set 

OB 

CLINTON 

3B  30 

89  10 

7  A 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

.  -2 : 

02 

*l  24 

68  17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

710 

JOSEPH  H.  SOMMER 

RANDOLPH 

ROBERT  W .  GARRIS 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CI  OF  CHICAGO/  MCOU&EL 

MID 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

:  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  RDSElANO  PHPG 

1552 

0  2 

COOK 

*1  *2 

87  38 

639 

CITY  QF  CHICAGO 

1557 

02 

*1  *9 

87  *1 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

MID 

MID 

:  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DON  H.  CONNOR 

FRANK  K •  STANFORD 

COBDEN  2  S 

1773 

D( 

UNION 

37  30 

89  15 

540 

3P 

R.  G.  ANDERSON 

19** 

3B  11 

89  36 

C  WARREN  8  I  RC  HLER 

VILLAGE  OF  CRETE 

VERMI L 1  ON 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

7P 

MPS   ETHELOA  C  SWIGART 

2223 

3P 

NORTHERN   ILLINIOS  UN  IV 

ROBER  T  H.  NELL  I S 

0 1  "ON  SPRGS   AGR 1 C  CNTR 

ADA  A,  DEVINE 

DU  QUOIN   1  NNW 

..-83 

09 

PERRY 

38  00 

89  15 

410 

3P 

RADIO  STATION  HDON 

26*: 

0* 

*0  56 

89  38 

HAROLD  0.  PRICE 

MRS.    DEVERA  M.   GE  JHART 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

OEPT  OP  HATER WORKS 

5P 

RADIO  STATION  WFIH 

NORAH  YEAGLE 

JOHN  SCHRODER 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

01 

STEPHENSON 

*2  17 

69  36 

750 

7A 

ALVIN  H.  TIMH 

J29C 

0, 

WH 1 TES I OE 

*1  5* 

90  09 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JO  OAVIESS 

DIETRICH  KROENCKE 

C  ITY  WATERWORKS 

RAIMASON  F.  SMITH 

6P 

GE8HARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

MID 

HUN1CIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

BLAIR  JOSELYN 

HENDERSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER5 

GOLDEN  1  N« 

s  s : 

0  3 

ADAMS 

40  07 

91  02 

725 

6P 

ERNEST  M  IBNEN 

3 J  ~  i 

36  SB 

90  27 

7A 

PAUL  E.  ARNOLO 

JACKSON 

LERQY  K,  HENDERSON 

GRE  SNF  J  £  LD  1  S 

H  I  L  L  1  AM  C •  MENG 

HAROLD  W.  DAVIS 

HOWARD   E .    ST  AFF  Y 

3 L1 5 . 

ORVILLE  H.  JOHNES 

CITY  OISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

1940 

On 

MASON 

40  17 

90  05 

*6* 

7  A. 

HAVANA  POHER  STATION 

401: 

0 

41  13 

89  19 

3P 

HENNEPIN  POHER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSH 

MONTGOMERY 

MRS  RICHARD  T  P ATT  IE 

HOOP6STON 

VERM  I L ION 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSGNVlLLE  POWER  PL 

C  RAWFORD 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ROCK  ISLAND 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A 

JEPSEYVlLLE  SWG  PLANT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  3  SW 

*593 

0 

KANKAKEE 

*1  OS 

87  55 

62  S 

7A 

DELBERT  W.  KOERNER 

4603 

M  OS 

87  53 

KE I THSBURG 

*653 

41  06 

90  57 

7A 

BEN  NYLIN 

*710 

. 

*1  IS 

89  55 

SP 

4713 

0 

41  13 

89  55 

LACON  2  E 

48  09 

0- 

MARSHALL 

*1  01 

89  21 

5P 

3P 

MRS,   Q.B.PACE/  JR. 

0 

*0  35 

90  58 

7A 

4  879 

0 

*2  06 

89  49 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

-'-2  3 

0 

41  19 

89  06 

71 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

4957 

c 

LAWRENCE 

36  43 

87  41 

LINCOLN 

5079 

LOGAN 

40  09 

89  22 

59C 

6P 

7A 

VERNON  P.  GEHLBACH 

L INCOLN  LOG  CABIN  PK 

!  38? 

01 

COLES 

39  22 

88  12 

65S 

JOSEPH  B.  SENTENEV 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5ise 

o 

HILL 

41  34 

8  8  0  5 

58; 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

52ie 

0 

CLAY 

36  46 

e&  3o 

*3C 

JAMES  F.  MORGAN 

HACK  INAW 

5Z7i 

0 

TAZEWELL 

40  32 

69  22 

67C 

6P 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

>  z  a  c 

0 

MCDONOUGH 

*0  28 

90  *0 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANOA    1  NW 

JACKSON 

37  38 

89  14 

bfli 

6P 

*P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

1  324 

0 

MCHENRY 

*2  13 

68  36 

B2! 

6P 

^ 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

■:  ?3< 

0 

FULTON 

40  30 

90  23 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

53* 

Q 

WILLIAMSON 

37  *6 

BB  5* 

Til 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

STATION 

,     INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

'  36- 

04 

MACON 

l 

40  02 

88  38 

7  20 

LLOYD  J,  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

5380 

07 

39  23 

87  41 

575 

5P 

SP 

ernest  Thomas  pine 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

1 

40  13 

585 

6P 

JAHES  m.  MC  DONALD 

i*  3  0 

0  7 

39  2B 

68  21 

716 

MIO 

11  D 

GE  NE  FRANC  I S 

MCHENRY    LOCK    AND  DAM 

5*93 

Oi 

MCHENRY 

42  17 

ee  14 

742 

0.   H,  GULLANG 

MC  LE ANS60RQ 

5ur> 

0  9 

HAHl LTON 

5 

36  06 

88  32 

*60 

7A 

7A 

HILLIAM  CAMPBELL 

5539 

06 

MACOUP IN 

39  10 

90  08 

620 

SP 

M .   F  .  DODGE 

57» 

0<. 

1 

40  56 

89  00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPAROO 

MOLlNE  WSO  ap  r 

5751 

01 

ROCK  ISLANO 

*t  27 

90  31 

582 

MID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5  768 

03 

*0  53 

90  38 

770 

6P 

6P 

H 

HONTICELLO  NO  I 

PIATT 

MRS.    LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5  5  20 

D2 

GRUNDY 

*1  21 

88  26 

520 

7A 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

41  49 

69  SB 

603 

SP 

3P 

CITY  OF  MQRR 1  SON 

MORA ISONVI LLE 

5841 

■6 

CHRISTIAN 

39  25 

69  28 

630 

MRS   DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL   1  NNW 

5693 

0  9 

36  26 

87  46 

6P 

6P 

GQROEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

42  OS 

69  59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

0  6 

MACOUPIN 

39  0* 

69  42 

665 

TA 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

0- 

LOGAN 

40  01 

89  17 

6*5 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5933 

39  59 

90  46 

711 

5P 

HOMER  Li  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

38  19 

88  53 

500 

6P 

7J 

H 

HOWARO  HGANEY 

MOWEAOUA 

5930 

07 

3 

39  36 

69  02 

615 

*R 

6P 

MRS.    MARY  A.  OOOLEY 

MURPHYSBORQ  2  SW 

JACKSON 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

WASHINGTON 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SALE*  STATE  PARK 

MENARD 

CLOSEO  10/16/72 

NEWTON  3  SE 

DELBERT  £  HEMRICH 

NOKDMI s 

MONTGOMERY 

CARL  C  KEELE 

RICHLAND 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

CARNATION  COMPANY 

6526 

02 

LA  SALLE 

] 

41  22 

66  50 

*7* 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

655S 

07 

CRAHFORD 

39  00 

67  37 

51* 

*j 

H.  M.  CADDIS 

CHRISTIAN 

] 

7P 

C.   E.  SCHUMACHER 

EDGAR 

39  38 

87  42 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

EDGAR 

C ITY  OP  PARIS 

PARK  FOREST  WATER  CO 

ROBERT  G.  WARO 

ADAMS 

8J 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSO  AP  R 

PEORIA 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

HILL 

MRS  NANCY  L.  HELSH 

PERU  2  W 

6733 

02 

LA  SALLE 

41  20 

B9  09 

615 

SP 

SP 

HAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSH 

676C 

04 

MENARO 

39  56 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

FORD 

j 

6P 

7A 

■  H 

MRS  DELL A  MAE  &DRK 

P  ITTSF] ELD  NO  2 

PIKE 

P1TTSFIEL0  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

PIKE 

LOU  GALLOHAY 

PONTIAC 

LIVINGSTON 

ILLINOIS  HATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1HSH 

Of 

RANDOLPH 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVlLLE  1  N 

04 

PEORIA 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN   1  NH 

01 

HHITESIDE 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

03 

AOAMS 

A.  H.  CIBSON 

OUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

39  36 

91  12 

763 

MIO 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  OAM  21 

7077 

03 

AOAMS 

39  5* 

91  26 

*B3 

7j 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

03 

ADAMS 

MR.   VIRGIL  C.  N1EWAHNEP 

RANTOUL 

05 

CHAMPAIGN 

RANTOUL   LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

08 

RANDOLPH 

OLIN  F .  KETTELK AHP 

REND  LAKE  DAM 

09 

FRANKLIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NH 

01 

OGLE 

FRANK  HUFF  ST ATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

0  1 

HINNEBAGO 

HARRIET  L.  REID 

ROCKFORO  WSO  AP  R 

01 

HINNE8AC0 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ROS I CL ARE 

09 

HARDIN 

KENN I S  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

] 

*0  07 

90  34 

660 

6P 

6P 

GAIN  8R0S  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

36  56 

88  01 

500 

7i 

JUOSON  E.  CAHERON 

SALEM  HSMO 

07 

MARION 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CJ. 

OE  KALB 

CLOSEO  10/23/72 

SHAhMEETOWN  neh  town 

09  GALLATIN 

JAKE  h.  STEHART 

SHELBYVILLE  OAM 

07 

Shelby 

CORPS  OF  ENGINEERS 

05 

vermilion 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

0. 

COOK 

CHICAGO  SANITARY  DI5T 

0! 

RANDOLPH 

HILLIAM  H,  MORGAN 

SPARTA  NO.  2 

RANDOLPH 

SPRINGFIELD  HSO  AP  R 

B179 

06 

SANGAMON 

39  50 

89  40 

568 

HID 

MID 

:  hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SPRINGFIELO  4  SE 

6-  1  e--< 

0  6 

SANGAMON 

: 

39  46 

89  36 

5T< 

0A 

8A 

CITY  WTR/   L I GHTCPWR . 

ST  I CKNE  Y  H  SIDE   TR  HK5 

02 

COOK 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

01 

JO  DAVIESS 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSENO 

STREATOR  2  ENE 

02 

la  Salle 

LARRY  G.  YUSKQ 

SULLIVAN  1  SSH 

MOULTRIE 

MERLE  E  LASH 

TAylORVILLE 

0  6 

CHRISTIAN 

JOHN  H.  COALE 

0  1 

BUREAU 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

0* 

STARK 

E  H  DODEN 

TUSCOLA 

L  7 

DOUGLAS 

OEKALB  AGRI  ASSN 

UP  B ANA 

B740 

0  5 

CHAMPAIGN 

7 

40  06 

86  U 

7*3 

MID 

:gh 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  OAH 

B75( 

0. 

LA  SALLE 

i 

41  19 

88  59 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA   1  SW 

8781 

0  7 

FAYETTE 

2 

38  57 

69  06 

60( 

GEORGE  ENGLAND 

8^B3 

0  7 

FAYETTE 

^8  59 

B9  10 

532 

Ml  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VIRDEN  1  N 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
DECEMBER  1972 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Ocoanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  0.   Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  nrec Idi tat  ion 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS.  "  «*n»u.*  pi      ipi  ia 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  Id  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  63"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.    Data  in  tbe  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours'endlng 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  n. .  ,  c.a.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

>     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  tbo  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  tbe  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CL I MATOLOG I C AL  DATA  NATIONAL  SUMMART, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 
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FLORA  5  NW 


19.9 
18. 9H 
20.  S 


19.6     -  A. 6 


22.5 
17.0 
21.2 


25.9     -  3.0  ; 


23.7 
23. B 


28.2 
25.6 
25.2 


21.7 
22.9 


25. 7M 
2A.S  ■ 
23.  * 


27.0 
25. A 
29.0 
27. AH 
29. 5M 


25.0 
26.6 


29.2 
27.2 
26.3 
26.7 
26.6 

29.0 
28.2 
26.5 


27.  BN 
26.7  I  i 


27.8 
2».  5 
30.0 


29.0 
26.1 
30.6 

31.1 

30.2 


31.3 
32.3 
3A.A 


3A.0    ■  2.2 


19.9  ,  -  7.7  ; 


37.3 
36. 3H 
36.0 


3A.0 
32. A 
31.3 


29.0 
3A.0H 
33.1 


37.6 

32. OH 
36.9 
33. 2M 
37.2 
29.6 

36. AH 

3.3  3A.1 


AO. 2 
37. 2H 
AO.t 
39.7 
♦  1.  • 

J7.9 
AO.O 
AO.O 
37.6 
36.9 

38.2 

39.1  I 


Al.l 
39.0 
37.6 
37.7 
38. 6 

A 1 .  AH 
38.6 
38.1 


AA.6 
A2.1 
AO. 6 

H 

A2.3 
49.1 
A2.3 


A6.0H 

A6.B 

A6.A 


A8.0 
AS. 5 
A8.0 
A7.7 


Al.l 
A6.1 
A6.3 
AA.8 
AA.B 


A  8  •  A 
AA.B 
A7.9  i 
AO. 9  < 

A6.1H 

-5.6 


A8.7 
32.8 
50.8 
A9.6 


50.6 
A8.6 
51.9 
50. 2H 
53. 2H 

A9.A 
51.6 
51.6 
A6.A 
AB.9 

50.7H 

50.5 


51. A 
50.9 
AB.6 


53.7 
5A. 9 
50.9 


62.6 

63. 6M 
63.3 
63.8 
63.0 
63.4 

62.6 
61.6 
61.8 
62.3 
62.2 


3.3 
3.1 


2.7 
i .  1 
2.3 
s.t 


62.7 
63. 3M 
63.8 


60.9 
63. A 
57.1 

60. 2H 

61.2 


62.7 
6A.9 
63.8 


A7.9     -  I.- 


65.1 
63.2" 
66. AM 
6A.4 
66.0 

64.2 
65.3 
65.0 
63. A 
61.2 

63.3 

6A.6 


6A.2 
6A.2 
6A.I 
6A.2 
6A.6 

66.2 
63.) 
6A.0 

6A.T 


65. A 
65. 6H 
63.5 
66.3 
63.3 

65.2 
65.3 
6A.T 


65.2 
65.3 


53.3 
53.8 
55.2 


69.1  -  2.6 
Av.6  - 

67.2  - 
69.6 

67.3  - 


69.2 
67.6 
66.2 


2.6 
2.6 


65.9 
66.1 
65.8 
66. A 


7A.A 
72.7 
71.4 
73.4 
73.2     -  2.6 


70.4 
70.6 
71.1 
69.9 


2.0 
2.2 


3.9 
t.' 


67.1 
66.6 
6*. 2 
65.7     -  2.3 

65.8 
Of>.  1 
67.8 
67.0 
68.0 

65.7 


74.4 
72.7 
72.9 
73. 6H 


6B.5 
70.9 
68.7 


73.3 
75.2 
7*. 5 
7A.0 


70.1     -  3.0 


2.2 
2.5 
2.3 

1.1 

1.7 


66.3 
69. A 
69.6 
67.3 
66.0 

66,0 

69.2 


67.6 
67.0 
67.7 


1.8 

J.7 


70.6 
68.7     -  1.7 
66. 1 


71.3 
70.7 
70.8 


70.2  I  -  >.» 
.'0.5  -  3.5 
66. 9M 
70.9 


71.2 
70.5 


73.1 
72.6 
72.2 
73.7 
72.3 

7A.0 
73.1 
72.5 
7A.0 
73.2 

71.7 


3.8 
2.5 


69.6     -  2.7 


72.3 
72.2 


7A.5 
74.0 
73.7 
73.1 


2.0 
2.5 
1.1 


74.2 
73.3 
73.1b 
73.4 
74.1  j 

74.6 


76. 1H 
74.7 
76.4 
73.2 
74. 0 

75.6 
7A.3 
73.9 


73. 6H 

73.0 


7A.A 
72.9 
7A.6 
73.7 
7A.6H 

73.3 
73.3 
73.6 
72.1 
72. A 

72.  } 

73.  » 


73.6 
72.6 
72. 3H 


65. 9M 
6A.7 
67.0 
65.7 


66.5 
66.7 
66.6 


66.  IM 
6A.6 
65.0 
66.6 


66. A 
69.1 
66.5 


69.0 
67.3 
69.2 
66.6 
1.0  69.3 


67.9 
66.1 
69.1 
66.8 
66.2 


73.6  -  2.2 
73.6     -  l.A 


7A.3     -  2.0 


5*«  B.l.r.ncA  NolM  Fallowing  Sutloa  Index 


67. A 


.6  66.3 
1.6  66.9 
66. 8M 
66.6 
67.9 

69.2 
67.2 
67.0 


71. 6M 

70.1 

68.6 


66.7 
66.7 
69.0 
69. 5  H 


2.7  51.7     -  3.5  36.2  - 


AO.O 
AO. 3     -  2. A 
A1.3     -  1.2 


A9.1H  -  2.2 
A7.6H  -  2.3 
A6.6H  -  l.A 


2.6  27. A     -  2. 


26.0     -  6. A 


A8.6H  -  2.3 


52.8     .  2 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


1972 


February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 



« 

a 
B 

• 

r 

Q 

• 

| 

1 
B 
• 
H 

• 

• 

Q 

! 
i 

B 

9 
ft* 

1  ° 

Temperature 

ft 

I 

I 

ft 
Q 

B 

| 

e 
a 
§ 
« 

H 

• 

I 

Temperature 

• 

a 

Q 

Temperature 

• 

§ 
Q 

Temperature 

• 

1 

a 
■ 
a 

Temperature 

• 

ft* 

a 

» 
m 

I 

B 
« 

H 

ft 

| 

Temperature 

ft 

Q 

i 

I 
§ 

H 

ft 
ft 

a 

8 

1 

I 
B 

MARSHAL  I   1  E 
MATTOON 
MOWEAQ.UA 
NEWTON  5  SE 
OLNEY  2  S 

2B.2 
25.9 
26.9 
29.5 
30.5 

_ 

3.1 

31.4 
29.6 
30.7 
32.9 
33.6 

2 

1 

- 

42 
43 
44 

.3M 

.0 

.3 

.9 
.7 

.6 

53.0 
52.2 
52.8 
53.1 
55.2 

.4 

65.4 
65.3 
65.1 
65.3 
65.9 

.7 

70.7 
69.7 
69.7 
70.1 
71.4 

-3.3 

75.7 
74.7 
74.6 
75.6 
76.5 

74.5 
73.7 
73.6 
73.8 
74.2 

-  2." 

70.  1 
68.8 
69.5 
69.2 
71.3 

1.3 

53.4 
52.5 
53.4 
52.3 

.1 

40.5 
39.1 
39.0 
40.3 
41.7 

-  3,3 

31.2 

27ieM 

30.4 

33.0 

-  2.3 

53. OM 

52. 1M 

53.0 

54.4 

1.8 

PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SALEM  WSMO 
TuSCOlA 

VANDAL  I A  FAA  AP 

29.6 

30. A 
27.3 
27.9 

I.I 

32.6 
30.2 
33.7 
30. A 
31.8 

2 
2 

5 
5 

43.3 
42.3 
45.0 
42. 6M 
42.6 

,  2 
1.5 

54.6 
53.1 
55.0 
52.9 
54.0 

.4 
.0 

65,8 
65.6 
65.9 
65.7 
65.5 

,  9 
2.0 

70.6 
69.8 
72.0 
69.9 
71.3 

-  4.1 

-  3.5 

75.8 
76.0 
75.8 
74.5 
75.9 

-  2.4 

-  1.1 

74.3 
74.6 
74.5 
74. Or 
74.0 

-  2.3 

-  .9 

69.8 
69.8 
70.6 
69.6 
69.4 

.6 
1.5 

54.2 
52.8 
54.4 
53.2 
53.5 

6 
5 

41.5 
39.9 
41.0 
39.0 
40.0 

-  2.4 

-  2.4 

32.9 
30.5 
31.9 
29.3 
30.2 

_  i,i 
-  1.9 

53.8 
52.6 
54.2 
52. 4M 
53.0 

1.7 
1.3 

WINDSOR 

2B.1 

- 

2.1 

1 

0 

42 

.8 

53.4 

.3 

70.5 

74.9 

-  2.0 

75.0 

•  .2 

69.9 

1.8 

53.6 

-  3 

5 

39.6 

-  2.7 

29.7 

_  2.8 

52,9 

.9 

DIVISION 

26. A 

3.1 

31.9 

_ 

2 

1 

43 

.1 

.9 

53.7 

_ 

65.7 

1.5 

70.6 

-  3.3 

75.5 

-  2.1 

74.3 

-  1.7 

69.9 

1.2 

53.6 

-  4 

40.2 

-  3.1 

30.8 

-  2.5 

53.  1 

1.6 

*       *  • 

SOUTHWEST 

0» 

ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SO  ILL 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONOAlE  SEWAGE 

UNI\ 
PL 

33.8 
31.7 
30. 6M 
36.3 
33.511 

- 

1.7 

1.1 
2.0 

36.9 
35.3 
32.7 

M 

- 

1 

5 
9 

46 
44 
48 

3M 

3 

9 

M 

.8 

56.9 

55!3 
59.9 

57.  a 

- 

.4 

.5 
.5 

66.8 
65.7 
65.7 
69.6 
66.7 

.5 
.3 

73.5 
71.8 
71.  2M 
76.4 
73.1 

-  1.7 

-  I'.i 

75.3 
76.4 
74.6 
78.3 
75.8m 

-  3.3 

-  2.B 

-  3.1 

75.  3M 
74. 3M 
73.6 
77,6 
75.3 

•  2.2 

-  2.3 

-  2.5 

71. 2M 
71 .9 
70.1 
73.5 
72.2 

.5 

1 . 0 
1.7 

56.2 
55.6 
53.7 
58.7 
57.2 

-  4.0 

-  3.2 

-  2.4 

42. 1M 
42.3 
38.9 
45.2 
42. 2M 

-  4.3 

-  2.7 

-  3.8 

33.7 
34. 1M 
31.1 
36.5 
32.  6M 

-  4.0 

-  3.0 

-  5.1 

55. 7M 
55. 2M 
53. 5M 
58.4 

- 

1.8 

1.2 

CARLVLE  reservoir 

COBDEN  2  S 
DO  QUOIN   1  NNW 
MAKANQA   1  NW 
MARION  4  NNE 

28.7 
33.6 
31. 5M 

33.2 

- 
- 

3.3 
2.2 

31.  4 
36.9 
35 . 1 M 
37. 6M 
34.3 

2 
3 

6 
9 

43 
47 
46 

44 

6 

3 

4M 
7 

-  1.6 

54.3 
57.6 

57. OM 

58.0 

55.9 

- 

.0 

1.2 

66.2 
67.2 

67!l 
65.4 

-  .5 

71.3 

72.5 
73.7 
70.3 

-  4.5 

76.6 
75.0 

76.6 
74.8 

-  3.3 

74.5 
74.1 
75.4 
76.0 
73.6 

-  2.4 

-  3.7 

71.  3M 
72. OM 
71.7M 
70.5 

1.4 
■  2 

53.4 
55.7 
56.4 
56.9 
54.0 

-  3.3 

-  5.7 

40.6 
42 . 1 
41.6 
42.8 
42.2 

-  4,4 

-  3.9 

30.2 
32.9 
33.3 
34. 2M 
31.9 

-  3.6 

-  5.5 

55.5M 

56. 2M 
54.2 

3.0 

NASHVILLE  *  NE 
SPARTA 

WATERLOO   I  WSW 

30.8 
32. A 
32.6 

..." 

34.6 
36.2 

1 

6 

45 
47 
47 

7 
0 

1.2 

55.4 
56.4 
57.1 

- 

1.1 

66.5 
66.6 

.1 

72.9 
73.4 
73.7 

-  2.5 

76.1 
76.5 
77.2 

-  3.1 

74.7 
75.7 
75. 6 

-  2.8 

71.3 
72.1 
72. 1M 

.6 

55.4 
56.2 
55.6 

-  4.6 

41.1 
41.7 
41.1 

-  4.5 

32.2 
33.0 
33.0 

-  4.1 

54.7 
55.6 
55.  8M 

2.1 

DIVISION 

32.5 

2.3 

35.6 

2 

2 

46 

3 

.6 

56.8 

.  3 

66.7 

.3 

72.8 

-  2.8 

76.1 

-  3.0 

75.1 

-  2.8 

71.7 

1.0 

55.8 

-  4 

1 

41.8 

-  4.1 

33.0 

-  4.1 

55.4 

1.9 

•       •  • 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

BROOKPORT  DAM  52 
OIXON  SPRINGS  AGR  C 
FAIRFIELD  radio  WFIW 
HAR  R 1 SBURG 

32.8 
36.  m 
35.3 
S2.1 

- 

2.2 

34.9 
39.2 
38.  1 
34.6 
37.1 

2. 
1. 

t 

46 
47 
47 
45 
♦7 

1 

6 
* 
6 

1.1 
.8 

56.3 
57.9 
58.1 
56.7 
5B.9 

1  .  1 

68.3 
66.9 
66.6 
66.6 
68.2 

.9 
1.1 

72,9 
73.4 
71.6 
72.0 
74.2 

-  3.2 

-  1.8 

77.1 
76.1 
74.9 
76.0 
77.5 

-  2.7 

-  2.0 

76. 2M 
75.3 
74.7 
75.  1 
76.7 

-  2.3 

-  1.5 

72.3 
71.9 
71.9 
72.3 
72.8 

2.0 
1.8 

55.5 
56.8 
56.4 
55.2 
56.9 

-  4, 

-  3. 

i 
i 

42.2 
44.6 
43.7 
41.8 
44.3 

-  3.7 

-  2.6 

34.2 
37.2 
35.7 
33.6 
36.4 

-  2.8 

-  l.B 

55. 7M 
57. OM 
56.2 
55.2 
57.1 

1.6 
1.0 

MCLEANSBORO 
MT  CARHEL   I  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

32. B 
31.5 
32. 2M 
35.  5 

2 .  > 
1.2 

35.6 
34.1 
35.4 
37.6 

2 

1 

9 

43 
44 
46 
47 

8 
9 

I 

-  1.9 

2.4 

55.5 
55.9 
56.9 
58. 4 

.8 

66.4 
66.4 
67. 3M 
66.3 

.0 
1.5 

71.5 
71.8 
73.3 
72.2 

-  4.1 

-  2.0 

75.9 
75.9 
76.2 
75.5 

-  3.2 

-  2.8 

74.0 
75.0 
74. 9M 
75.0 

-  4.0 

-  2.9 

70.8 
71.6 
72.0 
71.B 

-  .2 
1  .  5 

54.2 
55.2 
55.8 
56.5 

-  5.9 

-  3.5 

41.9 
42.2 
41.7 
43.8 

-  4.2 

-  3.1 

32.3 
34.2 
33.3 
36.  8M 

-  4.B 

-  2.4 

54.6 
54.9 
55. 5M 
56. 4M 

2.8 
1.0 

DIVISION 

33.7 

1.2 

36.3 

1. 

3 

46.4 

.9 

57.2 

.2 

67.0 

.7 

72.5 

-  3.1 

76.1 

-  3.0 

75.2 

-  2.7 

71.9 

1 . 1 

55.8 

-  4. 

42.9 

-  3.0 

34.9 

-  2.1 

55.8 

1.5 

D 1 v  is  Ion  averages   in  t  he  annual    issue   lnc lude  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  val ues  publ lshed    in  monthly   Issues . 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED  IN  ALL  1972  MONTHLY  ISSUES  OF  THIS  BULLET 
EXCEPT   FOR  JANUARY,    FEBRUARY ,   MARCH .   MAY,   AND  JUNE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  ANDDEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALEOQ 
OIXON 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAN  13 

GALENA   1  N 

GALVA 

GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAH  16 

KE I THS8 JPG 
KEWANEE 
MOLINE  WSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  OAH  IT 
PAW  PAW 
ROCHELLE  6  NW 
ROCKFORtl  6  ENE 
ROCKFORO  WSO  AP 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 


DIVISION 

•       •  • 

NORTHEAST 


ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
BAR  A  I  NCTQN  1  SE 
CHANNAHDN  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY  //I 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  / /( 
DE  KALB 
ELGIN 

CEBHARD  WOOOS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 
JULIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  w 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  A  WSW 
WHEATON  3  SE 


AVON  J  NE 
BENTLEY   1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  OAH  IB 

GOLOEN  1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCV 

QUINCY  F A A  AP 

OUINCY  OAH  21  / 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


.56- 
1 .00- 
l.U- 


.89- 

.n- 


1.09 
1.03 

l.oa 


..J 
1.23- 
1 .28 


.73- 
.90- 
1.12- 

•J 


RUSHV I LLE 


BLOONINGTON  WATERWORKS 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON   1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  AP  / 
PETERSBURG  3  SSW 
PRINCEVILLE   1  N 


1.05 
l.Ot 
1.26 


1.02 
l.OL-  1.12 
l.ll' 
E  1.0*1 

.98-  1.04 

l.JTt-  .77 
.9J 

.58-  1.24 
1.66 
.99-  1.03 


2.*2- 
3.06 
2.721 
2.U 

i.n 

2.66 
2.01. 
A. 10  1.69 
E  2.00 
2.18 


1.24- 
.96- 

.75- 


.»»-  1.01 

.72!- 

.60-     • BA 

1.04 

.5*.  1.02 
1.16-  .26 


2.35 
1.66 
3.73 
3.50 
2.36 

i.>i 

3.55 
3.00 


2.62 
2.23- 
*.6* 


.191 


1.16- 
.50 

1.12 
.73- 


4.35  1.66 


3.73  1.13 


.91- 

.tS 

.AT 
.82- 

.95 
1.20 
.89- 


.70 
.75 
2.46 


E  1.12 
1.24- 
1.27 
1.12 
1.17- 

1.98 


.73-  1.06 
.6*1 
.69 
1.17-  .82, 

.96-  1.19 
1.00 
.83-  .9* 


.60 
.72- 
1.06 
.96 


1.92 

2.66 

2.59 

2.16- 

3.02 

2.*2- 


.72 

.611 

.62- 
1.9k 
3.98  1.07 


2.66 
3.02 
1.73H 
6.33 


2.46- 

2.02- 


5.2* 
5.53 
6.39 
6.05 
6.06 

3.6» 


A.  60 

A. 171 
3.38 
3.19 

5.99 

3.79 


2.5A 
3.1. 


2.96 
.93 

1.5' 


2.02 
2  .29 
2.98 


3.2T  2.23 
5.40 

6.21  3.16 


3.03  1.69 


3.79 
3.66 
A.5T 


». 21 
3.76 
2.93 


A. 62  l.Al 


3.39 
A. 30 
3.17 


5.23 
3.52 
A. 73 


6.A5  2.67 


A. 06 
3.37 
3.80- 


A.A1  1.03 


1.34!  6.12  1.30 


4.84 
9.62 
8.27 


2.48 

3. A3 

3.67 

.07 

5.;. 

2.22 

3.33 

2.89 

9.39 

3.02 

.7* 

3.55- 

2.30 

1.37 

2.70- 

2.88 

.85 

2.77- 

4.00 

.09 

8.81 

2.83 

1 .08 

6.97 

2.48 

1.23 

6.19 

2.73 

9.66 

2.31 

3.96 

2.45 

7.26 

3.78 

9.16 

3.56 

7.69 

2.68 

6.04 

4.32 

.58 

8.50 

2.20 

5  .  n 

2.05 

11.46 

5.29 

1  .46 

».77 

2.78 

7.60! 

4.14 

7.55 

2.30 

:  .4. 

7.29 

2.96 

5.79 

2.16 

1.47.  2.66 
2.19-  1 
1.76-  2.44 
2.60-  1.52 
2.09 

1.77 


1.90-  2.57 


2.10-  2.09 


7.60  2.75 
7.32  2.93 
A. 69  .16 
9.56 
).9T 

3.62-  .87 
6.21  1.69 
6.09  1 


7.94 
8.66 
4.20- 


1.67.  2.63 


7.32  3.36 


2.33 

3.13. 

1.45 


1.30-  2.97 
3.23.  1.00 


4.54 
6.06 


5.83  1.96 


3.64 
3.83 

A. 37.  .38 
6.23 

1.98-  2.46 

9.19  ■?: 

4.86-  .01 
5.06-  .12 

2.77 


3.47.  1.41 


3.02 
A. 11 
3.94 
6.39 
4.33- 

3.96 


9.11  1.40 


A. 70 
7.03 
7.10 
9.96 


3.79 
6.73 
6.46 


1.46 
1.26 
3.01 


1.61 
.88 
1.46 


3.93  2.1' 


3.47  2.10 


3.33  1.66 


6.74 
3.43 
6.76 
9.66 
>■ .  97 

3.3V 
2.66- 

5.33  1.36 

3.34  1.97 
6.36  3.36 


3.24. 
3.45- 
3.06- 


1.64 

3.46- 

3.20 


1.83-  1.32 


2.23-  1.02 


9.20  1.86 


9.97  2.58 


9.43 
8.61 
7.66 
6.74 
7. 63 


4.24 
3.62 
1.73 


4.63  2.01 


3.47 
8.20 
.91 


4.6' 
4.52 
3.46 


4.96     6.51  3.0C 


3.20  2.37 


3.42     5.02  1.72 


10.03 
10.76 
7.92 


6.94  3.71 


7.94  4.64 


8.62  9.00 


2.97 
1.84 
4.29 
3.37 

2.83- 
3.27- 
2.09-  1.30 
3.23- 
E  4,05 

3.98 
3.83- 
3.15 


3.63 


3.40 
3.90 
7.80 
3.26 


3.06 
1.21 


1.39 

2.12 


5««  R«Ur*nc«  Nol««  Following  Sunoo  lnd«a 


4.36 
3.69 
9.36 

7.22 


3.25  1.97 


2.02 
.aSfe   3.06  .04 
,00  1.47 


4.64  1.39 


*.JtJ 
5.73 
9.06 
9.62 
3.40 


4.51 


6.00  2.99 


9.90  2.19 
6.02  2.69 
5.15  1 . 9  7 
3.03-  .26 


5.01  1.48 


4.72  1.67 


4.61  1.33 


11.05 
9."  ( 
6.20 
3.26 
7.25  4.01 


7.63 


.46 


6.02  3.0< 


3.21  2.16 
4.33  1.91 


2.94- 
3.72 
3.23 
2.96 
J.3- 

4.38  1.97 
2.39.  .46 
2.10-  .32 
2.72 
2.31 


2.32 
2.7J 
2.39. 
3.23 
3.22 


3.36 
2.35- 
2.78 


3.66 
2.43 
2.92       .  1  J 


2.62 

2.67 
2.85 
3.39 
3.37 
l.SllE  2.82 


3.33 
3.U 
3.66  1.30 


2.99 
2.16- 
2.30 
2.67 
1.95-  1.19 

2.09.  1.09 
1.81 
2.48-  .14 


2.86  .32 


2.50- 
2.89 


2.26 
1.32-  1.01 
1.63- 
1.52 


1.92- 
2.42 
2.1V  .13 
2.49 
2.90 

2.90 
1.96 
2.7}  .BC 
1.7*. 
1.43- 


2.43 
2.37 
1.41. 

1.03 


3.96  1.61 
3.18, 
1.93. 
2.97 


4.26 
3.79 
1.6D 


3.10 
2.56 
3.96 


3.40 
3.63 
3.20 
2.61 


2.69 
2.30 
3.97 

3.75 
3.76 
4.98 

3.73 


3.85  1.77 
3.39  1.17 


3.62  1.42 


2.36 
3.34 
2.31 


1.69 
2.44 
2.11 


2.19 
'.  .60 
2.37 


4.29 
1.30 
3.56 
2.69 


3.96 
2.49 
1.46 


3  > . ; 5  4.02 

49.60  12.19 
91.95  18.09 
46.19 
41.75 

46.79  13.74 
41.26  7.13 

40.61  6.91 
44.48 

[  36.62 

36.16  6, 64 
37.47 

46.69  II. B6 
43.32  10.60 
49jE   47.39  12.99 

39.40 
.26lE  47.46  12.69 
43.66  11.71 
43. .7 

39.15  19.99 
46.09 

41.20  '.47 
47.03  12.92 


42.03 

51.49  17.69 

43.62 

30.34 

43.47  12.71 


4.06 
4.43 

2.39 

3.11 
1.90 
1.61- 


.34|E  l.BB 
1.03- 
1.94 
l.»l 
2.34 


2.01 
1.94 
2.29 
1.88 
1.71. 

3.03  1.09 


3.26 
3.91 
3.76 
2.33 
4.20 


■  <•- 


3.67 


5.70 
1.64 
2.61 
1.67 
4.17  2.1] 


4.10 


42.01  9.16 
41.19  8.01 
49.64  14.42 
50.17  16.21 
1.036)  42.27  U.26 

50.15 
44.14 
E  34.46 
E  31.48 
42.90 


41.92 
41.64 

50.13  17.92 


32.70 
32.29 
42.12 
37.06 
32.70 


.07E  31.03-  4.14 

■BC!   13.61-  .11 

12.65-  2.66 

12.94-  1.16 
11.54 

29.02 

34.20-  1.77 
35.19 
31.75 

33.07.  2.90 


34.79.  1,06 


41.41  9.21 

99.67 

42.41 

»7. 7*  .01 

41.38  6. AS 
36.34 

1A.A7L.  .96 
42.16 

.2. .>  6.); 

16.10 
16.94 

42.63  9.24 
14.21 

16.21  l.lt 

19.7*1  7,19 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


TOULON 

DIVISION 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE   3  SW 

XONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITV  3  SE 
PONTIAC 


DIVISION 

•       «  • 

WEST  SOUTHWEST 


ALTON  DAM  26 
BARRY 

BEAROSTOWN 

BLUFFS 

CARL IN«  I  LLE 

EOWARDSVI LLE 
GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 
GR I GGSV I LLE 
HARD  I N 

HI LLSBORO  2  SSW 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
HEDORA 
MOUNT  OLIVE 


sw 


PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  AP 
SPR I NGF I ELO  -  SE 
TAYLOR  V I LLE 

VIRDEN  1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST 


CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONV I L L E   POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
HOWEAOUA 
NEWTON  5  SE 

OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  WSMO 

TUSCOLA 

VANDAL  I A  F  A A  AP 

WILCOX 

WINDSOR 


ANNA   I  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  OUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  *  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


1.11 
1.01-  ,»3 


i.o«-  l.n 


1.01 
.50 

1.221 


2.68|-  1.78 


1.21 

1.5*- 

3.15 

i  .6a- 

1.89 

2.13 

1.9a- 

1.11- 

1.22 


1.97 
2.96 


A. 05 

2.04- 

2.7d 


.64 
.97 
1.01- 
.62 
.74-  1.39 

.95- 


.75- 
.66- 
1.52 
1.20 
1.01 

2.01 


2.17 

1.65)- 

1.10- 

1.40 

1.481- 


.62- 


4.69 
3.00- 


1.47 
1.64- 
1.00-  1.24 


3.85 
4.11 


1.09- 

1.01- 

1.81 

1.11 

2.32 

2.73 
.90 
1.37 
3.17 
1.29 


1.81 
1.55 


7.54 
8.47 
5.64 


7.95 
7.96 
5.66 


1.87 
2.57 


6. 50'  2.67 
4.09 
7.50 
6.60 
6.42 


e .  04 

7.03 
5.72 
5.55 
8.12 

7. 81 
7.24  3.38 
3.46 

8.59] 
8.5J  4.66 


5.85 


2.22 


5.94 
7.92 
5.04  1.20 


1 .64 
.48E 


12.1  I 
5.36, 
6.64 
7.30  3.29 

7.56^ 
6.51 
6.49 


7.36 
7.21 
7.95 


82     7,09  2. 


3.30 
2.73 


6.54 
4.8B 


6.24  2.15 


1.55 
1.85-  2.24 


2.43>  1.83 
1.54 

1.37| 
=  1.401 


1.88-  2.00 


2.39 
1.47 
1.98 
2.22 


2.644  1.75 


1.254 
2.16 
1.85- 


1.65 
1.76.  2.68 
1.71.  2.68 


1.76-  2.71 


1.85 
1.57 
1.72 


1.55 

3.60 

1.12 

2.724 

2.78: 

2.91 

4.22 
2.90 
1.76 


3.96 

1.33! 
1.381 


2.80- 
.  BoL 
2.54 
1.35, 

2.9lL 
1  .26 


3.01 
2.24 


1.63.  2.56 


1.71 
2.37 


1.99.  2.07 


1.72-  2.58 


5.42 
3.41 


2.09-  1.58 


6.50 
5.13 


2.5} 
2.29 


2.99 
3.13 


89(     4.88  2.09 
5.97  2.54 


5.54  2.47 


7.38  4.32 


9.44 
9.031 
7.74 

6.34  3.23 
5.26     2.75  2. 


2.62- 

2.14 
2.25 
.97- 


7.85 
7.9 
3.94 
7.24 
8.53! 

8.69 


6.45 
3.25 
5.49 


4.09 
1.84k 
2.91 
1 .03 


2.93 

1.4s; 

2.581 
3.09 


2. 311.  1.09 


4.08 
4.77 
3.23 


4.98  1.94 


3.61 
2.32 
5.62 


Op  .8 

ol  1.5 


2.47-  1.01 


6.06  2.84 


9.16  6.21 


5.81 
3.13 
2.70 
6.11 

2.43 
6. 14 
3.18 


4.93: 
5.06; 
4.52 


7.52 
7.17  3.56 
3.64-  .17 


4.74 
4.87 
5.10! 


3.49 
4.73 
3.50 


72     1.38     4.99  1,19 


1.10  2.99 


2.11-  .60 


1.771. 
1.95 
1.40. 
1.29 


2.10, 
4.36 
2.28 


2.79 
1.65 
2.29 


1.86-  1.24 
2.17 
E  2.64 

1.70-  1.47 


3.87 
2.19 
2.06 
7,05 
2.96- 


1.76 
1.07 


1.69 
2.29 
2,36- 
4.20 
3.18 


3.51 

2.47U  .98 
l.SBf  1.19 


8.85 
8.06 
10.68 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


E  2.39 
3.24 


4.84 
9.68 
.62 


1.43  4.12 


3.34!  1.6C 
3.56  1.66 


3.68  1.22 


5.79  2.66 
5.73  2.92 


5.54  2.70 
4.56  2.04 


5.70  2.95 


4.69 
3.40 
4.47 


2.80E  5.44 


6.69  3.07 


4.54 
3.52 


E  43.21 

39.Bol  4.76 


48.33 
45.83 
41.24 
40.20 
46.34 

41.80 
41.851 
40.741 
39.46 
47.00 


2.28     44.60  9.03 


38.96 
E  33.81 

32.99-  1.99 
E  31.42 

44.21  6.69 

40.48-  .74 
37.25  1.23 
38.47 
2B.24 
34.73 

37.23-  .67 
38.82  4.01 

E  38.10 
37.60 

E  36.41 


3.53 
1.47 


40.041  2.96 
28.92 

32.03-  2.60 


3.37 
2.99 
2.78 


3.10 
1.57 


E  39.42 
33.93 

31.36-  2.99 


40.79  2.22 
34.044  5.S7 
40.41 
E  37.03 
96.57 

45.48 
35.71 
37.56 
44.57 
43.60 

38.62 

42.28  1.31 
37.29.  1.65 
42.70 

41.55  1.23 


44.12 
40.52 
40.31 
34.12k 


51.20 
44.75 
43.21 
59.97 
47.92 

41.82 
50.32 
44.17 
49.63 
44.90 

49.83 

47.51 

45.31- 

40.84 

43.57 

37.75 
43.00 
42.03 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

TABLE  2     CONTINUED  ILLINOIS 


JAN 

MRY 

TEAR 

JARY 

MA 

ICM 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AOGUSI 

SIPIEMHR 

OCIOtfl 

NOViMAfl 

OfCfMAAl 

ANNUAL 

STATION 

5 

S 

i 

5 

■ 

™ 

a 

s 

1 

! 

t 

i 

Si 

3 

a 

A 
! 

5 
s 

\ 

- 

5 

5 

*i 
I 

s 
i 

i 

3 
s 

* 
1 

| 

i 

8 

gj 

•        •  • 

SOUTHEAST  04 

E  1  •  21 

4 

11 

38 

1 

31 

2.81 

4.41 

.: 

3 

71 

?.«» 

* 

26 

1.97 

l 

11 

21 

BENTON  FOREST  SERVICE 

1  «8( 

- 

1. 

t 

2.9] 

•  32 

3 

.29 

6 

is 

2. 

** 

»l 

3.16 

1.39 

2.19 

4.50 

1.4] 

6 

97 

1.17 

2 

31 

-  1.09 

2.*1- 

.41 

4 

91 

3 

t] 

1.90 

1.01 

44 

37 

3.89 

BR00KR0RT  DAN  92 

3.21 

- 

1. 

H 

3.07 

1.11 

* 

93 

.09 

6 

9! 

1, 

ie 

3 

21 

1.01 

2.38 

1.61 

8.96 

3.31 

2 

1* 

-  1.16 

3 

*1 

.»3 

1.13 

1.1« 

6 

03 

2 

11 

9.39 

2.10 

99 

10 

1.11 

C  ARM  I   6  NW 

1.3a 

- 

2, 

*a 

2.29 

-  ,8* 

38 

.42 

5 

18 

1, 

.0 

2 

12 

1.97 

2.** 

1.01 

4.81 

1.53 

2 

81 

•  .66 

1 

11 

-  .19 

2.36. 

.11 

3 

12 

2 

!t. 

3.2* 

.19 

40 

12 
61 

- 

1.70 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

2.11 

3.83 

09 

1C 

- 

3 

'1 

2.50 

3.26 

2 

41 

21 

1.78 

6 

!> 

3.11 

31 

PAIRFIELO  radio  wfiw 

3 

76 

11 

11 

» : 

1.86 

6.08 

4 

14 

1 

33 

2.90 

3 

»3 

4.41 

E 

46 

.8 

COLCONOA  DAM  31 

2,3; 

li 

g 

3 .  3C 

1.73 

4 

19 

51 

10 

11 

6. 

09 

2 

56 

l.*l 

1.5} 

2.14 

3.80 

2.15 

1 

17 

.00 

1 

46 

.30 

1.0* 

.48 

6 

80 

3 

09 

5.»t 

2.09 

34 

17 

9.17 

HARR I  SB  JRG 

2.16 

li 

7e 

2.83 

-  .19 

5 

1C 

6 

It 

2. 

4 

se 

.33 

1.17 

2.12 

4.71 

l.*2 

1 

•. 

.17 

5 

19 

2.76 

1.6* 

•  79 

•7 

1 

39 

4,73 

1.76 

30 

47 

8.19 

HARR1SBJRC  DISPOSAL  PL 

E  2  .OS 

3 .60 

5 

1* 

7 

04 

85 

1.79 

3.36 

1 

It 

4 

?; 

2.71 

4 

07 

4.17 

E 

4* 

94 

HCLEANSBQRO 

1.30 

2. 

LI 

2. A* 

-  .31 

4 

43 

.56 

6 

36 

2. 

)i 

12 

3.50 

1.47 

2.2* 

3.92 

.36 

4 

-) 

.41 

2 

it 

-  .93 

2.20- 

.71 

6 

■: 

2 

99 

i.7a 

.76 

3* 

.» 

2.14 

NT  CARNEL   1  NNK 

1.1*. 

2.17 

1 

8, 

9 

11 

1 

go 

3.66 

2.47 

5. 

3 

44 

2.40 

3 

31 

3.96 

41 

67 

HOUNT  VERNON 

1.73 

1. 

5* 

2.07 

-  .98 

2 

52 

-  1.25 

7 

14 

3. 

3» 

:  2 

6  '- 

1.69 

3.03 

.94 

*.32 

1.26 

6 

29 

2.46 

3 

*l 

-  .05 

2.3  7. 

.32 

6 

8  ' 

3 

1] 

1.42 

1.01 

47 

44 

4.99 

ROSICLARE 

2.01 

E  4 

tc 

8 

97 

3 

.36 

5.67 

4 

21 

3 

17 

3.19 

3 

63 

E  5.19 

f 

8. 

49 

SHAHNEETOHN  NEW  TOWN 

2.10 

2. 

21 

3 '.91 

.71 

3 

9* 

1.15 

7 

*6 

1. 

10 

2 

38 

1.61 

1.97 

1.88 

5.25 

l.*9 

2 

-  1.22 

3 

t.. 

.66 

2.*3- 

.21 

3 

8; 

1 

♦J 

•  .67 

1.63 

41 

16 

l.»9 

WAYNE  CITY 

E  l.3< 

1.3* 

2 

6) 

f  e 

27 

2 

13 

1.63 

».06 

4 

1 

*9 

2. IS 

6 

'.. 

2.66 

f 

19 

*4 

DIVISION 

1.6* 

_ 

1. 

1! 

3.08 

.1* 

4 

23 

.11 

8 

•  5 

4. 

47 

2 

.V- 

1.93 

2.18 

1.74 

5.33 

1.81 

4 

05 

.55 

1 

30 

.19 

3.01 

•  10 

3. 

It 

; 

14 

•  .91 

1.*] 

48 

•  6 

9.94 

Division  averages   In  the  annual    Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  asy  differ  slightly  froa  values  published    In  sonthly  Issues. 


See  Reference  Notes  Following  Slatloa  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3    1972 


Station 

Highest 

Date 

QJ 

O 
.J 

Last  spring  minimu 

■n  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Q 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

o 
ta 
J3 

0 
CO 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

13 
Q 

ti. 
E 
a> 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

*      *  * 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

95 

6-  3 

-15 

1-15 

3- 

5 

6 

4- 

8 

1  8 

8 

IB 

4-25 

27 

9-30 

32 

10-19 

17 

10-19 

17 

10-19 

17 

11-15 

12 

255 

194 

194 

177 

158 

DIXON 

96 

6-  3 

-19 

1-15 

4- 

e 

15 

4- 

8 

15 

4- 

8 

15 

4-25 

28 

4-26 

29 

10-15 

29 

10-19 

20 

10-19 

20 

10-19 

20 

11-29 

16 

235 

194 

194 

17" 

172 

FREEPORT 

93 

8-18  + 

-20 

12-11+ 

3- 

30 

15 

4- 

4 

18 

4- 

9 

22 

4-25 

25 

4-26 

29 

10-  9 

32 

10-15 

28 

10-19 

18 

10-19 

18 

U-15 

10 

230 

196 

193 

172 

166 

FULTON  DAM  13 

93 

6-  3 

-20 

12-11 

3- 

8 

16 

4- 

8 

18 

4- 

8 

18 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-18 

28 

10-18 

28 

11-15 

20 

11-15 

20 

12-  4 

11 

271 

221 

221 

192 

192 

GALVA 

94 

8-20+ 

-17 

1-15 

3- 

9 

12 

4- 

8 

17 

4- 

8 

17 

4-25 

28 

4-26 

32 

10-15 

30 

10-19 

19 

10-19 

19 

10-19 

19 

12-  4 

14 

270 

194 

194 

17" 

172 

GENESEO 

96 

8-18* 

-16 

1-15 

3- 

6 

1 6 

4- 

8 

19 

4- 

8 

1  9 

4-25 

2  8 

4-26 

3  2 

10-15 

30 

10-18 

28 

10-19 

20 

10-19 

20 

11-15 

16 

254 

194 

194 

176 

172 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

95 

6-  3 

-21 

1-16 

3- 

9 

1- 

4- 

8 

19 

4- 

9 

24 

4-26 

25 

5-10 

31 

10-15 

28 

10-15 

28 

10-19 

23 

11-15 

20 

11-29 

14 

265 

221 

193 

172 

158 

KEWANEE 

94 

8-19+ 

-16 

1-15 

3- 

6 

1 1 

4- 

8 

1  8 

4- 

8 

18 

4-  9 

2  b 

4-25 

29 

10-18 

30 

10-19 

20 

10-19 

2  0 

10-19 

2C 

12-4 

1  4 

2  72 

194 

194 

193 

176 

MOLlNE  wso  ap 

98 

6-  3 

-19 

2-  9 

3- 

5 

6 

3- 

8 

19 

4- 

8 

21 

4-25 

2  7 

4-26 

32 

10-15 

28 

10-15 

26 

10-19 

2 1 

11-14 

17 

11-15 

1  5 

255 

251 

194 

173 

172 

HORRISON 

93 

8-14+ 

-19 

12-11 

4- 

8 

1  6 

4- 

8 

1  6 

4- 

9 

23 

4-25 

2  8 

4-26 

3  1 

10-15 

28 

10-15 

28 

10-19 

20 

10-19 

20 

12-  4 

1  2 

24C 

194 

193 

173 

172 

MOUNT  CARROLL 

93 

6-  3 

-20 

12-11+ 

4- 

8 

12 

4- 

8 

12 

4- 

9 

23 

4-26 

28 

5-  9 

32 

9-30 

30 

10-15 

27 

10-19 

16 

10-19 

16 

10-19 

16 

194 

194 

193 

172 

144 

PAW  PAW 

92 

6-  4 

-19 

1-15 

- 

4-25 

28 

4-26 

29 

10-15 

29 

10-19 

20 

10-19 

20 

10-19 

20 

11-28 

16 

- 

177 

172 

ROCHELLE  6  NW 

93 

6-  3 

-20 

12-11 

4- 

8 

1  'J 

4- 

8 

1  0 

4- 

9 

23 

4-25 

|J 

1*"?!! 

\^ 

10-15 

30 

10-19 

20 

10-19 

2  0 

10-19 

2C 

12-  4 

14 

24C 

194 

192 

177 

172 

ROCKFORD  WSO  AP 

94 

6-  3 

-19 

1-15 

4- 

8 

1  5 

4- 

8 

15 

4- 

9 

24 

4-  9 

4-26 

30 

10-15 

32 

10-18 

26 

10-19 

2  1 

11-15 

1  7 

12-  2 

1  3 

2  39 

2  21 

192 

192 

172 

STOCKTON 

90 

8-14+ 

-21 

1-15 

4- 

8 

1  0 

4- 

8 

10 

4- 

9 

24 

— 

9-30 

32 

10-18 

27 

10-19 

18 

10-19 

1  8 

11-15 

1  4 

221 

194 

193 

" 

TISKILWA 

97 

6-  3 

-19 

1-16 

3- 

9 

15 

4- 

6 

20 

4- 

9 

23 

4-26 

27 

5-10 

32 

10-15 

28 

10-15 

28 

10-19 

19 

10-19 

19 

11-15 

14 

251 

194 

193 

172 

158 

WALNUT 

92 

8-18  + 

-19 

1-15 

3- 

8 

15 

4- 

8 

17 

4- 

8 

17 

4-25 

26 

4-26 

32 

9-30 

32 

10-19 

17 

10-19 

17 

10-19 

17 

11-29 

16 

266 

194 

194 

177 

157 

*       *  * 

NORTHEAST 

02 

ANTIDCH  2  NW 

93 

8-19+ 

-20 

1-16 

4- 

8 

12 

4- 

9 

18 

4- 

9 

18 

4-26 

28 

5-10 

32 

10-10 

32 

10-19 

21 

10-19 

21 

11-29 

17 

12-  2 

9 

238 

234 

193 

176 

153 

AURORA  COLLEGE 

94 

6-  3 

-24 

1-16 

4- 

8 

14 

4- 

8 

14 

4- 

9 

23 

4-  9 

23 

4-26 

29 

10-15 

29 

10-19 

22 

10-19 

22 

11-23 

20 

11-29 

15 

235 

229 

193 

192 

172 

BARR I NGTON  1  SE 

96 

6-  3 

-20 

1-15 

4- 

9 

16 

4- 

9 

16 

4- 

9 

1  6 

4-26 

28 

6-11 

30 

10-  9 

31 

10-15 

28 

10-19 

20 

10-19 

20 

11-29 

16 

234 

193 

193 

ill 

120 

CHICAGO  GRANT  PARK 

94 

8-17 

-12 

1-15 

3- 

5 

11 

3- 

e 

18 

4- 

7 

24 

4-  8 

27 

4-  9 

29 

10-18 

32 

11-23 

28 

12-  2 

24 

12-  6 

7 

12-  6 

7 

276 

273 

239 

192 

CHICAGO  0 1  HARE  WSO 

AP 

93 

8-16+ 

-17 

1-15 

4- 

8 

14 

4- 

8 

14 

4- 

9 

24 

4-  9 

24 

4-26 

30 

10-15 

31 

10-19 

26 

11-22 

24 

12-  1 

13 

12-  1 

13 

237 

237 

227 

192 

172 

CHICAGO  UNIVERSITY 

96 

8-19 

-16 

1-15 

3- 

8 

15 

3- 

10 

20 

4- 

7 

22 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-19 

30 

11-23 

27 

12-  2 

23 

12-  6 

11 

12-  6 

11 

273 

271 

239 

228 

193 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

96 

7-22 

-15 

1-15 

3- 

LO 

1  5 

4- 

8 

20 

4- 

9 

21 

4-  9 

21 

4-  9 

2  1 

10-17 

32 

10-19 

28 

11-28 

24 

11-29 

20 

12-  2 

16 

26T 

235 

232 

193 

191 

DE  KALB 

94 

6-  3 

-18 

1-15 

4- 

8 

12 

4- 

8 

12 

4- 

9 

24 

4-  9 

24 

4-26 

30 

10-15 

31 

10-19 

20 

10-19 

2C 

10-19 

20 

1 1-29 

1  4 

235 

194 

193 

193 

172 

GEBHARD  WDODS  ST  PARK 

96 

6-  3 

-19 

1-16 

4- 

8 

16 

4- 

8 

lb 

4-26 

24 

4-26 

24 

5-10 

31 

10-  9 

31 

10-15 

28 

10-19 

22 

11-29 

17 

12-  6 

6 

242 

235 

176 

172 

152 

JOlIET 

96 

8-18+ 

-14 

1-16 

3- 

1  0 

15 

4- 

8 

1  8 

4- 

9 

24 

4-26 

27 

4-26 

27 

10-18 

31 

10-19 

27 

11-23 

2  4 

12-  6 

271 

228 

176 

175 

MARENGD 

95 

7-21+ 

-21 

1-15 

4- 

8 

11 

4- 

9 

19 

4- 

9 

19 

4-26 

2B 

6-11 

29 

9-30 

30 

10-  9 

26 

11-15 

20 

11-15 

20 

11-29 

15 

235 

220 

220 

166 

111 

OTTAWA 

96 

6-  3 

-17 

1-15 

3- 

6 

lS 

4- 

6 

1  8 

4- 

B 

18 

4-25 

2  8 

4-26 

30 

10-15 

3  1 

10-19 

22 

10-19 

22 

12-  4 

20 

12-  6 

7 

275 

240 

194 

177 

172 

PARK  FOREST 

95 

6-  3 

-17 

1-16 

4- 

8 

15 

4- 

8 

15 

4- 

9 

21 

4-26 

25 

5-10 

32 

10-15 

30 

10-20 

28 

11-29 

18 

11-29 

18 

12-  6 

2 

242 

235 

234 

17T 

158 

PERU  2  W 

94 

7-21  + 

-19 

1-15 

4- 

8 

13 

4- 

8 

13 

4- 

e 

\  3 

4-26 

27 

4-26 

27 

10-  9 

31 

10-15 

26 

10-19 

16 

10-19 

16 

10-19 

16 

194 

194 

194 

172 

166 

WAUKEGAN  4  WSW 

95 

7-22 

-18 

1-16 

3- 

1  1 

11 

4- 

5 

20 

4-10 

24 

4-10 

24 

4-27 

31 

10-18 

30 

10-19 

25 

10-20 

23 

11-29 

19 

12-  2 

12 

266 

238 

193 

192 

174 

WHEATON  3  SE 
•        *  4 

94 

7-21  + 

-24 

1-16 

4- 

8 

7 

4- 

9 

18 

4-26 

21 

4-27 

28 

6-11 

32 

10-15 

29 

10-19 

24 

10-19 

24 

11-28 

20 

11-29 

14 

233 

233 

176 

175 

126 

WEST 

03 

GALESBURG 

93 

9-18+ 

-16 

1-15 

3- 

5 

7 

4- 

8 

19 

4- 

8 

19 

4-  8 

19 

4-25 

29 

10-15 

29 

10-18 

28 

10-19 

19 

10-19 

19 

12-  3 

16 

273 

194 

194 

193 

173 

GOLDEN  1  NW 

96 

6-19 

-16 

1-15 

3- 

5 

11 

4- 

B 

20 

4- 

8 

20 

4-  8 

20 

4-  9 

31 

10-15 

28 

10-15 

2  8 

10-19 

19 

10-19 

19 

11-23 

14 

263 

194 

194 

190 

189 

LA  HARPE 

95 

8-18  + 

-17 

1-15 

3- 

5 

4- 

6 

19 

4- 

8 

19 

4-  8 

19 

4-25 

30 

9-30 

32 

10-19 

20 

10-19 

20 

10-19 

2C 

12-  4 

1  6 

274 

194 

194 

194 

158 

MONMOUTH 

95 

9-18 

-16 

1-15 

3- 

5 

7 

4- 

6 

18 

4- 

B 

18 

4-25 

27 

4-26 

29 

9-30 

32 

10-15 

27 

10-19 

17 

10-19 

17 

12-  4 

15 

274 

194 

194 

173 

157 

QUINCY 

97 

8-20+ 

-14 

1-15 

3- 

5 

13 

3- 

2  3 

20 

4- 

B 

4-  6 

2  1 

4-  9 

32 

10-19 

21 

10-19 

21 

10-19 

21 

11-23 

19 

12-  6 

5 

276 

245 

194 

194 

193 

QUINCY  FAA  AP 

96 

7-14 

-16 

1-15 

3- 

5 

12 

3- 

B 

20 

4- 

8 

21 

4-  B 

21 

4-  9 

31 

10-15 

32 

10- IB 

26 

10-19 

20 

10-19 

20 

11-23 

15 

263 

225 

194 

193 

189 

RUSHVILLE 
*       *  * 

95 

8-18+ 

-17 

1-15 

3- 

8 

14 

4-  9 

28 

4-25 

31 

10-15 

28 

10-15 

28 

10-19 

19 

10-19 

19 

12-  4 

16 

271 

189 

173 

CENTRAL 

04 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

95 

8-20 

-15 

1-15 

3- 

5 

10 

4- 

8 

19 

4- 

8 

19 

4-  9 

27 

4-25 

30 

10-15 

30 

10-19 

22 

10-19 

22 

11-29 

16 

11-29 

16 

269 

235 

194 

193 

173 

CHENOA 

96 

6-  3 

-17 

1-16  + 

3- 

6 

14 

4- 

E 

}l 

4- 

8 

17 

4-25 

28 

5-10 

32 

10-15 

25 

10-15 

25 

10-19 

2  1 

11-23 

20 

12-  6 

S 

275 

229 

194 

173 

158 

DECATUR 

94 

8-14  + 

-15 

1-16  + 

3- 

9 

15 

4- 

8 

18 

4- 

8 

18 

4-  9 

28 

4-25 

31 

10-15 

31 

10-19 

23 

10-19 

2  3 

11-29 

17 

12-  6 

1 

272 

235 

194 

193 

173 

FARMER  CITY 

96 

6-  3 

-16 

1-16 

3- 

5 

12 

4- 

8 

19 

4- 

8 

19 

4-  9 

26 

4-26 

32 

10-15 

30 

10-19 

23 

10-19 

23 

1 1  -29 

19 

12-  6 

8 

276 

235 

194 

193 

172 

HAVANA  POWER  STATION 

95 

8-18  + 

-18 

1-16 

3- 

5 

13 

3- 

9 

20 

4- 

8 

23 

4-  8 

23 

4-25  31 

10-15 

31 

10-19 

20 

10-19 

20 

1  0-19 

20 

1 1-29 

13 

269 

224 

194 

194 

173 

LACON  2  E 

96 

7-21 

-22 

1-16 

3- 

5 

11 

4- 

8 

19 

4- 

8 

19 

4-  8 

19 

4-26 

30 

9-30 

31 

10-19 

19 

10-19 

19 

10-19 

19 

12-  6 

4 

276 

194 

194 

194 

157 

LINCOLN 

92 

8-14+ 

-14 

1-16+ 

3- 

5 

12 

3- 

9 

19 

4- 

8 

21 

4-  8 

21 

4-25 

31 

10-15 

32 

10-19 

22 

10-19 

22 

11-29 

19 

12-  6 

7 

276 

265 

194 

194 

173 

MASON  CITY  1  NW 

95 

8-18 

-18 

1-16 

3- 

5  12 

4- 

8 

19 

4- 

8 

19 

4-  8 

19 

4-26 

31 

10-15 

29 

10-19 

19 

10-19 

19 

10-19 

19 

12-  6 

7 

276 

194 

194 

194 

172 

MINONK  3  NE 

93 

6-  3 

-17 

1-16+ 

3- 

2' 

16 

4- 

8 

18 

4- 

8 

4-26 

2B 

4-26 

28 

10-15 

29 

10-19 

19 

10-19 

19 

10-19 

19 

12-  6 

6 

258 

194 

194 

176 

172 

PEORIA  WSO  AP 

93 

6-  3 

-18 

1-15 

3- 

5  10 

4- 

B 

19 

4- 

B 

19 

4-  8 

19 

4-26 

32 

10-15 

29 

10-18 

26 

10-19 

19 

10-19 

19 

12-  5 

15 

275 

194 

194 

193 

172 

PRINCEVILLE  1  N 
*       *  * 

91 

6-  3 

-16 

1-16 

3- 

5 

10 

4-25 

28 

4-25 

28 

10-15 

29 

10-19 

19 

10-19 

19 

10-19 

19 

U-15 

15 

255 

177 

173 

EAST 

05 

DANVILLE 

94 

7-23+ 

-22 

1-16 

3- 

9 

13 

4- 

8 

19 

4- 

9 

23 

4-  9 

23 

4-26 

29 

10-19 

28 

10-19 

28 

10-20 

22 

11-29 

16 

12-  6 

12 

272 

235 

194 

193 

176 

HOOPESTON 

93 

7-22 

-17 

1-16 

3- 

6 

14 

4- 

B 

17 

4- 

8 

17 

4-  9  25 

4-23 

31 

10-15 

31 

10-19 

28 

10-20 

2  4 

1 1-29 

2  0 

12-  6 

10 

275 

235 

195 

193 

173 

KANKAKEE  3  SW 

96 

6-  3 

-17 

1-16 

3- 

6 

14 

4- 

8 

16 

4- 

8 

18 

4-26 

27 

4-26 

27 

10-15 

30 

10-19 

26 

11-23 

24 

H-29 

18 

12-  6 

10 

275 

235 

229 

176 

172 

PIPER  CITY  3  SE 

98 

6-  3 

-16 

1-15 

4- 

e 

15 

4- 

e 

15 

4- 

8 

15 

4-  9 

25 

4-26 

30 

10-15 

30 

10-19 

23 

10-19 

23 

11-29 

19 

12-  6 

9 

242 

233 

194 

193 

172 

PONTIAC 

97 

6-  3 

-15 

1-16+ 

3- 

6 

16 

4- 

8 

19 

4- 

8 

19 

4-  8 

19 

4-26 

30 

10-15 

32 

10-19 

22 

10-19 

22 

11-29 

20 

12-  6 

9 

275 

235 

194 

194 

172 

RANTOUL 

96 

6-  3 

-  13 

1-16  + 

3- 

5 

13 

4- 

6 

19 

4- 

8 

19 

4-  9 

27 

4-25  32 

10-15 

32 

10-19 

25 

11-29 

21 

12-  6 

12 

12-  6 

12 

276 

242 

235 

193 

173 

URBANA 

93 

8-17+ 

-14 

1-16 

3- 

5 

14 

4- 

8 

20 

4- 

e 

20 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-18 

30 

10-19 

27 

11-29 

24 

12-  6 

6 

12-  6 

6 

276 

242 

235 

193 

192 

WATSEKA  2  NW 
*       *  * 

96 

7-22 

-19 

1-16 

4- 

B 

15 

4- 

8 

15 

4- 

e 

1 5 

4-26 

26 

4-26 

26 

10-15 

31 

10-19 

28 

11-23 

24 

11-29 

20 

12-  6 

10 

242 

235 

229 

176 

172 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

98 

8-20 

-  9 

1-16 

2- 

23 

15 

3- 

6 

19 

4- 

9 

23 

4-  9 

2  3 

4-10 

31 

10-19 

28 

10-19 

26 

11-23 

23 

12-  6 

10 

12-  6 

10 

287 

275 

228 

193 

192 

CARLINVILLE 

95 

9-19+ 

-12 

1-16 

3- 

5  16 

3- 

9 

19 

4- 

8 

22 

4-  8 

22 

4-26 

31 

10-15 

30 

10-19 

22 

10-19 

22 

11-23 

17 

12-  6 

7 

276 

259 

194 

194 

172 

GRIGGSVILLE 

97 

7-23 

-16 

1-15 

3- 

5  13 

4- 

8 

20 

4- 

e 

20 

4-  8 

20 

4-25 

31 

10-15 

28 

10-15 

28 

10-19 

20 

10-19 

20 

11-23 

15 

263 

194 

194 

190 

173 

HI LLSBORO  2  SSW 

95 

8-19 

-12 

1-16 

2- 

22 

19 

3- 

5 

17 

4- 

6 

21 

4-  a 

21 

4-  9 

30 

10-19 

21 

10-19 

21 

10-19 

2  1 

11-23 

18 

12-  6 

7 

288 

263 

194 

194 

193 

JACKSONVILLE 

94 

7-24 

-13 

1-16+ 

3- 

6 

3- 

9 

18 

4- 

22 

4-  9 

22 

4-23 

31 

10-15 

31 

10-19 

20 

10-19 

20 

10-19 

20 

12-  6 

6 

275 

224 

193 

193 

173 

JERSEYVILLE  2  SW 

97 

8-20+ 

-10 

1-15 

3- 

9 

16 

3- 

9 

4- 

8 

23 

4-  8 

23 

4-  9 

,2 

10-15 

31 

10-19 

20 

10-19 

20 

10-19 

20 

12-  6 

7 

272 

224 

194 

194 

189 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Stat  on 

Highest 

Date 

S 

2 

Date 

Last  sp 

ing  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24"  or 
below 

28  or 
below 

32' or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16  or  below 

20  or  below 

24'  or  below 

* 

0 

32'  or  below 

• 
* 

Q 

jTemp. 

Date 

|Temp.  J 

s 

Q 

jTemp.  | 

© 

a 

jTemp.  | 

Date 

jTemp. 

a 

iTemp. 

a 

Temp. 

a 

Temp. 

« 

a 

Temp. 

e 

5 
a 

Temp,  j 

PAN! 

92 

7.234 

-li 

1-16 

2-22 

_ 

20 

4-  8 

2 1 

7  ~ 

■  * 

10-19 

24 

10-19 

24 

10-19 

2* 

12-  6 

9 

12- 

'. 

9 

288 

272 

194 

194 

193 

SPRlNCFIELO  WSO  AP 

9( 

7-234 

-12 

l"  164 

3-  5 

1  4 

• ; 

4-  S 

2  2 

22 

3  2 

3? 

21 

21 

11-23 

20 

12- 

6 

5 

276 

239 

194 

194 

173 

SPR  I NCF  I  E  L  D  SE 

-11 

3-  6 

4-  6 

20 

21 

25 

31 

10-19 

23 

10-19 

23 

10-19 

23 

12-  6 

7 

12- 

6 

7 

275 

242 

194 

193 

177 

VIRDEN  1  N 

9( 

8-18 

-12 

1-15 

3-  3 

13 

4- 

8 

2C 

4-  6 

20 

4- 

8 

20 

4  - 

26 

32 

10-13 

27 

10-13 

27 

10-19 

.ft 

10-19 

16 

12- 

ft 

4 

276 

194 

194 

190 

172 

* 

-13 

1-16 

3-  6 

14 

- 

4- 

9 

3: 

10-13 

32 

10-19 

22 

10-19 

22 

11-29 

18 

12- 

t 

7 

273 

189 

EAST   SOUTHEAST  07 

C  HaR  l e  ston 

93 

7-23 

-13 

1-16 

3-  5 

16 

3- 

5 

16 

4-  8 

21 

4- 

21 

4- 

9 

29 

10-19 

27 

10-19 

27 

12-  6 

L2 

12-  6 

12 

12- 

i 

12 

276 

276 

242 

194 

193 

98 

7-23* 

1-16 

2-20 

15 

3- 

.0 

19 

4-  8 

21 

4- 

9 

28 

4- 

9 

26 

10-19 

29 

10-20 

23 

11-29 

21 

12-  6 

10 

12- 

e 

10 

290 

271 

235 

194 

193 

P L  OP  A   5  NH 

3-  9 

4-  6 

22 

8 

2  2 

!  * 

32 

3  1 

24 

29 

20 

12- 

e 

1  3 

272 

265 

195 

193 

176 

MARSHALL    1  E 

91 

7-20 

-11 

1-16 

3-  3 

12 

4- 

e 

2C 

4-  8 

20 

4- 

9 

26 

4- 

2« 

32 

10-19 

3. j 

10-20 

22 

10-20 

22 

12-  6 

14 

12- 

6 

1» 

2  76 

242 

193 

194 

176 

HATTOON 

95 

7-22* 

-13 

1-164 

3-  5 

20 

4-  8 

20 

' 

2  8 

9 

2  8 

10-19 

2  b 

10-19 

26 

10-20 

24 

12-  6 

a 

12- 

6 

8 

276 

242 

195 

193 

193 

HUH  t  AUU A 

3-  5 

* ' 

i  8 

4-  8 

2  1 

4- 

9 

L  8 

*" 

2  8 

10-15 

32 

10-19 

24 

10-19 

24 

11-23 

20 

— 

259 

19» 

193 

169 

91 

7  2* 

2-20 

10 

4-  9 

24 

9 

2  4 

1  3 

3  i 

10-19 

iO 

10-20 

25 

11-24 

24 

12-  6 

13 

12- 

6 

15 

290 

272 

229 

194 

192 

DLNEY  2  s 

91 

7-23 

-1* 

1-16 

3-  9 

.6 

3- 

9 

10 

4-  8 

22 

4- 

9 

25 

4- 

9 

25 

10-19 

31 

10-20 

23 

11-23 

Li 

11-29 

19 

12- 

6 

15 

272 

265 

229 

194 

193 

PALESTINE 

95 

7-22 

-12 

1-16 

2-10 

15 

3- 

9 

19 

4-  8 

21 

4- 

< 

l6 

4- 

9 

28 

10-19 

3? 

10-20 

23 

11-24 

24 

12-  6 

13 

12- 

6 

13 

300 

272 

230 

194 

193 

PARIS  WATERWORKS 

96 

-16 

3-  3 

1  6 

20 

4-  8 

2  0 

*" 

8 

2  0 

' 

30 

10-19 

28 

10-19 

26 

11-24 

24 

12-  6 

11 

12- 

t 

1  1 

276 

242 

230 

194 

193 

SAlEH  WSHO 

-  9 

1-16 

2-10 

3- 

1  9 

4"  8 

22 

8 

L  2 

2  9 

29 

26 

2  3 

12 

12- 

e 

12 

300 

272 

230 

193 

193 

TUSCOLA 

9* 

8  14* 

-12 

3-  9 

i  & 

1 9 

4-  B 

1  9 

9 

2  5 

25 

10-19 

26 

10-19 

26 

10-2C 

24 

12-  6 

11 

12- 

i 

1 1 

272 

242 

193 

193 

193 

VANDAL  I  A  F  AA  AP 

99 

7-  1 

-10 

1-16 

2-10 

15 

3- 

5 

20 

4-  8 

23 

4- 

8 

23 

4- 

9 

31 

10-19 

27 

10-19 

27 

11-23 

24 

11-29 

20 

12- 

t 

10 

300 

269 

229 

194 

193 

W I  NO  SOR 

*       *  * 

95 

7-23 

- 1 3 

1-16 

3-  5 

15 

4- 

6 

20 

4-  8 

20 

4- 

9 

26 

4- 

9 

26 

10-15 

31 

10-19 

26 

11-23 

li 

12-  6 

10 

12- 

10 

276 

242 

229 

193 

189 

SOUTHWEST  08 

96 

8-20* 

-  6 

1-16 

2-  8 

14 

2- 

LC 

20 

4-  6 

24 

4- 

9 

28 

4- 

9 

2a 

10-19 

i  ) 

10-20 

23 

11-23 

2: 

12-  6 

13 

12- 

a 

15 

302 

300 

229 

194 

193 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

7-23 

—  1 

1-16 

2-10 

IS 

ft 

25 

24 

1 1 

12- 

e 

11 

300 

" 

CAHOKIA 

98 

7-24 

3-  6 

15 

4- 

8 

10 

4-  8 

18 

4- 

8 

ie 

4- 

9 

30 

10-19 

28 

10-19 

28 

11-23 

19 

U-23 

19 

11-29 

15 

268 

229 

229 

194 

193 

CAIRO  WSO  CI 

96 

6-  9 

0 

1-16 

2-  7 

L  b 

2- 

8 

20 

2-  8 

20 

*" 

8 

2B 

a 

2  8 

11-23 

2  9 

12-  6 

16 

12-  6 

. R 

12-  6 

8 

12- 

17 

14 

314 

302 

302 

242 

229 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

97 

8-19* 

-  5 

1-16 

2-10 

1  ft 

" 

4-  9 

24 

*" 

9 

2  *» 

31 

10-19 

3  . 

10-20 

27 

11-23 

2 

U-23 

20 

12- 

6 

13 

300 

" 

228 

194 

176 

CARLYLE  RESERVOIR 

97 

7-24 

-  t 

1-16 

2-11 

1  6 

3- 

4 

19 

4-  8 

22 

4- 

9 

l5 

4- 

9 

2  5 

10-19 

26 

10-19 

26 

11-23 

24 

12-  6 

11 

12- 

6 

11 

299 

277 

229 

193 

193 

COBDEN  2  S 

95 

8-20 

-  6 

1-16 

2-  8 

12 

3- 

9 

20 

3-30 

22 

4- 

3 

25 

4- 

9 

31 

10-19 

28 

10-19 

28 

11-23 

17 

U-23 

17 

12- 

e 

12 

302 

259 

238 

194 

193 

OJ  OUOIN  1  NNW 

98 

8-19 

-  8 

1-16 

2-10 

1  5 

3- 

9 

20 

4-  e 

22 

4- 

B 

22 

4- 

S 

22 

10-19 

LB 

10-19 

28 

11-23 

2; 

12-  6 

14 

12- 

14 

300 

272 

229 

194 

194 

MAKANOA   1  NW 

95 

8-19 

-  7 

1-16 

2-  8 

11 

3- 

3 

2  0 

4-  8 

24 

** 

2  8 

4W 

2  8 

10-19 

29 

10-20 

28 

11-23 

1  9 

U-23 

:  9 

12- 

6 

13 

302 

265 

229 

194 

193 

MARION  4  NNE 

95 

6-10 

-  6 

1-16 

2-  e 

1 2 

3- 

9 

.  B 

3-30 

23 

4- 

9 

26 

9" 

° 

26 

10-19 

31 

10-20 

27 

U-24 

2* 

11-29 

2  0 

12- 

6 

14 

302 

265 

239 

194 

193 

NASHVILLE  *  ME 

96 

9-194 

-  8 

1-16 

2-10 

1 } 

3_ 

3 

19 

4-  8 

J2 

4_ 

9 

2  6 

(i_ 

9 

28 

10-19 

28 

10-19 

2  6 

11-23 

, 

12-  6 

12 

12- 

6 

300 

276 

229 

193 

193 

SPARTA 

97 

9-194 

-  5 

1-16 

2-  8 

15 

3- 

9 

19 

4-  8 

23 

4- 

8 

23 

4- 

9 

30 

10-19 

27 

10-19 

27 

11-23 

19 

U-23 

19 

12- 

6 

12 

302 

259 

229 

194 

193 

WATERLOO  1  WSW 

98 

8-184 

-  1 

1-16* 

2-10 

16 

3- 

3 

2  0 

4-  8 

23 

4- 

9 

2B 

4- 

9 

28 

10-19 

26 

10-19 

26 

11-23 

17 

U-23 

17 

12- 

ft 

11 

300 

265 

229 

193 

193 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

97 

7-  1 

-11 

1-16 

2-10 

14 

3- 

9 

20 

4-  8 

22 

4- 

9 

26 

4- 

9 

28 

10-19 

31 

10-20 

26 

11-23 

21 

12-  6 

13 

12- 

6 

15 

300 

272 

229 

194 

193 

BROOKPORT  DAM  52 

95 

8-194 

2-  7 

14 

2- 

a 

17 

3-  9 

21 

4- 

a 

26 

4- 

9 

30 

10-20 

i:i 

11-16 

2  6 

11-23 

22 

12-  6 

ia 

12- 

7 

14 

304 

302 

239 

222 

194 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

94 

8-194 

1-16 

2-  8 

12 

3- 

9 

B 

3-30 

23 

4- 

9 

29 

4- 

9 

28 

10-19 

31 

10-20 

27 

11-23 

23 

11-29 

18 

12- 

ft 

16 

302 

265 

238 

194 

193 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

96 

7-23 

-12 

1-16 

2-20 

16 

3- 

9 

4-  a 

22 

4- 

9 

26 

4- 

9 

2t 

10-19 

31 

10-20 

23 

11-24 

23 

U-29 

19 

12- 

ft 

15 

290 

265 

230 

194 

193 

HARR  I  SBURG 

98 

8-194 

-  5 

1-16 

2-  8 

15 

3- 

9 

20 

3-  9 

20 

4- 

a 

25 

4- 

9 

29 

10-19 

31 

10-20 

26 

U-24 

22 

12-  6 

17 

12- 

7 

13 

303 

272 

260 

193 

193 

HCLEANSBORO 

98 

6-10 

-  8 

1-16 

2-10 

15 

3- 

9 

19 

4-  9 

24 

4- 

9 

24 

4- 

9 

24 

10-19 

3a 

10-20 

23 

11-24 

2- 

12-  6 

.6 

12- 

ft 

16 

300 

272 

229 

194 

193 

MT  CARHEL  1  NNW 

95 

7-234 

-11 

1-16 

3-  9 

16 

3- 

9 

16 

4-  8 

21 

4- 

9 

27 

4- 

9 

27 

10-19 

31 

10-20 

25 

11-23 

22 

12-  6 

16 

12- 

ft 

16 

272 

272 

229 

194 

193 

MOUNT  VERNON 

97 

9-19 

-  9 

1-16 

2-10 

15 

3- 

9 

20 

4-  8 

22 

4- 

ft 

22 

4- 

9 

30 

10-19 

30 

10-20 

2T 

U-24 

i'i 

12-  6 

13 

12- 

ft 

13 

300 

272 

230 

195 

193 

ROSICLARE 

96 

7-24 

-  6 

1-16 

2-  8 

13 

3- 

9 

20 

3-  9 

20 

4- 

a 

26 

4- 

9 

30 

10-20 

29 

11-23 

22 

11-23 

ii 

12-  6 

16 

12- 

7 

14 

303 

272 

239 

229 

194 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ILLINOIS 

AS22  


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec. 

Annual 

»       *  » 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

6.82 

8,12b 

7.97B 

5 . 06B 

4.22B 

WIND 

- 

- 

1772 

1514 

1284 

942 

1513 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

87.3 

89.1 

89.2 

81.0 

- 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

61.4 

67.9 

68.5 

61.4 

- 

- 

- 

- 

*       *  * 

EAST  05 

URBAN* 

EVAP 

- 

- 

- 

3.81 

6.64 

7.53 

7.64 

6.34 

5.19B 

2.58B 

- 

DEP 

•  02 

1.27 

1.21 

1.10 

•  37 

•  49 

.  66 

WIND 

- 

- 

- 

1367 

960 

480 

271 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

62.9 

79.3 

84.2 

86.9 

87.2 

78.0 

60.7 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

41.2 

52.3 

54.8 

63.2 

62.2 

56.7 

41.2 

- 

- 

- 

*      *  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  *  SE 

EVAP 

6 , 68 E 

8  •  07 E 

7  •  64E 

6.106 

5  •  50E 

3.38b 

WIND 

_ 

- 

- 

3375 

2170B 

1999B 

1702 

1736 

1922 

2114 

- 

MAX 

- 

- 

- 

70.5 

81.3 

87.0 

87.3 

88.9 

82.9 

63.2 

- 

- 

- 

MIN 

- 

46.9 

57.4 

58.4 

65.0 

65.1 

60.8 

45.9 

- 

- 

- 

*       »  » 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

4.68 

7.73 

10.07 

8.84 

6.88 

3.52 

WIND 

3393B 

2131 

2479 

2500 

1908 

2333 

MAX 

64.4 

78.5 

84.8 

85.4 

85.8 

60.2 

MIN 

44.8 

54.5 

56.4 

63.5 

63.3 

43.6 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septe 

mber 

October 

November 

i  'ecembef 

Annual 

Station 

"5. 

CD 
1 

£ 

O 

0> 

E 

u 

o* 

E 

B 

O- 
t 

1 

Si 
n 

E 

§ 

o» 

3 

a 

0 
o> 

E 

O1 
m 

E 

0> 
■a 

£ 
E 

a 

B 

at 
B 
a 

CD 

Q 

H 

> 

H 

> 

0 

> 

01 

> 

CO 
> 

u 

V 

> 

> 

at 

X 

c 

> 

> 

V 

at 
> 

a 

> 

(IN) 

< 

M 

< 

Ul 

< 

w 

< 

H 

< 

w 

< 

H 

< 

ul 

< 

Ul 

< 

w 

< 

u 

< 

M 

< 

W 

< 

hi 

URBANA 

4 

34.4 

40 

30.7 

34 

41.2 

50 

50.9 

63 

65.0 

78 

71.5 

79 

75.9 

86 

75.4 

82 

71.1 

78 

57.5 

65 

45.  1 

53 

32.9 

40 

54. 

3 

86 

30 

29 

34 

38 

55 

61 

66 

67 

62 

48 

37 

27 

27 

8 

36.1 

40 

32.5 

36 

41.8 

49 

51.0 

60 

64.4 

74 

71.4 

77 

75.9 

89 

75.5 

81 

71.8 

77 

59.3 

67 

46.8 

54 

35.2 

41 

55. 

1 

89 

32 

31 

36 

,2 

56 

64 

69 

70 

65 

52 

39 

52 

31 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  15  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE   FROM  ONCE  DAILY   READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


ALBION 

aleoo 

ALEXIS  WATENMQftKS 

ALTON  DAN  26 

ANNA  1  E 

ANTIOCH  2  NH 

ARGONNE  NATIONAL  LAS 

ISHLEV 

AUGUSTA 

AURORA  COLLEGE 

AVON  9  NE 

BARK  1 1  ,  *  » ■    1  SE 

B  arr  v 

SE  AIDS  TOWN 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
BELVIOERE  1  E 
BENTLEV  1  f 
BENTON  FOREST  SERVICE 
BLOOM | NGTON  WATERWORKS 
6LOON I NGTON  NORMAL 

BLUFFS 

BROOKPORT  0AM  52 
C  AMOK I A 

CAIRO  hSO  CI  R 
CANTON  1  E  SE 
CARSONDALE  SE  MAGE  PL 
C  ARL INV I  LLC 
CARLINVILLE  NO.  2 
CARLVLE  AESERVUIR 
Z ARM  I   6  NM 

CENTRAL!*  2  SW 

CHANNAMON  DRESDEN  ISL 

CHARLESTON 

CHCHOA 

CHESTER 

CHICAGO  CALUMET  TR  MRS 

chicago  cen  wt  filt  pc 
chicago  grant  park 
chicago  mavfr  php  sta 
chicago  0 ' hare  wso  ap  r 

chicago  roselano  phpg 
chicago  rac ine  pump 
chicago  san  oist  off 
chicago  s  filter  plant 
chco  spr |n6f i elo  pmpc 
chicago  university  h 
Chicago  ki okay  wSQ  ap  k 
CHULICOTME 
CISNE  2  ESE 
CLINTON  1  SSW 

COBOEN  2  S 

COUL TERV 1 L LE   I  SSU 

CRETE 

DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

OE  HALS 

DIXON 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 
DOWNS  2  NE 

OU  QUOIN  I  NNW 
EDELSTE IN 
EOkARDSVlLLE 
EFFINGHAM 
ELGIN 

FAIRBURV  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RADIO  WFlw 
FARMER  CITY 
FLORA  5  NM 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  1} 
GALENA  1  N 
GALESBURG 
GALVA 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 
GENESEO 
GIBSON  CITY 
GLADSTONE  OA*  16 
GOLCONDA  OAH  91 

GOLDEN  1  Nk 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENFIELD  I  S 
GREENUP 

GREENVILLE  1  E 
GRIGGSVlLLE 
HARDIN 
HARR I SBURC 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  Plant 
Hi L L SBQRQ  2  SSH 
HOOPESTON 

HUTSONVlLLE  POWER  PL 
ILLINOIS  C  J  TV  DAN  IS 
JACKSONVILLE 
JERSEvvlLLE  2  Sw 
J3LIET  BRANDON  RO  OAM 
JDLIET 

KANKAKEE  3  Sw 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KE1THS6URC 
kEmanee 

kewanee  baker  park 
LAC ON  2  E 


LINCOLN  LOG  CABIN  PK 


2    o  County 


X  O 

'  0051  09 

0072  01 

00S|  ox 

,  0131  00 

01B?  01 

0201  OZ 

i  0237  oa 

I  0261  OBJ 

.  0930  03 

013a!  02 

03Stt  03 

o**a  oa 

0**5  06 
0*9jj  Ob 
0510  01 
03B3  02 
0398  03 
0608  0» 
0761  0*t 
0766  0*| 


EOWARDS 
MERCER 
WARREN 

MAO  I  SON 

UNION 

LAKE 

OUPAGE 

WASHINGTON 

HANCOCK 

KANE 

pulton 

COOK 

PIKE 

CASS 

ST  CLAIR 

BOONE 

HANCOCK 

FRANKL I\ 

MCLEAN 

MCLEAN 


0T6L 
0991 
1100 
1166 
1250 
1265 
126Q 
126*. 
1290 

1)86 
1*20 

l*3a 

U7J 
1*91 
1522 
1523 

13*2 
15*9 


06  SCOT T 
09  MASSAC 
08  ST.  CLAIR 

08  alexander 
03  Fulton 

oa  JACKSON 
06  MACOUPIN 

06  MACOUPIN 

08  C  L I NTUN 

09  WHITE 

oa  CLINTON 
02  GRUNOV 

07  COLES 
0*  MCLEAN 


02  COOK 
02  COOK 
02  COOK 
02  COOK 


1552  02  COOK 

1557  02  COOK 

1562  02  COOK 

196*<  02  COOK 

1367  02  COOK 

1972  oa  Cook 

1977  02  COOK 

1627  0*  PEORIA 

166*,  09  WAVNE 

17*3  0*>  OE  WITT 


'  17T1 
19** 
2011 
21*0 
21*5 
2191 
2221 
2J*a 
2)51 
2*17 

2**1 
2**2 
2679 
2*67 
273* 
2921 
2931 
2993 

3262 
329g 
3312 
1320 
3335 
3369 
3384 
3*13 
3*3* 
3522 

3530 
3372 
3595 
166* 
3663 
3691 
3717 
3650 
3B79 
JS84 

39*0 
*013 

*loa 
*i*a 

*ni 

43SS 
4**2 
44  89 

*535 

*391  05 
**03  05 
**55  OL 
*71Q  Oil 
*715  OL 
4805  0* 
*«21  03 
4679  01 

sj  v 

5079  0* 
90B9  07 


oa  UNION 

OB  RANDOLPH 

02  MILL 

03  VERMILION 
OS  VERMIL1CN 

04  MACON 
02  OE  KALB 
Oil  LEE 
09  POPE 
0*j  MCLEAN 

Oa  PERRY 
0*  PEORIA 
OSj  MADISON 
07  EFFINGHAM 
02  KANE 

05  LIVINGSTON 
09  WAYNE 
0*  DE  WITT 
07  CLAY 
01'  STEPHEN5CN 

OL  STEPHENSON 
01  WHITESIDE 
OL  JO  DAVIESS 
03j  KNOX 

01  HENRY 

02  CRUNOY 
OL  HENRY 

05  FQRD 
01  HENOEKSQN 
09  POPE 

01  AOAMS 
0*  JERSEY 
OB  JACKSON 

06  GREENE 

07  CUMBERLAND 
06  BONO 
0*  PIKE 


0*  MASON 
OL  PUTNAM 
0*  MONTGOMERY 

05  VERM  I L ION 
07  CRAWFORD 
OL  ROCK  ISLAND 
OH  MORGAN 

06  JERSEY 
02  MILL 
02  MILL 

KANKAKEE 
KANKAKEE 
MERCER 
HENRY 
HENRY 
MARSHALL 
HANCOCK 

Carroll 

la  SALLE 
LAWRENCE 
LOGAN 
COLES 


£  B 

<5  .3 

-  4|  13 

*  41  03 
1  J«  11 

*  >'  21 

H  «»  >4 

I  n  *i 

i  it  ic 

V  40  14 

I  «1  «! 

^  «<>  »< 

1  42  0* 
^  3»  41 
L!  40  01 

2  It  30 
t>  42  1$ 
i  40  2Q 
4  31  02 
1J  40  30 
?40 

1  39  45 

>  37  0| 

*  IB  )4 

*  J7  00 
L  *0  31 

*  ]7  44, 

I  39  17 

1  39  IT 

2  3S  3B 

7  38  10 


Years  ol  Opened 
record     or  cloeed 

— r— I — during  yi.  | 

S   u    o  ©    o  8 


Reler 

to 
tables 


SB  03  490    21  *d 

90  *S  720     7V  71 

90  3*  69* 

so  U  *32    22  2a. 

69  l*j  6*0     18  7t( 

SB  OB  732    92  32 

67  59 

89  12 

90  3* 
66  20 


90  22 
86  07 

91  03) 

90  26| 
69  5L 
66  sci 

91  06 
80  ,5 


90  32 
66  39 
90  13 
69  10 
90  01 
B9  12 
S9  52 
19  91 
69  20 
66  12 


630 
TIS  79, 


940 
330 
400 
31*  100  10L 

*2a, 

III t7 

021 

30l|     101  IC 


01 


i  4i  i4  as  it 

T  J9  29  BS  Hi 

1    40  44  BS  ** 

4  37  54.  89  90 

1  41  4Q  67  36 

1  41  94  87  3* 

3  41  51  67  37 

3  41  5B  67  43 

L  41  99  67  94 


67  IB 

67  41 

67  3S 

87  31 

67  44 


1  41  *2 
1  *1  49 
3  *l  94j 
1  41  4> 

3  *l  35  - 
1  41  47  B7  36 

1  41  *7  67  45 
L  40  35  6V  30 
7  36  3L  86  24 
Lj  *0  08  86  36 

4  37  30  B9  IS 

2  36  11  69  36 
1  41  27  87  36 
7  40  OB  87  39 
T  *0  06,  87  36 
1  39  91  86  58 
6  *1  36  86  *6 

6  41  90  69  29 
>  37  26  BS  *0 
I  *U  25  SB  51 

4  36  00  69  15 

I  *0  3*)  89  38 

«  36  90  69  37 

7  39  07  88  33 
L  *2  02  86  16 

13  8B  31 


l«q 


710 

710 

*60 
591 
600) 
600 

6*H 
>" 

639 
6*0 
6)0 
6lU 
830 
594 
607 


358  69 

3271 

670  60 
8*0  SO 
690  81 
340 
79*j 

410  B 


49 


1  2  } 
1  2  1 
I  2  3 


1  40  07  91  02 
4  3*  58  90  27 

4  17  *0  69  30 
jj  39  20  90  12 
f  39  IS  6B  id 

2  36  31  89  24 
L  3*  *3  90  4* 
1  39  09  90  37 

5  37  44  66  32 
S  37  *3j  66  32 

L  40  111  90  OS 

L  41   1«  B9  19 

Z  39  09  89  30 

7  40  28  87  40 

7  39  08  87  40 

4  41  23  91  OL 

lj  39  44  90  12 

L  39  06  90  11 

L,  41  30  SB 


550 


525 
980 
700    BS  90 

»*oi  33 

166      7*  T4 


160 


620 
6)0 
5*1 


al 


*l   32     86  05      520     30  31 


1  2  1 
1  2  1 
1  2  3  C 


t  2  1 

I  2  3  C 

1  2  3 

1  2  3 


1  i  i 
1  2  J 


12  3 
1  2  3* 
12  3 
1  2  3  C 


li  *1  OS 

.   41  -8 

4  *i  oa 

L  41  IS 

1     41  15 


*7  95 
S7  91 
90  97 
S9  95 

89  95 
69  21 

90  SB 
89  49 
89  06 
87  41 


42* 
6*2 
9*§ 
•24 
»Q0 
61*J 

7iq 
■ad 

520 


Station 


lOCKPORT  PQWER  MOJSt 

LOUISVILLE 

MACKINAW 

MACOMB 

MAKANDA  1  MM 
MARENGO 
MARIETTA 
MARION  *  NNE 

MAROA  1  w 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL  1  E 
MASON  CITY    1  NW 
MATTQON 

MCHENRY  LOCK  AND  OAM 

MCLEANSSORO 

MEDORA 

MlNONK  3  N| 

MOL INE  WSO  AP  | 

MONMUUTH 
MOHTKELLO  HO  2 
MORRIS 
MORRISON 
NORR I SQNV I LLE 
MORA  I SQNV I LLE  *  Sf 
MT  CARHEL  1  NNW 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  1  E 
MOUNT  PULAJ*I 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
NONE AQUA 

MURPHYS60RQ  2  Sw 
NASHVILLE  *  NE 
NEW  BOSTON  OAM  17 
NEW   SALEM  STATE  PARK 
NEWTON  9  SE 
NOKOMIS 
OLNEY  2  S 

OREGON 

377  AM A 
PALESTINE 
P  ANA 

PARIS   I  N 
PARIS   M ATERMORKS 
PARK  FOREST 
PAM  paw 

PA  i*  SON 

PEORIA  »S0  AP  R 

PEOTQNE 
PERU  2  W 

PETERSBURG  3  SSW 
PIPER  CITY  J  SE 
PITT5FIELD  NO  2 
PLEASANT  HILL 
PONTUC 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSM 
PR  I NCE V I  LIE  1  N 
PROPHETSTOWN  1  NH 

QUINCV 

QUINCV  FAA  AP 

QUINCV  DAM  21 

QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTQUL 

RED  BUD 

RENO  LAKE  OAM 

ROCHELLE  *  NW 

ROCKFORO  6  ENE 

ROCKFORD  WSO  AP  a 

80S IC  L ARE 
8USHV I LLE 
SAINTE  MARIE 
SALEM  MSMC 
SMABBONA  5  NNE 
SHAWNEE  TOWN  NEW  TOmN 
SHE L B YV I LLE  OAM 
S I  DELL 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 
SPARTA 

SPARTA  NO,  2 
SPRINCFIELO  wSO  A*  R 
SPRINGFIELO  *  SE 
STICKNEY  M  SIOE  TR  MKS 
STOCKTON 
STREATOR  2  ENE 
SULLIVAN  I  SSW 
TAYLOR VlLLE 

tiskilha 

TOULON 

TUSCOLA 
URBAN* 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

VANDAL  I A  I  SW 

VANDAL  1 A  FAA  AP 

VIRDEN  1  N 

VIRGINIA 

WALNUT 

WASHINGTON  I  wSM 
WATERLOO  I  MSW 

WATERMAN  1  ESE 
MATSEKA  2  NW 
WAUKEGAN  *  MSw 
WAYNE  CITY 
WE NONA 
WEST  SALEM 
MHEATON  1  SE 
WHITE  HALL  1  E 
MlLCOX 
WINDSOR 

YATES  CITY 


County 


&  a 


9294;  08  JACKSON 
932*  02  MCHENRY 
933*  01  FULTON 
93*2  OB;  WILLIAMSON 


930*  04 

9)72  02 

53*0  07 

9*13  0* 

9*10  07 

5**3  02 

9913  09 

9939  0* 

9712  04 

979L  01 


MACON 

LA  SALLE 
CLARK 
MASON 
COLES 
MCHENRY 
HAM I L  TON 
MACOUPIN 
LA  SALLE 
ROCK  ISLANO 


9768 
97*2 
9820 
9B31 
98*1 
58*6 
5893 
9901 
9917 
9921 


01  WARREN 

OS  PIATT 

02  GRUNOV 

01  WHITESIDE 

08  CHRISTIAN 

oa  Christian 

09  WABASm 

OL  CARROLL 

oa  hacoupin 

0*]  LOGAN 


9935  03 
99*3  09 
993d  07 
9962  08 
6011  08 
6080  OL 

6199  07 
6165  06 
6**6  07 


BROWN 

JtFFERSON 

SHELBY 

JACKSON 

WASHINGTON 

MERCER 

MENARO 

JASPER 

MONTGOMERY 

RICHLAND 


4490 

•*4t. 

6598 

6579 
8005 
8010 
0616 

6001 
0670 

•Til' 

'  0725 

STOJ 
6819 
0B37 
6661 
0910 
6973 
700* 
701* 

to*t! 

7072 
7077 
7082 
7150 
7157 
7167 
73*9 
7377 
T3B2 

T,BT 

T951 
76C3 
76)6 
7631 
7659 
7fl76 
7952 
7990 
61*7 

6151 
6179 
S189 
827S 
829> 
6331 
8)«9 
6*91 
6604 
6610 


OL  OGLE 

02  LA  SALLE 

07  CRAMFQRO 

06  CHRISTIAN 
OT  EOGAR 

07  EOGAR 
02  COOK 
01  LEE 

01  AOAMS 
04  PEORIA 

02  MILL 

02  LA  SALLE 

04  MENARO 

05  FORO 

06  PIKE 

06  PUE 

05  LIVINGSTON 

08  RANCUL'h 

04  PEORIA 

OL  WHITESIDE 

03  ADAMS 
01  ADAMS 
01  ADAMS 
01  ADAMS 

05  CHAMPAIGN 
oa  RANDOLPH 

09  FRANKLIN 

OL  ogle 

OL  WINNEBAGO 
OL  WINNEBAGO 

09  HARDIN 

01  SCHUYLER 

07  JASPER 
07  MARION 

02  OE  KALB 
09  GALLATIN 

07  SHELBY 

05  VERMILION 
02  COOK 

08  RANDOLPH 

08  RANDOLPH 

06  SANGAMON 

06  SANGAMON 
02  COOK 

01  JO  OAVIESS 

02  LA  SallE 

07  MOULTRIE 
06  CHRISTIAN 
01  BUREAU 

04  STARK 


BOB*  OT  DOUGLAS 
87*0  05  CHAMPAIGN 
8736  02  LA  SALLE 
6761  07  FAYETTE 
8781  OT  PAYETTE 
SSOO  06  SANGAMON 
667Q  06  CASS 
6916  01  BUREAU 
8990  0*  7A2EMELL 
1  9002  08  MONROE 


9010 
9021 
9029 
90*0 
9090 
»l»l 
»22L 

9241 
9274 
939* 


Oa  DEKALB 

05  IROQUOIS 
OZ  LAKE 

09  WAYNE 
0*  MARSHALL 
09  EDWARDS 
Oa  DU  PAGE 

06  GREENE 

07  CLAY 
07  SHELBY 


<S  3 

l    4  1  I* 

'  38  *8 

I  40  12 
I     ItD  II 

4    )7  >| 

a  4i  is 

I  H  *° 

I    *j  IT  *• 

40  02 
I     I  *l  20 
'  H  II 

i  S  *°  l3 

t  19  2| 

I     1  41  IT 

I     1  II  0| 

.    19  IQ 

.    -  ■>(, 

A  *1  27 

4  ,.  ij 

L  *(  -t- 
L  *1  21 

6  41  49 

L  1*  25 
L  )*  21 

7  36  26 
-  -i 

4  39  J» 
L  *o  ol 


L  39  99 

4  38  I* 

Z  39  1| 

4  )T  4*. 

2  38  21 

-    4|  11 

L  39  9a 

f  3B  97 

2  39  18 

T  IB  42 


SB  OS 

SB  30 

89  22 

90  40 

•  * 

SB  39 

90  21 

•  B  3* 


69  *1 

■  •  21 

•  •  1*1 

66  it 

*o  oa 
**  oo 

90  11 

90  38 

•  B  IS 
SB  26 
69  98 
64  28 
69  24 

67  «6 
69  59 
69  42 
69  IT 

90  46 
SS  35 
69  02 
•9  22 
69  20 

91  01 
69  51 
66  07 
69  16 
6B  04 


69  20 

68  30 

67  IT 

89  09 

87  *2 

87  »2 


6  42  00 

.     41  U 

7  39  00 
I  39  21 
7  19  3a 
7  39  18 

3  41  AO     ST  *1 

I  41  *t     BS  99 

4  39  *»     01  15 

II  40  *0    69  *t 

1  *l  20  67  *8 

1  *1  20  8V  09 

1  )9  98  69  92 

I  40  *l  •■ 

4  )«  37  90  *a 

4  39  27  90  92 

L  40  9>  B8  27 

4  36  05  90  07 

1  40  97  69  46 
6  41  41  69  97 

4  )9  97  91  24 
4  34  96  *1  12 
4  39  9*    91  26 

*  39  96  91  23 
T  40  19 

2  36  11 
4  18  02 
6  4  1  96 
6  42  19 

•  42  12 


5  37  25 
L  40  07 
|  36  56 

1  36  19 

6  *i  90 

5    )7  4> 

2  3*  2* 

7  )9  35 
1  *2  01 


•  6  10 
90  00 
68  56 
89  11 
86  59 
89  06 

86  21 

*0  3* 
i»  ;i 

68  38 

86  31 

SB  U 

86  4T 

67  49 

87  41 


•  38  08    69  42 

4  36  07    69  41 

1  )9  90 

1   )9  46 

1  41  44 

4  42  21 

1  41  08 

2  )9  13 
1  39  31 
1  41  17 
1  41  03 


6V  )6 

87  46 
90  00 
BB  48 

88  37 
69  18 

89  )0 
69  92 


Years  ol  Opened 

record        clo*»d  „ 

g   1  j — Muring  yr  Reler 

1  ttfiiti  ^ 

~«i      H  ri 

490  t 

*T°.  ><  2 

301  81  2 

»60    21     21  12» 


*60  88  90 

6i0  JO 

'JT  a  -6 

162  J4  -1 


700     62  62 


SIS  111  Tli 
1*9  16 


»2-7l    I  i  » 


300  28  51 
680 

480  64  69 

•  90 

474  64  99 

9i*  e»  to 

696  62  69 

T30 

739  *0  62 

710  20  20 

•91  M  )9 


J*5  J  *3 

ois  ia  ia 

•ooj  j  v 

690  )7  60 
640 

4TU  II 

9-7  ;>  T* 

lis  If] 

729  '..  *> 
•OS 

631  60  66 

7*1  21  29 

*S»  16 

*T1  I  42 

740  21  92 


820    2T  48 

»80  92 

22  22 

400    24  20 


I  2  1  t 
I  1  I 


1  2  1 

1  2  I 
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CHANCES  IN  STATION  NAME 
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EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  SE 
EQUIPMENT  MOVED  J. 4  MILES  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  NNE 
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EQUIPMENT  MOVED  3.2  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVEO  J.l  MILE  S5E 
COUIPMCNT  MOVEO  0.9  MILE  SSW 
EQUIPMENT  MOVEO  1.4  MILES  Sw 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  ClimatoloKist 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,  Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  ' 
"HOURLY  PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS."  eQ  in 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  * 
at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Climatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
*     Amount   Included  In   following  measurement. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wnolly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.   20402,   for  35 
cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as 
indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20£  single  copy;  20?  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Cent 
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